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Labialpfeife  oder  Lippen  pfeife  oder  Flötenwerk  heisst 
jede  Pfeife ,  bei  welcher  sich ,  wie  bei  den  gewöhnlichen  Kinderpfeifen, 
oder  bei  den  Flöten  etc.,  ein  eingeblasener  Luftstroin  an  einer  scharfen 
Kante  bricht  und  dadurch  die  eingeschlossene  Luftsäule  in  schwingende 
Bewegung  versetzt.  Die  in  den  Orgeln  angebrachten  Labialpfeifen  heissen 
vorzugsweise  Flöten  werke.  Diese  letzteren  bestehen  aus  einer 
Röhre,  welche  wenigstens  sechsmal  so  lang  als  breit  ist ;  an  dem  einen 
(unteren)  Ende  ist  ein  Fuss  mit  dem  Wind  loche,  dem  Kerne  und 
dem  unteren  L a b i u m ,  welchem  an  dem  Aufschnitte  das  obere 
Labiuin  an  der  Röhre  selbst  gegenübersteht.  Da,  wo  Fuss  und  Rohr 
aneinandcrstosseii,  ist  eine  Platte,  welche  dm  holden  Fuss  bis  auf  eine 
s«  hmale,  an  der  Seite  liegende  Spalte  verschliesst.  Bei  dieser  Spalte  ist 
d»r  Aufschnitt,  d.  h.  eine  Oeffhnng  von  der  Breite  der  Spalte;  der  an  der 
Spalte  liegende  Theil  des  Fusses  bildet  das  untere  Labium,  der  derselbeu 
g  'genüber  liegeude,  zugeschärfte  Theil  des  Rohres  das  obere  Labium. 
Am  Ende  des  Fusses  mündet  das  Windloch,  durch  welches  der  Luftstroin 
eintritt.  Unter  der  Platte  liegt  eine  schiefe  Ebene,  der  Kern,  durch 
welche  der  Luftstrom  die  Richtung  nach  der  Spalte  erhält ;  in  manchen 
Fällen  geht  der  Kern  bis  zur  Mündung  des  Windloches  und  bildet  selbst 
das  Windloch  durch  die  Oeflnung,  welche  er  noch  lässt;  in  noch  anderen 
Fällen,  z.  B.  bei  den  Zinnpfeifen  der  Orgeln,  ist  blos  die  Platte  vorhan- 
den. Der  Abstand  der  beiden  Labien  lässt  sich  bei  manchen  Pfeifen 
durch  ein  die  Stelle  des  oberen  Labiuins  vertretendes  Blech  vergrössern 
oder  verringern. 

Ist  die  Pfeife  offen  und  hat  das  Rohr  überall  denselben  Durchmesser, 
so  kann  man  ihr  je  nach  der  Stärke  des  Anblasens  verschiedene  Töne 
entloeken.  Schwingt  hierbei  die  eingeschlossene  Luftsäule  in  ihrer 
ganzen  Ausdehnung,  ohne  sich  in  mehrere  Theile  zu  theilen,  so  ist  die 
Höhe  des  Tones  oder  die  Anzahl  der  in  einer  Secunde  gemachten  Schwin- 
gungen der  Länge  der  Pfeife  umgekehrt  proportional.  Bei  immer  stärker 
werdendem  Anblasen  erhält  man  Töne,  deren  Schwingungsverhältnisse 
nach  der  natürlichen  Zahlenreihe  fortschreiten,  d.  h.  harmonische  Töne. 
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Labil  —  Ladungrselcctrometer. 


Ist  die  Röhre  am  oberen  Ende  geschlossen  (gedackt),  so  giebt  sie  bei 
schwachem  Anblasen  ihren  tiefsten  Ton,  bei  stärkerem  Anblasen  schreiten 
die  Töne  aber  nach  der  ungeraden  Reihe  der  Zahlen  in  ihren  Schwin- 
gungsverhältnisseu  fort.  Den  möglichst  tiefsten  Ton  giebt  eine  32fUssige 
offene  oder  16fitssige  gedackte  Pfeife.  —  Von  der  Gestalt  der  Pfeife,  ob 
sie  viereckig  oder  rund,  gerade  oder  krumm  ist  u.  dergl.  ist  im  Allge- 
meinen die  Tonhöhe  unabhängig.  Die  Weite  der  Pfeife  hat  insofern 
einen  Einfluss  auf  den  Ton,  als  derselbe  durch  Vergrösserung  des  Um- 
fanges  tiefer  und  durch  Verkleinerung  höher  wird,  man  kennt  aber  das 
Verhältniss  noch  nicht.  Vermindert  man  die  dem  Windloche  parallel 
laufenden  Dimensionen  und  zugleich  die  Spalte ,  so  nimmt  der  Ton  an 
Intensität  ab,  aber  die  Höhe  erleidet  keine  Veränderung.  In  wärmerer 
Luft  wird  der  Ton  etwas  höher ;  die  Dichte  der  Luft  hat  aber  keinen 
Einfluss.  —  Hat  die  Pfeife  Seitenöffnungen  wie  die  Flöte ,  so  hat  man 
die  erste  nicht  geschlossene  Öffnung,  von  dem  Mundloche  (Spalte)  an 
gerechnet,  als  das  offene  Ende  der  Pfeife  anzusehen  und  die  Länge  von 
dem  Mundloche  bis  zu  dieser  Öffnung  zu  rechnen.  Noch  Weiteres  ent- 
hält der  Art.  Ton. 

Labil  nennt  man  die  Stellung  eines  Körpers,  wenn  derselbe,  aus 
seiner  Ruhelage  auch  nur  wenig  gebracht,  in  dieselbe  nicht  zurückgeht, 
sondern  die  stabile  zu  gewinnen  sucht.  Stabil  nennt  man  nämlich 
die  Stellung  eines  Körpers,  bei  welcher  er  seine  Ruhelage  wieder  an- 
nimmt, selbst  wenn  er  bedeutend  aus  dieser  gebracht  worden  ist. 
Labium,  die  Lippe  einer  Labialpfeife  (s.  d.  Art.). 
Labyrinth,  ein  mit  vielen  Gängen  versehener  Raum.  Wegen  des 
Labyrinthes  im  Ohre  vergl.  Art.  Ohr. 

Lachter  heisst  das  beim  Bergbau  gebräuchliche  Längenmass, 
welches  in  Preussen  zu  80  preuss.  Zoll  gerechnet  wird. 

Lactometer  )  schlechte  Bezeichnung  statt  Galaktometer  oderMilch- 
Lactoskop  (  waage.  S.  Art.  Aräometer  hinter B.  7.  S.  4 1 . 
Laden  kommt  in  der  Physik  bei  den  electrischen  Flaschen  und 
Batterien  u.  dergl.  vor  und  bezeichnet  in  diesen  Fällen  das  Anfüllen  mit 
dem  electrischen  Fluidum. 

Ladung  (s.  Art.  Laden)  bezeichnet  das  stärkere  oder  schwächere 
Angefülltsein  mit  dem  electrischen  Fluidum. 

Ladungselectrometer  nennt  man  diejenigen  Eleetrometer ,  durch 
welche  man  die  Stärke  der  Ladung  einer  electrischen  Flasche  oder  Batterie 
bestimmt.  Es  gehört  hierzu  namentlich  die  Lane'sche  Flasche  (s.  Art. 
Flasche,  Lane'sche).  Ein  Ladungselectrometer  von  Adams, 
eigentlich  von  Brook,  giebt  die  bei  der  Entladung  auftretende  Stärke 
der  abstossenden  Kraft  auf  einem  Zifferblatte  in  Graden  und  in  Ge- 
wichten an.  Es  kommt  dabei  auf  die  Divergenz  zweier  Kugeln  an,  welche 
sich  bei  der  Entladung  gegenseitig  abstossen  und  dadurch  auf  das  Zeiger- 
werk wirken. 
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Ladungsflasche  hat  man  hier  und  da  die  elektrische  Flasche  ge- 
nannt. S.  Art.  Flasche,  electrische. 

Ladungssäule  oder  s  e  c  u  n  d  ä  r  e  Säule  heisst  eine  blos  aus  einem 
Metalle  und  einem  feuchten  Leiter  aufgeschichtete  galvanische  Säule. 
Es  giebt  eine  solche  Säule  gar  keinen  Strom ,  wenn  man  ihre  Enden 
durch  einen  Leitungsdraht  verbindet :  lässt  man  aber  den  Strom  einer 
galvanischen  Säule  hindurchgehen ,  so  giebt  sie  nach  Entfernung  der- 
selben ebenfalls  einen  kräftigen  Strom ,  der  indessen  schnell  abnimmt 
und  bald  verschwindet.  Der  Grund  liegt  in  einer  eigenthllmlichen  Ver- 
änderung, welche  die  Oberflächen  der  Metallplatten  erleiden.  Jede  feuchte 
Schicht  in  der  Ladungssäule  ist  gewissermassen  eine  Wasserzersetzungs- 
zelle und  an  der  einen  MetallHäche  wird  Wasserstoff,  an  der  anderen 
derselben  Platte  Sauerstoff  ausgeschieden ,  so  dass  die  eine  Seite  mit 
einer  Wasserstoffschicht ,  die  andere  mit  einer  Sauerstoflsehieht  über- 
zogen wird.  Diese  beiden  Gasschichteu  wirken  wie  ein  electromotorisches 
Paar  uni  zwar  verhält  sich  Wasserstoff  positiv  und  Sauerstoff  negativ 
electrisch.  Die  Form  eines  Trogapparates  ist  zweckmässiger  als  die 
einer  Säule. 

Ladungsstrom  heisst  der  in  einer  Ladungssäule  (s.  d.  Art.)  er- 
regte Strom. 

Lämmer  )  ist  die  federige  Haufenwolke  oder  der  Cirro- 

Lämmergewölk  |  ciunulus.  Vergl.  Art.  Haufen  wölke. 

Länge ,  geographische,  s.  Art.  M  e  r  i  d  i  a  n. 

Länge,  reducirte,  s.  Art.  0  hm'sches  Gesetz. 

Längenmass,  die  Masseinheit  beim  Messen  von  Strecken.  Im  All- 
gemeinen lag  den  irn  Alterthume  gebrauchlichen  Massstäben  die  Länge 
des  menschlic  hen  Kusses  zu  Grunde.  Kleinere  Dimensionen  mass  man 
mit  der  Handbreite,  mit  der  Spanne  der  Hand,  mit  der  Länge  des  Armes, 
mit  ausgespannten  Armen ,  mit  dem  Fusse :  grössere  nach  Schritten. 
An  Uebereinstimmung  des  Massstabes  war  höchstens  in  den  einzelnen 
Gemeinwesen  zu  denken.  Erst  als  sich  der  internationale  Verkehr 
immermehr  anbahnte,  wurde  das  Hedürfniss  nach  einer  gemeinschaft- 
lichen Masseinheit  dringend  empfunden  und  sogar  der  Wunsch  ausge- 
sprochen, dieselbe  so  zu  wählen,  dass  sie  in  derselben  Grösse  stets  wieder 
ermittelt  werden  könnte,  falls  dieselbe  verloren  gehen  sollte.  Man  wollte 
eine  solche  Masseinheit  zunächst  für  die  Längenmessungen  haben. 
Flächenmasse  und  Körpennasse  stützten  sich  dann  auf  dieselbe  Einheit ; 
aber  auch  das  Gewichtsmass,  die  Gewichte,  sollten  mit  ihr  in  Abhän- 
gigkeit treten.  Wie  das  Letztere  ausgeführt  ist,  das  ist  im  Art.  Ge- 
wichte nachzusehen:  vergl.  überdies  Art.  Flächen  mass  und 
Körpermas  s. 

Als  unveränderliches  Längenmass  sehlug  1004  der  holländische 
Naturforscher  Huyghens  die  Länge  des  einfachen  Secundenpendels 
vor.    Damals  wusste  man  noch  nicht ,  dass  die  Erde  abgeplattet  sei, 
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sondern  hielt  sie  für  eine  vollkommene  Kugel.  Aber  selbst  wenn  dies 
der  Fall  wäre,  so  würde  durch  die  iu  verschiedenen  Breiten  verschiedene 
Schwungkraft  in  Folge  der  Axendrehung  der  Erde  diese  Pendellänge  iu 
verschiedenen  Breiten  verschieden  ausfallen.  Sollte  der  Gedanke  von 
Huyghens  realisirbar  sein,  so  müsste  festgesetzt  werden,  dass  die 
Länge  des  einfachen  SecundenpendelH  unter  einer  bestimmten  Breite  und 
im  Niveau  des  Meeres,  etwa  im  45°  der  Breite  oder  unter  dem  Aequator, 
als  Längenmasseinheit  gelten  solle.  —  Ein  anderer  Vorschlag  wurde 
zuerst  von  dem  Astronomen  Gabriel  Mouton  zu  Lyon ,  einem  Zeit- 
genossen von  Hu  vgl) e Iis,  ausgesprochen.  Der  Gedanke  ist  der,  dass 
die  Erdbewohner  den  Massstab  für  räumliche  Verhältnisse  von  der  Erde 
selbst  entnehmen  müsstcn,  ebenso  die  Jupitersbewohner  von  dem  Jupiter, 
die  Mondbewohner  von  dem  Monde  etc.  Mouton  schlug  namentlich 
vor,  die  Länge  eines  Meridianbogens  von  einer  Minute  als  Längeneinheit 
anzunehmen  und  diese  Meile  zu  nennen,  so  dass  ein  Meridiangrad  60 
Meilen  betragen  würde.  Diesem  Vorschlage  kann  man  ebenfalls  mit 
der  Abplattung  der  Erde  als  Einwand  entgegenkommen.  Man  wusste 
aber  damals  noch  nichts  von  der  Abplattung. 

Beide  Vorschläge  waren  verfrüht.  ErRt  100  Jahre  später  kam 
ein  günstigerer  Zeitpunkt  mit  der  grossen  französischen  Revolution. 
Mehrere  Städte  Frankreichs  petitionirten  1780  um  Abschaffung  der 
verschiedenen  Masse.  Die  Petition  kam  1790  vor  die  constituirende 
Versammlung.  Hier  beschloss  man.  den  König  zu  bitten,  dass  er  den 
König  von  England  auffordern  möge,  Commissarien  zu  ernennen,  die  in 
Gemeinschaft  mit  französischen  Commissarien  die  Länge  des  einfachen 
Secundenpendels  unter  dem  15.°  n.  Br.  oder  an  einem  anderen  gelege- 
nen Orte  bestimmen  sollten,  um  sie  einem  unveränderlichen  Masssysteme 
zu  Grunde  zu  legen.  Auf  ein  Gutachten  der  pariser  Academie  wurde 
der  Vorschlag,  betreffend  die  Länge  des  einfachen  Sccundenpendels,  ver- 
worfen ;  dagegen  der  Vorschlag  angenommen ,  von  einem  Quadranten 
des  Acquators  oder  des  Meridians  das  Normaluiass  zu  entnehmen.  Man 
solle  einen  Meridiaubogen  von  Dünkirchen  bis  Barcelona  messen,  daraus 
die  Länge  des  Meridianquadranten  berechnen  und  den  zehnmillionsten 
Theil  davon  unter  dem  Namen  Meter  als  Einheit  annehmen.  Auf  die 
so  erhaltene  Normallänge  lasse  sieh  dann  leicht  eine  Basis  für  Hohl- 
masse und  Gewichte  gründen.  —  Am  30.  März  17 Dl  wurde  die-<*r 
Vorschlag  von  der  Nationalversammlung  angenommen.  Mecbain  und 
Delambre  begannen  1792  die  Gradmessimg.  Die  Arbeit  erforderte 
mehrere  Jahre  und  noch  mehr  Kräfte.  Daher  wurde  durch  ein  Deeret 
vom  1.  August  1793  und  18.  Germinal  des  Jahn  s  III  die  Normallänge 
des  Meters  vorläufig  auf  413,113  par.  Linien  festgesetzt,  wobei  die 
Toüe  du  Perou  (s.  d.  Art.  und  Art.  Abplattung)  zu  Grunde  lag. 
—  Das  Endresultat  der  ausgeführten  Messungen  war  nach  v  a  n  8  w  i  n  - 
den 's  Rechnung  die  wahre  Länge  des  Meters  zu  443,2959942  bis 
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443,296  par.  Linien  und  nach  der  von  Delambre  443,3279942  bis 
443,328  par.  Linien.  Durch  Decret  vom  19.  Frimaire  des  Jahres  VIII 
wurde  hierauf  festgesetzt,  dass  das  Meter  die  Länge  einer  Metallstange 
haben  solle ,  welche  selbst  bei  0°  0.  Temperatur  auf  der  normal  be- 
stimmten Toise  von  Peru  bei  16,25°  0«  der  letzteren  443,296  par. 
Linien  misst.  I/M  Meter  bekam  den  Namen  Decimeter,  1  100 Meter 
Centimeter,  1  ,o00Meter  Millimeter,  aufwärts  10 Meter  Deka- 
meter, 100  Meter  Hektometer,  1000  Meter  Kilometer, 
10000  Meter  M  y  r  i  a  m  e  t  e  r.  Ein  von  L  e  n  o  i  r  verfertigtes  Meter  von 
Platin  (ctalon  primilif)  und  zwei  stählerne,  an  den  Huden  mit  Messing 
versehene  waren  am  4.  Messidore  des  Jahres  VII  (22.  Juni  1799)  be- 
reits dem  gesetzgebenden  Körper  für  das  Archiv  der  Republik  übergeben 
worden.  Für  den  gewöhnliehen  Gebrauch  wurde  ein  dem  clalon  pri~ 
mitif  ganz  gleiches  Meter  von  Platin  auf  der  Sternwarte  niedergelegt. 
Vergl.  Art.  Meter. 

Ein  Naturmass  ist  hierdurch  freilich  nicht  gewonnen  worden,  wel- 
ches sich  in  derselben  Grösse  wieder  anfertigen  Hesse,  falls  alle  Normal- 
masse veiloren  gehen  sollten.  Andere  Messungen  von  Meridianbügen 
geben  andere  Längen  des  Meters,  wenn  man  festhält,  dass  die  Entfer- 
nung vom  Aequator  bis  zum  Pole  in  der  Richtung  des  Meridians*  10 
Millionen  Meter  betragen  soll ,  oder  eine  andere  Entfernung  des  Aequa- 
tors  von  dem  Pole,  wenn  man  die  Länge  des  Meters  zu  443,296  par. 
Linien  zu  Grunde  legt.  Vergl.  Art.  Grad  m  essung.  Das  Meter  hat 
demnach  als  sogenanntes  Naturmass  keinen  Vorzug  vor  anderen 
Masseinheiten.  Nach  Hessel  kommt  es  bei  Annahme  einer  Masseinheit 
nur  auf  folgende  drei  Forderungen  an.  Das  Mass  muss  erstens  völlig 
Ii  n  z  w  e  i  d  e  u  t  i  g  gemacht  werden,  so  dass  jede  darauf  bezogene  Mes- 
sung keine  aus  einer  rnbestimmtheit  des  Masses,  sondern  nur  die  aus 
ihrer  eigenen  Lnvollkommenheit  hervorgehcMide  Unsicherheit  erhalte. 
Zweitens  muss  durch  jedes,  Erfolg  verh eissende  Mittel 
Sorge  getragen  werden ,  dass  das  festgesetzte  Mass  erhalten  bleibt. 
Drittens  müssen  zugleich  mit  der  Festsetzung  des  Masses 
Mittel  ergriffen  werden,  welche  zur  Erlangung  möglichst  vollkommener 
Copien  des  Normalmasses  mit  der  grössten  Leichtigkeit  fuhren. 

Die  gewaltsame  Einführung  des  metrischeu  Systems  in  Frankreich 
hat  nicht  vermocht,  mehrere  der  früher  gebräuchlichen  Benennungen  im 
gewöhnlichen  Verkehre  zu  verdrängen :  Heue  statt  Myriameter,  pervhe 
statt  Dekameter,  palme  statt  Decimeter,  doigt  statt  Centimeter.  Durch 
Decret  vom  12.  Februar  1812  ist  der  Gebrauch  einer  neuen  Toise  von 
2  Meter  Länge  und  eingeteilt  in  6  Fuss  gestattet.  Ein  solcher  Fuss 
ist  =  333'  3  Millimeter  oder  147,765  alte  par.  Linien.  1  Meter  ist 
3,078444  par.  Fuss  =  3  Fuss  2  Zoll  2,817  preuss.  Linien.  Die  fran- 
zösische Elle  ist  =  12  Decimeter. 
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In  England  ist  die  Längeneinheit  das  Yard,  dem  die  angelsäch- 
sische Elle  zu  Grunde  liegt,  in  Betreff  welcher  Heinrieh  I.  110]  befahl, 
dass  sie  die  Länge  seines  Annes  l>is  zur  Spitze  des  Mittelfingers  halten 
sollte.  Das  1824  zum  t'rmasse  erklärte,  1760  von  Bird  verfertigte 
und  mit  der  Aufschrift  „Standard  Yard  1760'*  versehene  Mass  {ring 
1834  beim  Brande  der  Parlamentsgebäude  verloren.  Die  gesetzliche 
Länge  des  Yard  war  so  bestimmt ,  dass  das  einfache  Secundenpendel  iu 
der  Breite  von  London  auf  den  Meeresspiegel  und  den  luftleeren  Raum 
redueirt  bei  62°  F.  30,131*3  engl.  Zoll  oder  nach  Kater's  Beob- 
achtungen 39,13929  engl.  Zoll  beträgt.  Man  rechnet  1  engl.  Fuss 
=  0,3047944!»  Meter;  1  Yard  =  3  engl.  Fuss;  1  engl.  Meile  — 
1 760  Yards. 

In  Pren 8 seil  liegt  der  rh e Inländische  oder  kölnische 
Fuss  dem  Längenmasse  zu  Grunde.  Durch  Gesetz  vom  16.  Mai  1816 
soll  der  preuss.  Fuss  139.13  par.  Linien  lang  sein.  Das  preussische 
Urmass  ist  nach  Besse  Ts  Angabe  von  Bau  mann  ausgeführt  und  führt 
die  Aufschrift:  „Urmass  der  preussisclien  Längeneinheit  1837.  Dieser 
Stab,  in  der  Wärme  von  16,25°  des  hunderttheiligen  Thermometers,  in 
seiner  Axe  gemessen ,  ist  0,00063  Linien  kürzer  als  drei  Fuss"  und 
.  würde  durch  Gesetz  vom  10.  März  1839  ausschliesslich  zur  Grandlage 
der  preussisclien  Längenmasse  erklärt.  Der  Stab  ist  von  Gussstahl,  hat 
s/4  Zoll  Seite  im  Quadrat;  die  Endflächen  sind  durch  abgekürzte,  in 
Gold  gebettete  Kegel  von  Sapphir  armirt. 

In  dein  österreichischen  Ländercomplexe  sind  sehr  verschie- 
dene Längenmasse.  Der  Wiener  Fuss  ist  1803  zu  0,3161109 
Meter  bestimmt.  AlsNormalmass  gilt  durch  Decret  vom  20.  April  LS  16 
eine  Wiener  Klafter  von  6  Fuss,  angefertigt  von  Voigt!  ä  n  d  e  r. 

In  Baden  und  Nassau,  ebenso  in  der  S  c  h  w  e  i  z  ist  der  Lan- 
desfuss =  3  jo  Meter,  eingetheilt  in  10  Zoll  zu  10  Linien;  im  Gross- 
h  erzogt  h  um  Hessen  ist  der  Landesfuss  =  1  4  Meter  und  ebenfalls 
zehntheilig.    Anhalt  stimmt  mit  Preussen. 

In  den  Niederlanden  hat  man  das  Metermass  als  Elle  ange- 
nommen. Kilometer  heisst  Mijl.  Decameter  Rüde,  Meter  Elle, 
Decimeter  P  a  1  m  ,   Centimeter  D  u  i  in  .  Millimeter  S  t  r  e  e  p. 

In  Kussland  ist  der  englisehe  Fuss  die  Längcmnasseinheit ;  in 
Dänemark  der  rheinländische  Fuss,  aber  nur  139,09  par.  Linien 
lang.  Das  s  c  h  w  e  d  i  s  c  h  e  Längenmass  ist  auf  die  Länge  des  Secundeu- 
pendels  der  Stockholmer  Sternwarte  redueirt.  1  Meter  =  33,681256 
schwedische  Decimalzolle. 

Eine  Zusammenstellung  mehrerer  Fussmasse  giebt  Art.  Fuss. 

Längenschwingung,  s.  Art.  L  o  n  g  i  t  u  d  i  n  a  1 8  c  h  w  i  u  g  u  n  g. 

Längennhr  oder  .Seeuhr  nennt  man  das  zur  Ermittelung  der  geo- 
graphischen Länge  bestimmte  Chronometer  (s.  d.  Art.). 


Läufer  —  Lampe. 
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Läufer  heisst  das  verschiebbare  Gewicht  an  den  S  c  h  n  e  1 1  w  a  a  g  e  n 
(s.  d.  Art.). 

Laktometer ,  s.  Art.  Lactometer. 

Lampe  ist  das  zunächst  in  der  Küchenlarape  repräsentirte  künst- 
liche Beleuchtungsmittel,  welches  wahrscheinlich  in  Aegypten  erfunden 
worden  ist.  Die  Vervollkommnung  datirt  erst  vom  Ende  des  18.  Jahr- 
hunderts, als  Lavoisier  die  Rolle  der  atmosphärischen  Luft  beim 
Verbrennen  erkannte.  Der Schwede  AltstrOmer  lieferte  1782  zuerst 
dünne  bandförmige  Dochte:  1785  trat  der  Genfer  Ami  Argand  mit 
den  runden  und  hohlen  Dochten  und  Glascylindern  auf.  Den  Lichtschirm 
von  Flor  oder  aus  gefirnisstera  Eisenblech  führte  L  *  A  n  g  e  ein ;  auch 
schlug  derselbe  gefärbte  Cylinder  vor,  worauf  die  Gebrüder  G i r a r d 
mit  mattgeschliftenen  Kugeln  kamen.  Der  Nachfolger  Argand's 
Bon  Her  construirte  1809  die  Astral  lampe  mit  dem  ringförmigen 
Oelbehälter.  Den  von  diesen  Lampen  erzeugten  Schatten  suchte  Phi- 
lipps durch  die  Sinumbra  lampe  zu  beseitigen.  —  Um  einen  gleich- 
mässigen  ^ufluss  des  Oeles  und  dadurch  einen  möglichst  gleichförmigen 
Oelstand  an  der  Flamme  hervorzubringen,  hat  man  die  Sturz-  oder 
Flaschenlampe,  die  als  Sc  hiebe  lampe  viel  Verbreitung  ge- 
funden, construirt  (s.  Art.  Flaschen la mpe ).  Denselben  Zweck 
suchte  G i r a r d  durch  die  aerosta tische  Lampe  zu  erreichen,  die 
nach  dem  Principe  des  II eronsbru nn en  (s.  d.  Art.)  wirkte.  Die 
ungeschickte  Form  und  die  unbequeme  Füllungsweise  haben  diese 
Lampen  nicht  recht  aufkommen  lassen.  In  den  hydrostatischen 
Lampen  hat  namentlich  Thilorier  1825  die  Aufgabe  zu  lösen  ge- 
sucht. Es  kommt  hierbei  das  Gesetz  der  communicirenden  Gefässe  (s. 
d.  Art.),  wenn  diese  mit  zwei  verschiedenen  Flüssigkeiten  gefüllt  sind, 
zur  Anwendung.  Die  schwerere  Flüssigkeit  war  eine  Aurlösung  von 
Zinkvitriol  in  einer  dem  Gewichte  nach  gleichen  Menge  Wasser.  Ein 
L" ebelstand  ist ,  dass  die  einmal  angezündete  Lampe  auf  ihrem  Platze 
stehen  bleiben  muss  und  brennend  nicht  herumgetragen  werden  darf. 
Am  meisten  haben  sich  die  mechanischen  Lampen  empfohlen,  bei 
denen  das  Od  durch  mechanische  Vorrichtungen  zur  Flamme  getrieben 
wird.  Carcel  construirte  1800  eine  solche  Lampe,  in  welcher  durch 
ein  Uhrwerk  das  Oel  emporgepumpt  wurde,  so  dass  das  Oel  immer  über- 
fliesst  und  in  den  Oelbehälter  zurückläuft.  Der  Docht  wird  deshalb  höher 
herausgeschraubt,  als  bei  anderen  Lampen.  Die  Kegulateur  -  oder 
Moderateurlampen  beruhen  auf  demselben  Principe,  aber  das  Oel 
wird  durch  einen  Kolben  emporgedrückt,  welcher  dem  Drucke  einer 
Spiralfeder  ausgesetzt  ist.  Ihren  Namen  haben  diese  Lampen  davon, 
dass  in  der  Zuführungsröhre  ein  Stift  sich  befindet ,  welcher  das  Zu- 
strömen des  Oeles  regulirt ,  indem  er  anfangs  bei  starker  Spannung 
der  Feder  die  Röhre  verengt,  später  aber  einen  weitereu  Durch- 
gang lässt. 
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Lampe,  die  docbtloee  —  Lampenofen. 


Von  anderen  Abänderungen  sei  die  Li  verpool  lampe  erwähnt, 
bei  welcher  in  der  Axe  des  hohlen  Dochtes  ein  Draht  angebracht  ist,  der 
einige  Linien  über  den  oberen  Rand  hervorragt  und  an  seinem  Ende  eine 
kleine  runde  Metallplatte  trägt ,  durch  welche  der  innere  Luftstrom  ge- 
brochen wird ,  so  dass  die  Flamme  mehr  kugelig  brennt.  —  Bei  der 
Frankenstein'schen  Solar- Lampe  war  in  dem  hohlen  Dochte 
noch  ein  zweiter  von  Spitzengrund.  —  Bei  der  B  e  n  k  1  e  r' sehen  Lampe 
(von  Benkler  und  Kühl  in  Wiesbaden)  spielte  ein  eigentümlicher 
eingeschnürter  Cylinder  die  Hauptrolle ,  wodurch  die  Flamme  verengt 
und  verlängert  wurde. 

In  neuerer  Zeit  ist  man  durch  andere  Brennstoffe  als  dasOel  zu  ein- 
facheren Einrichtungen  zurückgekehrt,  die  namentlich  dadurch  möglich 
wurden,  dass  diese  Stoffe  sich  leicht  verflüchtigen,  z.  B.  die  Petroleum- 
lampe. Einige  besondere  Lampen  enthalten  die  folgenden  Artikel.  — 
Die  durch  eine  Flamme  erzeugte  Lichtquantität  steht  im  Verhältniss  mit 
der  Quantität  und  der  Temperatur  der  in  der  Flamme  schwebenden 
Kohlenstofftheilchen. 

Lampe,  die  dochtlose,  besteht  aus  einem  Metallschälchen,  in 
dessen  Mitte  ein  beiderseits  offenes,  enges  und  dünnwandiges  Glasröhr- 
chen eingesetzt  ist,  so  dass,  wenn  das  Schälchen  auf  Oel  schwammt,  das 
obere  Röhrenende  ungefähr  in  einem  Niveau  mit  dem  Oele  liegt  und  das 
untere  nur  eben  in  das  Oel  eintaucht.  Es  steigt  das  Oel  bis  an  das 
obere  Ende,  wo  es  mittelst  eines  zusammengedrehten  Fidibus  angezündet 
werden  kann.  Diese  von  Blackadeler  in  Edinburg  angegebene 
Lampe  eignet  sich  zur  Nachtlampe.  Es  sei  nur  bemerkt,  dass  die  Haar- 
röhrchenwirkung (s.  d.  Art.)  hier  nicht  wohl  in  Betracht  kommt. 

Lampe,  a p h  1  o g i s t i s c h e,  s.  Art.  Aphlogistische  Lampe. 

Lampe,  die  electrische,  ist  das  sonst  sogenannt«*  electrische 
Feuerzeug.    S.  Art.  Feuerzeug. 

Lampe,  die  flammen  lose,  s.  Art.  Aphlogistische 
Lampe. 

Lampengebläse  ist  die  zur  Hervorbringung  einer  Stichflamme  ein- 
gerichtete Dampfkugel  (s.  d.  Art.). 

Lampenmikrometer,  s.  Art.  Mikrometer  am  Ende. 

Lampenmikroskop  von  Adams  1771  ist  dem  Sonnenmikroskope 
ähnlich,  nur  dass  die  Beleuchtung  durch  eine  Lampe  bewirkt  wird,  deren 
Flamme  im  Brennpunkte  einer  Convexlinse  steht,  von  welcher  das  Licht 
auf  einen  Hohlspiegel  und  von  da  auf  das  Object  trifft.  S.  Art.  Son- 
nenmikroskop. 

Lampenofen  nennt  man  Spirituslampen  mit  hohlem  Dochte  ent- 
weder mit  drei  Füssen,  welche  die  Lampe  selbst  und  auch  in  passendem 
Abstände  die  zu  erhitzenden  Gefässe  tragen,  oder  mit  einem  besonderen 
Gestelle,  an  welchem  die  Lampe  und  Ringe  und  dergl.  zur  Aufuahme  der 
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Gefässe  durch  Schrauben  festgestellt  werden.  Man  nennt  solche  Larapen- 
öfen auch  B e r z e  1  i u 8 ' sehe  Lampen.  In  neuerer  Zeit  hat  Bnnsen 
einen  Brenner  oder  einen  Ofen  für  Leuchtgas  statt  des  Spiritus  con- 
struirt.  Das  Gas  strömt  durch  einen  Schlauch  aus  einer  runden  OerT- 
nung  von  1  bis  Millimeter  Weite  in  eine  60  bis  90  Millimeter  lange 
und  8  bis  10  Millimeter  weite  Röhre,  welche  bei  der  Au&flussöflhung 
mehrere  Löcher  für  den  Zutritt  der  atmosphärischen  Luft  hat.  Das 
Gas  brennt  dann  erst  an  der  oberen  Oeffnung  der  Röhre  mit  Geräusch. 

Lamprotometer  ist  der  Name  von  einem  Photometer  (s.  d.  Art.), 
bei  welchem  nebeneinander  auf  einem  Brette  25  gleiche  Gläschen  von 
hellem  Glase  und  6  Linien  Durchmesser  stehen,  von  denen  das  erste  mit 
reiner Lackmustinctur  und  die  folgenden  mit  1,  2  ...  24  Theilen Wasser 
gemischter  Tinctur  gefüllt  sind.  Es  kommt  nun  darauf  an ,  das  Gläs- 
chen zu  ermitteln,  durch  welches  man  einen  dahinter  stehenden  blanken 
Platindraht  nicht  mehr  wahrnehmen  kann.  Das  Instrument  ist  un- 
zweckmässig. 

Landhose  heisst  eine  Wettersäule,  die  sich  über  Land  fortbewegt. 
Vergl.  Art.  Wasserhose. 

Landrauch,  s.  Art.  Haarrauch. 

Landregen  nennt  man  einen  sich  durch  seine  lange  Dauer  aus- 
zeichnenden und  sich  über  grössere  Gebiete  erstreckenden  Regen. 

Landtrombe  oder  L a  n d  h  o s e  (s.  d.  Art.). 

Landwasserhose  heisst  eine  mit  Wasser  gefüllte  Landhose.  Den 
Gegensatz  bildet  die  Erdtrombe. 

Landwind  ist  der  an  den  Küsten  von  dem  Lande  nach  dem  Meere 
hin  wehende  Wind.  Den  Gegensatz  bildet  der  Seewind.  Vergl.  Art. 
Küsten  wind. 

Laue' sehe  Flasche,  s.  Art.  Flasche,  L  an  e' sc  he. 

Lapilli  oder  R  a  p  i  1 1  i  nennt  man  in  Italien  die  Körper ,  welche 
aus  den  Vulkanen  eniporgeschleudert  werden  und  theils  Bruchstücke  der 
Krater  wände,  theis  losgerissene  Lavamassen  sind. 

Last  bezeichnet  ein  Gewicht  von  40Ceutnern. —  Ausserdem  nennt 
man  in  der  Mechanik  die  Kraft ,  welche  von  einer  anderen  gewältigt 
werden  soll,  auch  Last  und  die  andere  vorzugsweise  die  Kraft.  3.  z.  B. 
Art.  Hebel. 

Latent  oder  gebunden,  s.  Art.  Gebundene  Wärme. 

Laterne,  magische  (laierna  mayieaj,  ist  die  bekannte 
Zauberlaterne  (s.  d.  Art.). 

Latomien  heissen  die  höhlenartigen  Steinbiüche  in  der  Nähe  von 
Syracus. 

Läufer,  8.  Art.  Läufer. 

Laufrad  heisst  ein  Rad  an  der  Welle,  wenn  statt  des  Rades  eine 
hohle  Trommel  auf  der  Welle  sitzt,  auf  deren  innerem  I  mfange  Menschen 
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Laugenprobe  —  Lederhaut. 


oder  Thiere  durch  ihr  Gewicht  eine  Umdrehung  bewirken.  S.  Art.  Rad 
au  der  Welle. 

Laugenprobe  )  ist  ein  Aräometer  (s.  d.  Art.)  zur  Bestimmung  des 
Laugenwaage  (  Kaligehaltes  in  einer  Lauge.  Das  Instrument 
arbeitet  ungenau,  weil  die  Scala  durch  Lösung  reinen  Kalihydrats  in 
destillirtem  Wasser  bestimmt  wird ,  in  einer  rohen  Lauge  aber  noch 
andere  Salze,  Thonerde,  Kalkerde  etc.  aufgelöst  sind.  Man  nennt  diese 
Senkspindel  auch  A I  k  a  1  i  m  e  t  e  r. 

Lauwine,  s.  Art.  Lawine, 

Lava  heisst  die  in  einem  Vulcane  (s.  d.  Art.)  geschmolzene  Masse. 

Lawine  nennt  man  eine  grössere  Schneemasse,  welche  über  Ge- 
birgsabhänge  oder  steile  Felswände  herabstürzt  und  sich  in  der  Tiefe 
ablagert.  Gleitet  die  Schneemasse  vom  Abhänge  herab ,  so  liegt  eine 
G  r  u  n  d  1  a  w  i  n  e  vor ;  fallt  die  Masse  aber  mehr  frei  und  während  des 
Fallens  theilweis  zerstäubend,  so  eine  S  t  a  u  b  1  a  w  i  n  e.  Jene  entstehen 
meist  im  Frühjahre,  diese  gewöhnlich  nach  reichlichen  Schneefallen. 
Daher  nennt  man  die  Staublawinen  wohl  auch  Winter  law  inen  uud 
die  Grnndla winen  F  r  ü  h  1  i  n  g  s  1  a  w  i  n  e  u ,  diese  kommen  jedoch  auf 
sehr  hohen  Bergen,  z.  B.  am  Montblanc  auch  mitten  im  Sommer  vor. 
Staublawinen  fuhren  nie  Steine  mit  sich ,  wohl  aber  die  Grundlawinen. 
Ausserdem  unterscheidet  man  in  der  Schweiz  noch  G  I  e  t  s  c  h  e  r  1  a  w  i  n  e  n, 
wenn  ein  Theil  eines  fortgeschobenen  Gletschers  abbricht  und  herab- 
fällt, und  Surggilaw inen  (vonSurggen,  d.  h.  langsam  herabgleiten), 
wenn  eine  Eismasse  sich  langsam  fortschiebt,  bis  iln  unterer  Theil  die 
Unterstützung  verliert  und  herabstürzt.  Die  beiden  ersten  Arten  erregen 
bei  ihrem  Herabfallen  einen  orkanähnlichen  Luftstrom. 

Leakie  ist  eine  eigenthümlichc  Fluthcrschcinmig  in  dem  Flusse 
Förth  in  Schottland.  Die  Fluth  wird  einige  Zeit  durch  ein  Sinken  des 
Wassers  und  die  Ebbe  ebenso  durch  ein  Steigen  desselben  unter) »rocheu 
und  nachher  geht  in  jenem  Falle  die  Fluth  und  in  diesem  die  Ebbe  weiter 
fort.  Die  Erscheinung  hängt  mit  einer  grossen  Krümmung  zusammen, 
welche  der  Fluss  an  der  betreffenden  Stelle  macht. 

Lebendige  Kraft,  s.  Art.  Kraft,  lebendige. 

Lebenskraft  )  heisst  das  räthselhafte  Wesen  des  Lebens,  durch 
Lebensprincip  \  welches  sich  die  organischen  Körper  vou  deu  un- 
organischen unterscheiden.  Charakteristisch  ist,  dass  jedes  lebende 
Wesen  seinen  Ursprung  einem  gleichartigen  Wesen  zu  danken  hat.  Es 
ist  daher  das  Leben  ein  Thätigkeitsprincip ,  welches  dem  organischen 
Körper  auf  dem  Wege  der  Zeugung  eingeimpft  wird. 

Lederhaut  heisst  die  aus  eng  verflochteneu  Fasern  und  Faser- 
bündeln bestehende  Haut,  welche  die  Oberfläche  des  menschlichen  Leibes 
bildet,  und  in  welcher  namentlich  der  allgemeine  Tastsinn  seinen 
Sitz  hat. 
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Leere.  T  o  rri  celli '  sehe,  ( racuum  Torricellimnim  )  heisst  der 
luftleere  Riiiuri  über  dem  Quecksilber  in  dem  Barometer  (s.  d.  Art.  und 
zwar  Queeksilberbarometer).  Ein  absolut  leerer  Raum  ist  dieser  Kaum 
keineswegs,  da  er  Quecksilberd&mpfe  enthält. 

Legirung  nennt  man  eine  Verbindung  eines  Metalles  mit  einem 
oder  mehreren  anderen .  wobei  es  gleichgültig  ist ,  ob  die  Mischung  in 
bestimmten  Verhaltnissen  geschieht  oder  nicht.  Die  Verbindungen  des 
Quecksilbers  mit  den  tibrigen  Metallen  nennt  man  Amalgame.  Mes- 
sing ist  eine  Leginnig  aus  Kupfer  und  Zink,  Neusilber  aus  Kupfer,  Zink 
und  Nickel.  In  physikalischer  Beziehung  ist  zu  bemerken ,  dass  beim 
Erkalten  der  Legirungen  die  Abnahme  der  Temperatur  nicht  regelmässig 
erfolgt,  namentlich  tritt  bei  Legirungen  aus  zwei  Metallen  einmal  ein 
Stillstand  des  Thermometers  ein  und  bei  Legirungen  aus  drei  Metallen 
ist  dies  sogar  zweimal  der  Fall,  wohl  weil  das  eine  Metall  früher  erstarrt 
als  das  andere.  Die  Farbe  ist  nicht  immer  das  mittlere  Resultat  aus 
der  Farbe  der  Bestandteile.  Die  Härte  ist  meistens  grösser  als  die 
der  einzelnen  Metalle.  Der  Schmelzpunkt  ist  niedriger,  als  man  nach 
den  Schmelzpunkten  der  einzelnen  Gemengtheile  erwarten  sollte,  oft 
liegt  er  sogar  niedriger  als  der  niedrigste  der  Gemengtheile.  Das 
specifische  Gewicht  ist  gewöhnlich  grösser ,  als  das  Mittel  aus  den  spec. 
Gewichten  der  Bestandteile.  Oft  wird  beim  Zusammenschmelzen  eine 
bedeutende  Menge  Wirme  frei.  Das  Leitungsvermögen  für  Electricitat 
und  Wärme  ist  geringer  als  das  der  einzelnen  Metalle. 

Lehmregen  ist  ein  Regen .  mit  welchem  ein  lehmiger  Niederschlag 
verbunden  ist,  der  von  lehmigem  Staube  herrührt,  welcher  in  die  Luft 
emporgehoben  war.    8.  Art.  S  t  a  u  b  r  e  g  e  n. 

Leichtflüssig  nennt  man  einen  Körper,  wenn  sein  .Schmelzpunkt 
unter  der  Hitze  des  bei  Tage  rothglühenden  Eisens  liegt,  im  ( Gegensätze 
zu  den  s  t  r  e  n  g  f  1  ü  s  s  i  g  e  n  Körpern ,  welche  einen  höheren  Schmelz- 
punkt haben.  S.  Art.  S  <■  h  m  e  I  z  e  n. 

Leiden frost'sches  Phänomen  oder  Leid enfrosfs eher  Ver- 
such. Bringt  man  in  einen  kalten  (silbernen)  Löffel  etwas  Wasser, 
so  wird  derselbe  benetzt  und  bei  Erwärmung  geräth  das  Wasser  bald 
ins  Sieden,  verdunstet  schnell  und  zeigt  überhaupt  die  beim  Kochen  ge- 
wöhnlichen Erscheinungen ;  tröpfelt  man  hingegen  eine  kleine  Menge 
Wasser  in  einen  glüh  eil  den  Löffel,  so  zerfliesst  dasselbe  nicht,  sondern 
nimmt  Kugelgestalt  an.  geräth  gewöhnlich  in  heftige  drehende  Bewegung, 
nimmt,  im  Fall  man  den  Löffel  glühend  erhält  langsam  verdun- 
stend, jedoch  immer  die  Kugelgestalt  beibehaltend  — 
bis  auf  unscheinbare  Grösse  ab  und  verschwindet  zuletzt  mit  einem 
kleinen  Knalle;  verliert  aber  die  Kugelgestalt  und  verwandelt  sich  mit 
Lebhaftigkeit  in  Dämpfe,  sobald  der  nicht  mehr  der  Einwirkung  des 
Feuers  ausgesetzte  Löffel  durch  allmälige  Abkühlung  eine  hinlängliche 
Teuiperaturerniedrigung  erlitten  hat. 


12  Leidner  Flasche  —  Leiter  der  Electricitat. 

Leidenfrost,  Arzt  und  Professor  in  Duisburg,  behandelte  1756 
diese  Erscheinung  zuerst  ausführlich.  Das  Phänomen  gelingt  auf  den 
verschiedensten  Stoffen,  festen  und  flüssigen,  sogar  auf  Glas,  ohne  dass 
dies  zerspringt  —  wie  ich  zuerst  in  der  Kugel  eiuer  Thermometerröhre  ge- 
zeigt habe — ,  und  ebenso  mit  sehr  verschiedenen  Flüssigkeiten  ;  auch 
lässt  sich  der  Versuch  umkehren.  Selbst  in  einem  durchlöcherten  Löffel 
bleibt  das  Wasser  mit  Kugelgestalt  liegen.  Der  Tropfen  erscheint  oft 
—  wie  ich  aus  einer  optischen  Täuschung  in  Folge  der  Dauer  de«  Ein- 
drucks erklärt  habe  —  mit  einer  geraden  Anzahl  von  Zacken,  rotirend, 
auch  hüpfend.  --  Zwischen  dem  Tropfen  und  dem  Körper,  auf  welchem 
er  sich  bildet ,  ist  keine  unmittelbare  Berührung.  —  Die  Verdunstung 
des  Tropfens  erfolgt,  ungeachtet  der  hohen  Temperatur  des  Gefässes, 
auffallend  langsam.  —  Die  Temperatur  eines  Wassertropfens  bei  dem 
Leidenfrost'schen  Phänomen  erreicht  höchstens  die  Siedehitze  und 
schwankt  zwischen  70  und  100°  C. ,  je  nachdem  man  die  Temperatur 
gleich  nach  Beginn  der  Erscheinung  oder  vor  ihrem  Aufhören  bestimmt. 
Spiritus  zeigt  bei  dem  Versuche  69  bis  78°  C.  —  Stellt  man  den  Ver- 
such mit  schwefeliger  Säure  an  und  giesst  den  Tropfen  in  die  Hand ,  so 
empfindet  man  Kälte;  bringt  man  Wasser  in  diesen  Tropfen,  so  gefriert 
dies,  so  dass  man  aus  dem  glühenden  Tiegel  ein  Stückchen  Eis  heraus- 
nehmen kann.  —  Die  Temperatur  des  tropfenbildenden  Körpers, 
wenn  das  Phänomen  eintreten  soll,  kann  um  so  niedriger  sein,  je  höher 
die  des  anderen  ist. 

Die  Erklärung  ist  wohl  darin  zu  finden ,  dass  sich  zwischen  dem 
Tropfen  und  seiner  Unterlage  eine  Dampfschicht  bildet,  welche  die  Be- 
rührung aufhebt  und  den  Uebergang  der  Wärme  in  den  Tropfen  er- 
schwert. Einen  besonderen  vierten  Aggregat  zustand  anzunehmen,  wie 
B  o  u  t  i  g  n  y  thut  und  den  er  den  s  p  h  ä  r  o  i  d  a  1  e  n  nennt,  ist  überflüssig, 
zumal  damit  nichts  erklärt ,  sondern  nur  eine  neue  Bezeichnung  für  das 
Phänomen  eingeführt  wird.  Von  einigen  Seiten  wird  das  Phänomen  als- 
durch  eiue  Abstossung  bedingt  angesehen,  welche  die  Wärme  auf  mess- 
bare Entfernung  ausüben  soll.  Noch  Andere  suchen  den  Grund  in  dem 
gegenseitigen  Verhältniss  zwischen  Adhäsion  und  Cohäsion,  von  welchen 
beiden  die  erstere  durch  die  Hitze  so  geschwächt  werde ,  dass  letztere 
tiberwiege. 

Leidner  Flasche,  s.  Art.  Flasche,  electrische. 

Leinölthermometer  benutzte  Newton  1701  bei  einer  Reihe  von 
Versuchen.  Die  Zahlen  der  Scala  sollten  dem  Volumen  entsprechen. 
Leinöl  ist  ein  zu  Thermometern  nur  wenig  geeigneter  Stoff.  S.  Art. 
Thermometer. 

Leinwandmesser .  8.  Art.  Loupe  am  Ende. 

Leiter  der  Electricitat  nennt  man  diejenigen  Körper ,  welche 
die  ihnen  mitget heilte  oder  sonst  in  ihnen  hervorgerufene  Klectricität  auf 
ihrer  ganzen  Oberfläche  sofort  verbreiten ;  den  Gegensatz  bilden  die 
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schlechten  Leiter  und  Nichtleiter,  welche  die  Electrieität  mit 
einer  gewissen  Schwierigkeit  annehmen  und  dieselbe  ebenso  schwierig 
auf  ihrer  Oberfliiche  fortpflanzen.  Diejenigen  Körper,  welche  besonders 
schlechte  Leiter  sind,  bezeichnet  man  vorzugsweise  als  N  i  c  h  1 1  e  i  t  e  r  oder 
Isolatoren.  Der  Unterschied  ist  im  Grunde  nur  ein  relativer  und  es 
giebt  weder  vollkommene  Leiter,  noch  vollkommene  Nichtleiter,  sondern 
jeder  Körper  hat  ein  mehr  oder  minder  vollkommenes  Lei  tu  ngs  ver- 
mögen oder  setzt  umgekehrt  der  Fortpflanzung  der  Electrieität  auf 
seiner  Oberfläche  einen  geringeren  oder  stärkeren  Leitungswider- 
stand entgegen. 

Um  zu  prüfen ,  ob  ein  Körper  ein  Leiter  der  Electrieität  sei  oder 
nicht,  braucht  man  denselben  nur  in  die  Hand  zu  nehmen  und  dem  ge- 
ladenen Conductor  der  Electrisirraaschine  zu  nähern.  Springt  bei  der 
Annäherung  ein  Funke  über  und  ergiebt  siel»  nach  eingetretener  Berüh- 
rung der  Conductor  unelectriseh ,  so  war  der  Körper  ein  guter  Leiter. 
Schon  Versuche  mit  electrisirten  Korkkugeln,  die  an  einem  Seidenfaden 
hängen  (8.  Art.  Electrieität),  ebenso  mit  Electroskopen  (8.  d.  Art.) 
reichen  zu  der  Untersuchung  aus. 

Unter  den  festen  Körpern  sind  die  besten  Leiter  die  Metalle,  wie- 
wohl auch  bei  ihnen  das  Leitungsvermögen  verschieden  ist.  Um  Letz- 
teres festzustellen,  sind  zahlreiche  Versuche  in  sehr  verschiedener  Weise 
angestellt  worden.  Davy  fand  zuerst,  dass  das  Leitungsvermögen  der 
Metalldrähte  unter  sonst  gleichen  Umständen  im  umgekehrten  Verhält- 
nisse mit  ihrer  Länge  und  bei  gleicher  Länge  im  geraden  Verhältnisse 
mit  ihrer  Masse  steht,  ferner,  dass  dasselbe  bei  wachsender  Temperatur 
abnimmt ,  wiewohl  nicht  mit  der  Temperaturzunahme  in  gleichem  Ver- 
haltnisse. 

L  e  i  t  u  n  g  s  v  e  r  mögen  d  e  r  Metalle 

nach  K  i  ess                           Zink  28,50 

Platin  16,40 

Eisen  15,80 

Zinn  15,60 

Blei  s,30 

Quecksilber  3,4  5 

Kalium  1,33 

nach  Po U i  1 1 6 1 

Quecksilber,  destillirt  100 

Eisen  600—700 

Gussstahl  500—800 

Messing  200  -  900 

Platin  855 

Kupfer,  ausgeglüht  3842 

rein  3838 

Gold,  0,751  fein  714 

,,    0,951   ,,  1338 


Silber 

148.74 

Kupfer 

100.00 

Gold 

88.87 

Ka<lmium 

38,35 

Messing 

27,70 

Palladium 

18.18 

Eisen 

17,66 

Platin 

15.52 

Zinn 

14.7t» 

Nickel 

13,15 

Klei 

10.32 

Neusilber 

8.86 

nach  Recquerel  scn. 

Kupfer  100.00 

üi»ld  '-»3,60 

Silber  73.60 
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Gold  rein 

3975 

Gold 

79,79 

(Silber  u.74"  fem 

3*82 

Messing 

29.33 

0  SS7 

422 1 

Kisen 

17  74 

,,  0.900 

4753 

Platin 

14, 16 

0,963 

5152 

Zinn 

30,84 

Palladium 

5791 

Blei 

14,62 

nach  Lenz 

bei  15°  R. 

bei  0°  R. 

Antimon 

8,87 

Silber 

136,25 

Quecksilber 

4,66 

Kupfer 

100,00 

Wismuth 

2,58 

Wie  das  Leitungsvermögen  mit  steigender  Wärrae  abnimmt ,  ersieht 
man  aus  folgenden  Ergebnissen : 

Kupfer  bei  0°  R.  100,00;  bei  1 00°  R.  73,00;  bei  200°  R.  54,82. 
Messing     —         29,33;  —         24,78;  —  21.45. 

Eisen         —         17,74;  —         10,87:  —  7,00. 

Das  Leitungsvermögen  gehärteter  Drähte  ist  geringer  als  das  der 
ausgeglühten.    Aluminium  soll  noch  besser  leiten  als  Kupfer. 

Den  Metallen  zunächst  steht  im  Leitungsvermögen  die  Holzkohle. 
Der  Diamant  ist  ein  Nichtleiter,  Graphit  ein  vorzüglicher,  mineralische 
Holzkohle  und  Anthracit  sind  gute  Leiter.  Hierauf  folgen  im  Leitungs- 
vermögen die  Erze.  Die  tropfbarflüssigen  Körper  stehen  weit  zurück. 
Nach  Cavendish  soll  das  Leitungsvermögen  des  Wassers  400  Mil- 
lionen mal  geringer  sein  als  das  der  Metalle.  Das  Leitungsvermögen 
der  Flüssigkeiten  ist  der  Länge  derselben  umgekehrt  und  dem  Quer- 
schnitte gerade  proportional  und  nimmt  im  Allgemeinen  mit  der  Tem- 
peratur zu,  aber  dieser  nicht  proportional.  Das  Leitungsvermögen  einer 
Kochsalzlösung  ist  über  30  Millionen  Mal  geringer  als  das  des  Kupfers. 

Manche  starre  Körper,  welche  die  Eleetricität  nicht  leiten,  werden 
Leiter,  wenn  man  sie  in  den  tropf  barflüssi^en  Zustand  überführt,  z.  B. 
Salpeter,  Actzkali,  Aetzuatron.  Nach  Faraday  gehören  hierher: 
Chlorblei ,  Chlorsilber,  Chlornatrium,  schwefelsaures  Natron,  ausserdem 
noch  andere  Chlor-  und  Jod  Verbindungen ,  Fluorkalium,  Cyankalium, 
Schwefelcyankalium,  salpetersaures  Kali,  Natron,  Baryt,  Strontian,  Blei-, 
Kupfer-,  Silberoxyd,  schwefelsaures  Blei,  schwefelsaures  Quecksilber- 
oxydul, phosphorsaures  Kali,  Blei-  und  Kupferoxyd,  glasige  Phosphor- 
säure, phosphorsaurer  Kalk.  Borax,  boraxsaures  Bleioxyd,  boraxsaures 
Zinnoxyd,  einfach  und  doppelt  chromsaures  Kali,  chromsaures  Bleioxyd, 
essigsaures  Kali,  Schwefelantimon,  Schwefelkalium,  kieselsaures  Kali. 

Ein  ausgezeichneter  Leiter  der  Eleetricität  ist  die  Flamme.  Eine 
nähere  Untersuchung  veranlasste  E  r  m  a  n  ,  die  Flammen  in  positive  und 
negative  unipolare  Leiter  zu  unterscheiden.  Zu  den  ersteren  sollen  die 
Flammen  aller  wasserstoffreichen  Körper  gehören,  z.  B.  des  Weingeistes, 
der  fetten  und  ätherischen  Oele,  des  Wachses,  des  Kampfers,  der  Harze 
etc.,  zu  den  letzteren  die  ganz  trockne  alkalische  Seife,  die  Flamme  des 
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^MBphoTs,  des  ganz  trocknen  Eiweissstoffes.    Die  Unipolarität  erkennt 
<Wan ,  dass  die  Flamme  unter  Umständen  nur  den  einen  Strom 
\cYtet,  während  sie  für  den  entgegengesetzten  ein  Isolator  ist.    Ist  näm- 
\».che\ne  galvanische  Säule  isolirt  und  mit  jedem  Pole  ein  Electroskop  ver- 
bunden, so  tritt  keine  Aenderung  in  der  Divergenz  an  dem  einen  Electro- 
skope  ein ,  wenn  man  mit  der  Flamme  z.  B.  einer  isolirten  Weingeist- 
lampe den  anderen  Poldraht  berührt:   ist  die  Lampe  nicht  isolirt ,  so 
steigt  die  Divergenz  an  dem  Electroskope  auf  das  Maximum.  Bringt 
man  beide  Drähte  zugleich  in  die  isolirte  Flamme,  ohne  dass  sich  die- 
selben berühren ,  so  wird  die  Kette  nicht  geschlossen ;  wird  hierbei  der 
eine  Pol  ableitend  berührt,  so  steigt  die  Divergenz  auf  das  Maximum ; 
wird  aber  die  Flamme  selbst  ableitend  berührt,  so  zeigt  das  Electroskop 
am  negativen  Pole  das  Maximum  der  Divergenz,  als  ob  der  positive  Pol 
einseitig  ableitend  berührt  worden  wäre.    Es  leitet  also  die  Weingeist- 
flamme unter  diesen  Umständen  die  positive  Electricität  und  ist  für  die 
negative  ein  Isolator.  —  Wahrscheinlich  rührt  die  Erscheinung  her  von 
einer  ungleichen  Leitung  auf  beiden  Seiten ;  vielleicht  wird  auch  durch 
den  electrischen  Strom  erst  eine  bedingende  Veränderung  herbeigeführt. 

Zu  den  besseren  Leitern  der  Electricität  rechnet  man  noch 
die  verschiedenen  Theile  des  thierischen  Körpers,  so  lange  sie 
frisch  sind,  namentlich  die  animalischen  Flüssigkeiten.  Frische  saftige 
Pflanzentheile  leiten  zwar ,  aber  weniger  gut  als  animalische.  Die 
wässerigen  Pflanzensäfte  leiten  besser  als  Wasser.  Die  Leinfaser  ist 
auch  trocken  ein  Leiter,  ebenso  Hollundermark  und  Kork. 

Die  vorzüglichsten  Nichtleiter  oder  Isolatoren  sind :  Glas, 
die  durchsichtigen  Edelsteine ,  die  Harze  (Schellack,  Siegellack,  Kaut- 
schuck oder  Federharz,  Gutta-Percha,  Wachs),  Collodion,  die  trockene 
Hautbedeckung  der Thiere  (Haare,  Pelzwerk.  Federn),  das  Gespinnst  der 
Seidenraupe  und  die  aus  demselben  bereitete  Seide ,  Zucker,  trocknes 
arabisches  Gummi,  die  trocknen  Pflanzensäuren  und  Pflanzensalze,  trock- 
nes  Holz,  trockne  Rinde,  Baumwolle;  die  fetten  Ode  des  Pflanzenreichs, 
ebenso  die  ätherischen  und  brenzlichen  Oele  und  die  natürlichen  Balsame ; 
alle  fetten  Substanzen  aus  dem  Thierreiche  (Talg,  Wachs,  Wallrath  etc.  ), 
die  ausgetrockneten  Theile  des  thierischen  Organismus.  Zu  den  Nicht- 
leitern rechnet  man  anch  die  Metalloide ,  alle  brennbaren  Mineralien 
(wegen  der  Kohle  s.  vorher  unter  den  Leitern).  Die  trockene  Luft  ist 
ein  Isolator,  ebenso  Gas  und  Dampf,  so  lange  er  vollkommen  luftfürmig 
ist.    Eis  ist  ein  um  so  besserer  Isolator,  je  kälter  es  ist. 

Viele  Isolatoren  werden  zu  Leitern ,  wenn  an  ihrer  Oberfläche 
Feuchtigkeit  adhärirt,  z.  B.  auch  (Mas.  Kothglühendes  Glas  leitet, 
ebenso  geschmolzenes  Siegellack,  Pech,  Bernstein,  Schellack,  Wachs. 
Ebenso  werden  flüssige  Nichtleiter  bei  der  Erhitzung  zu  Leitern ; 
desgleichen  kieselsäurehaltige  Verbindungen  durch  Erwärmung;  Wasser- 
glas schon  bei  gelinder  Erwärmung. 


Digitized  by  Google 


16 


Leiter  des  Schalles  —  Lemniscate. 


Nach  Massgabe  der  Temperatur ,  des  Feuchtigkeitszustaudes  ete. 
kann  also  derselbe  Körper  sowohl  als  guter  Leiter,  wie  als  schlechter  Leiter 
und  als  Nichtleiter  auftreten.  Es  ist  daher  nicht  nöthig,  noch  eine  be- 
sondere Classe  von  Halbleitern  aufzustellen ,  zu  der  man  Elfenbein, 
Schildpatt,  Knochen,  Horn,  Leder,  Papier,  Pergament,  gewöhnliches 
Holz,  Marmor,  Alabaster  u.  s.  w.  rechnete. 

Nach  Wiedemann's  Untersuchungen  besitzen  viele  Krvstalle 
nach  verschiedenen  Dimensionen  verschiedenes  Leitungsvermögeu  (s.  Art. 
Figuren,  electrische). 

Ueber  Rousseau' s  Diagometer  zur  Ermittelung  der  relativen 
Isolationsfälligkeit  oder  des  relativen  Leitungsvermögens  verschiedener 
Flüssigkeiten  s.  Art.  Diagometer. 

Leiter  des  Schalles  oder  Schal  lt  rüg  er  (s.  d.  Art.). 

Leiter  der  Wärme  oder  Wärmeleiter  nennt  man  die- 
jenigen Körper ,  welche  in  Berührung  mit  einem  wärmeren  schnell 
wärmer  und  in  Berührung  mit  einem  kälteren  schnell  kalt  werden,  wäh- 
rend die  schlechten  Wärmeleiter  nur  langsam  ihren  Wärinezustaud  ver- 
ändern.   S.  Art.  Wärme. 

Leitungsdraht  heisst  ein  zur  Leitung  der  Electricität  bestimmter 
Draht,  z.  B.  Telegraphendraht. 

Leitungsfähigkeit  für  Electricität  ist  das  jedem  Körper  in 
grösserer  oder  geringerer  Vollkommenheit  zukommende  Vermögen,  die 
ihm  mitgetheilte  oder  sonst  in  ihm  hervorgerufene  Electricität  auf  seiner 
ganzen  Oberfläche  zu  verbreiten.  S.  Art.  Leiter  der  Electricität. 

Leitungsfähigkeit  für  L  i  c  h  t .  Schall  oder  W  ä  r  in  e  vergl.  die 
Artikel  Leiter  mit  Bezug  auf  die  entsprechenden  Bezeichnungen. 

Leitungsröhre  heisst  eine  Bohre,  durch  welche  eine  tropfbare  oder 
luftformige  Flüssigkeit  nach  einem  bestimmten  Orte  hinzufliessen  gezwun- 
gen wird,  z.  B.  bei  den  sogenannten  Köhrenleitungen  für  Wasser  oder  Gas. 

Leitungsvermögen,  s.  Art.  L ei t un gsfäh igk ei t. 

Leitungswiderstand  bezeichnet  den  Gegensatz  von  Leituugsver- 
mögen.  Je  grösser  das  Leitungsvermögen  ist,  desto  kleiner  muss  der 
Leitungswiderstand  sein.  Vergl.  Art.  Leitungsfähigkeit  und 
Leiter,  namentlich  Leiter  der  Electricität.  Als  Einheit  des 
Widerstandes  bei  dem  Durchgänge  electriseher  Strömenahm  man  meistens 
einen  cylindrischen  Kupferdraht  von  l  Millimeter  Durchmesser  und  1  Meter 
Länge ;  aber  auf  den  Vorschlag  von  W.  S  i  e  m  e  n  s  legt  man  jetzt  ge- 
wöhnlich ein  Quecksilberprisma  von  1  Meter  Länge  und  1  Millimeter 
Querschnitt  bei  0°  C.  zu  Grunde.  Die  auf  diese  Einheit  zurückgeführten 
Widerstands-Talons  werden  aus  Neusilberdraht  hergestellt. 

Lemniscate  heisst  eine  krumme  Linie  in  der  Gestalt  der  Ziffer 
Acht  (OO  ).    Ihre  Gleichung  ist  (.r*  -f-  y*)*=u*  {x*  —  if1)  und  ihre 
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wesentliche  Eigenschaft  besteht  darin,  dass  das  Product  der  Entfernun- 
gen eines  jeden  ihrer  Punkte  von  zwei  festliegenden  Punkten,  deren  Ab- 
stand 2ö  ist,  eine  constante  Grösse,  nämlich  aa  giebt.  Die Lemniscate 
kommt  zur  Erscheinung  bei  Farbenerscheinungen  im  polarisirten  Lichte 
(s.  Art.  Polarisation.  A.  d.). 

Leseglas  heisst  ein  grosses  Convexglas  von  einer  Brennweite,  welche 
die  Grösse  vou  6  Zoll  wenigstens  übertrifft.  Hält  man  eine  Schrift 
vor  das  Glas ,  so  dass  sich  dieselbe  noch  innerhalb  der  Brennweite  be- 
findet, so  erscheint  dieselbe  vergrössert.  Vergl.  Art.  Brille  und  Lin- 
senglas. D. 

Leshe" s  DüFerentiaithermometer,  s.  Art.  D i ffe rentialther- 
mometcr. 

Leslie' scher  Würfel  ist  ein  von  Leslie  benutzter  Apparat,  um 
das  ungleiche  VVärmeausstrahlungsvermögen  von  Flächen,  welche  gleiche 
Temperatur  besitzen ,  nachzuweisen.  Der  Apparat  besteht  aus  einem 
würfelförmigen  Behälter  von  Blech,  dessen  eine  Seite  rauh  gemacht,  die 
zweite  berusst,  die  dritte  blank  und  die  vierte  mit  irgend  einem  Anstriche 
oder  Ueberzuge  versehen  ist ,  oder  auch  statt  des  Bleches  eine  Glas- 
scheibe enthält.  Wird  der  Behälter  mit  warmem  Wasser  gefüllt  und 
lässt  man  dann  die  Flächen  nach  einander  auf  ein  Differentialthermo- 
meter (s.  d.  Art.)  einwirken,  so  zeigt  sich  eine  ungleiche  Wirkung,  und 
zwar  würde  sich  im  angenommenen  Falle  ergeben,  dass  die  rauhe  Fläche 
mehr  Wärme  ausstrahlt  als  die  blanke,  die  berusste  noch  mehr  und  die 
Glasscheibe  ungefähr  ebensoviel  wie  die  berusste. 

Leuchten  heisst  soviel  als  Licht  aussenden ,  dass  dadurch  andere, 
an  sich  dunkle  Körper  (s.  d.  Art.)  sichtbar  werden.  Vergl.  Art.  Un- 
d  u  1  a  t  i  o  n  s  h  y  p  o  t  h  e  s  e. 

Leuchten  des  Meeres,  s.  Art.  Leuchtthiere. 

Leuchtende  Körper  sind  diejenigen,  welche  die  Quelle  des  Lichtes 
in  sich  selbst  tragen.    Den  Gegensatz  bilden  die  dunklen  Körper. 

Leuchtfeuer,  s.  Art.  Leuchtthurm. 

Leuchtgas  ist  ein  mit  intensiv  leuchtender  Flamme  brennendes 
Gas,  dessen  wesentlicher  Bestandteil  die  unter  dem  Namen  öl  bilden- 
des Gas  bekannte  Kohlen wasserstoffverbindung  ist,  welche  man  durch 
Erhitzen  einer  Mischung  von  4  Theilen  concentrirter  Schwefelsäure  mit 
einem  Theile  Alkohol  gewinnt,  gewöhnlich  aber  durch  trockene  Destil- 
lation kohlenstoffreicher  und  sauerstoffarmer  organischer  Stoffe ,  z.  B. 
aus  Steinkohle,  darstellt.  Es  ist  dies  das  Gas,  welches  jetzt  an  so  vielen 
Orten  zur  Beleuchtung  der  Strassen  und  dergl.  im  Grossen  darge- 
stellt wird. 

Leuchtkäfer  sind  Käfer,  welche  ein  phosphorisches  Licht  aussenden. 
Es  gehören  aus  den  Insecten  und  Crustaceen  hierher  ausser  dem  Johannis- 
käfer (Lampyris  splendid ulu ,  nocliluca  .  latemar/a  und  italica) 
(s.d.  Art.)  Elater  nocltfucus,  ignitus  und  phosphoreus  in  Westindien 
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und  Nordamerika,  Fulgora  latemaria  und  candelaria,  Lateroenrrftger, 
dessen  Leuchten  indessen  neuere  Beobachter  bestreiten  ;  Pausas  sphae- 
rocerus  Afxet. ;  Scolopendria  electrica,  phosphorea  und  morsitans; 
Cancer  f'ulyens  und  macrourus ;  Oniscus  fulgens  und  einige  Arten 
von  M nun vu Ins ,  Amymone  und  Aauplius.  Vergl.  Art.  Phos- 
phorescenz 

Leuchtkraft  bezeichnet  die  relative  Intensität  der  verschiedenen 
Lichtquellen.  Die  Leuchtkraft  zu  messen,  bedient  man  sich  der  Photo- 
meter (s.  d.  Art.). 

Leuchtstein,  L  i  c  h  t  m  a  g  n  e  t ,  L  i  c  h  t  s  a  u  g  e  r ,  heisst  vorzugs- 
weise der  Bononische  oder  Bologneser  Leuchtstein.  S.  Art.  Bologneser 
L  e  u  c  h  t  s  t  e  i  n.  Ueber  andere  phosphorescirende  Stoffe  8.  Art.  P  h  o  s- 
phorescenz. 

Leuchtthiere  sind  Thiere,  welche  im  lebenden  Zustande  ein  phos- 
phorisches Licht  aussenden.  Ausser  dem  Johanniskäfer  (s.  d.  Art.)  und 
den  im  Art.  Leuchtkäfer  aufgeführten  lnsecten  und  Crustaceen  ge- 
hören hierzu  von  den  Infusorien:  Leucophra  echinoides ;  Tri" 
choda  triangularis,  granulosa,  ciava  und  echinoides ;  Gieba  pseudo- 
hippus,  crispa,  crystallina,  deformis,  conus  tmd  spiralis ;  von  den 
Zoophyten:  Pennatula  phoSphorea ,  Sertularia  neritina  und 
rolubilis;  von  den  Mollusken:  Sehr  viele  Arten  von  Medusa, 
desgl.  von  Bcroe ;  Mammaria  adspersa ;  Nereis  noctiluca  und 
marina ;  viele  Arten  von  Psyssophora  und  Salpa ;  von  den  S  c  h  a  a  1  - 
thieren:  Pholas  daetylus.  —  Leuchtende  Seethiere  bewirken  das 
oft  beobachtete  Leuchten  des  Meeres.  Nach  Ehrenberg  strömen  be- 
sonders aus  den  Anneliden  schnell  auf  einander  folgende  Funken  ans 
und  die  Natur  derselben  scheint  dieselbe  zu  sein  wie  bei  den  electrischen 
Fischen  (s.  Art.  Fische,  elec  tri  sehe).  Ist  dem  so,  so  erklärt 
sich  auch  sofort ,  warum  das  Leuchten  des  Meeres  im  bewegten  Wasser 
am  stärksten  ist. 

Leuchtthurm ,  Feuer t h arm,  L  e  u  c  h  t  f  e u e r  oder  B 1  ü s e  ist 
ein  auf  einem  erhöhten  Orte,  gewöhnlich  auf  einem  Thurme  in  der  Nähe 
eines  Hafens  oder  einer  Rhede  brennendes  Feuer,  welches  den  heran- 
segelnden  Schiffen  als  Zeichen  dient ,  nach  welchem  sie  den  Cours  zu 
nehmen  haben.  Auch  zur  Warnung  finden  sich  Leuchtfeuer  in  der  Nähe 
gefährlicher  Bänke  und  Klippen.  Früher  hatte  man  blos  Kohlenfeuer, 
jetzt  sind  die  Leuchtthttrme  mit  Lampen  versehen ,  deren  Licht  durch 
gewöhnlich  parabolische  Reflectoren  in  grosse  Entfernung  strahlt ,  oder 
durch  eine  Linsencombination  eine  möglichst  horizontale  Richtung  er- 
hält. Oer  Brennraum  ist  mit  Glasfenstern  umgeben.  Dass  das  Feuer 
in  jeder  Nacht  brennen  muss,  gleichgültig  ob  Mondschein  ist  oder  nicht, 
versteht  sich  von  selbst,  denn  es  soll  nicht  die  Küste  oder  das  Meer  er- 
hellt werden,  sondern  das  Licht  soll  als  Signal  dienen.  Nahe  bei  ein- 
ander stehende  Leuchtfeuer  leuchten  gewöhnlich  mit  verschiedenem 
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Lichte ,  was  durch  farbige  Cyliuder  über  der  Lampenflamme  erreicht 
wird,  oder  das  t  ine  Feuer  ist  ein  stehendes,  d.  b.  fortwährend  leuchten- 
des, das  andere  ein  intermittirendes,  indem  es  mittelst  eines  Uhrwerkes 
durch  einen  sich  drehenden  Schirm  einige  Minuten  verdeckt  wird  und 
dann  wieder  eine  Zeit  lang  leuchtet.  Wegen  der  Reflectoren  s.  Art. 
Spiegel,  wegen  der  Linsencorabination  Art.  Linsenglas.  L 

Leydner  Flasche,  s.  Art.  Flasche,  electrisehe. 

Libelle,  Wasserwaage  m  i  t  L  u  f  t  b  1  a  s  e ,  ist  ein  Instrument, 
dessen  man  sich  zur  Herstellung  und  Beobachtung  einer  horizontalen 
Richtung  bedient ,  und  dessen  Einrichtung  darauf  beruht ,  dass  in  einem 
mit  Flüssigkeit  fast  ganz  gefüllten  Gefässe  der  noch  mit  Luft  gefüllte 
Theil  stets  die  höchste  Stelle  einnimmt.  An  einer  bis  auf  einen  kleinen 
Theil  gefüllten  Weinflasche  ist  die  betreffende  Beobachtung  leicht  zu 
machen.  Die  Form  des  Flüssigkeitsbehälters  ist  an  sich  beliebig  und 
danach  könnte  es  sehr  verschieden  geformte  Libellen  geben ,  indessen 
sind  doch  nur  zwei  Formen  in  Gebrauch  gekommen,  nämlich  die  Dosen- 
und  Röhrenlibelle.  Das  Nähere  enthalten  die  besonderen  Artikel : 
Dosenlibelle  und  Röhrenlibelle.  Flier  bemerken  wir  nur  noch, 
dass  die  erstere  zwar  bequemer  ist  als  die  zweite ,  da  sie  die  Horizon- 
talität  in  ihrer  Grundfläche  nach  allen  Richtungen  hin  nachweist ,  dass 
sie  aber  keine  grosse  Empfindlichkeit  besitzt,  weil  sie  in  ihrem  Durch- 
messer auf  eine  geringe  Länge  beschränkt  ist.  Deshalb  wendet  man  die 
Dosenlibelle  nur  bei  annähernden  Bestimmungen  au,  nicht  aber  bei  geo- 
dätischen und  astronomischen  Messungen  oder  zur  Prüfung  und  Berich- 
tigung der  Hauptbewegungen  an  Instrumenten,  oder  zur  Versicherung  des 
horizontalen  Standes  von  Theilungskreisen  etc. ,  wo  allein  die  Röhren- 
libelle  die  ausreichende  Genauigkeit  bietet.  —  Man  bringt  die  Libellen 
häufig  mit  Dioptern  oder  mit  einem  Fernrohre  in  Verbindung. 

Libration  des  Mondes,  s.  Art.  Mond. 

Libonotus  hiess  bei  den  Alten  der  Süd-Südwestwind. 

Licht  bezeichnet  das  Agens,  durch  welches  wir  mit  Hilfe  unserer 
Augen  selbst  entfernte  Gegenstände  wahrnehmen,  so  dass  wir  dann  sagen, 
diese  Gegenstände  seien  sichtbar  oder  dass  wir  sie  sehen.  Um  das 
Sichtbarwerden  der  Gegenstände  zu  erklären ,  könnten  wir  einen  beson- 
deren Stoff*  annehmen,  der  von  dem  gesehenen  Gegenstande  ausgeht  und 
in  unser  Auge  dringt.  Nennen  wir  diesen  hypothetischen  Stoff  Licht- 
stoff oder  schlechthin  Licht,  so  könnten  wir  sagen,  dass  der  in  das 
Auge  dringende  Lichtstoff  hier  einen  Stoss  ausübt ,  welcher  von  dem 
Auge  empfunden  wird.  Diese  Vorstellungsart  liegt  der  Emanations- 
oder Emissionshypothese  zu  Grunde,  über  welche  ein  besonderer  Artikel 
(Emanationshypothese)  das  Nähere  ausführt .  Wahrschein- 
licher ist  es  jedoch ,  dass  den  Lichterscheinungen  ,  ähnlieb  den  Schall- 
erscheinuugen ,  eine  Wellenbewegung  eines  den  ganzen  Weltenraum  und 
alle  Körper  durchdringenden  Stoffes,  des  sogenannten  Aethers  (s.d.  Art.), 
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zu  Grunde  liegt  und  das  Auge  den  Schlag  dieser  Wellen  empfindet. 
Diese  Vorstellungsart  ist  diejenige  der  Vibrations-  oderUndulatious-  oder 
Oscillationshypothese ,  über  welche  Art.  Undulationshypothese 
ausführlich  handelt.  Abgesehen  von  den  beiden  Vorstellungsarten  be- 
zeichnet nun  Licht  dasjenige,  wodurch  überhaupt  das  Sichtbarwerden 
der  Gegenstände  bedingt  wird. 

A.  Quellendes  Lichtes.  Die  mächtigste  Lichtquelle  ist  die 
Sonne.  Woher  die  Sonne  ihr  Licht  habe,  ob  durch  einen  Verbrennungs- 
process  oder  dergl.,  kann  hier  nicht  näher  berührt  werden.  In  dieser 
Beziehung  ist  Art.  Sonne  zu  vergleichen.  Nach  Bouguer  ist  das 
Licht  der  Sonne  gleich  dem  von  11664  Wachslichtern  in  16  par.  Zoll 
Entfernung;  nach  Wol laston  gleich  dem  von  5563  Kerzen  in  der 
Entfernung  von  einem  engl.  Fuss.  Beide  Resultate  weichen  nicht  sehr 
von  einander  ab,  denn  das  erstere  giebt,  reducirt  auf  die  Entfernung  von 
ebenfalls  einem  engl.  Fuss,  5774  Wachslichter. 

Eine  fernere  Lichtquelle  ist  für  uns  der  Mond  (vergl.  diesen  Art.). 
Nach  Bouguer  ist  die  Intensität  des  Lichtes  des  Vollmondes  250000  bis 
300000 mal  schwächer  als  die  des Sonneulichtes ;  nach  John  Michel  1 
4  50000mal ;  nach  E  u  1  e  r  noch  achtmal  weniger ;  nach  W  o  1 1  a  s  t  o  n 
gleich  dem  i/m  Theile  des  Lichtes  einer  Kerze,  welche  sich  in  der  Ent- 
fernung von  einem  Fuss  befindet,  folglich  144  .5563  =  801072mal 
schwächer ;  nach  L  e  s  1  i  e  nur  1  oOOOOmal. 

Das  Licht  der  Planeten,  die  mit  refiectirtem  Lichte  leuchten, 
und  das  der  Fixsterne,  welches  wie  das  der  Sonne  ein  eigenes  ist, 
kommt  bei  der  Erleuchtung  der  Erde  so  gut  wie  gar  nicht  in  Betracht. 
(Vergl.  Art.  Fixsterne.)  Nach  J.  Kersch el  ist  das  Licht  des 
Vollmondes  27408raal  stärker  als  das  von  a  Centauri ;  nach  Wollaston 
ist  die  Intensität  des  Sonnenlichtes  20000  Millionen  mal  grösser  als  die 
des  Sirius.  Setzt  man  die  Lichtintensität  von  a  Lyrae  oder  Wega  — - 
1,  so  ist  nach  Seidel  die  Intensität  des  Lichtes  vom  Sirius  =  5,13; 
vom  Riegel  =  1,3  ;  vom  Arcturus  =  0,84  ;  von  der  Capella  =  0,83; 
vom  Procyon  =  0,71;  von  der  Spica  =  0,49;  vom  Atair  —  0,4; 
vom  Aldebaran  =  0,36;  vom  Deneb  =  0,35;  vom  Regulus  ==  0,34; 
vom  Pollux  =  0,3.  —  Uebrigens  ist  das  Licht  der  Fixsterne  von  dem 
der  Sonne  verschieden. 

Die  Hauptquelle  des  Lichtes  für  künstliche  Beleuchtung  ist  der 
chemische  Proc es s,  auf  welchen  indessen  hier  plangemäss  nicht 
näher  eingegangen  werden  kann;  zu  vergleichen  ist  indessen  Art. 
Flamme.  Der  Verbrennungsprocess  ist  hier  das  Wesentlichste,  z.  B. 
die  Lampen  (s.  d.  Art.). 

Licht  tritt  ausserdem  auf  beim  Krystallisiren ,  bei  der  Electricität 
(s.  Art.  F u n k e,  electrischer  und  Lichtbogen),  bei  mechanischen 
Einwirkungen ,  als  Schlagen ,  Stessen ,  Reiben ,  Streichen,  Zerbrechen, 
Zerstossen,  Zersprengen  etc. 
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Von  dem  phosphorischen  Lichte  handelt  Art.  Phosphorescenz. 

B.  Verhalten  des  Lichtes  im  Allgemeinen.  1)  Von 
jedem  Körper,  den  wir  mit  unseren  Augen  wahrnehmen,  muss  Licht  aus- 
gehen ;  man  unterscheidet  aber  Körper ,  welche  die  Quelle  des  Lichtes 
in  sich  selbst  haben :  leuchtende  Körper,  und  Körper ,  bei  denen 
dies  nicht  der  Fall  ist :  d  u  n  k  1  e  K  ö  r  p  e  r.  Die  letzteren  sind  an  sich 
unsichtbar  und  werden  nur  gesehen ,  indem  Licht  von  anderen  Körpern 
auf  sie  fällt  und  von  ihnen  zurückgeworfen  in  unser  Auge  gelangt.  In 
diesem  Falle  heissen  sie  beleuchtete  oder  erleuchtete,  oder 
Licht  zurückwerfende,  Licht  reflectirende  Körper.  —  Das 
Licht,  welches  von  einem  Körper  —  gleichgültig,  ob  von  ihm  als  Quelle 
oder  durch  Znrückwerfung  —  ausgeht,  kann,  sobald  es  auf  einen  dunklen 
Körper  auffällt,  entweder  durch  den  Körper  ungehindert  hindurchgehen, 
oder  ganz  zurückgeworfen,  oder  vollständig  aufgehalten  werden.  Keiner 
dieser  drei  Fälle ,  die  wir  vielmehr  als  die  Extreme  aufzufassen  haben, 
kommt  indessen  rein  vor,  sondern  stets  wird  ein  Theil  in  das  Innere  des 
getroffenen  Körpers  eindringen ,  ein  anderer  Theil  wird  von  der  Ober- 
fläche zurückkehren  und  ein  dritter  Theil  wird  für  das  Auge  verloren 
gehen.  Im  letzteren  Falle  sagt  man,  dass  das  Licht  absorbirt  sei 
(s.  Art.  Absorption,  B.),  im  zweiten  Falle  nennt  man  das  Licht 
reflectirt,  oder  zurückgeworfen,  oder  zurückgestrahlt 
(s.  Art.  Katoptrik).  Geht  das  Licht  durch  den  getroffenen  Körper 
hindurch ,  d.  h.  durchstrahlt  es  denselben ,  so  heisst  der  Körper 
durchsichtig  und  wird  in  dieser  Beziehung  ein  Medium  (Mittel) 
genannt.  Durch  durchsichtige  Körper  erkennt  man  hinter  ihnen  be- 
findliche Gegenstände  in  scharfen  Umrissen.  Den  Gegensatz  der  durch- 
sichtigen Körper  bilden  die  undurchsichtigen,  welche  kein  Licht 
durch  sich  hindnrchlasscn  und  durch  welche  man  daher  gar  nichts  von 
den  hinter  ihnen  befindlichen  Gegenständen  wahrnimmt.  Zwischen  beiden 
Arten  stehen  die  durchscheinenden  Körper,  durch  welche  man 
die  hinter  ihnen  befindlichen  Gegenstände  —  selbst  wenn  sie  nahe 
stehen  —  nur  in  unbestimmten  Umrissen  sieht.  Ueberhaupt  muss  man 
bei  der  Durchsichtigkeit  verschiedene  Grade  unterscheiden ,  als  Durch- 
schimmern ,  Durchscheinen ,  Durchleuchten  etc.  Wachsbilder ,  Litho- 
phanien  etc.  gründen  sich  darauf,  dass  die  Körper  bei  verschiedener 
Dicke  das  Licht  mehr  oder  weniger  durchlassen.  Streng  genommen  ist 
kein  Stoff  weder  vollkommen  durchsichtig,  noch  nndurehsichtig.  Blatt- 
gold lässt  das  Licht  mit  grünliehblauer  Farbe  durch ,  wenn  die  Dicke 
nicht  über  1  -2000  Linie  beträgt.  Daher  kommt  auch  der  blaue  Duft,  in 
welchem  ferne  Gegenstände  erscheinen.  —  Bei  den  durchsichtigen 
Körpem  versetzen  die  auffallenden  Lichtwellen  ohne  merkliche  Schwächung 
den  in  den  Körpern  enthaltenen  Aether  in  regelmässige  Schwingungen, 
die  bei  dem  Austreten  auf  der  Hinterseite  derselben  sich  als  regelmässige 
Lichtwellen  weiter  fortpflanzen ;  bei  den  durchscheinenden  erleiden  die 
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in  ihnen  erregten  »Schwingungen  eine  mehr  oder  minder  bedeutende 
Schwächung;  bei  den  undurchsichtigen  ist  die  »Schwächung  so  bedeutend, 
dass  die  in  iiineu  erregten  Schwingungen  gar  nicht  bis  auf  die  Hinterseite 
durchdringen  können. 

2)  Von  jedem  leuchtenden  Punkte  breitet  sich  das  Licht  nach 
allen  Richtungen  aus.  —  Den  Weg  (die  Linie) ,  auf  welchem  sich  die 
Wirkung  des  Lichtes  fortpflanzt ,  nennt  man  einen  physischen 
Lichtstrahl.  Ein  solcher  besteht  aus  einer  Anzahl  oder  aus  einem 
Bündel  paralleler  geometrischer  Strahlen.  —  Bewegt  sich  das 
Licht  durch  einen  durchsichtigen  Körper  (Medium) ,  der  sich  in  jeder 
Beziehung  gleich  bleibt,  so  sind  die  Lichtstrahlen  geradlinig.  Trifft  aber 
das  Licht  auf  ein  anderes  Mittel,  oder  bleibt  das  Mittel ,  in  welchem  sich 
dasselbe  fortpflanzt,  sich  nicht  in  jeder  Beziehung  gleich,  ändert  es 
z.  B.  seine  Dichtigkeit,  so  treten  Aenderungen  in  der  Richtung  der 
Lichtstrahlen  ein.  Hierauf  beruht  z.  B.  die  astronomische  Strahlen- 
brechung (s.  Art.  Brechung). 

3)  Das  von  einem  leuchtenden  Punkte  geradlinig  fortgehende 
und  auf  eine  Fläche  auffallende  Licht  bildet  je  nach  der  Gestalt  der 
Fläche,  ob  diese  nämlich  geradlinig  oder  krummlinig  begrenzt  ist,  einen 
Strahlenkegel  oder  eine  Strahlen  p y  rami  d  e.  Hieraus  erklärt 
sich  folgende  bekannte  Erscheinung:  Bringt  man  in  dem  Laden  eines 
verdunkelten  Zimmers  eine  feine  Oeftnung  an ,  so  erblickt  man  auf  einer 
hinter  derselben  befindlichen  Wand  ein  umgekehrtes  Bild  aller  der  Ge- 
genstände, von  welchen  Licht  durch  die  Oeffnung  zu  der  Wand  gelangen 
kann.  Von  jedem  Punkte  eines  (icgenstandes  geht  nämlich  Licht  durch 
die  Oeffnung  und  entwirft  auf  der  Wand  ein  Bildchen  der  Oeffnung;  die 
einzelnen  Bildchen  liegen  einander  unendlich  nahe,  decken  einander  auch 
zum  Theil  und  erzeugen  daher  ein  zusammenhängendes  Bild  des  Gegen- 
standes ,  da  sie  zu  einander  dieselbe  Lage  wie  im  Gegenstande  haben. 
Daher  erblickt  mau  hinter  kleinen  Oeffnungen  auf  einer  Ebene,  welche 
zu  den  durch  dieselben  gehenden  Sonnenstrahlen  senkrecht  steht,  runde 
Sonnenbilder  und  unter  belaubten ,  von  der  Sonne  beschienenen  Bäumen 
ovale  helle  Flecke,  indem  hier  die  Lücken  der  Blätter  die  Oeffnungen 
darstellen.  Bei  Sonnenfinsternissen  sieht  man  an  diesen  Flecken  die 
Gestalt  des  nicht  verdeckten  Theiles  der  Sonne. 

4)  Je  weiter  eine  Fläche  von  dem  Punkte  absteht,  dessen  Licht- 
strahlen dieselbe  treffen,  desto  schwächer  wird  dieselbe  erleuchtet ,  da 
die  Strahlen  des  »Strahlenkegels  oder  der  Strahlenpyramide  sich  über  einen 
immer  grösseren  Kaum  ausbreiten.  Die  »Stärke  der  Erleuchtung  einer 
Fläche  durch  einen  leuchtenden  Punkt  steht  im  umgekehrten  Verhält- 
nisse mit  den  Quadraten  der  Entfernungen.  Näheres  über  die  Messung  der 
Stärke  der  Erleuchtung  und  der  Leuchtkraft  enthält  Art.  Photometrie. 

5)  Fallen  Lichtstrahlen  einer  Lichtquelle  auf  einen  undurchsich- 
tigen Körper ,  so  gelangen  in  einen  bestimmten  Kaum  hinter  demselben 
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vou  ihr  keine  Strahlen.  Diesen  Raum  nennt  man  Schatten.  Ab- 
wesenheit alles  Lichtes  in  einem  Räume  würde  Finsterniss  sein. 
Ueber  die  beim  Schatten  eintretenden  näheren  Verhältnisse  vergl.  Art. 
Schatten. 

6)  Es  verbreitet  sich  das  Licht  nicht  augenblicklich  von  einer 
Stelle  zu  einer  anderen,  sondern  bedarf  zum  Durchlaufen  einer  gewissen 
Strecke  einer  gewissen  Zeit.  Die  Geschwindigkeit  des  Lichtes 
beträgt  Uber  40000  Meilen.  Legt  man  die  mittlere  Entfernung  der 
Erde  von  der  Sonne  191)02000  Meilen  zu  Grunde,  so  ergiebt  der  Aber- 
rationscoeflicient  nach  Struve  20",44öl  die  Geschwindigkeit  des 
Lichtes  40152  Meilen  und  der  Aberrationscoefficient  nach  Peters 
20,503  nur  40040  Meilen. 

Glaus  (Olaf)  Römer  ermittelte  1G75  und  1670  die  Geschwin- 
digkeit des  Lichtes  aus  den  V  erfinsterungen  des  ersten  Trabanten  des 
Jupiter.  Der  Austritt  des  ersten  Jupitertrabanten ,  dessen  Umlaufszeit 
42  St.  28  Min.  35  See.  beträgt,  erfolgt  bei  grösserer  Entfernung  der 
Erde  von  dem  Jupiter  später  als  es  nach  der  Berechnung  sein  sollte, 
und  bei  kleiner  gewordener  Entfernung  der  Reginn  der  Verfinsterung 
früher.  In  der  Opposition  bleibt  die  Entfernung  der  Erde  von  dem 
Jupiter  eine  Zeitlang  dieselbe  und  die  Zeit  von  einem  Austritte  des 
Trabanten  ,aus  dem  Schatten  des  Jupiter  bis  zum  nächsten  bleibt  gleich 
der  Umlaufszeit ;  in  dem  nach  der  Opposition  folgenden  Quadranten 
entfernt  sich  die  Erde  fast  geradlinig  von  dem  Jupiter  und  in  dem  ent- 
gegengesetzten Quadranten  nähert  sich  dieselbe  dem  Jupiter  in  gleicher 
Weise.  Wenn  nun  die  Beobachtung  zeigt,  dass  bei  auf  einander  folgen- 
den Verfinsterungen  im  ersten  Falle  der  Austritt  des  Trabanten  aus  dem 
Schatten  des  Jupiter  14  See.  später,  im  zweiten  der  Eintritt  in  den 
Schatten  14  See.  früher  erfolgt,  und  dies  darin  seinen  Grund  hat,  wie 
Römer  vermuthete,  dass  das  Licht  mehr  Zeit  gebraucht,  um  im  ersten 
Falle  die  vergrösserte  Entfernung  bis  zur  Erde  zu  durchlaufen ,  im 
zweiten  weniger  für  die  verkürzte  Entfernung,  die  Erde  aber  in  einer 
Secunde  3,(JÖ  Meilen,  also  in  der  Umlaufszeit  des  Trabanten  608601,7 
Meilen  zurücklegt,  so  braucht  das  Licht  14  See,  um  diese  608601,7 
Meilen  zu  durchlaufen,  und  hat  also  eine  Geschwindigkeit  von  43471,5 
Meilen.    Was  Römer  nur  vermuthet  hatte,  fand  Bradlev  1727  an 

9  w 

der  Aberration  (s.  d.  Art.)  bestätigt.  Nach  Struve' s  Aberrations- 
coefficienten  berechnet  sich  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  wie  oben 
angegeben  ist ,  ebenso  nach  Peters.  Die  Entfernung  der  Erde  von 
der  Sonne  nahm  man  bis  1862  zu  20682000  Meilen  an  und  daraus 
berechnete  man  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  mit  den  Aberration** 
coeflicienten  von  Struve  zu  41549  geogr.  Meilen  ä  7411)  Meter. 
Nach  den  Ergebnissen  der  neuesten  astronomischen  Forschungen  ist  die 
mittlere  Entfernung  der  Erde  von  der  Sonne  aber  '  30  kleiner  und  daher 
mus8  auch  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  kleiner  sein ,  als  man  früher 
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berechnet  hatte.  Das  Nähere  über  die  mittlere  Entfernung  der  Erde 
von  der  Sonne  8.  im  Art.  Sonne.  Es  sei  an  dieser  Stelle  nur  noch 
erwähnt,  daas  direete  Versuche  Faueault's  über  die  Geschwindigkeit 
des  Lichtes  zu  dem  Resultate  geführt  haben ,  dass  das  Licht  in  einer 
Secunde  298000  Kilometer  durchläuft,  was  mit  obigem  Resultate  inso- 
fern stimmt ,  als  es  40145  geogr.  Meilen  gleich  kommt.  —  Fizeau 
hatte  bereits  1849  durch  einen  sinnreichen  Apparat  die  Geschwindigkeit 
des  Lichtes  aus  Beobachtungen,  denen  nur  eine  Entfernung  von  8633 
Metern  =  26575  par.  Fuss  zu  Grunde  lag,  gemessen.  Das  Prineip, 
von  welchem  er  ausging,  war  im  Allgemeinen  folgendes.  Wenn  eine 
Scheibe  nach  Art  der  gezahnten  Räder  im  Umfange  in  gleichgrosse, 
abwechselnd  volle  und  ausgeschnittene ,  Stücke  getheilt  ist  und  sich  in 
ihrer  Ebene  um  den  Mittelpunkt  ihrer  Figur  mit  grosser  Geschwindigkeit 
dreht,  so  ist  die  Zeit,  während  welcher  ein  solcher  Zahn  oder  ein 
solcher  Zwischenraum  vor  einem  bestimmten  Funkte  vorbeigeht,  sehr 
kurz.  Man  kann  es  dahin  bringen,  dass  diese  Zeit  nur  '/ioooo  oder  g*r 
nur  Vi ooooo  Secunde  beträgt,  ein  Zeittheilchen,  in  welchem  das  Licht  bei 
40000  Meilen  Geschwindigkeit  im  ersten  Falle  4  Meilen ,  im  anderen 
nur  4  io  Meilen  zurücklegt.  Geht  nun  durch  die  Abtheilungen  einer 
solchen  rotirenden  Scheibe  ein  Lichtstrahl  hindurch ,  der  nach  seinem 
Durchgange  mittelst  eines  entfernten  Spiegels  reflectirt  uud  *ur  Scheibe 
zurückgesandt  wird,  so  wird  er  bei  seiner  Rückkehr  zur  Scheibe  je  nach 
der  Rotationsgeschwindigkeit  derselben  entweder  einen  Zahn  oder  eine 
Lücke  treffen,  so  dass  er  also  je  nach  den  Umstünden  entweder  durch 
einen  Zahn  aufgehalten  oder  durch  eine  Lücke  hindurchgehen  wird. 
Fizeau  stellte  nach  diesem  Principe  zwei  Feruröhre  auf,  das  eine  im 
Belvedcrc  eines  zu  Suresnes  gelegenen  Hauses,  das  andere  auf  der  Höhe 
des  Montmartre  in  der  oben  angegebenen  Entfernung.  Die  Fernröhre 
waren  genau  so  gestellt,  dass  man  das  Fadenkreuz  des  einen  im  Brenn- 
punkte des  anderen  sah.  In  dem  einen  Fernrohre  ist  unter  einem  Winkel 
von  45°  gegen  die  Axe  desselben  ein  durchsichtiges  Glas  zwischen  dem 
Oculare  und  dem  Brennpunkte  des  Objectivs  angebracht ,  um  das  Licht 
einer  seitwärts  stehenden  Lampe  oder  der  Sonne  aufzufangen  und  nach 
dem  Brennpunkte  concentrirt  hinzuwerfen.  Deshalb  geht  das  Licht 
durch  eine  seitlich  an  dem  Rohre  angebrachte  Convexlinse.  Das  im 
Brennpunkte  des  Objectivs  concentrirte  Licht  geht  der  Axe  parallel  zu 
dem  anderen  Fernrohre,  wird  also  dort  in  dem  Brennpunkte  dieses 
zweiten  Fernrohres  concentrirt.  Hier  befindet  sich  ein  Planspiegel,  von 
welchem  das  Licht  auf  demselben  Wege  zu  dem  ersten  Fernrohre  reflec- 
tirt wird ,  wo  es  sich  in  dem  Brennpunkte  lies  Objectivs  vereinigt  und 
durch  das  durchsichtige  Glas  hindurch  betrachtet  werden  kann.  An  der 
der  Lichtquelle  gegenüberliegenden  Seite  des  ersten  Fernrohrs  ist  nun 
eine  Oefluung,  durch  welche  der  Rand  des  oben  angegebenen  gezahnten 
Rades  so  in  das  Innere  des  Fernrohrs  hineinragt,  dass  der  gezahnte 


Bigitized  by  Google 


Licht.  25 

Rand  gerade  durch  den  Brennpunkt  des  Objectivs  geht.  Das  Rad  hatte 
720  Zahne  und  bei  12,6  Umlaufen  in  einer  Secunde  trat  die  erste  Ver- 
finsterung ein ;  bei  doppelter  Geschwindigkeit  erglänzte  der  Punkt  aufs 
Neue;  bei  dreifacher  Geschwindigkeit  entstand  eine  zweite  Verfinsterung; 
bei  v  ierfacher  erglänzte  der  Punkt  abermals  u.  s.  f.  Da  die  Breite  jedes 
Zahnes  und  jeder  Lücke  Vhio  v°n  dem  Umfange  des  Rades  beträgt,  so 
dauert  es  bei  12,6  Umläufen  in  einer  Secunde  7i440-i,i6  =  '/will 
Secunde ,  bis  eino  Lücke  den  Brennpunkt  passirt ;  das  Licht ,  welches 
durch  diese  Lücke  geht ,  kommt  aber  gerade  vom  anderen  Fernrohre 
zurück,  während  ein  Zahn  im  Brennpunkte  ist ;  folglich  hat  das  Licht  in 
VliUi  Secunde  den  Weg  von  2.8633  Metern  zurückgelegt.  Die  Ge- 
schwindigkeit des  Lichtes  ergiebt  sich  mithin  =  17266.  18144  — 
313285304  Meter  oder  42221  geogr.  Meilen  zu  7420  Metern.  Aus 
28  Beobachtungen  erhielt  Fizeau  im  Mittel  42506  Meilen.  —  Nach- 
dem dies  Experiment  geglückt  war,  stellte  Fizeau  im  Verein  mit  L. 
Breguet  Versuche  ähnlicher  Art  an  Uber  die  Geschwindigkeit  des 
Lichtes  in  der  Luft  und  im  Wasser.  Statt  des  gezahnten  Rades  wurde 
ein  rotirender  Spiegel  benutzt  nach  der  Art,  wie  es  Wheatstone  bei 
Bestimmung  der  Geschwindigkeit  der  Electricität  gethan  hatte  (s.  Art. 
Lichteindruck).  Es  ergab  sieh  das  ftir  die  Undulationstheorie 
entscheidende  Resultat,  dass  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  im  Wasser 
sich  zu  der  in  der  Luft  wie  3 : 4  verhält ,  während  es  nach  der  Emana- 
tionstheorie gerade  umgekehrt  hätte  sein  müssen.  Schon  1840  hatte 
Arago  den  sich  drehenden  Spiegel  zu  derartigen  Versuchen  benutzen 
wollen  ,  aber  ohne  ein  günstiges  Resultat  zu  erzielen.  In  neuester  Zeit 
hat  nun  P  a  u  c  a  u  1 1  die  Versuche  wieder  aufgenommen  und  die  Messun- 
gen mit  einer  Feinheit  ausgeführt,  welche  nichts  zu  wünschen  übrig 
lässt ,  was  um  so  interessanter  ist ,  als  derselbe  nicht  einmal  so  grosser 
Entfernungen  wie  Fizeau  bedurfte.  Der  Apparat  ist  zwar  schwer 
ohne  Zeichnungen  zu  beschreiben;  indessen  wird  Folgendes  eine  An- 
schauung gewähren. 

Vor  einem  Mikroskope  befindet  sich  ein  kleiner  von  Sonnenstrahlen 
beleuchteter  Glasspiegel  mit  Silberbelegung,  in  welchem  äusserst  feine 
Striche  gezogen  sind,  die  Vio  Millimeter  von  einander  abstehen.  Beim 
Hindurchseheil  durch  das  Mikroskop  sieht  man  diese  Striche  sehr  deut- 
lich und  vermag  ihre  Lage  mit  grosser  Genauigkeit  zu  messen.  Drei 
Fuss  von  diesem  mit  Strichen  versehenen  Spiegel  befindet  sich  ein  kleiner 
aufrechtstehender  Spiegel,  welcher  durch  ein  Triebwerk  von  grosser 
Gleichmässigkeit  um  eine  "verticale  Axe  gedreht  werden  kann.  Wir 
wollen  zunächst  annehmen ,  dass  dieser  drehbare  Spiegel  nicht  gedreht 
wird  und  sich  in  einer  Stellung  befindet,  wo  er  das  Licht  des  Strich- 
spiegels wiederspiegelt  und  auf  einen  ihm  gegenüber  stehenden  Hohl- 
spiegel wirft ,  der  in  etwa  zwölf  Fuss  Entfernung  aufgestellt  ist.  Von 
diesem  Hohlspiegel  wird  das  Licht  wieder  auf  einen  Hohlspiegel  reflec- 
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tirt,  von  diesem  auf  einen  dritten,  von  diesem  auf  einen  vierten  und  von 
diesem  auf  einen  fünften ,  die  in  gleich  grosser  Entfernung  von  etwa  1 2 
Fuss  einander  gegenüberstehen ,  so  dass  das  Licht  der  Reihe  nach  au 
jedem  der  fünf  Spiegel  reflectirt  wird.  Der  fünfte  Spiegel  ist  nun  so 
gestellt,  dass  er  das  auffallende  Licht  wieder  so  reflectirt ,  dass  es  den- 
selben Weg  durch  sämmtliche  Spiegel  wieder  zurückmacht  und  schliess- 
lich wieder  auf  den  drehbaren  Spiegel  fällt.  Steht  der  drehbare  Spiegel 
noch  still,  so  wird  das  zurückkehrende  Bild  des  Strichspiegels  genau  mit 
diesem  selbst  zusammenfallen  und  durch  das  Mikroskop  wird  man  die 
Striche  selbst  nur  einfach  und  in  ihrer  ursprünglichen  Lage  erblicken. 

Setzen  wir  den  drehbaren  Spiegel  in  Bewegung,  so  hat  dieser  in 
der  kurzen  Zeit,  welche  das  Licht  zur  Durch  Wanderung  der  Strecke 
zwischen  allen  Spiegeln  hin  und  zurück  gebraucht,  eine  kleine  Wendung 
gemacht,  es  findet  also  das  von  den  Strichen  ausgegangene  Licht,  wenn 
es  wieder  zu  dem  drehbaren  Spiegel  zurückkehrt,  diesen  nicht  mehr 
in  derselben  Stellung  wie  bei  dem  Beginne  der  Wanderung.  Es  ist 
folglich  das  von  dem  zurückgekehrten  Lichte  erzeugte  Bild  verschoben. 
Kennt  man  nun  genau  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  der  drehbare 
Spiegel  gedreht  wurde,  und  kann  man  die  Grösse  der  Verschiebung  des 
»Strichbildes  genau  messen,  so  lüsst  sich  die  Zeit  berechnen ,  welche  das 
Licht  gebraucht  hat,  um  die  zwischen  allen  Spiegeln  liegende  Strecke 
hin  und  zurück  zu  durchwandern.  Das  Resultat  war  das  bereits  ange- 
gebene von  4014  5  geogr.  Meilen  als  Lichtgeschwindigkeit,  also  ab- 
weichend von  dem,  welches  F  i  z  e  a  u  gefunden  hatte  ;  aber  durch  seine 
Genauigkeit  ausgezeichnet  und  überdies  gegen  die  früher  berechnete 
Lichtgeschwindigkeit  von  4 1549  Meilen  mit  den  neueren  astronomischen 
Forschungen  übereinstimmend  (s.  Art.  Sonne). 

Licht,  electrisches,  8.  Art.  Funke,  elektrischer,  Licht- 
eindruck und  Geschichtetes  Licht. 

Licht,  geschichtetes,  s.  Art.  Geschichtetes  Licht. 

Licht,  heterogenes)  ,., 

Licht,  ho  mögen  es     |  »•  Art.  Heterogene.  Licht. 

Lichtaberratinn,  s.  Art.  Aberration. 
Lichtabsorption,  s.  Art.  Absorption.  B. 
Lichtäther ,  s.  Art.  A  e  t  h  e  r  und  U  n  d  u  I  a  t  i  o  n  s  h  y  p  o  t  h  e  s e. 
Lichtbild,  s.  Art.  Photographie;  vergl.  auch  Daguerreo- 
typie. 

Lichtbogen,  Yolta'scher  oder  galvanischer  Flammen- 
bogen  oder  electrisches  Kohlenlicht.  Lüsst  mau  die 
Schliessuugsdrähte  einer  galvanischen  Kette  in  zugespitzte  Kohlenstücke, 
am  besten  aus  der  Masse,  welche  sich  bei  Bereitung  des  Leuchtgases  in 
den  Retorten  absetzt,  endigen ,  so  zeigt  sich  ein  lebhaftes  Licht ,  sobald 
die  Kohlenspitzen  in  Berührung  kommen.  Bei  einer  Kette  von  wenig- 
stens 30  bis  40  Bunsenschen  Elementen  wird  das  Licht  intensiver  als 
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das  D  r  um  mond'sehe  Licht  (s.  d.  Art.)  und  dann  stellt  sich  sogar  bei 
nicht  stattfindender  Berührung  der  Kohlenspitzen,  wenn  nur  das  Leuchten 
durch  Berührung  erst  eingeleitet  ist,  durch  die  zwischen  den  Polen  tiber- 
gehenden glühenden  Kohlentheilchen  ein  prächtiger  Lichtbogen  ein ,  den 
man  eben  den  Volt  a'schen  oder  galvanischen  Lichtbogen  nennt. 
Dies  Licht  zur  Beleuchtung  im  Grossen ,  z.  B.  nnf  Leuchtthttrmen, 
zu  benutzen,  ist  noch  nicht  vollkommen  gelungen.  Zu  Theatereffecten, 
2.  B.  zur  Darstellung  von  Sonnenaufgängen  ist  mehrfach  die  Verwen- 
dung versucht  worden.  Die  Regulirung  des  Lichtes  hat  deshalb 
Schwierigkeiten,  weil  es  nicht  ausreichend  ist,  eine  constante  Kette  an- 
zuwenden ,  sondern  weil  auch  der  Abstand  der  Kohlenspitzen  soviel  als 
möglieh  unverändert  bleiben  muss,  ungeachtet  sich  dieselben  fortwährend 
abnutzen.  Am  zweckmiissigsten  hat  sich  ein  von  Deleuil  construirter 
Regulator  erwiesen,  der  sich  darauf  gründet,  dass  bei  grösser  werdendem 
Abstände  der  Spitzen  der  Leitungswiderstand  wichst ,  die  Stromstärke 
abnimmt  und  deshalb  auch  in  dabei  benutzten  Klectromagneten  der  Mag- 
netismus schwächer  wird.  Durch  diese  mithin  verschieden  stark  wir- 
kenden Electromagoete  wird  nun  die  Regulirung  zu  Stande  gebracht. 

Der  Lichtbogen  verhält  sich  wie  ein  Leiter,  der  durch  den  Einflnss 
von  genäherten  Strömen ,  Magneten  oder  auch  des  Erdmagnetismus  ge- 
richtet und  angezogen  wird.  Wird  die  eine  Kohlenspitze  durch  einen 
magnetischen  Stahlstab  ersetzt ,  so  rotirt  der  Lichtbogen  um  diesen ,  als 
ob  er  selbst  ein  fester  Leiter  wäre  (s.  Art.  E 1  ec t  ro d y  n  a  m  i  k.  B. 
S.  270.) 

Lichtbrechung,  s.  Art.  Brechung.  A. 

Lieh tbuschel  oder  Glimmlichter  nennt  man  die  Lichterschei- 
nungen an  zugespitzten  Leitern ,  welche  einer  elektrischen  Einwirkung 
ausgesetzt  sind;  vergl.  Art.  Elmsfeuer  und  Art.  Electricität. 
S.  262. 

Lichte  Kammer,  s.  Art.  C  a  m  e  r  a  I  u  c  i  d  a. 

Lichteindruck.  Wenn  das  Auge  von  Licht  getroffen  wird,  so  hält 
die  Wirkung  des  Stosses  oder  Schlages ,  welchen  dabei  der  Sehnerv  er- 
leidet (s.  Art.  Auge),  eine  mehr  oder  minder  lange  Zeit  an.  Hierfür 
sprechen  entschieden  die  Nachbilder,  wenn  man  in  die  Sonne  gesehen 
hat  (s.  Ai1.  Abklingen).  Eben  daraus  erklärt  sich  die  leuchtende 
Linie,  welche  man  erblickt,  wenn  man  einen  Holzstab  an  einem  Ende 
anbrennt  und  das  glühende  Ende  hierauf  schnell  bewegt;  desgleichen 
die  Lichtlinie  der  Sternschnuppen ,  ebenso  die  eigentümliche  Figur, 
wenn  man  ein  Dreieck ,  Rechteck  etc.  aus  Pappe  um  eine  Nadel  in 
schnelle  Drehung  versetzt  etc.  Auch  die  eigentümlichen  Figuren  ge- 
hören hierher,  welche  man  erblickt,  wenn  man  ein  vor  einem  Gitter  vor- 
beirollendes Kad  betrachtet,  oder  wenn  man  ein  Rad  über  seinem  Schatten 
rotiren  lässt  und  schräg  darauf  sieht.  Vergl.  überdies  Art.  A n Or- 
th o  s  k  o  p,  Art.  T  h  a  u  m  a  t  r  o  p,  Art.  S  t  r  o  b  o  s  k  o  p.  —  Es  fragt  sich 
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nun ,  wie  gross  die  Dauer  des  Liehteindruckes  ist.  Newton  schätzte 
die  Dauer  des  Lichteindruckes  einer  geschwungenen  gltlhenden  Kohle 
auf  1  Secunde;  nach  d'Arcy's  Untersuchungen  beträgt  sie  nur 
0,133  See;  nach  Segner  0,5  See;  nach  Cavallo  0,1  See.;  nach 
Thomas  Young  0,1  bis  0,5  See;  nach  Parrot  im  Hellen  */Ä  und 
im  Dunkeln  V,  See  Plateau  fand  Air  Weiss  0,35;  für  Gelb  0,35; 
für  Roth  0,34  und  für  Blau  0,32  See,  wenn  er  Gelb  mit  Gummigutt, 
Roth  mit  Carmin  und  Blau  mit  Berlinerblau  getuscht  hatte  Ich  selbst 
habe  (Poggend.  Annal.  Bd.  91.  S.  611)  nach  einer  anderen  Methode 
experimentirend  für  dieselben  getuschten  Farben  gefunden:  Weiss  0,25; 
Gelb  0,25;  Roth  0,22  uud  Blau  0,21  See  Versuche  mit  farbigen, 
aber  glänzenden  Papieren  ergaben  mir  bei  Tage:  Dunkelblau  0,29; 
Gelb  0,27;  Mittelgrün  0,26 ;  Dunkelgrün  0,26 ;  Weiss  0,25;  Roth  0,24; 
Mittelblau  0,22.  Beim  Lichte  einer  sogenannten  Schiebe-  (Flaschen-) 
Lampe  erhielt  ich :  Dunkelblau  0,35;  Dunkelgrün  0,35;  Gelb  0,31; 
Weiss 0,30;  Roth0,29;  Mittelgrün  0,26;  Mittelblau 0,26.  Es  ist  also  die 
Dauer  des  Eindrucks  einer  Farbe  bei  Lampenlicht  grösser  als  bei  Tages- 
licht, und  überdies  erregen  Farben,  welche  man  beim  Lampenscheine 
nicht  zu  unterscheiden  vermag,  dann  auch  Eindrücke  von  gleicher  Dauer. 

Wheatstone  hat  (1835)  zuerst  die  Dauer  des  electrischen 
Lichtes  und  zugleich  die  Geschwindigkeit  zu  ermitteln  gesucht.  Er  be- 
festigte auf  einem  Brette  isolirt  6  Metallkugeln,  welche  in  einer  Linie 
paarweis  Zoll  von  einander  aufgestellt  waren.  Die  erste  Kugel 
stand  durch  einen  Kupferdraht  mit  der  äusseren  Belegung  einer  electri- 
schen Verstärkungsflasche  in  Verbindung;  die  zweite  und  dritte  waren 
durch  10  Längen  isolirt  neben  einander  gespannten  •y'ia  Zoll  dicken 
Kupferdraht  verbunden ,  die  zusammen  !/4  engl.  Meile  betrugen ;  auf 
gleiche  Weise  war  zwischen  der  4.  und  5.  Kugel  eine  Verbindung  her- 
gestellt; die  6.  aber  konnte  mit  der  inneren  Belegung  der  Verstärkungs- 
tiasche in  Verbindung  gebracht  werden  durch  einen  an  derselben  befind- 
lichen Kupferdraht.  In  einiger  Entfernung  von  diesem  Apparate  wurde 
ein  Spiegel  aufgestellt,  welcher  sich  um  eine  verticale  Axe  drehte  und  in 
1  Secunde  800  Umläufe  machte;  6obald  nun  die  Flasche  durch  den 
Apparat  mittelst  der  1.  und  6.  Kugel  entladen  wurde,  zeigten  ajeh  die 
8  Funken  zwischen  der  1.  und  2.,  zwischen  der  3.  und  4.,  zwischen  der 
5.  und  6.  Kugel  in  dem  Spiegel  als  Bogen  von  etwa  24  Grad  höchstens 
und  zwar  in  drei  parallelen  Linien ,  von  denen  die  mittelste  je  nach  der 
Drehung  des  Spiegels  nach  der  einen  oder  nach  der  anderen  Seite  vor- 
sprang, aber  nicht  über  '/s  Grad.  Hieraus  folgerte  Wheatstone, 
dass  die  Funken  zwischen  den  Kugeln  1  und  2  und  zwischen  5  nnd  6 
gleichzeitig,  der  zwischen  3  und  4  später  entstanden  war.  Nach  einem  be- 
kannten Satze  der  Katoptrik  (s.  Art.  Spiegel)  hat  das  Bild  in  dem  Spiegel 
die  doppelte  Winkelgeschwindigkeit  des  Spiegels ;  da  nun  dieser  800- 
360°  in  einer  Secunde  durchläuft,  so  kommen  auf  24  Grad  '/isooi 
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0,000083  See.  und  also  auf  die  Entladung  0,000042  See.,  und  die 
Dauer  des  eleetrischen  Funkens  beträgt  mithin  höchstens  1  12000  See, 
Da  der  mittlere  Funke  zwischen  der  3.  und  4.  Kugel  1  4  Grad  später 
kommt,  so  braucht  die  Electricität  soviel  Zeit,  um  von  2  nach  3  oder 
von  5  nach  4  zu  kommen,  als  der  Spiegel  gebraucht,  um  durch  1  4  Grad 
sich  zu  drehen,  d.h.  0,000000868  See.  Der  in  dieser  Zeit  durchlaufene 
Weg  beträgt  l/i  engl.  Meile;  folglich  würde  die  Electricität  in  1  See. 
288000  engl,  oder  62500  (genauer  62458)  geogr.  Meilen  durchlaufen. 
—  Nach  Fizeau  und  Gounellc  beträgt  die  Geschwindigkeit  der 
Electricität  in  einem  Eisendrahte  von  4 nm  Durchmesser  ungefähr  1 00000 
Kilometer  =  13617  geogr.  Meilen  und  in  einem  Kupferdrahte  von 
2,5BUn  Durchmesser  180000  Kilometer  =  24511  geogr.  Meilen. 
Walker  in  Cincinnati  fand  in  eisernem  Telegraphendrahte  nur 
30000  Kilometer  oder  19500  engl,  oder  4232  geogr.  Meilen,  und 
Mitchell  ebenda  46000  Kilometer  oder  28524  engl,  oder  6190 
geogr.  Meilen.  G  o  u  l  d  erhielt  nur  15890  engl.  =»  3448  geogr.  Meilen ; 
Guilleinin  und  Burnouf  fanden  45000  Lieues  =  24258  geogr. 
Meilen. 

Lichtenberg'sche  Figuren,  s.  Art.  Figuren,  electrische. 
S.  336. 

Lichtflamme ,  s.  Art.  Flamme;  ausserdem  heben  wir  hier  noch 
hervor,  dass  bei  der  Flamme  der  Lampen  oder  Kerzen  drei  Theile  zu 
unterscheiden  sind.  Der  innerste  Theil  besteht  aus  den  Zersetzungs- 
produeten  des  Leuchtmaterials,  die  sieh  in  dampf-  und  gasförmigem  Zu- 
stande befinden.  Diesen  Theil  urogiebt  eine  hellleuehtende  Hülle,  in 
welcher  wegen  des  daselbst  unvollständigen  Zutritts  des  Sauerstoffs  der 
Luft  vorzugsweise  Wasserstoff  verbrennt  und  der  ausgeschiedene  Kohlen- 
stoff in  sehr  feiner  Zertheilung  sieh  in  glühendem  Zustande  befindet. 
Der  dritte,  äusserste  Theil  ist  eine  sehwach  leuchtende  Hülle,  in  welcher 
derausgeschiedene  Kohlenstoff,  indem  er  mit  dem  Sauerstoffe  der  Luft 
in  unmittelbare  Berührung  tritt,  zu  Kohlensäure  verbrennt.  Der  in  dem 
mittleren  Theile  schwebende  glühende  Kohlenstoff  giebt  der  Flamme 
ihre  Leuchtkraft. 

Lichtgewölk  der  Sonne,  s.  Art.  Sonn  e. 
Lichtmagnet,  s.  Art.  Leuchtsteiu. 

Lichtmesser,  s.  Art.  Photometer. 
Lichtsauger,  s.  Art.  L  e  u  c  h  t  s  t  e  i  n. 

Lichtschein  um  den  Kopf,  s.  Art.  Gegen  sonne  und  B  e  a  t  i  - 
ficat  ion. 

Lichtacheue  oder  Photophobie  ist  diejenige  Gesichts-  oder 
Augenschwäche ,  bei  welcher  das  Auge  selbst  schwache  Lichteindrücke 
nicht  gut  ertragen  kann.  Ein  schwächerer  Grad  der  Lichtscheue  ist  die 
Tagblindheit  oder  das  N a c Ii t s e h e n ,  wo  das  Auge  wegen  der 
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Lichtschwächungseoefficient  —  Lichtwelle. 


grossen  Reizbarkeit  der  Netzhaut  helles  Tageslicht  nicht  verträgt ,  aber 
bei  wenigem  Lichte  gut  sieht. 

Lieh tsch wach ungscoefficient  oder  Extinctionscoeffieient 
giebt  an,  der  wievielte  Theil  von  der  Lichtmenge  einer  bestimmten  Farbe 
bei  dem  Durchgänge  dieses  Lichtes  durch  eine  als  Einheit  angenommene 
Schicht  eines  lichtdurchlassenden  Mittels  absorbirt  wird.  Ist  F  die  auf- 
fallende Lichtmenge  und  geht  durch  die  als  Einheit  angenommene  Dicke 
des  Mittels  nur  x .  F  hindurch,  so  ist  ,r  der  Lichtschwächungscoefficienl. 
Dieser  Cocfficient  hängt  nicht  nur  von  dem  durchlassenden  Mittel ,  son- 
dern auch  von  der  Farbe  des  Lichtes  ab.  Vergl.  Art.  Absorption.  B. 
Hierher  gehörige  Versuche  sind  früher  namentlich  von  Bouguer, 
Lambert  und  Kumfor  d  angestellt  worden,  wobei  Letzterer  sich  seines 
Photometers  bediente. 

Lichtstärke,  oder  Intensität  des  Lichtes,  oder  Leuchtkraft,  s.  Art. 
Leuchtkraft  und  Photorae ter. 

Lichtstrahl  nennt  man  den  Weg  (die  Linie),  auf  welchem  sich  die 
Wirkung  des  Lichtes  fortpflanzt.  Ein  solcher  Strahl  ist  eigentlich  als 
physischer  Strahl  anzusehen  und  besteht  aus  einem  Bündel  paralleler 
geometrischer  Strahlen. 

Lichtträger  oder  P  h  o  s  p  h  o  r  e  sind  d  ie  phosphorescirenden  Körper. 
Vergl.  Art.  Phosphor escenz. 

Lichtwelle  ist  die  nach  der  U  n  d  u  1  a  t  i  o  n  s  h  y  p  o  t  h  e  s  e  (8.  d. 
Art.)  den  Lichterscheinungen  zu  Grunde  liegende  Aetherwelle.  Aus 
der  Interferenz  des  Lichtes  (s. Art.  Interferenz.  B.  b.)  lässt  sich  die 
Wellenlänge  der  den  verschiedeneu  Farben  des  Spectrums  zugehörigen 
Lichtstrahlen  ermitteln.  Bringt  man  nämlich  eine  Spalte  von  bekannter 
Breite  vor  das  Objectiv  des  Fernrohres  eines  Theodoliten  und  beobachtet 
das  im  homogenen  Lichte  erzeugte  Beugungsbild  (s.  Art.  Inflexion. 
A.),  so  kann  man  die  Strahlen,  welche  auf  das  Objectiv  fallen ,  als  unter 
sich  parallel  ansehen.  An  den  dunklen  Stellen  tindet  nun  vollständige 
Interferenz  statt,  d.  h.  der  Unterschied  der  Kaudstrahlen  beträgt  an  dem 
der  Mitte  nächsten  dunklen  Streifen  zwei  halbe  Wellenlängen,  am  folgen- 
den deren  4  u.  s.  f.,  aber  an  den  hellen  Stellen  und  zwar  an  der  zwiseheu 
dem  ersten  und  zweiten  dunklen  Streifen  3  halbe  Wellenlängen ,  an  der 
folgenden  deren  5  etc.  Bestimmt  man  nun  den  Winkelabstand  des 
ersten  dunklen  Streifen  von  der  Mitte  des  Bildes  =  a,  so  findet  man 
die  Neigung  der  Randstrahlen  zur  Spaltfläche  =90  —  « ,  und  ist  die 
Spaltbreite  =  A,  so  ist  also  die  Wellenlänge  /  =  h .  sin  ct. 

Fresnel  berechnete  hiernach  für  Roth,  welches  der  Grenze  des 
Spectrums  ziemlich  nahe  liegt,  die  Wellenlänge  /  =  0,000638  Milli- 
meter. Aus  den  New  ton' sehen  Ringen  (s.  Art.  Farben  ringe, 
Newton' s)  berechnete  er  für  folgende  Farben  die  Wellenlängen  in  der 
Luft  und  fand : 
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Farben. 


X  in  der  Luft. 
Millimeter. 


Farben. 


/.  in  der  Luft. 
Millimeter. 


AeusserstesRoth 
Roth 

Orangeroth 

Orange 

Gell  orange 

Gelb 

Grüngelb 

Grün  | 


0,000645 
0,000620 
0,000596 
0.000583 
0,000571 
0,000551 
0.000532 
0,000512 


Blaugrun 
Blan 

Indigoblau 
Indigo 

Violettindigo 
Violett 

Aeusseretes  | 


0,000492 
0,000475 
0,000459 
0,000449 
0,000439 
0,000423 


0,000406 


Violett  j 


Frauu hofer  stellte  später  für  die  Stellen  der  dunklen  Linien 
im  Spectrum  (s.  Art.  Linien,  Fraunhofer'  sehe)  genauere  Messun- 
gen an  und  fand  folgende  Resultate  in  Millimetern  für  die  dunklen 
Linien : 


Bei  dem  Uebergange  in  ein  stärker  brechendes  Mittel  wird  die 
Wellenlänge  verkürzt ;  die  Oscillationsdauer  bleibt  dieselbe.  Multiplicirt 
man  die  angegebenen  Zahlen  mit  dem  umgekehrten  Werthe  des  Brechunga- 
exponenten  beim  Uebergange  aus  der  Luft  in  ein  anderes  Mittel ,  so  er- 
halten wir  die  Wellenlänge  für  dieses  Mittel.  Denn  ist  X  die  Wellen- 
länge in  der  Luft ,  /'  in  dem  brechenden  Mittel ,  v  die  Geschwindigkeit 
des  Lichtes  in  der  Luft  und  r'  in  dem  anderen  Mittel ,  so  ist  X :  X'  = 

r:r',  also  X=-   X,  wo      der  Brechungsexponent  aus  Luft  in  dies 

P  r' 

Mittel  ist.  —  Multiplicirt  man  die  angegebenen  Zahlen  mit  1,000294, 
so  erhalten  wir  die  Lichtwellenlänge  im  leeren  Räume,  da  nach  Arago's 

Versuchen  der  Brechungsexponent  des  Lichtes  aus  Luft  in 


den  leeren  Raum  und  für  alle  Farben  derselbe  ist.  Da  bei  dieser  Be- 
rechnung Resultate  gewonnen  werden,  welche  von  den  F  rati  n  Ii  o fer- 
schen Zahlen  nicht  wesentlich  abweichen  (höchstens  um  2  Einheiten  der 
7.  Oeeimalstelle),  so  kann  man  die  Fraunhofer'schen  Zahlen  für 
den  leeren  Raum  gelten  lassen. 

Die  Wellenlänge  der  tiefsten  Farbe  (Roth)  ist  Uber  öOOmal  kleiner 
als  die  Wellenlänge  des  höchsten  Tones. 

Dividirt  man  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  durch  die  Wellen 
längen,  so  erhält  man  die  Sehwingungszahlen  der  verschiedenen  Farben. 
Nimmt  man  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  (s.  Art.  Licht.  B.  f>)  zu 
40150  Meilen  ä  7420  Meter  an,  so  ergeben  sich  für  das  äusserste  Roth 
4G2  und  für  das  äusserste  Violett   734  Billionen  Schwingungen  in 


D  (goldgelb) 
E  (grün) 


B  (roth) 
C  (roth) 


0,0006878  j1  F  (blaugrün) 

0,0006564  G  (violett) 

0,00058S8  H  (violett) 
0,0005260  Ii 


0  000484S 

0,0004291 
0,0003928 
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einer  Secunde.  Das  Verhältniss  der  äussersten  Lichtschwingungen  ist 
also  ungefähr  —  1  :  1,59. 

Lichtzerstreuung,  a.  Art.  Zerstreuung  des  Lichtes. 

Liderung,  das  dichte  Anschliessen  eines  Kolbens.  S.  Art.  Kolben. 
Wegen  der  Kappen-  oder  Stulpliderung  s.  Art.  Pumpe. 

Limbus  bezeichnet  einen  in  Grade  eingeteilten  Bogen. 

Linearperspec  tive.  s.  Art.  Perspective. 

Linie,  ein  Längenmass  von  oder  f/io  oder  '/b  Zoll  Länge. 
Im  ersten  Falle  führt  die  Linie  den  Namen  Duodecimallinie,  im 
zweiten  D  e  c  i  m  a  1 1  i  n  i  e,  im  dritten  W  e  r  k  1  i  n  i  e.  Vergl.  Art.  Län- 
genmass. 

Linie,  caustische,  s.  Art.  Brennlinie. 

Linie ,  elastische,  nennt  man  die  krumme  Linie ,  welche  die 
neutrale  Schicht  eines  gebogenen  elastischen  Körpers  annimmt.  Wird 
nämlich  ein  elastischer  Körper  (s.  Art.  Elasticität)  gebogen ,  so  er- 
leiden die  Längsfasern ,  aus  denen  man  ihn  zusammengesetzt  denken 
kann,  auf  der  Aussenseite  der  Biegung  eine  Ausdehnung,  auf  der  Innen- 
seite eine  Zusammendrückung ,  in  dem  Inneren  aber  liegt  eine  Faser- 
schicht, welche  tiberall  eine  mittlere  Spannung  erleidet.  Diese  letztere 
Schicht  nennt  man  die  neutrale  Schicht.  Die  Beschaffenheit  der 
elastischen  Linie  ist  von  der  Gestalt  des  gebogenen  Körpers ,  von  der 
Elasticität  desselben  und  von  der  Zahl ,  Stärke  und  Anordnung  der 
biegenden  Kräfte  abhängig.    Vergl.  Art.  Festigkeit.  II. 

Linie  ohne  Abweichung  oder  Linie  ohneDeclination 
heisst  die  Linie ,  welche  die  Orte  auf  der  Erde  verbindet ,  an  denen 
gleichzeitig  die  Magnetnadel  keine  Abweichung  oder  Declination  zeigt, 
d.  h.  genau  mit  ihrer  Axe  von  Süden  nach  Norden  zeigt.  Wegen  des 
Näheren  vergl.  Art.  Declination  d  e  r  M  a  g n  e  t  n  a  d  e  1. 

Linie,  kaustische,  s.  Art.  Brenn  Ii  nie. 

Linien ,  Fraunhofer' sehe.  Richtet  man  auf  eine  enge  Spalte, 
durch  welche  in  ein  dunkles  Zimmer  Licht  fällt,  ein  achromatisches 
Fernrohr,  so  dass  man  von  derselben  ein  deutliches  Bild  erhält,  und 
stellt  dann  vor  dem  Objectivglase  ein  Prisma  auf,  dessen  Kante  der 
Spalte  parallel  ist,  so  tritt  nach  gehöriger  Drehung  des  Femrohres  im 
Brennpunkte  desselben  an  die  Stelle  des  früheren  Spaltbildes  das  Spec- 
trum und  man  erblickt  nun  in  demselben  eine  Menge  feiner  dunkler 
Linien  und  Streifen ,  die  man  nach  dem  Entdecker  Fraunhofer' sehe 
Linien  nennt.  Die  Lage  der  Streifen  ist  sowahl  von  dem  brechenden 
Winkel,  als  auch  von  dem  »Stoffe  des  Prisma  unabhängig,  aber  nach  der 
Lichtquelle  verschieden.  —  Fraunhofer  —  eigentlich  hatte  Wo  1  la- 
ston diese  Linien  zuerst  (1802)  beobachtet  und  beschrieben — bediente 
sich  (1814)  bei  seinen  Versuchen  eines  Theodoliten,  der  in  einer  Ent- 
fernung von  1  5  bis  20  Fuss  von  dem  Spalte  aufgestellt  war ;  vor  dem 
Ferurohre  stand  das  Prisma  auf  einer  drehbaren  Scheibe  und  die  aus 
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demselben  austretenden  Strahlen  erhielten  eine  Richtung ,  so  dass  sie  in 
das  Fernrohr  in  der  Richtung  der  Axe  desselben  fielen.  Bei  dieser  Ein- 
richtung übersieht  raan  zwar  nur  einen  kleinen  Tlieil  des  Spectrums, 
aber  sehr  scharf,  und  durch  eine  kleine  Drehung  kann  mau  das  ganze 
Spectrum  durch  das  Gesichtsfeld  gehen  lassen.  Neuerdings  hat  man  be- 
sondere kleine  Apparate  construirt ,  bei  welchen  das  Licht  durch  eine 
Spalte  in  einen  ganz  geschlossenen,  also  dunklen  Kasten  fallt,  in  welchem 
das  drehbare  Prisma  steht  und  an  dessen  einer  Seite  das  Fernrohr  an- 
gebracht ist.  Diese  Apparate  werden  namentlich  zu  der  sogenannten 
Spectralanalyse  (s.  d.  Art.)  benutzt.  —  Fraunhofer  beob- 
achtete über  570  dunkle  Linien  im  Spectrum,  welche  über  dieses  un- 
regelmässig vertheilt  waren,  aber  immer  in  derselben  Anordnung  lagen. 
Hei  stärkerer  Vergrösserung  nimmt  man  noch  weit  mehr  (unzählige) 
Linien  wahr.  Die  Wichtigkeit  dieser  Linien  für  die  Lichtbrechung  ver- 
anlasste Fraunhofer,  einige  leicht  erkennbare  Streifen  besonders  zu 
bezeichnen.  A  nannte  er  einen  einfachen ,  ziemlich  breiten  Streifen 
nahe  am  rothen  Ende  :  B  ein  Streifenpaar  ebenfalls  noch  in  Roth,  dessen 
nach  A  gewandter  Streifen  am  feinsten  ist ;  a  eine  zwischen  A  und  //, 
aber  A  näher  liegende  ziemlich  breite  Streifengruppe ;  C  einen  ein- 
fachen dunklen  Streifen  an  der  Grenze  von  Roth  gegen  Orange ;  D  ein 
Paar  gleicher  Streifen  an  der  Grenze  von  Orange  und  Gelb ;  E  eine 
Gruppe  von  Streifen  in  der  Mitte  von  Grün ;  b  eine  Streifcngruppe  nahe 
bei  E  und  noch  im  Grünen:  Feinen  dicken  dunklen  Streifen  im  Blauen; 
(*  eine  ziemlich  breite  Gruppe  an  der  Grenze  von  Indigo  und  Violett 
und  H  eine  ebensolche  im  Violetten.  Fraunhofer  bestimmte  nament- 
lich die  Brechungsexponenten  der  von  ihm  bezeichneten  Streifen  und  be- 
rechnete die  Wellenlange  des  Lichtes  an  diesen  Stellen  (s.  Art.  Licht- 
welle). —  Das  Licht  der  Venus  und  des  Mars  zeigt  dieselben  Linien 
wie  das  der  Sonne ;  das  der  Fixsterne,  z.  B.  des  Sirius,  ist  abweichend, 
ebenso  das  electrische  Licht.  —  Bringt  man  in  eine  Spiritusflamme  ver- 
schiedene Stoffe,  so  erleiden  die  Fra  u  n  Ii  ofe  r' sehen  Linien  Verände- 
rungen ,  aus  denen  man  wieder  rückwärts  auf  das  Vorhandensein  der 
Stoffe  schliessen  kann.  Hiertiber  vergl.  wegen  des  Näheren  Art.  Spec- 
tralanalyse. 

Linien,  isobarische  oder  isobaro metrische,  vergl.  Art. 
Isobarisch. 

Linien,  isochromatische,  heissen  die  Linien  gleicher  Farben- 
stufe bei  den  Farbenerscheinungen  im  polarisirten  Lichte. 

Linien,  isoclinische  oder  iso  klinische,  vergl.  Art.  I  s o- 
c  1  i  n  1 8 ch  und  Neigung  d  e  r  M  a  g n  e  t  n  a  d  e  1. 

Linien,  isodynamische,  s.  Art.  Isodynamisch  und 
Magnetismus  der  Erde. 

Linien,  i  s  o  g  e  o  t  h  e  r  m  i  8  c  h  e  oder  I  s  o  g  e  o  t  h  c  r  m  e  n  ,  s.  Art. 
1 8  o  g  e  o  t  h  e  r  m  e  Ii. 

Emsiuaun,  llaiiiiwcirU-rbucb.  U-  •  3 
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Linien,  isogonische,  s.  Art.  Isogonisch  und  Decli- 
nation  der  Magnetnadel. 

Linien,  isothermische  oder  Isothermen,  8.  Art.  Iso- 
therme n. 

Linse  im  Auge,  s.  Art.  Auge. 

Linse,  dioptrische  oder  sphärische,  8.  Art.  Linsenglas. 

Linse,  vielzonige,  ist  ein  grosses  Linsenglas,  welches  aus  ein- 
zelnen Glasstticken  zusammengesetzt  ist.  Auf  Leuehtthürmen  werden 
solche  Combinationen  verwendet. 

Linsencombination  nennt  man  eine  Vereinigung  hintereiuan<] er  ge- 
stellter Linsengläser  von  grösserer  Brennweite  anstatt  einer  einzigen 
Linse  von  kleiner  Brennweite.  Dergleichen  Combinationen  werden  bei 
den  Mikroskopen  und  zum  Theil  bei  den  Loupen  verwendet  (s.  Art. 
Loupe). 

Linsenglas  oder  dioptrische  oder  sphärische  Linse  heisst 
jede  kleine  gläserne  oder  überhaupt  durchsichtige  Tafel,  deren  eine  Fläche 
eben  und  die  andere  ein  Abschnitt  von  einer  Kugelfläehe  ist,  oder  deren 
beide  Flächen  Abschnitte  von  Kugelflächen  sind.  Gewöhnlich  sind  die 
Linsen  kreisrund  begrenzt,  doch  ist  dies  nicht  wesentlich *.  jedenfalls 
muss  aber  die  Kreisfläche,  welche  durch  den  Durchschnitt  beider  Ober- 
flächen bestimmt  wird ,  auf  der  die  Mittelpunkte  beider  Kugeln  verbin- 
denden Geraden  senkrecht  stehen.  Ist  dies  der  Fall,  so  ist  die  Linse 
richtig  centrirt.  —  Man  unterscheidet  sechs  Linsenformen  und  zwar 
drei  c o u v e x e  oder  erhabene  und  drei  concave  oder  hohle. 
Die  couvexen  Linsen  haben  das  Gemeinsame,  dass  sie  von  der  Mitte 
nach  dem  Rande  zu  dünner  werden ,  während  bei  den  concave n  Lin- 
sen das  Umgekehrte  der  Fall  ist.  Ist  eine  c  o  n  v  e  x  e  Linse  auf  einer 
Fläche  eben,  so  heisst  sie  p  1  a  n  c  o  n  v  e  x ;  ist  sie  auf  beiden  Flächen 
convex ,  so  c  o  n  v  e  x  -  c  o  n  v  e  x ,  ist  sie  auf  einer  Fläche  convex  uud 
auf  der  anderen  concav ,  in  welchem  Falle  der  Radius  der  coneaven 
Fläche  grösser  ist  als  derjenige  der  couvexen ,  so  c  o  n  c  a  v  -  c  o  n  v  e  x. 
Ist  eine  concave  Linse  auf  einer  Fläche  eben ,  so  heisst  sie  p  1  a  n  - 
concav;  ist  sie  auf  beiden  Flächen  concav,  so  concav-concav; 
ist  sie  auf  einer  Fläche  concav  und  auf  der  anderen  convex,  in  welchem 
Falle  der  Radius  der  convexen  Fläche  grösser  ist  als  derjenige  der  con- 
eaven, so  convex-coneav.  Convexlinsen  nennt  man  auch  S  a  m  m  e  1  - 
g  1  ä s e r  oder  Sammellinsen,  und  Concavlinsen  Zerstreuungs- 
gläser oder  Zerstreuungslinsen.  Concav-convexe Linsen heissen 
auch  Menisken.  Sind  beide  Flächen  Kugelabschnitte,  so  nennt  man 
die  Linie,  welche  die  beiden  Kugelmittelpünkte  verbindet,  die  Axe  der 
L  i  n  8  e ;  ist  die  eine  Fläche  eben,  so  versteht  man  darunter  die  Linie, 
welche  von  dem  Kugelmittelpunkte  der  anderen  Fläche  aus  auf  dieser 
senkrecht  steht.  Bedeckt  mau  die  Linse  mit  einem  undurchsichtigen 
Körper  (Blendung,  Diaphragma)  oder  fasst  man  dieselbe  in 
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einen  solchen,  so  dass  nur  um  die  Axe  hemm  eine  kreisförmige  Ocffnung 
bleibt,  so  nennt  man  diese  Oeffioung  vorzugsweise  die  Oeffnung  oder 
die  Apertur  der  Linse. 

A.  In  jeder  Linse  giebt  es  auf  der  Axe,  die  stets  durch  den  Mittel- 
punkt der  Linse  gehen  muss,  einen  Punkt ,  den  optischen  Mittel- 
punkt, welcher  die  Eigenschaft  besitzt,  dass  jecter  durch  ihn  gehende 
Lichtstrahl  parallel  dem  auf  der  Vorderfläche  einfallenden  Strahle  auf 
der  Hinterfläche  austritt ,  so  dass  man  bei  nie  ht  zu  bedeutender  Dicke 
der  Linse  einen  solchen  Strahl  als  ungebrochen  durchgehend  ansehen 
kann.  Einen  durch  den  optischen  Mittelpunkt  gehenden  Strahl  nennt 
man  einen  Hauptstrahl.  Ist  der  Radius  der  Vorderfläche  /?,  der 
Hiuterfläche  r,  die  auf  der  Axe  gemessene  Dicke  des  Glases  d ,  ho 
ist  der  Abstand  des  optischen  Mittelpunktes  von  der  Vorderfläche 

d  R 

./•  =  g  ~T~r9    Man  <Tnii,t  ^en  0Ptiscnen  Mittelpunkt,  wenn  man  von 

dem  Mittelpunkte  der  einen  Fläche  nach  derselben  eine  beliebige  Strecke 
und  von  dem  Mittelpunkte  der  anderen  Fläche  nach  dieser  mit  jener  eine 
parallele  Strecke  zieht.  Die  Strecke,  welche  beide  Flächenpunkte  ver- 
bindet, schneidet  die  Axe  in  dem  optischen  Mittelpunkte.  Dann  erhält 
man  ftlr  eine  convex  -  convexe  Linse  R  :  /*  =  R  —  :  r  —  d  -\-  x 
und  ftlr  eine  concav  -  coneave  Linse  R  :  /•  =  R  -f-  X  :  r  -f-  d  —  x. 
Beide  Proportionen  geben  d  :  x  =  R  -\-  r  :  R. 

B.  Brechung  in  Linsen,  wenn  das  Licht  von  einem 
Punkte  auf  der  Axe  ausgeht,  a)  Convex  linsen.  1)  Fällt 
auf  eine  Convexlinse,  deren  Apertur  höchstens  10  bis  12  Grad  beträgt, 
Licht  von  einem  auf  der  Axe  liegenden  Punkte ,  und  nennen  wir  den 
Halbmesser  der  Vorderfläche  /?,  der  Hinterfläche  r,  den  Brechungs- 
exponenten n ,  den  Abstand  des  leuchtenden  Punktes  von  der  Linse  a 
und  den  des  Vereinigungspunktes  der  Lichtstrahlen  nach  dem  Durch- 
gange a,  so  ist 

11  /l        l\    .  Rr 

T+  *={n-l)\R  +  ;J  Är' 

(n  —  1)  (ff  +  r)  — 

da  man  wegen  der  Kleinheit  der  Winkel,  welche  in  Folge  der  geringen 
Apertur  die  auffallenden  und  gebrochenen  Strahlen  mit  den  Einfalls- 
losen, d.  h.  hier  mit  den  betreffenden  Radien  bilden,  statt  der  Sinus  und 
statt  der  Tangenten  die  Winkel  selbst  setzen  kann,  auch  gestattet  ist,  die 
kleinen  von  dem  Einfallspunkte  des  auffallenden  Strahles  und  dem  Ein- 
fallspunkte des  austretenden  Strahles  zur  Axe  gehenden  Bogen  als  ge- 
rade und  gleich  grosse  Strecken  anzunehmen. 

2 )  Ist  die  Entfernung  des  leuchtenden  Punktes  unendlich  gross,  so 
vereinigen  sich  die  von  ihm  autYallenden  Strahlen  hinter  der  Linse  in 

3* 
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Rr 

einem  Punkte ,  und  zwar  in  der  Entfernung  /  =  — — — — -  n  ,  . 

(n  —  1)  (/?  +  r) 

welche   man    die  Brennweite   der  Linse  nennt.     Es  ist  dann 

1  mm  0.  Zu  bemerken  ist  allerdings,  dass  eigentlich  nicht  ein  Brenn- 
a 

punkt,  sondern  nur  ein  Brenn  räum  entsteht,  da  die  unter  1)  ge- 
machten Annahmen  bei  der  Ableitung  nicht  streng  zulässig  sind.  Je 
mehr  indessen  die  Annahmen  zulässig  werden,  desto  kleiner  wird  der 
Brenn  räum  werden  und  sich  um  so  mehr  einem  Brennpunkte  nähern. 

Ist  R  =  /yso  wird  /"  =  g  ^      -  y      Ist  r  =  cc  ,    so  wird  /"  == 
ß 

  d.  h.  die  Brennweite  einer  planconvexen  Linse  ist  doppelt  so 

n  —  1 

gross  als  die  einer  Linse,  bei  welcher  beide  Flächen  dieselbe  Krümmung 
haben,  wie  die  convexe  Fläche  der  planconvexen  Linse.    Ist  r  negativ, 
d.  h.  die  Linse  concav  -  convex ,  also  auch  /•  grösser  als  /?,  so  wird 
Rr 

/'  *=   —  also  grösser  als  bei  der  convex-convcxcn  Liiiße 

—  (/•—//) 

mit  denselben  Krümmungen. 

3)  Aus  No.  1  und  2  folgt  unmittelbar,  wenn  man  in  die  Gleichung 

unter  No.  1  den  Werth  /  einsetzt,  -  +  -  mm  *  ,  d.  h.  die  Stimme 

auf 

aus  den  r  e  c  i  p  r  o  k  e  n  W  e  r  t  Ii  e  n  der  V  e  r  e  i  n  i  g  u  n  g  s  w  e  i  t  e  n 
ist  gleich  dem  reeiproken  VV e r t h e  d e r  B r e n n  weit e.  - 

/' 

Da  hiernach  «  =  ist .  so  ergieht  sich  et  mm  x  für  a  =  /, 

1    -  ' 
a 

d.  h.  die  von  dem  Brennpunkte  ausgehenden  Strahlen  schneiden  sich 
erst  in  unendlicher  Entfernung,  d.  h.  sie  gehen  parallel  mit  der  Axe  aus 
der  Linse  heraus.  Ebenso  folgt  «  =  2/' für  a  =  2/i  d.  h.  die  aus  der 
doppelten  Brennweite  ausgehenden  Strahlen  vereinigen  sich  auf  der 
andern  Seite  in  demselben  Abstände  von  der  Linse.  Ist  a  **>  2  /*,  so 
ist  a  <^  2/,  aber  ^>  f\  d.  h.  die  Strahlen,  welche  aus  einer  Entfernung, 
welche  grösser  als  die  doppelte  Brennweite  ist,  von  der  Axe  ausgehen, 
vereinigen  sich  auf  der  anderen  Seite  in  einem  Abstände  von  der  Linse, 
wrelcher  grösser  als  die  Brennweite,  aber  kleiner  als  die  doppelte  Brenn- 
weite ist,  und  zwar  liegt  der  Vereinigungspunkt  dem  Brennpunkte  um 
so  näher,  je  weiter  der  Ausgangspunkt  entfernt  ist.  Es  wird  «  =  / 
für  a  es  00,  d.  h.  Strahlen,  welche  parallel  mit  der  Axe  auffallen, 
vereinigen  sich  in  dem  Brennpunkte.  Ist  n  /',  aber  kleiner  als  2/". 
so  ist  a  ^>  2/' und  umsomehr,  je  weniger  a  grösser  als/' ist,  d.h. Strah- 
len ,  welche  von  einem  Punkte  ausgehen,  welcher  weiter  von  der  Linse 
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absteht  als  ihre  Breunweite,  aber  noeh  nielit  um  das  Doppelte  derselben, 
vereinigen  sich  in  einem  Punkte  auf  der  Axe  hinter  der  Linse,  welcher 
weiter  als  die  doppelte  Brennweite  entfernt  ist  und  um  so  weiter,  je 
näher  der  Ausgangspunkt  dem  Brennpunkte  liegt.  Ist  «  <[  80  wird 
«  negativ  und  sein  absoluter  Werth  ist  um  so  grösser,  je  weniger  «  von  /' 
verschieden  ist,  d.  h.  Strahlen,  weiche  von  einem  Punkte  innerhalb  der 
Brennweite  ausgehen,  vereinigen  sich  scheinbar,  d.h.  seheinen  aus  einem 
Punkte  zu  kommen,  welcher  auf  derselben  Seite  der  Linse  wie  der  Aus- 
gangspunkt liegt,  und  derselbe  liegt  in  um  so  grösserer  Entfernung,  je 
näher  der  Ausgangspunkt  sich  am  Brennpunkte  befindet. 

b )  Concavlinsen.  1 )  Bei  derselben  Bezeichnung  wie  bei 
Convexlinsen  erhält  man  für  Concavlinsen ,  wenn  der  leuchtende  Punkt 
auf  der  Axe  liegt  und  dieselben  Einschränkungen  gemacht  werden,  durch 
eine  ganz  gleiche  Ableitung  oder  wenn  man  R  und  /•  negativ  setzt : 

i  +  J__„  _o(i+.J 

2)  Die  Brennweite  einer  Concavlinse  ist  negativ,  also  auch  der 
Brennpunkt,  d.  h.  die  durchgegangenen  Strahlen  scheinen,  wenn  sie  von 
einem  unendlich  weit  entfernten  Punkte  ausgegangen  sind ,  von  einem 
Punkte  vor  der  Linse  herzukommen.  Man  erhält  nämlich,  wenn  «  =  ac 

Rr 

ist,  a  oder  /  =  —  r<~Zn  Es  gelten  auch  hier  dieselben 

(n      1)  (Ä  +  r) 

Einschränkungen  über  den  Brenn  räum,  wie  bei  den  Oonvexlinsen ; 
ebenso  ist  die  Grösse  der  Brennweite  für  R  =  r,  r  =  x  und  für 
die  eonvex- coneaven  Linsen  in  gleicher  Weise  bestimmt,  wie  bei 
Convexlinsen. 

3)  Die  Vereinigungsweitc  der  gebrochenen  Strahlen  ist  bei  einer 
Concavlinse  stets  negativ,  der  Vereinigungspunkt  liegt  also  .stets  vor  der 
Linse,  und  auch  hier  ist  d  i  e  (arithmetis  e  he )  8  u  m  m  e  aus  den 
reeiproken  W e  r t h e n   der  V e r e i n i g u n g s w e i t e n  gleich 

1  1 

dem  reeiproken  Werthe  der  Brennweite,  oder  

a  et 

=  —   j.  .  —  Hieraus  folgt ,  dass  a  stets  kleiner  als  a  ist ,  d.  h.  dass 

der  Yereinigungspunkt  stets  näher  an  der  Linse  liegt  als  der  Aus- 
gangspunkt ,  und  zwar  stets  zwischen  der  Linse  und  dem  Brennpunkte, 

da  et  =  — ^  ist. 

1  +  1 
a 

4)  Für  Convexlinsen  und  Concavlinsen  ist  die  Brennweite  die  mitt- 
lere Proportionale  zwischen  den  arithmetischen  Differenzen  der  Ver 
eiuigungsweiten  und  der  Brennweite,  d.  h.  für  Convexlinsen  ist  («  —  /  ): 
/*=/':  (o  —  /*)  und  für  Concavlinsen  («  +  /')  :/  =  /':(«  +  / ). 
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C.  Brechung  i  n  L  i  u  8  e  n ,  wenn  das  Licht  von  einem 
Punkte  ausserhalb  der  Axe  ausgeht.  Fällt  auf  eine  Linse 
Licht,  welches  von  einem  ausserhalb  der  Axe  liegenden  Punkte  ausgeht, 
so  gelten  mit  Bezug  auf  den  Hauptstrahl  (s.  A.)  dieselben  Gesetze,  wie 
für  die  von  einem  auf  der  Axe  liegenden  Punkte  herkommenden  Strahlen. 
—  Es  ergiebt  sich  dies  durch  eine  sehr  einfache  mathematische  Ableitung 
mittelst  Proportionen. 

D.  W  i r k u n g  d e r  L i n s e n ,  wenn  das  Licht  von  einem 
Gegenstande  ausgeht.  Füllt  von  einem  Gegenstände  Lieht  auf 
eine  Linse,  so  ist  für  jeden  Punkt  desselben  die  Vereinigungsweite  zu 
Buchen.  Im  Allgemeinen  findet  man  Art,  Grösse  und  Stellung  des  Bil- 
des, wenn  man  die  Vereinigungspunkte  der  von  den  äussersten  Punkten 
des  Gegenstandes  ausgehenden  Strahlen  bestimmt.  —  Für  die  mathe- 
matische Bestimmung  legt  man  die  in  B.  und  C.  gefundenen  Gesetze  zu 
Grunde.  Graphisch,  d.  h.  mittelst  Zeichnung  findet  man  das  Bild,  wenn 
man  die  Durchschnittspunkte  der  Ilauptstrahlen  und  der  parallel  mit  der 
Axe  auffallenden,  also  nach  der  Breehung  dureh  den  Brennpunkt  gehen- 
den bestimmt.  Die  Resultate  sind  im  Allgemeinen  folgende:  Kine  Con- 
cavlinse  giebt  stets  ein  kleines  Bild  in  der  Stellung  des  Gegenstandes 
innerhalb  der  vorderen  Brennweite  und  um  so  kleiner  und  dem  Brenn- 
punkte um  so  näher,  je  weiter  ab  der  Gegenstand  steht.  Bei  den  Con- 
vexlinsen  ist  es  verschieden :  Von  einem  Gegenstande  in  sehr  grosser 
Entfernung  erhält  man  ein  kleines  Bild  in  umgekehrter  Stellung  ausser- 
halb der  Brennweite  und  sehr  nahe  am  Brennpunkte  hinter  der  Linse ; 
steht  der  Gegenstand  näher,  aber  noch  ausserhalb  der  doppelten  Brenn- 
weite, so  ist  das  Bild  ebenfalls  in  umgekehrter  Stellung  ausserhalb  der 
hinteren  Brennweite,  aber  noch  nicht  in  der  doppelten  Entfernuug  der- 
selben,  kleiner  als  der  Gegenstand  und  zwar  umsoinehr,  je  weiter  der- 
selbe entfernt  ist,  dann  zugleich  dem  Brennpunkte  näher,  als  bei  ge- 
ringerer Entfernung ;  steht  der  Gegenstand  in  doppelter  Entfernung  der 
Brennweite,  so  ist  das  Bild  in  umgekehrter  Stellung  hinter  der  Linse 
in  einer  Entfernung  gleich  der  doppelten  Brennweite  und  von  derselben 
Grösse  wie  der  Gegenstand ;  steht  der  Gegenstand  zwischen  der  ein- 
fachen und  doppelten  Brennweite,  so  ist  das  Bild  in  umgekehrter  Stellung 
hinter  der  Linse  in  grösserer  Entfernung  und  grösser  als  der  Gegenstand 
und  zwar  Beides  umsoinehr,  je  näher  der  Gegenstand  dem  Brennpunkt«* 
steht ;  befindet  sich  der  Gegenstand  in  dein  Brennpunkte,  so  erhält  man 
gar  kein  Bild ,  weil  dasselbe  in  unendlicher  Entfernung  von  der  Linse 
liegen  würde ;  steht  der  Gegenstand  innerhalb  der  Brennweite ,  so  er- 
blickt man  ein  Bild  auf  der  Seite  des  Gegenstandes,  in  der  Stellung  des- 
selben und  um  so  grösser,  je  näher  der  Gegenstand  am  Brennpunkte 
sich  befindet.  — 

Die  Bilder  der  Concavlinsen  sind  stets  und  bei  den  Convexlinsen 
diejenigen,  welche  auf  der  Seite  des  Gegenstandes  zu  Staude  kommen, 
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geometrische,  d.  h.  nur  durch  scheinbare  Vereinigung  der  durch 
die  Linse  gegangenen  Lichtstrahlen  entstandene ;  die  Bilder  der  Convex- 
linsen  auf  der  hinteren  Seite  der  Linse  sind  physische,  durch  wirk- 
liche Vereinigung  der  durch  die  Linse  gegangenen  Lichtstrahlen  ge- 
bildet und  daher  auch  auf  einer  Fläche  auffangbar.  —  Die  geometrischen 
Bilder  haben  stets  dieselbe  Stellung  wie  das  Object ,  die  physischen  die 
umgekehrte. 

Convexspiegel  wirkeil  wie  Concavlinsen ,  Concavspiegel  wie  Con- 
vexlinsen  (s.  Art.  Spiegel). 

E.  W.i  r  k  u  n  g  der  Linsen,  wenn  das  von  eine  m  Oege  n- 
8  tan  de  ausgegangene  Licht  bereits  ei ne  Linse  durch- 
drang e  n  hat.  oder  von  einem  sphärischen  Spiegel 
refleetirt  worden  ist  und  dann  wieder  auf  eine  Linse 
trifft,  a)  Fallen  Lichtstrahlen,  welche  bereits  durch  eine  Linse  hin- 
durchgegangen  oder  von  einem  sphärischen  Spiegel  refleetirt  sind  und 
ein  geome  tri  sc  lies  Bild  erzeugt  haben,  auf  eine  Linse,  so  wirken 
sie,  als  ob  das  Bild  ein  Object  wäre.  Dasselbe  ist  der  Fall,  wenn  die 
Lichtstrahlen  ein  physisches  Bild  erzeugen  und  dies  sich  noch  vor 
der  Linse  befindet.  —  Dies  Ergebniss  ist  an  sich  klar,  da  das  Bild  eben 
wie  ein  Object  wirkt. 

b)  Wird  das  Zustandekommen  eines  physischen  Bildes,  welches 
eine  Linse  oder  ein  sphärischer  Spiegel  erzeugt  haben  wurde,  durch  eine 
eingeschobene  V,  o  n  v  ex  1  i  n s e  verhindert ,  so  entsteht  hinter  dieser  ein 
kleineres  physisches  Bild  in  derselben  Stellung,  welche  das  gestörte 
haben  wtirde,  und  zwar  ist  es  um  >-o  kleiner,  je  weiter  die  eingeschobene 
Linse  von  der  Stelle  des  gestörten  Bildes  entfernt  ist.  Wird  hingegen 
eine  Co neav linse  eingeschoben,  so  sind  drei  Fälle  zu  unter- 
scheiden. 

1)  Steht  die  Linse  so,  dass  die  Stelle r  welche  das  Bild  eigentlich 
einnehmen  würde,  mit  dem  hinteren  Brennpunkte  zusammentrifft,  so  ent- 
steht gar  kein  neues  Bild. 

2 )  Wurde  das  Bild  innerhalb  der  hinteren  Brennweite  der  Linse 
seine  Stelle  haben,  so  entsteht  hinter  der  Linse  ein  grösseres  physi- 
sches Bild  in  derselben  Stellung,  welche  das  Bild  haben  wtirde. 

3 )  Steht  die  Linse  weiter  ab  von  der  Stelle  des  Bildes ,  als  ihre 
Brennweite  beträgt,  so  erhält  man  ein  geometrisches  Bild  vor  der  ein- 
geschobenen Linse  in  der  umgekehrten  Stellung  des  gestörten  Bildes  und 
zwar  um  so  grösser,  je  weniger  das  Bild  ausserhalb  der  Brennweite 
sein  wtirde. 

Cm  sich  von  diesen  Erfolgen  zu  Uberzeugen,  braucht  man  nur  zu 
bestimmen,  welchen  Gang  der  Hauptstrahl  und  der  mit  der  Axe  der  ein- 
geschobenen Linse  parallele  Strahl .  die  zu  demselben  Punkte  des  ge- 
störten Bildes  gehören,  nehmen.  —  Werden  zwei  oder  mehrere  ( 'onvex- 
linsen  von  grösserer  Brennweite  anstatt  einer  einzigen  von  kleinerer 
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Brennweite  hinter  einander  gestellt,  so  nennt  man  dies  eine  L  i  n  s  e  n - 
combination.-  Hierüber  vergl.  Art.  L o u p e. 

F.  Sphärische  Abweichung.  A  p  I  a  n  a  t  i  s  m  u  s.  Die  ge- 
naue Bereinigung  der  von  einem  Punkte  ausgegangenen  Lichtstrahlen 
nach  der  Brechung  in  der  Linse  wieder  in  einem  Punkte  ist,  wie  wir 
unter  B.  gesehen  haben,  von  Bedingungen  abhängig,  die  in  aller  Schärfe 
nicht  zu  erfüllen  sind.  Nur  die  in  gleichem  Abstände  von  der  Axe  auf 
die  Linse  treffenden  Lichtstrahlen  werden  sieh  in  demselben  Punkte  ver- 
einigen. Der  Vereiniguugspuiikt  wird  um  so  näher  an  der  Linse  liegen, 
in  je  grosserem  Abstände  von  der  Axe  die  Strahlen  auffallen«  Man  nennt 
diese  unvollkommene  Vereinigung  die  sphärische  Abweichung. 
Kine  Folge  derselben  i>t  die  mehr  oder  minder  grosse  Undcutlichkeit 
der  durch  sphärische  Linsen  erzeugten  Bilder.  Um  diese  Abweichung 
möglichst  zu  verringern ,  giebt  man  den  Linsen  eine  möglichst  kleine 
Apertur;  aber  dadurch  wird  wieder  das  Gesichtsfeld  und  die  Licht- 
meuge  beeinträchtigt,  und  daher  hat  man  auf  andere  Mittel  Bedacht  ge- 
nommen. Bei  eoneav-convexen  Linsen  ist  die  sphärische  Abweichung 
am  unbedeutendsten  und  für  möglichst  entfernte  Objecto,  wenn  ihnen  die 
stärker  gekrümmte  Fläche  der  Linse  zugewendet  wird ,  bei  richtig  ge- 
wählten Krümmungen  der  Flächen ,  die  sich  durch  Rechnung  unter  be- 
stimmten Voraussetzungen  ermitteln  lassen,  gänzlich  aufgehoben.  Der- 
gleichen  Linsen  nennt  man  a  plana  tische  (s.  Art.  A  plana  tisch  )• 
Durch  Combination  verschiedener  Linsen  kann  man  noch  vollständigeren 
Aplanatismus  erreichen. 

0.  Wegen  der  chromatischen  Abweichung,  welche  far- 
bige Säume  bei  den  durch  Linsengläser  erzeugten  Bildern  zur  Folge 
hat,  vergl.  Art.  C  aromatische  Abweichung  und  wegen  der  Mittel, 
diese  üble  Wirkung  zu  beseitigen,  Art.  A  c  h  r  o  m  a  t  i  s  m  u  8,  namentlich 
aber  Art.  Femro  h  r.  III. 

II.  Prüfung  der  Linsengläser.  Eine  gut  centrirte 
Linse  muss  in  jedem  Kreise,  dessen  Mittelpunkt  in  die  Axe  fällt,  durch- 
aus gleich  dick  sein.  Die  Prüfung  hierauf  geschieht  mit  dem  sogenann- 
ten doppelten  Fühlhebel.  Bin  solches  Instrument  besteht  ans  zwei 
neben  einander  befindlichen  ungleicharmigen  zweiarmigen  Hebeln  ,  die 
gleichsam  eine  Zange  bilden,  deren  längere  Schenkel  durch  eine  zwischen 
liegende  Feder  auseinander  gehalten  werden ,  so  dass  die  kürzereu  da- 
durch einen  Druck  gegeneinander  erhalten.  Zwischen  die  kürzeren 
Schenkel ,  welche  die  Backen  der  Zange  vorstellen ,  kommt  die  Linse, 
während  die  längeren  sich  über  einer  Scala  befinden.  Ist  die  Linse 
in  eine  Drehbank  so  eingespannt,  dass  ihre  Axe  in  die  Drehungsaxe  der 
Spindel  fällt,  und  wird  sie  langsam  um  diese  Axe  gedieht,  so  zeigt  di«' 
Bewegung  der  längeren  Hebelarme  die  geringste  Ungleichheit  der  Linse 
an,  während  dieselben  bei  einer  centrirten  Linse  vollkommen  ruhig 
bleiben. 
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Die  Brennweite  einer  Linse  kann  man  finden,  sobald  der 
Brechungsexponent  des  Linsenkörpers  und  die  Halbmesser  der  Krüm- 
mungen bekannt  sind.  Hierzu  dienen  die  in  B.  a.  2  und  B.  b.  2  ge- 
fundenen Formeln.  Kennt  man  diese  Grössen  oder  aucb  nur  eine  nicht, 
so  verfahrt  man  auf  folgende  Weise,  Auf  einem  Massstabe  werden  zwei 
senkrechte  gleich  hohe  Sittlichen  aufgerichtet,  von  denen  das  eine  fest- 
steht und  ein  flaches  Scheibchen  tragt,  das  andere  verschiebbar  ist,  durch 
eine  Stellschraube  sich  feststellen  lässt  und  die  zu  untersuchende  Linse 
trägt.  Liisst  man  nun  auf  die  Linse  von  einem  sehr  weit  entlegenen 
Gegenstande  Licht  fallen,  so  kann  man  es  durch  Verschiebung  des  Lin- 
seusäulchcns  dahin  bringen ,  dass  man  auf  dem  Scheibchen  ein  reines 
und  möglichst  deutliches  Bild  des  Gegenstandes  erhält.  Der  Abstand 
beider  Siiulchen  giebt  dann  die  Brennweite.  Hierbei  ist  angenommen, 
dass  die  Linse  convex  war.  Bei  einer  concaven  Linse  bedeckt  man  diese 
mit  Papier,  zieht  auf  diesem  einen  Durchmesser  und  bringt  in  demselben 
in  gleichem  Abstände  von  dem  Mittelpunkte  zwei  Löcher  an.  Liisst 
man  auf  eine  solche  Linse  Sonnenstrahlen  fallen,  so  gehen  diese  so  durch 
die  kleinen  Löcher,  als  ob  sie  von  dein  negativen  Breunpunkte  herkamen ; 
fängt  man  daher  mit  einem  Stabe  oder  mit  einer  Scheibe  die  beiden 
durchgegangenen  Strahlen  auf,  misst  ihren  gegenseitigen  Abstand  und 
die  Entfernung  des  Stabes  oder  der  Scheibe  von  der  Linse ,  so  erhält 
man  die  zur  Berechnung  der  Brennweite  nöthigen  Bestimmungsstücke. 
Ist  nämlich  die  Entfernung  des  Stabes  von  der  Linse  =  #»,  der  Abstand 
der  beiden  hellen  Punkte  auf  der  Scheibe,  welche  der  Ebene  parallel 
sein  muss,  die  durch  den  Hand  der  Linse  gelegt  ist,  =  y,  der  Abstand 
der  beiden  kleinen  Löcher  von  einander  =  //,  und  /'die  Brennweite,  so 

eh 

ist  g  :  h  =  e  +  /' :  /',   also  /'  —  .  —  Noch  genauere  Metho- 

ff 

den  zur  Bestimmung  der  Brennweite  haben  Merz,  Stampfer  und 
Maskelyne  angegeben ,  doch  müssen  wir  uns  hier  mit  dieser  Notiz 
begnügen. 

I.  Anwendung  der  Linsengläser.  Wegen  der  vielfachen 
Anwendung  der  Linsengläser  sind  die  betreffenden  Artikel  nachzusehen, 
z.  B.  Brenn  glas,  Brille,  Camera  obseura,  Fernrohr, 
Leseglas,  Loupe,  Mikroskop,  Zauberlaterne.  Hier  er- 
wähnen wir  nur  noch  die  Anwendung  der  Linsengläser  statt  der  Ke- 
fiectoren  auf  Leuchtthürmen.  Licht,  welches  von  dem  Brennpunkte  aus- 
geht, tritt  aus  einer  C'onvexlinse  der  Axe  parallel  heraus.  Dies  benutzte 
Fresnel,  um  das  Lieht  der  Leuchtthürme  möglichst  horizontal  zu 
richten,  indem  er  Linsengläser  aus  Zonen  zusammensetzte.  In  gleicher 
Höhe  mit  der  Flamme  stehen  rings  um  dieselbe  linsenförmig  geschliffene 
Gläser,  so  dass  die  Flamme  sich  in  dem  Brennpunkte  derselben  befindet ; 
unterhalb  uud  oberhalb  dieser  Zone  liegen  ebenfalls  aus  Glasstücken  zu- 
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sammengesetzte  Zonen.  Diese  Nebenzonen  bestehen  aus  grossen  ge- 
krümmten Prismen,  so  dass  bei  den  unteren  Zonen  der  brechende  Winkel 
nach  unten,  bei  den  oberen  nach  oben  liegt,  und  der  auf  der  Seite,  welche 
der  Flamme  zugewendet  ist,  einfallende  »Strahl  auf  der  entgegengesetz- 
ten Seite  horizontal  austritt. 

Linseilkapsel  im  Auge  (s.  Art.  Auge)  schliesst  die  Krystall- 
linse  ein. 

Linsenpyrheliometer  ist  ein  von  P  o  u  i  1 1  e  t  construirtes  Pyrhelio- 
meter  (s.  d.  Art.),  welches  aus  einer  Linse  von  0,24  bis  0,25  Meter 
Oeft'nung  und  einer  Brennweite  von  0,G  bis  0,7  Meter  besteht,  in  deren 
Brennpunkte  sich  ein  Gefäss  von  Silber  oder  plattirtem  Silber  mit  unge- 
fähr 600  Gramm  Wasser  befindet.  Die  Form  des  Oefässes  und  die 
Stellung  der  Linse  sind  so  gewählt,  dass  die  Strahlen  für  jede  Höhe  der 
Soune  senkrecht  einfallen ,  sowohl  auf  die  Linse ,  als  auch  auf  die  zu 
ihrer  Auffangung  und  Absorption  bestimmte  Seite  des  Gefässes.  Das 
Instrument  dient  zur  Bestimmung  der  Aktine  (s.  d.  Art.). 

Lippenpfeife,  s.  Art.  Labialpfeife. 

Liquefaction,     \  L'eberführung  eines  luftförmigen  Körpers  in  den 

Liquidification,  \  tropf barflüssigen  Zustand,  wofilr  mau  son^t  auch 
Coudensation  gebraucht. 

Liquidität  bezeichnet  den  Zustand  des  Tropf  barflüssigseins. 

Liter  heisst  das  in  Frankreich  im  Verkehr  gewöhnliche  Hohlmass 
von  einem  Cubikdeciineter  Inhalt.  Dasselbe  hält  55,89307  preuss. 
Cubikzoll  oder  fast  7  „  preuss.  Quart.    Vergl.  Art.  Körpermass. 

Lithophanie  nennt  man  eine  Porcellantafel ,  welche  im  durch- 
scheinenden Lichte  irgend  eine  bildliche  Darstellung  zeigt.  Die  helleren 
Stellen  dieser  Bilder  sind  an  schwächeren ,  die  dunklen  an  stärkeren 
Stellen  der  Tafel,  so  dass  an  jenen  das  Licht  in  stärkerem  Masse  als  an 
diesen  durchdringen  kann.  Dergleichen  Tafeln  werden  nach  einem 
Modelle  auf  einer  Wachsscheibe  hergestellt,  von  welcher  ein  Abguss  in 
<  Jyps  genommen  wird ,  in  dem  dann  die  Porcellanscheibe  geformt  wird. 

Lithurgik ,  s.  Art .  M  i  n  e  r  a  1  o  g  i  e. 

Litrameter,  s.  Art.  Hygrokliinax. 

Lochsirene  ist  eine  Sirene  (s.  d.  Art.),  bei  welcher  die  Töne  er- 
zeugt werden  durch  die  Unterbrechung  eines  duich  Löcher  gehenden 
Luftstronie.s. 

Locomotive  oder  Dampf  wagen  nennt  man  eine  bewegliche 
(  I  o  c  o  m  o  b  i  1  e )  Dampfmaschine ,  die  bestimmt  ist ,  auf  einer  Eisen- 
bahn sich  selbst  und  eine  mit  ihr  verbundene  Wagenreihe  fortzuziehen. 
Loeomotiven  für  gewöhnliche  Strassen  nennt  man  Fpeciell  Strassen- 
Locomotiven.  Den  Gedanken,  Wagen  durch  Dampf  in  Bewegung 
zu  setzen,  hat,  wie  es  scheint.  Dr.  Kobinson  zu  Kdinburg  1 759  zuerst 
ausgesprochen.  Die  ersten  Loeomotiven  dürfte  C  u  g  n  o  t  zu  Paris  um 
1773  gebaut  haben;  aber  dieselben  waren  so  unvollkommen ,  dass  sie 
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ohne  eigentliche  Verwendung  blieben.  Der  Hindernisse,  die  fiberwun- 
den werden  mussten,  waren  aber  auch  fast  zu  viele.  Die  ganze  Maschine 
war  auf  den  beschränkten  Raum  eines  Wagens  zu  bringen;  den  Kessel 
einzumauern ,  daran  war  nicht  zu  denken ;  wie  wollte  man  einen  zur 
Hervorbringung  des  nöthigen  Luftzugs  ausreichenden  Schornstein  an- 
bringen? etc.  Die  Maschine  zu  vereinfachen,  das  war  die  Hauptaufgabe, 
wenn  man  auch  einen  zweiten  Wagen  zum  Transporte  des  Brennmaterials 
uud  des  Speisewassers  (den  Ten  der)  noch  ausserdem  benutzen  wollte. 
Durch  die  Erfindung  der  Hochdruckmaschine  (s.  Art.  Dampfkessel  ) 
geschah  ein  grosser  Schritt  zur  Annäherung  an  das  Ziel.  Die  Hoch- 
drnckmaschine  bedarf  keines  Condensators  und  ihre  Cvlinder  sind  bei 
grosser  Kraftentwickelung  verhältnissmässig  klein,  so  dass  sie  die  gering- 
sten Ansprüche  auf  räumliche  Ausdehnung  macht.  Trevithick  und 
Vi  vi  au  (s.  Art.  Dampfmaschine)  sind  also  die  eigentlichen  Er- 
finder der  Dampfwagen ,  auf  die  sie  auch  in  ihrem  Patente  1 802  hin- 
zielten. Im  Jahre  180-1  baute  auch  Trevithick  in  South-Wales  einen 
Dampfwagen ,  mit  welchem  Versuche  auf  eisernen  Gleisen  angestellt 
wurden  ;  jedoch  kamen  sie  erst  1811  durch  B  1  e  n  k  i  n  s  o  p  bei  Leeds 
mehr  in  Aufnahme,  indem  er  eine  gezahnte  Schiene  verwendete,  in 
welche  ein  gezahntes  Treibrad  eingriff.  Alle  Schritte  zur  Vervollkomm- 
nung können  wir  hier  nicht  verfolgen.  Erst  1825  war  eine  gewisse 
Vollkommenheit  erreicht  und  zwar  durch  die  Construetion  des  Köhren- 
kessels (s.  Art.  Dampfkessel,  und  zwar  Locomotivkessel) ,  den 
Stephen son  zuerst  mit  25  Köhren  von  3  Zoll  Weite  ausführte. 

Der  Köhrenkessel  befindet  sich  auf  einem  Rahmen,  der  aus  zwei 
hölzernen,  mit  Eisenblech  bekleideten  oder  ganz  aus  starkem  Eisenbleche 
bestehenden  Langschwellen  und  zwei  Querschwellen  zusammengesetzt 
ist  und  eine  solche  Länge  hat,  dass  vor  der  Hcizthür  noch  eine  kleine 
Gallerte  zur  Aufnahme  des  Heizers  und  Locomotivf Uhlers  Platz  findet. 
Die  Enden  der  Langsch  wellen  sind  mit  Puffern  versehen ,  um  bei  einem 
Zusammenstosse  die  Wirkung  zu  schwachen ,  und  überhaupt  dienen  sie 
den  anderen  Theilen  der  Locomotive ,  z.  B.  den  Rüdem ,  als  Stütz- 
punkte. 

Die  Räder,  deren  mindestens  i  vorhanden  sind*  und  von  denen 
zwei  als  Treibräder,  die  anderen  als  Trag-  oder  Fahrräder 
dienen,  sind  an  den  Axen  fest  und  die  Axen  bewegen  sich  in  messinge- 
nen Büchsen ,  auf  welchen  der  Rahmen  ruht.  Der  Radreif  oder  Rad- 
kranz ist  mit  einem  auf  der  Innenseite  hervorstehenden  Spurkranze  zum 
Zurückhalten  der  Rader  auf  den  Schienen  versehen.  Der  Radkranz  ist 
conisch  mit  nach  aussen  liegender  Verjüngung ,  weil  die  Dampfwagen 
sonst  keine  Krümmungen  auf  den  Schienen  durchlaufen  können.  Di»- 
auf  derAxe  feststehenden  Räder  müssen  sich  nämlich  gleichzeitig  drehen  ; 
wäre  nun  eine  gekrümmte  Stelle  einer  Bahn  zu  durchlaufen ,  so  würde 
das  Rad  auf  der  äusseren  Schiene  einen  grösseren  Weg  in  derselben  Zeit 
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zurücklegen  müssen ,  als  das  auf  der  inneren  Schiene,  was  bei  cyli 
scheu  Radkränzen  unmöglich  wäre.  Bei  conischen  Radkränzen  lauf 
äussere  Rad  näher  an  dein  Spurkränze  als  das  innere,  weil  die  Seh* 
kraft  die  ganze  Loeomotive  nach  aussen  dringt ,  und  da  die  Perip 
in  der  Nähe  des  Spurkranzes  grösser  ist.  so  legt  das  äussere  Rad  ii 
That  einen  grösseren  Weg  in  derselben  Zeit  —  bei  einer  Axe 
drehung  —  zurüek,  als  das  innere. 

Die  Treib  rä  der  haben  jetzt  in  der  Regel  ausser  halt 
Kurbel  und  auf  der  Axe  die  Büchsen.  Hierbei  bleibt  die  Axe  gt 
und  erhält  dadurch  eine  grössere  Festigkeit,  als  es  früher  der  Fall 
wo  diese  zweimal  gekröpft  —  mit  Krummzapfen  versehen  —  wt 
musste.  Im  letzteren  Falle  lagen  die  Axenbüchsen  entweder 
der  Aussenseite  des  Rades,  oder  innen  zwischen  Rad  und  Kn 
zapfen.  Die  Cy  lind  er  liegen,  den  äusseren  Kurbeln  entspreel 
jetzt  durchweg  ausserhalb,  während  si«-  früher  auf  der  Innens»  it< 

Rüder  ihre  Stelle  hatten. 

Die  A  x  (Mi  b  Ii  c  Ii  8  e  wird  von  Druckfedern  gehalten  und  kann 
zwischen  den  Axenhaltern  auf-  und  niederscbieben.  Hierdurch  wi 
Erschütterungen  abgeschwächt,  da  jede  solche  des  Rades  erst  durel 
Feder  hindurch  gehen  inuss,  ehe  »ich  ihre  Wirkung  dem  Gestelle 
theilen  kann. 

In  Betreff  des  Kessels,  der  im  Art.  Dampfkessel  näher  t 
geben  ist,  machen  wir  hier  nur  noch  darauf  aufmerksam,  dasfl  nntei 
Koste  an  der  nach  vorn  liegenden  Seite  des  Aschenfaltea  i (ine  Kl 
angebracht  ist,  deren  Stellung  der  Locomotivführcr  in  Beiner Gewalt 
Ist  diese  Klappe  geöffnet ,  s<»  wird  auch  bei  windstillem  Wetter  t 
die  Bewegung  der  Loeomotive  ein  durch  den  Rost  genender  Luftzug 
anlasst.  Zur  Regulirung  des  Feuers  ist  diese  Klappe  mithin  von  WC 
liehem  Nutzen,  und  dient  dieselbe  im  Verein  mit  einem  in  der  S< 
wand  der  Rauchkammer  angebrachten  Schieber  besonders,  die  Di) 
entwickelung  zu  beschleunigen  oder  zu  mässigen.  Ferner  sei  noel 
merkt,  dass  zur  Vermeidung  von  Feuersgefahr  in  Folge  von  brenue 
Kohlen,  die  der  heftige  Luftzug  aus  dem  Schornsteine  herausw 
könnte,  die  8chornsteinmflndttng  eine  siehartige  metallene  Deck«-  <  i 
Namentlich  bei  Holzfeuerung  ist  eine  derartige  Vorkehrung  dun 
nothwendig. 

Der  zur  lebhaften  Verbrennung  nöthige  Luftzug  wird  —  df 
Schornstein  durch  seine  Höhe  diesen  nicht  erzielen  kann  —  einet 
durch  die  bereits  erwähnte  Klappe  bei  dem  Rost«-  hervorgebracht, 
dererseits  und  zwar  hauptsächlich  durch  das  sogenannte  B  las  er 
Der  Dampf  entweicht  aus  dem  Cylinder,  nachdem  er  daselbst 
Dienste  gethan  hat,  unter  (h  in  Schiebeventile  hinweg  durch  ein 
in  den  Schornstein.     Dies  Rohr  ist  das  Blaserohr.     Durch  die 
mit  welcher  der  hochgespannte  Dampf  entweicht ,   veranlasst  er  < 
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Strom  durch  den  Schornstein  und  das  hinter  ihm  entstehende  Vaeunm 
zwingt  die  Luft  aus  dem  Feuerraume  durch  die  Kesselröhren  nachzu- 
ströraen,  um  den  leeren  Raum  wieder  auszufüllen. 

Die  Cylinder  sind  an  der  Seit«*  des  Kessels  in  doppelter  Zahl  ange- 
bracht. Die  Kolbenstange  hat  ihre  Geradfühnmg  in  einem  Rahmen  und 
an  ihr  ist  eine  Pleuelstange  eingelenkt ,  welche  in  die  Kurbel  des  einen 
Treibrades  eingreift.  Die  Kurbeln  der  beiden  Treibräder  stehen  unter 
rechten  Winkeln  zu  einander,  wodurch  das  bei  stehenden  Maschinen  zur 
Ueberwindung  der  todten  Punkte  nöthige  Schwungrad  entbehrlich  ge- 
macht wird.  Steht  nämlich  die  «ine  Kurbel  in  dem  todten  Punkte,  so 
äussert  die  andere  zu  gleicher  Zeit  ihre  volle  Wirkung.  An  der  Kolben- 
stange ist  ausserdem  die  Pnmpenstange  der  Speisepumpe  befestigt ,  die 
also  mit  jener  immer  dieselbe  Bewegung  macht.  —  Die  Schieberstange 
des  Schiebeventils  vermittelt  die  Steuerung  mittelst  zweier  kreisförmigen 
excentrischen  Seheiben ,  welche  auf  der  Axe  der  Treibräder  eine  ent- 
gegengesetzte Lage  haben.  Jedes  Exccntric  hat  eine  Stange  und  durch 
ein  Hebel  werk  kann  der  Maschinist  die  eine  oder  die  andere  dieser  gleich- 
langen Stangen  mit  der  Schieberstange  in  Verbindung  setzen.  Denken 
wir  uns  eine  Kurbel  aufrecht  stehend  und  den  Dampf  so  in  den  Cylinder 
tretend ,  dass  die  Kurbel  nach  vom  gezogen  wird ,  so  muss  die  Loco 
motive  vorwärts  gehen :  wird  nun  bei  dieser  Stellung  der  Kurbel  die 
Excentricstange  mit  der  Schieberetange  verbunden,  so  rtlckt  das  Schiebe- 
ventil so,  dass  der  Dampf  auf  der  entgegengesetzten  Seite  in  den  Cylin- 
der tritt ,  also  die  Kolbenstange  rückwärts  treibt.  Ks  muss  also  jetzt 
die  Locomotive  rückwärts  gehen.  Diese  Umsteuerung  zuverlässig  zu 
machen,  dient  die  sogenannte  Stephenson'sche  Coulisse,  d.  h.  ein 
beweglicher  Rahmen,  welcher  die  Enden  der  Exccntriestangen  verbindet 
und  zwischen  welchem  die  mit  zwei  Knöpfen  versehene  Schieberetange 
gleiten  kann ,  so  dass  die  eine  oder  die  andere  Excentricstange  in  ihre 
Richtung  gebracht  werden  kann.  Diese  Coulisse  gewährt  überdies  den 
Vortheil ,  den  Dampf  durch  Expansion  wirken  zu  lassen ,  da  man  die 
Excentricstangen  in  beliebige  Lagen  zu  bringen  und  so  die  Verschiebung 
de«  Schiebeventils  kleiner  zu  machen  in  Stand  gesetzt  wird.  Der  Maschi- 
nist hat  somit  in  der  Coulisse  eins  der  Mittel,  die  Kraft  der  Maschine  zu 
verstärken  oder  zu  schwächen.  Das  Umsteuern  kann  selbstverständlich 
nicht  sofort  geschehen,  da  die  Bewegung  erst  zum  Stillstande  gekommen 
sein  muss,  die  nach  Absperrung  des  Dampfes  in  Folge  des  Beharrungs- 
vermögens noch  fortdauert,  bis  sie  durch  die  entgegenstehenden  Hinder- 
nisse erschöpft  ist.  Der  Maschinist  darf  nur  im  Falle  der  höchsten  Ge- 
fahr während  der  Bewegung  umsteuern  und  G e g e n d ampf  geben. 

Das  Speisen  des  Dampf  kessels  während  der  Fahrt  der  Locomotive 
geschieht  mit  Wasser,  welches  auf  dem  Tender  mitgeführt  wird.  Von  da 
wird  es  durch  eine  nach  Belieben  des  Maschinisten  absperrbare  und  in 
Gang  zu  setzende  Saug-  und  Druckpumpe  entnommen  und  in  den  Kessel 
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gepresst.  Die  Befestigung  der  Kolbenstange  der  Pumpe  an  der  Kolben- 
stange des  Cylinders  ist  bereits  erwähnt.  Soli  Wasser  in  den  Kessel 
geschafft  werden,  so  wird  das  Steigrohr  und  hierauf  das  Saugrohr  geöff- 
net ;  soll  die  Pumpe  kein  Wasser  geben ,  so  wird  zuerst  das  Saugrohr, 
dann  das  Steigrohr  geschlossen.  Das  Speisewasser  wärmt  man  ge- 
wöhnlich vor.  indem  man  Dämpfe  aus  dem  Kessel  in  dasselbe  leitet. 

Um  durch  die  Loconiotive  grosse  Lasten  fortzuschaffen,  muss  sie 
mit  ausreichender  Kraft  an  den  Schienen  haften.  Das  Mittel  hierzu 
liegt  in  dem  Gewichte  der  Maschine  selbst.  Daher  ist  das  Gewicht  so 
beträchtlich.  Hei  grossen  Lasten  des  Zuges  oder  bei  starker  Steigung 
der  Bahn,  also  bei  Locomotiven  für  Güterzüge  und  bei  Bergloeomotiven, 
verkoppelt  man  gewöhnlich  noch  die  Treibräder  mit  zwei  Fahrrädern 
und  vermehrt  somit  die  Zahl  der  Stellen,  an  welchen  die  gleitende  Reibung 
der  Loconiotive  in  Betracht  kommt.  Die  verkoppelten  Käder  müssen 
selbstverständlich  gleiche  Peripherien  haben .  da  sie  in  gleichen  Zeiten 
eine  Umdrehung  machen  müssen.  In  neuerer  Zeit  hat  man  das  Ge- 
wicht der  Locomotiven  bis  auf  85  Tonnen  oder  700  Centner  gesteigert. 
Ein  1 /So  von  dem  Gewichte  der  Locoinotive  ist  durchschnittlich  auf 
Reibung  zu  rechnen  und  auf  horizontaler  Bahn  muss  die  Locomotive 
wenigstens  1  12  von  dem  Gewichte  des  Wagenzuges  haben. 

Wir  verweisen  übrigens  auf  die  in  der  Anmerkung  zu  Art.  Dampf- 
kessel angeführte  besondere  Schrift. 

Lösen,    1  .. 

Lösung,  f  s*  Art  Auf  losen. 

Löthen  nennt  man  die  Operation,  durch  welche  zwei  Metallstücke 
durch  Schmelzen  eines  leichter  flüssigen  oder  auch  desselben  Metalles  fest 
mit  einander  vereinigt  werden.  Das  Metall ,  durch  welches  die  Ver- 
einigung bewirkt  wird,  heisst  das  Loth.  Das  Loth  muss  wenigstens 
an  der  Oberfläche  mit  den  zu  löthenden  Metallen  eine  Legirung  ein- 
gehen. Ein  gewöhnliches  Loth  ist  eine  Legirung  aus  Zinn  und  Blei, 
das  sogenannte  Zinn  loth,  oder  Weich-  oder  Schnell  loth. 
2  Theile  Zinn  und  1  Theil  Blei  geben  das  schwache  Schnellloth, 
welches  bei  171°  C.  schmilzt:  1  Theil  Zinn  und  2  Theile  Blei  das 
starke  Schnellloth,  welches  bei  252«  2°  C.  schmilzt;  63  Theile  Zinn 
und  37  Theile  Blei  das  S  i  c  k  e  r  -  oder  S  i  c  Ii  e  r  1  o  t  h  ,  dessen  Schmelz- 
punkt 186°  C.  ist.  Ein  Zusatz  von  Wismuth  macht  das  Loth  spröde. 
—  Bleiplatten  löthet  man  dadurch ,  dass  man  mittelst  der  Spitze  der 
Flamme  des  Knallgasgebläses  die  Ränder  der  Metallstücke  selbst  schmilzt 
und  zusammenfügt.  Es  geschieht  dies  z.  B.  bei  der  Herstellung  der 
-Bleikammern  in  Schwefelsäurefabriken.  —  Verzinntes  Eisenblech,  Zink, 
Messing ,  auch  Blei  und  Zinn ,  überhaupt  Gegenstände ,  welche  keine 
grosse  Festigkeit  zu  haben  brauchen,  oder  die  bei  grösserer  Hitze  schmel- 
zen, löthet  man  durch  das  Schnellloth.  —  Bei  Eisen,  Kupfer  und  Messing 
mannt  mau  gewöhnlich  S  c  h  1  a  g  1  o  t  h ,  d.  h.  Messing ,  dem  noch  Zink 
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zugesetzt  ist.  —  Eisen  löthet  man  auch  durch  reines  Zinn ;  Kupfer  und 
Messing  durch  das  Silberloth,  welches  aus  5  Theilen  Silber,  (5  Tb. 
Messing  und  2  Tb.  Zink  besteht.  100  Tb.  Kupfer  mit  1  6  bis  1  4  Blei 
giebt  ein  gutes  Loth  für  Kupfer.  —  Silber  wird  mit  hartem  Schlaglothe 
gelöthet,  welches  aus  feinem  Silber  mit  Messing  im  Verhaltniss  4  :  3 
oder  2  :  1  besteht.  Leichtflüssiger  ist  das  Loth*  aus  12löthigem  Silber 
und  Zink  im  Verhältnisse  7  :  1  oder  16:3.  —  Gold  löthet  man  mit 
Legirungen  von  Gold  und  Silber,  Gold  und  Kupfer  oder  aller  drei  Metalle. 
Sehr  leichtflüssig  ist  das  Goldschlagloth  aus  05  Theilen  Silber,  12 
Theilen  Gold,  28  Theilen  Kupfer  und  5  Theilen  Zink.  —  Platin  löthet 
man  mit  Gold. 

Beim  Löthen  müssen  die  Lötlistellen  rein  und  frei  von  Oxyd  sein. 
Salmiak  ist  ein  gutes  Reinigungsmittel ;  auch  Borax  und  Glaspulver  wer- 
den gebraucht.  —  Beim  Schnelllothe  bedient  man  sich  eines  heissen 
Löthkolbens  aus  Kupfer  oder  Eisen.  Bei  dem  Hartlothe  muss  man  die 
Löthrohrflamme  oder  die  eines  Gebläses  anwenden. 

Löthrohr  heisst  ein  kleines  Instrument  zur  Erzeugung  einer  Stich- 
flamme durch  1  Husen  mit  dem  Munde.  Es  besteht  aus  einem  etwa  10 
Zoll  langen  conischen  Rohre  von  Messing,  das  an  dem  einen  Ende  einen 
Durchmesser  von  etwa  3  und  an  dem  andern  von  etwa  1  2  bis  3  4  Linien 
hat.  Ungefähr  1 1  ^  Zoll  von  dem  letzteren  Ende  ist  es  im  Bogen  gekrümmt. 
Das  weite  Ende  nimmt  der  Arbeiter  in  den  Mund  und  bläst  mit  vollen 
Backen  aus  dem  dünneren  Ende  in  eine  Flamme.  Es  wird  das  Lölhrohr 
nicht  blos  zum  Löthen  (s.  d.  Art.)  gebraucht,  sondern  auch  bei  den 
Chemikern  findet  es  häufig  Anwendung,  namentlich  auch  zur  Unter- 
suchung der  Mineralien. 

Um  das  beim  Blasen  mit  dem  Munde  in  die  Röhre  eindringende 
Wasser  von  der  Flamme  abzuhalten ,  hat  man  an  der  Umbiegung  eine 
kleine  Kugel  oder  überhaupt  eine  abschraubbare  Erweiterung  ange- 
bracht ,  an  welcher  das  Rohr  mit  der  engeren  Öffnung  angesetzt  ist. 
Diese  Erweiterung  wirkt  zugleich  als  Windkasten. 

Bei  der  Löthrohrflamme  unterscheidet  man  eine  redlichen  de  und 
eine  oxydirende.  Die  oxydiivude  Flamme  erhält  man ,  wenn  man  die 
Löthrohrspitze  etwa  bis  zu  einem  Drittel  der  Dochtbreite  in  die  Flamme 
eintaucht.  Die  Flamme  ist  in  Folge  des  verbrennenden  Kohlenoxyd- 
gases  blau.  Die  reducirende  Flamme ,  welche  gelb  aussieht ,  wird  er- 
halten, wenn  man  die  Spitze  des  Löthrohres  parallel  mit  dem  etwas  schief 
abgeschnittenen  Dochte  hält,  ohne  dabei  die  schmale  Seite  des  Dochtes 
zu  berühren. 

Die  Stelle  des  Löthrohrs  kann  die  Aeolipile  (s.  Art.  Dampf- 
kugel) vertreten .  wenn  man  das  Blaserohr  umbiegt ,  so  dass  es  in 
die  Spiritusflamme  mündet,  welche  die  Kugel  erhitzt.  Die  Kugel 
selbst  ist  dann  mit  Spiritus  gefüllt ,  so  dass  Spiritusdämpfe  in  die 
Flamme  treten. 
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Löthrohrlampe  nennt  man  vorzugsweise  eine  von  B  e  r  z  e  1  i  u  s 

angegebene,  von  Hark  ort  verbesserte  Lampe  zur  Erzeugung  einer 
Stichflamme  mittelst  des  Löthrohrs.  Die  mit  Baumöl  gefüllte  und  mit 
einem  dicken  Dochte  versehene  kleine  Lampe  ist  an  einem  Gestelle, 
welches  aus  einem  Fusse  und  einer  etwa  15  Zoll  hohen  Stange  be- 
steht, durch  eine  Schraube  befestigt  und  kann  in  passender  Höhe  einge- 
stellt werden. 

Löwe'sche  Farbenringe,  s.  Art.  Farbenringe.  B. 

Log ,  Logg,  Logge  oder  Lock  hcisst  das  Instrument  zur 
Messung  der  Geschwindigkeit  eines  Schiffes.  Es  besteht  aus  dem  Logg- 
brett oder  dem  eigentlichen  Logg,  der  Loggleine  und  der  Loggrolle,  und 
ausserdem  gehört  dazu  das  Logglas.  Das  Buch ,  in  welches  der  Inhalt 
der  Loggtafcl  geschrieben  wird ,  heisst  Loggbuch.  Die  Loggtafel  oder 
das  Loggbrett  oder  die  Wachttafel  ist  das  Brett  oder  die  Tafel ,  auf 
welcher  die  durch  das  Logg  gefundene  Geschwindigkeit  des  Schiffes 
nebst  der  Stunde ,  der  Beschaffenheit  des  Wetters ,  der  Richtung  des 
Windes  etc.  sogleich  aufgeschrieben  wird.  Loggen  heisst  die  Logge 
auswerfen ,  um  die  Geschwindigkeit  des  Schiffes  zu  messen.  Das  Log- 
glas ist  eine  kleine,  gewöhnlich  eine  halbe  —  bisweilen  auch  nur  eine 
Viertel  —  Minute  laufende  Sanduhr.  Das  Loggbrett  ist  ein  hölzerner 
Quadrant  von  4  bis  6  Zoll  Radius ,  an  dessen  Kreisrande  ein  Streifen 
Blei  eingelassen  ist,  so  schwer,  dass  der  Mittelpunkt  (die  Spitze)  des 
Quadranten  nur  eben  aus  dem  Wasser  herausragt,  wenn  das  Brett  iu 
Wasser  kommt.  An  den  Enden  des  Kreisbogens  sind  zwei  Schnüre 
befestigt,  die  sich  mit  einer  dritten  vereinigen,  welche  von  einem  Pflocke 
in  der  Nähe  der  Spitze  ausgeht ,  so  dass  die  drei  Schnüre  die  Kanten 
einer  Pyramide  bilden ,  von  deren  Spitze  die  Loggleine  ausgeht.  Die 
Loggleine  ist  hin  und  wieder  durch  eingeklemmte  Zeichen  oder  Knoten 
von  farbiger  Wolle  abgetheilt  (s.  Art.  Knoten),  die  in  einer  Entfer- 
nung von  50  bis  60  Fuss  von  dem  Loggbrette  beginnen  und  47*1%  par. 
Fuss  oder  nahe  51  engl.  Fuss,  d.  h.  1  f2o  einer  Seemeile,  von  einander 
entfernt  sind.  Beim  Loggen  sind  drei  Personen  erforderlich.  A.  hält 
die  Loggrolle  mit  der  Axe  horizontal,  B.  hält  das  Logglas  und  C.  wirft 
das  Logg  aus.  In  dem  Augenblicke,  wo  diesem  der  Anfangsknoteu 
durch  die  Hand  schlüpft,  kehrt  B.  auf  seinen  Huf  das  Glas  um,  und  B. 
giebt  wieder  C.  ein  Zeichen  die  Leine  anzuhalten,  wenn  das  Sandglas 
abgelaufen  ist.  Die  abgelaufenen  Knoten  geben  den  Wog,  welchen  das 
Schiff  in  einer  Stunde  macht ,  in  Gradminuten ,  d.  h.  in  Seemeilen  an. 
A.  rollt  die  Loggleine  wieder  auf  und  zwar  wird  dann  durch  einen  Ruck 
der  Pflock  der  dritten  Schnur  gelöst,  so  dass  sich  das  nun  flach  liegende 
Brett  leichter  einziehen  lässt.  1  Knoten  Fahrt  entspricht  einer  Ge- 
schwindigkeit von  etwa  Vj%  Fuss  in  der  Secunde. 

Logglas,  j 

Loggleine,  )  8' Art-  Lo«' 
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Loggrolle,  8.  Art.  Log. 

Loharäometer  oder  Lohwaage  ist  ein  von  H  e  r  m  b  s  t  ä  d  t  vor- 
geschlagenes Aräometer  (s.  d.  Art.)»  welches  nach  Gewichtsprocenten 
die  in  der  Lohbrflhe  enthaltene  Menge  des  Gerbstoffes  nnd  anderer  ans 
der  Lohe  aufgelöster  Substanzen  anzeigen  soll.  Der  Nullpunkt  ist  der 
des  destillirten  Wassers  und  von  da  gehen  20  Grade  abwärts. 

Longitudinalsch  wingungen    oder   Längen  Schwingungen 
entstehen  in  elastischen  Körpern,  wenn  man  in  ihrer  Längsrichtung  eine 
Veränderung  durch  Druck  oder  Stoss  hervorbringt,  im  Gegensatze  zu 
den  Transversalschwingungen  und  drehenden  Schwingungen.    Hält  man 
eine  4  bis  5  Linien  weite  Glasröhre  in  der  Mitte  zwischen  zwei  Fingern 
lothrecht  und  reibt  dann  die  eine  Hälfte  mit  einem  nassen  wollenen 
Lappen  der  Länge  nach  gelinde,  so  beginnt  die  Röhre  in  Folge  von 
Longitudinalschwingungen  zu  tönen ,  und  so  lange  sie  tönt ,  zeigt  sich 
ihre  nasse  Oberfläche  gekräuselt.    Ein  in  die  Röhre  gebrachter  leicht 
beweglicher  Korkpfropfen  bewegt  sieh  während  des  Tönens  und  rückt 
der  Mitte  näher.    Hölzerne  oder  metallene  Stäbe  reibt  man  mit  einem 
wollenen  Lappen,  der  mit  Kolophonium  bestreut  ist,  oder  man  kittet 
eine  kurze  Glasröhre  an  und  reibt  diese  mit  einem  nassen  Lappen. 
Longitndinal  schwingende  Stäbe  und  Saiten  geben  höhere  Töne  als  bei 
transversaler  Schwingung.    Die  Töne  stehen  im  umgekehrten  Verhält- 
nisse mit  der  Länge  der  Saiten  und  Stäbe ,  ohne  dass  die  Dicke  und  bei 
Saiten  die  Spannung  von  wesentlichem  Einflüsse  wäre.    Der  innere 
Hergang  besteht  in  einer  abwechselnden  Verdichtung  und  Verdünnung, 
indem  die  Tlieilcheu  sich  abwechselnd  einander  nähern  oder  von  einander 
entfernen.    In  einem  begrenzten  Stabe  findet  an  den  Enden  eine  Re- 
flexion statt,  wodurch  zu  stehenden  Schwingungen  Veranlassung  gegeben 
wird.    Longitudinalschwingungen  in  einer  tropfbarflüssigen  oder  luft- 
förmigen  Flüssigkeit  reduciren  sich  auf  die  Wellcnerrcgung  im  Innern 
eines  elastischen  Mediums  (s.  Art.  Wellenbewegung).   —  Töne 
durch  Longitudinalschwingungen  in  festen  Körpern  finden  wenig  Ver- 
wendung.    Chladni's  Euphon  (s.  Art.   Euphon)  gründete  sich 
darauf. 

Longitudinalton,  8.  Art.  Longitudinalschwingungen. 

Lorgnette  nennt  man  eine  Brille  (s.  d.  Art.)  ohne  Gestell  zum 
Aufsetzen,  gewöhnlich  mit  einer  Handhabe.  Meistens  bedienen  sich  nur 
Kurzsichtige  solcher  Augen  verderber. 

Loth,  s.  Art.  Bleilot  h  in  der  Bedeutung  von  Senkel;  Art.  Löthen 
in  der  Bedeutung  des  beim  Löthen  die  Vereinigung  herstellenden  Körpers, 
und  Art.  Bathometer  in  Bezug  auf  Tiefenmessungen  namentlich  im 
Meere. 

Lothrecht  nennt  man  die  Richtung,  in  welcher  die  Schwerkraft 
wirkt,  und  die  man  sonst  auch  als  vertical  oder  scheitelrecht 

Ennroann,  llondwrtrtcrbuch.  II.  4 
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bezeichnet.  Lotbrecht  ist  senkrecht  auf  die  ruhige  Wasserfläche ,  oder 
senkrecht  auf  horizontal.  Senkrecht  kann  jede  beliebige  Richtung  sein, 
wenn  sie  nur  mit  der  Fläche,  auf  welcher  sie  senkrecht  steht,  nach  allen 
Richtungen  dieselbe  Neigung  hat,  d.  b.  nach  allen  Richtungen  mit  der 
Tangirenden  des  betreffenden  Punktes  rechte  Winkel  bildet. 

Loupe  nennt  man  eine  Convexlinse  von  ys  bis  2  Zoll  Brennweite, 
welche  dazu  dienen  soll ,  nahe  kleine  Gegenstände  vergrössert  zu  er- 
blicken und  zu  beobachten.  Es  gehört  mithin  die  Loupe  zu  den  Mikro- 
skopen. Eine  Convexlinse  von  noch  kleinerer  Brennweite  heisst 
mikroskopische  Linse.  Betrachtet  man  einen  kleinen  Gegen- 
stand, der  sich  innerhalb  der  Brennweite  einer  Loupe  oder  einer  mikro- 
skopischen Linse  befindet,  so  erhält  das  Auge  die  von  dem  Gegenstande 
ausgehenden  Lichtstrahlen  so,  als  ob  dieselben  von  einem  entfernteren 
und  grösseren  Gegenstände  in  derselben  Stellung  herkämen  (s.  Art. 
Linsenglas.  D.).  Durch  allmälige  Annäherung  oder  Entfernung  des 
Gegenstandes  in  Beziehung  auf  den  Brennpunkt  kann  man  es  dahin 
bringen ,  dass  das  Bild  in  der  Entfernung  des  deutlichen  Sehens  steht 
und  mithin  dem  Auge  deutlich  erscheint.  Hat  man  dies  erreicht ,  so 
lässt  sich  die  Vergrösserung  leicht  bestimmen.  Setzeh  wir  voraus,  dass 
die  Dicke  der  Linse  unbedeutend  ist  und  sich  dieselbe  selbst  dem  Auge 
sehr  nahe  befindet,  so  dass  man  das  Auge  als  im  Mittelpunkte  der  Linse 
stehend  annehmen  kann ,  so  ergiebt  sich  die  lineare  Vergrösserung  = 

+  1 ,  wo  d  die  Entfernung  des  deutlichen  Sehens  und  /'  die  Brenn- 
weite der  Linse  bedeutet.  Gewöhnlich  setzt  man,  da  /  bedeutend  kleiner 

d 

als  d  ist  9  die  Vergrösserung  =  -,  also  gleich  dem  Quotienten  aus  der 

Brennweite  der  Linse  in  die  Entfernung  des  deutlichen  Sehens ,  welche 
man  zu  8  bis  12  Zoll  oder  im  Mittel  zu  10  Zoll  annimmt.  Je  kleiner 
die  Brennweite  ist,  desto  stärker  ist  also  die  Vergrösserung.  —  Das 
Gesichtsfeld,  also  hier  der  Raum ,  welchen  man  durch  die  Linse 
übersieht,  ist  im  Allgemeinen  um  so  kleiner,  je  stärker  sie  vergrössert. — 
Die  Deutlichkeit  ist  um  so  grösser,  je  geringer  die  sphärische  und 
chromatische  Abweichung  ist  (s.  Art.  Linsenglas.  F.  und  Chroma- 
tische Abweichung).  —  Die  Helligkeit  des  Bildes  nimmt  iu 
dem  Verhältnisse  ab,  in  welchem  das  Quadrat  der  linearen  Vergrösserung 
grösser  wird,  da  dasselbe  Lieht  die  vergrössertc  Fläche  zu  erleuchten 
hat.  Im  Allgemeinen  ist  die  Helligkeit  bei  einer  Loupe  oder  mikrosko- 
pischen Linse  von  der  Brennweite  =  /'und  dem  Halbmesser  der  Linsen- 
öffnung =  r  für  eine  Entfernung  des  deutlichen  Sehens  =10  Zoll  und 

einen  Halbmesser  <W  Pupille  =  0,03  Zoll  Hi-ich 

1  e  0,09 

Bisweilen  braucht  man  eine  Combination  von  zwei  odvr  selbst  drei 
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sich  fast  berührenden,  hinter  einander  gestellten  Unsen  als  eine  Loupe 
oder  als  mikroskopische  Linse.  Die  Vortheile,  welche  ein  solches  Linsen- 
systera  gewährt ,  bestehen  darin ,  dass  eine  einzige  Linse ,  um  dieselbe 
Vergrößerung  zu  liefern ,  eine  kürzere  Brennweite  haben  müsste ,  dass 
daher  das  Linsensystem  eine  geringere  sphärische  Abweichung  besitzt, 
deshalb  eine  grössere  Deutlichkeit,  ein  grösseres  Gesichtsfeld  und  eine 
grössere  Helligkeit  bietet.  Stehen  zwei  Linsen  hinter  einander  von  den 
Brennweiten  /j  und  /i  in  der  Entfernung  =  e ,  so  ergiebt  sich  die  Ent- ' 
fernung  E,  in  welcher  das  Object  vor  der  vorderen  Linse  sich  befinden 

muss,E=(!  !^2,~  6\  woraus  man  für  e  =  0  erhält.  E  =  TP j 

Da  man  E  als  gemeinschaftliche  Brennweite  nehmen  kann,  so  folgt  für 
die  Entfernung  des  deutlichen  Sehens  die  Vergrösserung  allgemein  -= 

~~fli-        x     uml  nlr  p  =  0,  =  . 
/.  (/a  —  •)  l\  Ii 

Wegen  der  Cylinderloupe  s.  Art.  Oy linderloupe.  —  Die 
Loupenlinse  wird  gewöhnlich  mit  einer  einfachen  ringförmigen  Fassung 
versehen,  die  aus  Horn,  Holz  oier  Elfenbein,  seltener  aus  Metall  besteht. 
Werden  zwei  sich  fast  berührende  Linsen  von  verschiedener  Brennweite 
combinirt,  damit  man  mit  jeder  einzelnen  eine  besondere  Vergrösserung 
und  mit  beiden  vereint  eine  dritte  Vergrösserung  erlangen  kann ,  so 
werden  sie  meistens  in  Ringe  gefasst,  die  einen  Handgriff  haben ,  mit 
dem  sie  mittelst  eines  Charniers  in  eine  Deckelvorrichtung  passen.  Die 
Fassung  darf  sich  nicht  werfen ,  weil  dann  die  Axen  nicht  mehr  zu- 
sammenfallen. Es  ist  zweckmässig  eine  Blendung  zwischen  den  Linsen 
anzubringen,  die  sich  zurückschlagen  liisst.  —  Der  Lein  wandmesser 
ist  eine  Loupe  in  einer  Röhre,  deren  Lange  der  Brennweite  der  Linse 
gleichkommt,  und  au  dem  Objectivende  mit  einem  quadratförmigen 
Loche,  dessen  Seiten  mit  einer  feinen  Linienscala  versehen  sind. 

Loxodrome ,  loxodromische  Linie,  heisst  die  Linie,  welche 
ein  Schiff  beschreibt ,  welches  einen  Kompassstrich  durchsegelt ,  der 
zwischen  den  vier  Cardinalpunkten,  Norden.  Süden,  Osten  und  Wösten 
liegt.  Immer  weiter  fortgesetzt  bildet  eine  solche  Linie  eine  Spirallinie 
um  die  Erde ,  die  sich  einem  der  Pole  immer  mehr  und  mehr  nähert, 
ohne  ihn  jemals  zu  erreichen.  Die  Seeleute  nennen  einen  solchen  Cours : 
Dwars- Cours.  —  Den  Gegensatz  bildet  die  Orthodrome,  ein 
Cours,  der  gerade  nach  einem  der  vier  Cardiualpunkte  gesteuert  wird. 

Lucide  nannte  Parrot  in  Dorpat  eine  von  ihm  zur  Erklärung 
der  electrischen  Erscheinungen  angenommene  Substanz,  die  namentlich 
iu  den  Isolatoren  enthalten  sein  sollte,  welche  er  deshalb  selbst  Luciden 
nannte. 

Luft ,  atmosphärische,  s.  Art.  A  t  m  o  s  p  h  ä  r  e.  Die  Luft 
ist,  wie  Torricelli  zueist  nachwies,  eine  schwere  Flüssigkeit.  Da 
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bei  einer  Erhebung  von  73  bis  76  Fuss  über  die  Erdoberfläche  der 
Barometerstand  um  1  Linie  niedriger  wird  (s.  Art.  Barometrie),  so 

berechnet  sich  das  specifische  Gewicht  der  Luft  zu  Quecksilber  zu  ^ 

bis  ,  also  zu  bis  und  zu  Wasser,  da  das  SDec. 

12,73  10944       10512  '  H 

Gewicht  des  Quecksilbe™  13,6  ist,  =  ^  bis  ^    Genauer  ve, 

fährt  man,  wenn  man  einen  Glaskolben  mögliehst  luftleer  macht  und 
wiegt,  dann  Luft  einströmen  lässt  und  wieder  wiegt.  Beträgt  der  Ge- 
wichtsunterschied P  Pfund  und  das  Volumen  des  Ballons  V  Cbkfuss,  so 

P 

wiegt  ein  Cbkfuss  Luft    r  Pfund.    Da  der  Ballon  hierbei  nicht  ganz 

luftleer  gemacht  werden  konnte,  so  ist  der  Rückstand  noch  zu  bestimmen. 
Bei  genauen  Versuchen  ist  auf  die  Volumen  Veränderung  des  Glasballons 
und  ebenso  auf  den  Gewichtsverlust  desselben  in  der  Luft  Rücksicht  zu 
nehmen.  Ueberhaupt  bietet  eine  genaue  Bestimmung  viele  Schwierig- 
keiten. Man  könnte  den  Ballon  mit  einer  Röhre  in  Verbindung  bringen, 
so  dass  die  Kugel  durch  einen  Hahn  absperrbar  und  von  der  Rohre  ab- 
schraubbar wäre.  Stellte  man  dann  mit  dieser  Rohre  den  Tor ri  celli- 
schen Versuch  (s.  Art.  Barometer)  an,  so  dass  der  Ballon  das  Vacuum 
bildet ,  so  würde  man  den  Ballon  völlig  luftleer  erhalten.  B  i  o  t  fand 
bei  7G0rara  Barometerstand  und  0°  C.  das  Gewicht  eines  Liters  Luft  = 
1,299541  Gramm;  Regnault  =  1,293187  Gramm. —  Bei  mittlerer 
Temperatur  pflegt  mau  das  Gewichtsverhältuiss  von  Luft  zu  Wasser  = 

*    zu  Betzen  und  im  Allgemeinen  kann  man  annehmen,  dass  13'  a 

Cubikfuss  Luft  1  Neupfund  wiegen. 

Luftarten  giebt  es  in  grosser  Zahl ,  denn  jeder  luftförmige  Körper 
ist  eine  Luftart ;  vergl.  Art.  Gas.  Hier  führen  wir  einige  auf,  die  noch 
unter  besonderen,  allerdings  meist  veralteten  Bezeichnungen  bekannt 
sind.  Brennbare  Luft  ist  vorzugsweise  der  Wasserstoff ;  dephlogistisirte 
Luft  =  Sauerstoff ;  fixe  Luft  =  Kohlensäure ;  hepatische  Luft  = 
Schwefelwasserstoff ;  inflaminable  Luft  =  Wasserstoff ;  mephitische 
Luft  =  Stickstoff,  aber  auch  =  Kohlensäure;  phlogistisirte  Luft  = 
Stickstoff. 

Luftball  )  Aerostat,  aerostatische  Maschine.  Mont- 
Luftballon  |  golfiere,  Charliere  ist  eine  Maschine,  die  ohne 
Unterstützung  oder  Auf  hängung ,  lediglich  in  Folge  ihres  Gewichtsver- 
hältnisses zu  dem  der  von  ihr  verdrängten  Luft  in  dieser  aufsteigt.  Ein 
in  der  Luft  befindlicher  Körper  erleidet  einen  Verlust  an  seinem  Ge- 
wichte, welcher  dem  Gewichte  der  von  ihm  verdrängten  Luft  gleich 
kommt,  ebenso  wie  dies  mit  einem  in  einer  tropfbaren  Flüssigkeit  be- 
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findlichen  Körper  in  Bezug  auf  diese  der  Fall  ist  (vergl.  Art.  Hydro- 
statik. E.).  Wiegt  ein  in  Luft  befindlicher  Körper  mehr  als  die  von  ihm 
verdrängto  Luft ,  so  fällt  er  in  dieser  herab ;  wiegt  er  gerade  soviel ,  so 
schwebt  er  in  ihr ;  wiegt  er  weniger,  so  steigt  er  in  ihr  empor,  bis  er  in 
einer  höheren  Schicht  zum  Schweben  kommt.    Soll  also  ein  Körper  in 
der  Luft  emporsteigen,  so  wird  man  ihn  so  leicht  machen  müssen ,  dass 
er  weniger  wiegt  als  eine  Luftmenge ,  die  mit  ihm  ein  gleiches  Volumen 
einnimmt.    Die  atmosphärische  Luft  ist  bei  760mm  Barometerstand  und 
0°  C,  wenn  sie  trocken  ist,  769V 2mal  leichter  als  Wasser  unter  den- 
selben Umständen  und  771,74mal  leichter  als  Wasser  bei  seiner  grössten 
Dichtigkeit.    Im  Allgemeinen  kann  man  annehmen,  dass  131  2  Cubik- 
fuss  Luft  1  Nenpfund  wiegen.    Wie  kann  man  nun  einen  Körper  so 
leicht  machen?  —  Die  Luft  erhält  durch  Erwärmung  das  Bestreben,  sich 
auszudehnen.    Ein  Cubikfnss  Luft  von  0°  C.  nimmt  bei  100°  C.  ein 
Volumen  von  1,365  Cubikfuss  ein.    Diese  Wirkung  benutzten  zuerst 
die  Gebrüder  Stephan  und  Joseph  Montgolfier,  Papierfabrikan- 
ten zu  Annonais  im  südlichen  Frankreich,  um  einen  Ballon  zum  Steigen 
zu  bringen.    Sie  bauten  nach  mehreren  kleineren  Versuchen  einen 
Ballon  von  Leinwand,  der  35  Fuss  im  Durchmesser  hatte,  4  50  Pfund 
wog  und  noch  eine  Last  von  400  Pfund  trug.    Die  Luft  in  dem  zu- 
sammengedrückten Ballon  erhitzten  sie.     Dadurch  wurde  der  Ballon 
aufgetrieben ,  nahm  ein  bedeutendes  Volumen  ein  und  stieg  bis  zu  einer 
Höhe  von  etwa  1000  Fuss,  worauf  er  in  einer  Entfernung  von  etwa 
einer  halben  Meile  niederfiel.  —  Dies  Experiment  (am  5.  Juni  178.'?) 
erregte  ungemeines  Aufsehen.    Professor  Charles  zu  Paris  übersah 
bald  die  wahren  Bestimmungsstücke,  was  von  den  Gebrüdern  Mont- 
golfier nicht  einmal  gesagt  werden  kann,  und  erreichte  dasselbe  auf 
eine  andere  Art.    Im  J.  1766  hatte  Caveudish  die  grosse  Leichtig- 
keit des  Wasserstoffs,  der  rein  1 3  mal  spec.  leichter  ist  als  atmosphäri- 
sche Luft,  entdeckt.    Es  leuchtet  nun  ein,  dass  es  möglich  sein  werde, 
einen  an  sich  leichten  Körper  zu  eonstruiren,  der  mit  solcher  Luft  gefüllt 
weniger  wiegen  könne  als  eine  Luftmenge  von  demselben  Volumen,  und 
dass  ein  solcher  Körper  in  der  Luft  empor  steigen  müsse.  Charles 
liess  einen  Ballon  von  1 2  Fuss  2  Zoll  Durchmesser  aus  Taflet ,  welcher 
mit  Firniss  überzogen  war,  anfertigen  und  ftillte  ihn  mit  Wasserstoffgas. 
Der  im  Ganzen  25  Pfund  schwere  Ballon  flog  in  der  That  am  27.  Aug. 
1783  von  dem  Marsfelde  zu  Paris  auf,  versehwand  hinter  den  Wolken 
und  fiel  dann  in  einer  Entfernung  von  etwa  2  Meilen  wieder  nieder.  — 
Diese  beiden  Methoden ,  einen  Luftballon  zum  Steigen  zir  bringen  ,  sind 
die  einzigen  bisher  befolgten.    Denn  füllt  man  auch  seit  1836  dieselben 
in  der  Kegel  mit  dem  in  den  grösseren  Städten  zur  Beleuchtung  der 
Strassen  benutzten  Leuchtgase,  welches  etwa  halb  so  schwer  als  atmo- 
sphärische Luft  ist ,  so  ist  dies  doch  kein  Unterschied  in  der  Methode, 
welche  Charles  befolgte.    Einen  durch  Erhitzen  der  eingeschlossenen 
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Luft  zum  Steigen  gebrachten  Ballon  nennt  man  eine  Montgolfiere, 
einen  mit  einem  leichten  Gase  gefüllten  hingegen  eine  Charliere. 
Eine  Verbindung  von  einer  Charliere  und  einer  Montgolfiere,  welche 
letztere  dann  unter  der  ersteren  angebracht  ist,  bezeichnet  man  wohl  auch 
als  Carolo-Montgolfiere.  Kleine  Ballons,  die  man  in  der  Stube 
fliegen  lassen  kann,  machte  man  früher  aus  Goldscblägerhaut  und  brachte 
sie  durch  angebrannten  Spiritus  zum  Steigen ;  jetzt  stellt  man  Miniatur- 
ballons  aus  Collodium  her,  die  man  mit  Wasserstoffgas  ftillt.  Man  nimmt 
«•ine  sogenannte  Vorlage  (ein  kugelförmiges  Glas  mit  längerem  Halse), 
füllt  in  diese  etwas  Collodium ,  schwenkt  dies  in  der  Vorlage  herum ,  so 
dass  sie  im  Innern  der  Kugel  und  im  Halse  allenthalben  nass  wird, 
wartet  einige  Minuten,  bis  die  Flüssigkeit  verdunstet  ist,  und  zieht  dann 
die  feine  Haut ,  mit  welcher  das  Innere  der  Flasche  sich  überzogen  hat. 
durch  den  Hals  heraus.  Das  Wasserstoffgas  entwickelt  man  aus  Zink 
mittelst  verdünnter  Schwefelsäure  in  eiuer  Flasche,  durch  deren  Pfropfen 
ein  längeres,  nur  durch  den  Pfropfen  in  die  Flasche  reichendes  Rohr 
geht. —  Der  Gedanke  lag  nahe,  den  Luftballon  zum  Reisen  zu  benutzen 
Hierüber  vergl.  Art.  Luftschifffahrt.  —  In  Betreff  der  Grössen- 
uud  Gewichtsverhältnisse  sei  nur  Folgendes  erwähnt.  Ist  das  Gewicht 
von  einem  Cubikluss  atmosphärischer  Luft  an  der  Oberfläche  der  Erde 
=  C  bei  einem  Barometerstande  B,  hingegen  in  einer  Höhe  H ,  bei 
welcher  der  Barometerstand  h  ist ,  gleich  e ;  beträgt  das  Gewicht  von 
einem  Cubikfuss  der  Füllung  des  Ballons  ebenso  unten  CA  und  oben  cx 
und  ist  das  Volumen  des  Ballons  V  und  sein  Gewicht  nebst  der  ange- 
häugten Last  L  ;  so  ist  mit  Benutzung  der  De  lue' sehen  Formel  (s. 
Art.  Höhen  mess  an  gen,  barometrische)//  =  10000  {log}' 
+  log  (  C  —  Ci)  —  log  L]  Toisen,  von  denen  eine  6  par.  Fuss  oder 
6,21  preuss.  Fuss  lang  ist. 

Luftblase  nennt  man  eine  allseitig  von  einer  tropfbaren  Flüssigkeit 
oder  von  einem  durchsichtigen  Körper  eingeschlossene  grössere  oder 
kleinere  Lufltmenge ,  ohne  dass  es  dabei  auf  die  Luftart  ankäme.  Als 
Beispiele  dienen  die  in  Flüssigkeiten  aufsteigenden  Luftblasen ,  ebenso 
«die  im  Eise  als  Perlen  auftretenden.  Man  kann  unterscheiden  Luft- 
blasen ,  die  in  einer  grösseren  Masse  des  einscliliessenden  Körpers  sich 
beiluden,  und  Luftblasen,  die  nur  von  einem  dünnen  Häutchen  umgeben 
sind.  Obige  Beispiele  würden  zu  der  ersten  Art  gehören  ;  Beispiele  der 
zweiten  Art  bieten  die  Seifenblasen  und  die  atmosphärischen  Dunstbläs- 
chen. Wegen  der  letzteren  vergl.  Art.  Da m p f b  1  äse h e n.  In 
Betreff  der  ersteren  sei  nur  bemerkt ,  dass  sie  in  der  Flüssigkeit ,  ebenso 
wie  ein  Luftballon  in  der  Luft ,  emporsteigeu ,  dass  sie  dabei  eine  nieist 
rundliche  Gestalt  haben ,  weil  die  eingeschlossene  Luftmenge  sich  nach 
allen  Richtungen  gleichmässig  auszudehnen  strebt,  dass  diese  Gestalt 
aber  in  Folge  des  Widerstandes  eine  Veränderung  erleidet.  Absorbirte 
Luft  bildet  durch  die  freiwerdenden  Bläschen  das  Moussiren.  Sammeln 
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sich  die  BiÄschen  in  grosser  Anzahl  an  der  Oberfläche  an ,  so  entsteht 
der  Schaum-  Die  Luftblasen  im  Eise  rühren  ebenfalls  von  der  ab- 
sorbirten  oder  beigemengten  Luft  her. 

Luftdruck,  d.  h.  der  Druck,  welchen  die  atmosphärische  Luft  in 
Folge  ihrer  Schwerkraft  ausübt,  ist  zuerst  von  Evangelista  Torri- 
eelli  nachgewiesen  (vergl.  Art.  Barometer)  und  wird  durch  das 
Barometer  gemessen  (s.  Art.  Atmosphärendruck).  Im  Allge- 
meinen rechnet  man  den  Atruosphärendruek  auf  1  Quadratzoll  zu  14  Neu- 
pfund.   Vergl.  auch  Art.  Luftpumpe  und  Barometrie. 

Luftelectricitat .  der  electrische  Zustand  der  Atmosphäre,  s.  Art. 
Gewitter  und  den  folgenden  Artikel. 

Luftelectrometer  nennt  man  ein  Eleetrometer ,  welches  über  den 
electrischen  Zustand  der  atmosphärischen  Luft  Aufschluss  giebt.  Frank- 
lin brachte  1749  eine  oben  zugespitzte,  isolirte,  vertical  aufgestellte 
Metallstange  in  Vorschlag,  deren  unteres  Ende  die  gleichnamige  Electri- 
cität  einer  Gewitterwolke  anzeigt.  Hiervon  ist  Cavallo'8  Holzstange, 
au  deren  oberem  Ende  eine  durch  ein  Glasstäbchen  isolirte  Korkkugel 
angebracht  war,  eine  Modifikation.  In  die  Kugel  wurde  eine  Nadel  ge- 
steckt, die  an  einem  Bindfaden  befestigt  war.  Hält  man  den  Stab  zum 
Fenster  hinaus  und  zieht  dann  nach  einiger  Zeit  die  Nadel  mittelst  des 
Bindfadens  aus  der  Kugel,  so  lässt  sich  der  electrische  Zustand  dieser  an 
einem  Eleetrometer  prüfen.  Coulomb  verfuhr  ähnlich ,  nur  hatte  er 
eine  Mefallkugel  und  berührte  diese  mit  einem  Drahte.  Saussure 
benutzte  geradezu  ein  Electroskop  mit  einer  Spitze.  Romershausen 
leitete  die  Electricität  von  der  isolirten  Auffangestange  zu  einem  Eleetro- 
meter, welches  nach  dem  Principe  der  C  ou  1  o m  b' sehen  Drehwaage  (8. 
Art  Drehwaage,  electrische)  construirt  war.  In  ähnlicher 
Weise  ist  das  D  e  1 1  m  a  n  n'sche  Eleetrometer  eingerichtet.  R  i  e  s  B  hat  — 
in:  die  Lehre  von  der  Reibungselectricität  Bd. 2.  S.  494  —  eine  Ueber- 
sicht  über  die  vorzüglichsten  in  Gebrauch  gekommenen  Instrumente  ge- 
geben. Es  scheinen  übrigens  nach  Hankel  alle  bis  dahin  vorhandenen 
Instrument*'  zur  Messung  unzulänglich  zu  sein. 

Lufterscheinung  oder  Meteor  (s.  d.  Art.). 

Luftfahrt,  s.  Art.  Luftschi  ff  fahrt. 

Luftfernglas  oder  Luftfernrohr  nannte  man  ein  Fernrohr  ohne 
Rohr.  H  u  yg  liens  hatte  den  Vorschlag  gemacht,  um  bedeutende  Ver- 
grössemngen  zu  erzielen,  die  Gläser  des  Fernrohrs  nicht  in  Röhren  ein- 
zuschließen ;  das  Objectivglas  wurde  in  einem  kurzen ,  mittelst  einer 
Nu&8  nach  allen  Richtungen  beweglichen  Rohre  befestigt,  an  einer  hohen 
Stange  an  dem  Giebel  eines  Hauses  (»der  an  einer  Art  Mastbaum  ange- 
bracht, und  unten  stand  der  Beobachter  mit  dem  Ocularglase,  der  das 
Objectivglas  mit  Hilfe  von  Schnüren  in  die  erforderliche  Richtung 
stellte.  Man  construirte  damals  Objective  von  über  100  Fuss  Brenn- 
weite ;  der  Bruder  von  Huyghens,  Constantin .  hatte  solche  von 
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123,  170  und  210  Fuss  Brennweite.  Dominicus  Cassini  ent- 
deckte mit  solchen  Luftgläsern  den  8.,  5.,  4.  und  3.  Saturnstrabanten. 
Jetzt  ist  das  Interesse  mir  ein  historisches. 

Luftfeuchtigkeit  oder  Wasserdampfgehalt  der  Atmosphäre,  s.  Art. 
Hygrometrie. 

Luftförmig  oder  expansibel  bezeichnet  diejenige  Aggregats- 
form  (s.  d.  Art.),  bei  welcher  die  Körpertheilchen  einen  gewissen  Kraft- 
aufwand nothig  machen,  um  sie  zusammen  zu  halten,  weil  sie  sich  stets 
bestreben ,  einen  grösseren  Raum  einzunehmen ,  so  dass  sie  den  ihnen 
dargebotenen  stets  ganz  ausfüllen.  Vergl.  auch  Art.  Ausdehnsam- 
k  e  i  t ,  die  nicht  zu  verwechseln  ist  mit  Ausdehnbarkeit. 

Luftgemenge  ist  ein  Gemenge  von  verschiedenen  Luftarten. 

Luftgutemesser,  s.  Art.  Eudiometer. 

Luftheizung  besteht  darin ,  dass  aus  einem  besonderen  Heizraume 
erwärmte  Luft  in  die  zu  erwärmenden  Räume  geleitet  wird.  Die  Idee 
ist  bereits  bei  den  Römern  zur  Zeit  des  Seneca  zur  Ausführung  gekom- 
men; aber  in  verbesserter  Weise  wurde  sie  wieder  1792  in  einer 
Maschinenspinnerei  des  Hm.  8 1  r  n  1 1  in  Belper  ins  Leben  gerufen.  Die 
Ilaupttheile  sind:  der  Ofen,  die  Heizkammer,  die  Vorrichtung  zur  Zu- 
leitung der  kalten  Luft  und  die  Kanäle  für  die  warme  Luft.  Der  Ofen 
besteht  aus  einem  guten  Wärmeleiter,  wenigstens  ist  ein  gusseiserner 
Feuerkasten  mit  einem  Systeme  von  Röhren ,  durch  welche  der  Rauch 
hindurchzieht  und  in  denen  er  seine  Wärme  absetzt ,  am  zweckmässig- 
sten.  Man  rechnet  1  Quadratfuss  Oberfläche,  .um  6  Cubikfuss  Luft  in 
jeder  Minute  auf  20°  C.  zu  erwärmen.  —  Der  Ofen  ist  umgeben  von 
der  Heizkammer.  Da  bei  dieser  soviel  als  möglich  Wärmeverlust  zu 
vermeiden  ist,  so  consjtruirt  man  sie  am  besten  aus  gebrannten  Steinen. 
Zwischen  Ofen  und  Heizkammer  bleibt  nur  der  für  den  Luftstrom  nöthige 
Raum ,  also  nur  ein  Abstand  von  3  bis  4  Zoll.  —  Die  Zuleitung  der 
kalten  Luft  geschieht  durch  spaltenförmige  Oeffnuugen  in  den  Umfas- 
sungsmauern am  Fusse  des  Ofens  hl  der  ganzen  Ausdehnung  desselben 
mit  Ausnahme  der  Seite,  welche  das  Einheizeloch  enthält.  Diese  OetT- 
DUngen  sind  durch  eiserne  Klappen  verschliessbar ,  um  den  Luftstrom 
ganz  abzusperren  oder  zu  reguliren.  —  Aus  dem  oberen  Theile  der 
Heizkammer  gehen  die  aus  gebrannten  Steinen  oder  aus  gebrannten 
thönernen  Röhren  bestehenden  Kanäle  für  die  warme  Luft  nach  den  zu 
erwärmenden  Räumen.  Die  beste  Form  für  diese  Kanäle  ist  die  runde : 
ihre  Weite  richtet  sich  nach  der  durchzuführenden  Luftmenge.  Ein 
günstiges  V'erhältniss  soll  sein,  wenn  die  Durchschnittsrläche  des  Zwischen- 
raums zwischen  Ofen  und  Heizkammer  rings  um  den  Ofen  doppelt  so 
gross  ist ,  als  die  Durchschnittsfläche  des  Wärmekanals.  Die  Heizung 
bringt  man  im  Souterrain  an  und  die  Kanäle  für  die  warme  Luft  lässt 
man  am  besten  unmittelbar  über  oder  doch  nur  in  geringer  Entfernung 
von  dem  Fussboden  in  der  Zimmerwand  münden.  In  den  zu  erwärmenden 
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Räumen  bringt  man  überdies,  möglichst  entfernt  von  den  Oeffnungen  der 
Wärmekanäle,  Abzugskanäle  an,  die  durch  Klappen  versc  Ii  Ii  essbar  sind. 
-—  Dies  sind  die  allgemeinen  Grundztlge.  Eine  Abänderung  besteht 
darin,  dass  man  ein  Höhrensystem  äusserlieh  erhitzt  und  die  zu  erwärmende 
Luft  durchströmen  lässt.  Vergl.  C.  L.  Engel,  Anweisung  zur  Heizung 
der  Gebäude  mit  erwärmter  Luft.  Berlin,  1830. 

Die  Vorzüge  der  Luftheizung  vor  der  Ofenheizung  machen  sich  da 
bemerklich,  wo  es  darauf  ankommt,  mehrere  Räume,  in  denen  vielleicht 
Oefen  nicht  schicklich  angebracht  werden  können,  durch  eine  Feuerung 
zu  erwärmen.  Sie  ist  im  Ganzen  fast  eben  so  kostspielig  wie  Ofenheizung. 
Ein  Uebelstand  ist,  dass  bei  Luftheizung  sich  häufig  die  Zimmer  mit 
einem  üblen  Gerüche  füllen,  der  wohl  meistens  von  einer  Zersetzung  der 
mit  der  kalten  Luft  in  die  Heizkammer  oder  Röhren  eindringenden  Staub- 
theilchen  herrührt.  Noch  schlimmer  ist,  dass  die  Luft  in  den  erwärmten 
Käumen  ungemein  ausgetrocknet  wird,  so  dass  in  Räumen,  in  welchen  die- 
selben Personen  täglich  sich  aufzuhalten  gezwungen  sind ,  Luftheizung 
nie  geduldet  werden  sollte.  Deshalb  eignet  sich  diese  Heizmethode  auch 
nicht  für  Gewächshäuser.  Für  «Schauspielhäuser  ist  die  Luftheizung  noch 
rathsam,  empfehlenswerth  aber  für  Trockeustuben,  Darrstätten  etc.  — 
Ueber  Heizung  überhaupt  vergl.  Art.  Heizung. 

Luftkreis,  s.  Art.  Atmosphäre. 

Luftleer  heisst  eiu  Raum,  der  nichts  Materielles,  selbst  nicht  eine 
Luftart  enthält.  Als  solchen  Raum  betrachtet  man  gewöhnlich  das 
Torricelli'sche  Vacuuni  (s.  Art.  Barometer  und  zwar  Quecksilber- 
barometer), wiewohl  man  auch  hier  den  Einwand  machen  kann,  dass 
in  demselben  Quecksilberdünste  enthalten  sein  können.  Dass  man  mittelst 
der  Luftpumpe  keinen  vollständig  luftleeren,  sondern  nur  einen  luftver- 
dünnten Kaum  herstellen  kann,  enthält  Art.  Luftpumpe. 

Luftmanometer,  s.  Art.  Manometer. 

Luftmaschine,  s.  Art.  Calorische  Maschine. 

Luftperspec tive  lehrt  im  Gegensatze  zu  der  Linearpe r- 
spective,  welche  die  richtige  Lage  der  in  einer  Zeichnung  darzu- 
stellenden Punkte  angiebt,  die  Gegenstände  in  einer  Zeichnung  nach  der 
Beleuchtung  und  Entfernung  so  darstelleu,  dass  dieselben  der  Natur  ge- 
mäss erscheinen.    Vergl.  Art.  Perspective. 

Luftpresse  oder  Romers  hausen 'sehe  Presse  ist  eine  Ex- 
tractionspresse.  Der  zu  extra hirendeStoflf  befindet  sich  in  einem  Räume 
mit  siebförmig  durchlöchertem  Boden  und  Deckel  und  ist  mit  der  ex- 
trahirenden  Flüssigkeit  übergössen.  Der  Raum  unter  dem  Boden  steht 
mit  einer  Luftverdünnungs(Evacuations-)puinpe  in  Verbindung,  so  dass, 
wenn  diese  Pumpe  in  Thätigkeit  gesetzt  wird,  die  atmosphärische  Luft 
die  Flüssigkeit  durch  den  zu  extrahirenden  Stoff  hindurch  presst. 
Rom  Orshausen  nannte  seine  Presse  Dampfpresse  oder  auch  h  y  - 
drome chanische  Extractpresse. 
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Luftpumpe  heisst  ein  Instrument,  durch  dessen  Hilfe  die  Luft  in 
einem  abgeschlossenen  Räume  verdünnt  oder  verdichtet  werden  kann. 
Man  unterscheidet  daher  auch  Verdichtung«-  oder  Compressionspumpen 
und  Verdünnungs  -  oder  Evacuationspumpen ,  wiewohl  man  unter  einer 
Luftpumpe  schlechthin  gewöhnlich  nur  eine  Verdünnungspumpe  versteht. 
Ueber  die  Compressionspuinpe  handelt  der  besondere  Artikel :  Com- 
p  ressionsmasch  ine;  es  folgt  daher  hier  nur  das  Wesentlichste 
über  die  Verdünnungspumpen,  bei  denen  man  Ventilluftpumpen  und 
Hahnluftpumpeii  unterscheidet. 

Jede  Luftpumpe  besieht  aus  Stiefel,  8  a  u  g  r  o  h  r  und  Teller. 
Der  Stiefel  ist  ein  im  Innern  genau  cylindriseher  Metallkörper  mit 
einein  luftdicht  anschliessenden  Kolben,  der  durch  eine  Kolbenstange  hin 
und  her  bewegt  werden  kann.  Die  Saugröhre,  die  am  unteren 
Ende  des  Stiefels  sich  an  diesen  anschliesst,  ist  eine  metallene  Röhre 
von  kleinem  Kaliber.  Der  Teller  ist  eine  möglichst  genau  abgeschlif- 
fene ebene  Metallplatte  in  horizontaler  Lage  am  anderen  Ende  der 
Saugröhre. 

A.  Die  Ventil  luft pumpe  ist  mit  einem  Säugventile  und  Kol- 
benventile versehen  und  stimmt  mit  der  Saugwasserpunipe  in  der  Con- 
struetion  überein.    Das  Kolbenventil  ist  in  dem  ausgehöhlten  Kolben 
dicht  über  dem  Hoden  desselbeu  angebracht:  das  Saugventil  befindet 
sieh  auf  dem  Boden  des  Stiefels  Über  der  Mündung  der  Saugröhre.  Beide 
Ventile  sind  möglichst  leicht  und  bestehen  in  der  Kegel  nur  aus  einem 
über  den  betreffenden  Oeffnungen  ausgespannten,  an  den  Seiten  freien 
Häutchen.    Es  kommt  besonders  mit  darauf  an,  dass  der  Raum,  welcher 
bei  der  grössten  Annäherung  des  Kolbens  an  die  Saugröhre  zwischen 
Kolbenventil  und  Saugventil  bleibt,  möglichst  klein  ist.    In  der  Saug- 
röhre, gewöhlich  nahe  an  dem  Teller,  ist  überdies  noch  eine  durch  einen 
metallenen  Stöpsel  versehliessbare  Oeffnung.  —  Um  den  Gebrauch  und 
die  Wirkung  dieser  Luftpumpe  zu  erläutern ,  nehmen  wir  an ,  dass  auf 
dem  Teller  eine  Glasglocke ,  ein  sogenannter  R  e  c  i  p  i  e  n  t ,  d.  h.  ein 
Raum  zur  Aufnahme  der  Körper,  mit  welchen  im  luftverdünnten  Räume 
Versuche  angestellt  werden  sollen,  luftdicht  aufgesetzt  ist.  Um  den  luft- 
dichten Anschluss  dieser  Glocke  herzustellen .  setzt  man  sie  gewöhnlich 
auf  einen  in  Wasser  aufgeweichten  Ring  von  Hirschleder,  wenn  sie  nicht 
etwa  schon  durch  auf  den  Rand  derselben  gestrichenes  Fett  zum  luft- 
dichten Anschluss  gebracht  werden  kann.  Zieht  man  den  Kolben  empor, 
60  verdünnt  sich  die  Luft  zwischen  Saugventil  und  Kolbenventil ;  die 
Luft  im  Recipienten  und  in  der  Saugröhre  drückt  das  Saugventil  auf, 
strömt  in  den  Stiefel  und  verdünnt  sich  daher  ebenfalls;  steht  der  Kol- 
ben still ,  so  schliesst  sich  das  Saugventil  und  die  im  Stiefel  abgesperrte 
Luft  entweicht  nun  durch  das  Kolbenventil,  wenn  der  Kolben  wieder 
niedergedrückt  wird.    Durch  wiederholtes  Hin-  und  Herziehen  des  Kol- 
bens wird  auf  diese  Weise  immer  mehr  Luft  aus  dein  Recipienten  ent- 
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fernt ,  und  somit  in  demselben  ein  luftverdünnter  Raum  herge- 
stellt. Da  die  Luft  in  dem  Recipienten  und  in  der  Saugröhre  immer 
noch  soviel  Kraft  besitzen  muss,  das  Saugventil  beim  Emporziehen  des 
Kolbens  aufzudrücken,  so  versteht  sich,  dass  kein  vollständig  luftleerer 
Raum  im  Recipienten  hergestellt  werden  kann,  sondern  dass  die  Ver- 
dünnung eine  Grenze  hat.  Ausserdem  wirkt  auch  noch  die  zwischen 
dem  Säugventile  und  Kolbenventile  bei  der  grössten  Annäherung  des 
Kolbens  an  die  Saugröhre  enthaltene  Luft  nachtheilig  auf  die  Verdün- 
nung ,  da  sie  wegen  des  Aufgehens  des  Kolbenventils  von  der  Dichtig- 
keit der  äusseren  Luft  ist.  Diesen  Raum  nennt  man  daher  den  schäd- 
lichen Raum  der  Luftpumpe.  —  Soll  wieder  Luft  in  den  Recipienten 
eingelassen  werden,  so  zieht  man  den  oben  angegebenen  Stöpsel  aus  der 
Oeffnung  der  Saugröhre. 

B.  Die  Ha  huluft  pumpe  hat  weder  Säugventil  noch  Kolbenventil, 
vielmehr  einen  dichten  Kolben ,  der  bei  seiner  grössten  Annäherung  au 
das  Saugrohr  an  dies  möglichst  anschliesst.    Deshalb  ist  es  erapfehlens- 
werth,  den  Kolben  unten  conisch  zu  macheu  und  dem  unteren  Theile  des 
Stiefels  eine  genau  anschliessende  conische  Form  zu  geben ,  so  dass  die 
Spitze  des  Kolbens  genau  auf  die  Oeffnung  der  Saugröhre  trifft.  An  der 
Stelle ,  an  welcher  Saugrohr  und  Stiefel  an  einander  stossen,  also  mög- 
lichst nahe  an  der  Spitze  des  Kolbens  bei  der  niedrigsten  Stellung  des- 
selben, befindet  sich  ein  doppelt  durchbohrter  Hahn  in  der  Saugröhre. 
Die  eine  Oeffnung  dieses  Hahnes  geht  wie  bei  einem  gewöhnlichen  Hahne 
in  der  Mitte  durch,  so  dass  bei  entsprechender  Stellung  des  Hahnes  seiue 
OerTnung  mit  der  Saugröhre  zusammenfällt;  die  andere  Oeffnung  wird 
von  einer  schlügen  oder  unter  einem  Winkel  ausgeführten  Durchbohrung 
gebildet  und  mündet  einerseits  entweder  an  dem  Ende  oder  an  dem 
Kopfe  des  Hahnes,  andererseits  an  der  Seite,  so  dass  diese  Oeffnung  ge- 
rade auf  dem  auf  dcrHahnaxe  senkrechten  Kreise  liegt,  in  welchem  sich 
die  Mündungen  der  geraden  Durchbohrung  befinden,  und  zwar  so,  dass 
dieselbe  zwischen  den  beiden  Mündungen  gerade  in  der  Mitte,  also  um 
einen  Viertelkreis  entfernt,  ist.  —  Setzt  man  auf  den  Teller  wieder 
eine  Glasglocke,  giebt  dem  Hahne  die  Stellung,  in  welcher  die  gerade 
Durchbohrung  des  Hahnes  mit  der  Saugröhre  zusammenfällt,  und  zieht 
den  Kolben  auf,  so  erweitert  sich  der  Raum  vom  Kolben  durch  die  Saug- 
rühre  bis  in  die  Glasglocke  und  die  in  demselben  befindliche  Luft  wird 
verdünnt;  dreht  man  hierauf  den  Hahn  um  einen  Viertelkreis,  so  dass 
die  Seitenöffnung  desselben  durch  das  Saugrohr  mit  dem  Stiefel  comrou- 
uicirt,  und  drückt  den  Kolben  nieder,  so  wird  die  in  dem  Stiefel  enthal- 
tene Luft  durch  den  Hahn  nach  aussen  gepresst ;  giebt  man  hierauf  dem 
Hahne  wieder  die  erste  Stellung  und  zieht  dann  den  Kolben  empor,  so 
tritt  wieder  eine  Verdünnung  der  Luft  in  der  Glasglocke  ein,  und  stellt 
man  dann  den  Hahn  abermals  in  seine  zweite  Stellung,  so  wird  wieder 
die  im  Stiefel  enthaltene  Luft  entfernt.    Durch  fortgesetzte  Arbeit  in 
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dieser  Weise  tritt  also  eine  immer  grössere  Verdünnung  ein,  indessen 
kann  auch  hier  kein  völlig  luftleerer  Raum  erzeugt  werden,  da  nur  immer 
ein  Theil  der  noch  vorhandenen  Luft  entfernt  werden  kann ,  also  immer 
noch  ein  Rest  bleibt.  —  Auch  hier  wirkt  der  Raum  zwischen  dem  Kolben 
in  seiner  niedrigsten  Stellung  uud  dem  Hahne  nachtheilig  auf  die  Verdün- 
nung und  heisst  auch  hier  der  schildliche  Raum.  —  Soll  die  Luft  wieder 
in  die  Glasglocke  eintreten,  so  braucht  man  nur  dem  Hahne  die  Stellung 
zu  geben,  bei  welcher  seine  Winkeldurchbohrnng  mit  der  Saugröhre  und 
der  Glocke  in  Verbindung  steht,  indem  dann  durch  denselben  die  äussere 
Luft  einströmt;  doch  pflegt  man  auch  den  bei  der  Ventilluft  pumpe  in 
der  Nähe  des  Tellers  an  der  Saugröhre  angegebenen  Stöpsel  anzu- 
bringen. 

Wie  bei  der  Feuerspritze  zwei  Druckpumpen  angebracht  werden, 
um  schneller  zu  arbeiten,  80  hat  man  auch  z  w  ei  stie  fei  ige  Luft- 
pumpen, bei  welchen  der  eine  Stiefel  saugt ,  während  der  andere  Stiefel 
die  in  ihm  befindliche  Luft  entfernt,  construirt.  Die  zweistiefelige 
Ventilluftpumpe  erfordert  nur  eine  Theilung  der  Saugröhre  nach  den 
beiden  Stiefeln  hin ;  die  zweistiefelige  Hahnluftpumpe  bedingt  aber  eine 
besondere  Hinrichtung  des  doppeltdurchbohrten  Hahnes,  wenn  man  deren 
nicht  etwa  zwei  verwenden  will.  Der  Hahn  erhält  in  diesem  Falle  zwei 
Winkeldurchbohrungen,  von  denen  die  eine  am  Kopfe,  die  andere  am 
Ende  des  Hahnes  die  eine  Mündung  hat,  während  die  anderen  beiden  in 
derselben  auf  der  Hahnaxe  senkrechten  Kreislinie  um  180°  von  einander 
entfernt  liegen.  Die  nach  dem  Hahnende  gehende  Durchbohrung  ist 
am  Ende  des  Hahnes  durch  eine  Schraube  geschlossen;  dafür  geht  aber 
noch  eine  gerade  Durchbohrung  so  durch,  dass  sie  auf  den  verschlosseneu 
Kanal  trifft  und  die  beiden  Mündungen  von  den  beiden  anderen 
Seitenöftnungen  um  90  Grad  abstehen ,  ohne  mit  diesen  in  derselben 
Kreislinie,  vielmehr  näher  an  dem  Hahnende,  zu  liegen.  Dieser  Hahn 
liegt  zwischen  den  beiden  Stiefeln  an  ihren  unteren  Enden ,  so  dass  bei 
einer  gewissen  Lage  desselben  der  eine  Stiefel  mit  der  einen,  der  andere 
mit  der  anderen  Winkeldurchbohrung  in  Verbindung  steht.  In  dieser 
Lage  steht  der  eine  Stiefel  mit  der  äusseren  Luft  in  Verbindung,  nämlich 
derjenige,  welcher  mit  der  nach  dem  Hahnkopfe  gehenden  Durchbohrung 
zusammentrifft ;  der  andere  Stiefel  communicirt  dann  mit  der  nach  dem 
Hahnende  verlaufenden  Durchbohrung.  Hier  kommt  es  nun  darauf 
an,  dass  die  Saugröhre  gerade  da  in  dem  Körper,  welcher  den  Hahn 
enthält,  mündet,  wo  die  gerade  durch  den  Hahn  gehende  Durchbohrung 
angebracht  ist,  und  es  leuchtet  ein ,  dass  dann  der  zweite  Stiefel  mit  der 
Saugröhre  und  dem  Recipienten  commuuicirt.  Wird  bei  dieser  Stellung 
der  Kolben  des  ersten  Stiefels  herabgedrückt ,  der  des  zweiten  empor- 
gezogen, so  saugt  der  letztere,  während  jener  die  in  ihm  enthaltene  Luft 
nach  aussen  entfernt.  Hat  der  erste  Kolben  seine  niedrigste,  also  der 
zweite  seine  höchste  Stellung  eingenommen  und  wird  der  Hahn  um 
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\B0  Grad  gedreht,  so  ist  die  Lage  des  Hahnes  der  Art,  dass  nun  der 
erste  Stiefel  mit  dem  Recipienten  und  der  zweite  mit  der  äusseren  Luft 
m  Verbindung  steht ,  und  es  wird  daher  jetzt  der  erste  Stiefel  saugen, 
während  der  zweite  sich  entleert.  —  Es  entsteht  bei  dieser  Einrichtung 
ein  grösserer  schädlicher  Kaum  ,  als  bei  der  vorher  für  die  einstiefelige 
Hahnluftpumpe  angegebenen  Einrichtung.  Die  nachtheilige  Wirkung 
dieses  Raumes  zu  verringern,  sind  mehrere  Vorschläge  gemacht  und  aus- 
geführt worden.  Es  empfiehlt  sich  hier  wegen  seiner  Einfachheit 
namentlich  der  Grassmann 'sehe  Hahn  (s.  Art.  Hahn,  Grass- 
m  a  n  n'scher) ;  complicirter  ist  die  von  Babinet  angegebeue  Einrich- 
tung (s.  Art.  Hahn,  Babiuet's). 

Die  Ventilluftpumpe  zu  Compressiou  zu  verwenden ,  verlangt  eiue 
andere  Lage  der  Ventile.  Daher  ist  eine  solche  Pumpe  nur  für  einen 
Zweck  benutzbar.  Die  Hahnluftpumpe  lässt  sich  sowohl  zu  Luftver- 
dichtung, wie  zu  Luftverdünnung  benutzen.  Bei  der  einstiefeligen  Luft- 
pumpe stellt  man  den  Hahn  so,  dass  der  Stiefel  mit  der  Luft  communicirt, 
in  welchem  Falle  der  Recipient  abgesperrt  ist;  zieht  den  Kolben  empor; 
dreht  dann  den  Hahn,  so  dass  Stiefel  und  Recipient  verbunden  sind,  und 
drückt  den  Kolben  herab.  Hierauf  giebt  man  dem  Hahne  wieder  die 
erste  Stellung  und  arbeitet  iu  der  angegebenen  Weise  weiter.  Soll  die 
comprimirte  Luft  aus  dem  Recipienten  entfernt  werden,  so  dreht  man 
den  Hahn  so ,  dass  das  Saugrohr  mit  der  äusseren  Luft  in  Verbindung 
steht.  —  Bei  der  zweistiefeligen  Luftpumpe  ist  der  Hergang  derselbe. 
Der  Kolben  desjenigen  Stiefels,  welcher  mit  der  Luft  communicirt ,  wird 
emporgezogen  und  der  andere  niedergedrückt.  —  Es  versteht  sich  von 
selbst ,  dass  bei  einer  Luftverdichtung  im  Recipienten  dieser  durch  be- 
sondere Vorrichtungen  mit  dem  Teller  in  feste  Verbindung  zu  bringen 
ist.  Um  die  Luftverdichtung  zu  zeigen,  empfiehlt  es  sieh,  einen  Gummi- 
ball an  das  am  Teller  endende  Saugrohr  zu  befestigen  und  denselben 
durch  die  Luftpumpe  aufzutreiben.  Ebenso  eignet  sich  ein  Apparat 
dazu,  welcher  zur  Erläuterung  des  Aneroidbarometers  (s.  Art.  Baro- 
meter gegen  Ende)  dient  und  aus  einer  last  zum  Kreis  sich  schliessen- 
den  Röhre  aus  dünnem  Bleche  besteht,  die  in  ihrer  Mitte  auf  das  Ende 
des  Saugrolires  aufgeschraubt  werden  kann. 

Ein  nicht  unwesentlicher  Nebenapparat  der  Luftpumpe  ist  ein  an 
der  Saugröhre  gewöhnlich  angebrachtes  verkürztes  Barometer ,  die  B  a  - 
rometerprobe,  ein  Heberbarometer  mit  zwei  Schenkeln  von  etwa  1 2 
Zoll  Länge,  von  denen  der  geschlossene  luftleer  und  daher  in  gewöhnlicher 
Luft  bis  oben  mit  Quecksilber  gefüllt  ist.  Ist  die  Luftverdünnung  soweit 
vorgeschritten,  dass  die  im  Recipienten  noch  vorhandene  Luft  nicht  mehr 
im  Stande  ißt,  das  Quecksilber  in  dem  vollen  Schenkel  emporzudrücken, 
so  beginnt  dies  daselbst  zu  fallen  und  im  offenen  Schenkel  zu  steigen. 
Man  erkennt  an  diesem  Barometer  erstens  nach  wenigen  Kolbeuspielen. 
ob  bei  den  Versuchen  gehöriger  Verschluss  ist  oder  nicht,  und  zweitens 
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kann  man  den  Grad  der  Verdünnung  beurtheilen ,  der  erreicht  wurde. 
Steht  das  Barometer  zur  Zeit  eines  Versuches  auf  28  Zoll  und  zeigt  die 
Barometerprobe  nur  noch  1  Zoll  Unterschied  in  den  Quecksilberniveaus, 
so  beträgt  die  Dichtigkeit  der  Luft  im  Recipienten  nur1 '2g  der  äusseren; 
bei  */9  Zoll  der  Barometerprobe  nur  1  56  u.  8.  f.  Mit  den  besten  Luft- 
pumpen kann  man  etwa  noch  f/ 1 3  Zoll  in  der  Barometerprobe  erreichen 
und  dann  wäre  die  Verdünnung  bis  auf  l/336  getrieben. 

Erfinder  der  Luftpumpe  ist  Otto  von  Gucricke,  Bürgermeister 
zu  Magdeburg.  Die  Entdeckung  des  Luftdruckes  durch  Torricelli 
1645  gab  die  Veranlassung.  Bereits  1654  erregte  G  u  e  r  i  c  k  e  grosses 
Aufsehen  mit  seinen  Versuchen  vor  dem  Kaiser  und  versammelten  Fürsten 
auf  dem  Reichstage  zu  Regensburg.  Robert  Boyle  brachte  die  ersten 
Verbesserungen  an  der  Luftpumpe  an,  namentlich  die  Kolbenstange  durch 
ein  Getriebe  zu  bewegen.  Dionysius  Pap  in  1674  führte  den 
Teller  ein.  Senguerd  1685  erfand  den  doppelt  durchbohrten  Hahn 
der  einstiefeligen  Luftpumpe,  der  auch  gewöhnlich  nach  ihm  benannt 
wird.  Eine  zweistiefelige Luftpumpe  construirte  um  1709  Hawskbee. 
Einstiefelige  Luftpumpen  mit  doppelter  Wirkung  herzustellen  unternahm 
zuerst  1791  Schräder,  doch  sind  diese  nicht  recht  in  Gebrauch  ge- 
kommen. Andere  Einrichtungen  können  wir  hier  übergehen,  da  sie  von 
minderem  Belange  sind.  Ebenso  genügt  es  wegen  der  hydraulischen 
Luftpumpe  auf  Art.  Quecksilberluftpumpe  zu  verweisen. 

C.  Von  den  mit  der  Luftpumpe  anzustellenden  Experimenten  er- 
wähnen wir  nur  einige. 

Die  Gu  er  icke' sehen  Ilalbkugeln  (8.  Art.  Halbkugeln. 
Gu eri cke'sche).  —  Man  binde  eine  aufgeweichte  Blase,  ohne  sie  auf- 
zublasen, luftdicht  zu  und  bringe  sie  unter  den  Recipienten ,  so  dehnt  sie 
sich  bei  Verdünnung  aus,  als  ob  sie  mit  Gewalt  aufgeblasen  würde.  — 
Eine  als  Heronsball  eingerichtete  kleine  Flasche  giebt  unter  dem  Reci- 
pienten bei  Luftverdünnung  einen  Wasserstrahl.  —  Setzt  man  auf  den 
Teller  luftdicht  einen  unten  und  oben  offenen  Metallcylinder  und  bedeekt 
ihn  luftdicht  mit  einer  Glasscheibe,  so  wird  die  Scheibe  bei  hinreichender 
Luftverdüunung  gesprengt.  —  Eine  statt  der  Glasseheibe  übergespannte 
aufgeweichte  Blase  wird  kesseliormig  eingedrückt.  —  Nimmt  man  einen 
oben  offenen  starken  Glasrecipienten  und  setzt  auf  denselben  luftdicht  einen 
aus  einem  Stücke  gedrehten  Holzbehälter ,  so  wird  Quecksilber,  mit 
welchem  man  denselben  füllt,  beim  Auspumpen  der  Luft  durch  den 
Boden  des  Behälters  hindurchgetrieben  und  bildet  den  sogenannten 
Quecksilberregen.  —  Stellt  man  unter  den  Recipienten  in  einem 
Weingläser  ein  Ei ,  in  dessen  spitzem ,  nach  unten  gestellten  Ende  eine 
kleine  Oeffnung  angebracht  ist,  so  wird  beim  Auspumpen  der  Inhalt  des 
Eies  aus  der  kleinen  Oeffnung  durch  den  Druck  der  am  stumpfen  Ende 
des  Eies  eingeschlossenen  Luft  ausgetrieben.  —  Lauwarmes  Wasser 
zeigt  beim  Auspumpen  unter  dem  Recipienten  die  Erscheinung  des 


Luftpumpe,  hydraulische  —  Luftschifffahrt. 


Kochens ;  ebenso  Schwefeläther  ohne  erwärmt  zn  sein.  —  Unter  dem 
Recipienten  hört  man  den  Schall  einer  Glocke  nicht  mehr  oder  nur 
äusserst  schwach,  wenn  die  Luft  verdünnt  wird.  —  Ein  von  Luft  mög- 
lichst leer  gemachtes  Gefttss  (ein  grosser  Glasballon)  wiegt  weniger,  als 
wenn  er  mit  Luft  gefüllt  ist.  —  Ein  grosser  und  ein  kleiner  Körper, 
z.  B.  eine  verschlossene  hohle  Glaskugel  und  eine  Metallkugel ,  die  an 
einem  Waagebalken  im  Gleichgewichte  stehen ,  zeigen  unter  dem  Reci- 
pienten an  demselben  dies  nicht  mehr,  und  zwar  bekommt  der  grosse 
Körper  um  so  mehr  das  L'ebergewicht ,  je  mehr  die  Luft  verdünnt  wird. 
—  In  stark  verdünnter  Luft  (in  einem  langen  Glasrecipienten  —  Fall- 
röhre (s.  d.  Art.)  — )  fallen  alle  Körper  gleich  schnell,  z.  B.  eine  kleine 
Feder,  ein  Stückchen  Papier  und  ein  Geldstück.  —  Künstliche  Eisbe- 
reitung durch  Verdunstung  von  Schwefeläther  oder  von  Ammoniak  (s. 
Art.  Käl temisch un g). 

In  Bezug  auf  Luftverdichtung  sind  einige  Versuche  bereits  im  Ver- 
laufe dieses  Artikels  angegeben. 

D.  An  Dampfmaschinen,  welche  mit  einem  Condensator  versehen 
sind,  findet  sich  eine  sogenannte  Luftpumpe,  die  aber  eigentlich 
zu  den  Wasserpumpen  gehört.  In  dem  Condensator  wird  der  Dampf 
mittelst  des  Injectionswassers  abgeschreckt  und  in  Wasser  verwandelt, 
abgesehen  von  der  äusseren  Abkühlung  des  Condensators ,  indem  er 
selbst  unmittelbar  in  der  Kaltwassereisteme  steht.  Das  condensirto 
Wasser  wird  durch  eine  Pumpe  aus  dem  Condensator  herausgefördert 
und  gleichzeitig  mit  dem  Wasser  alles,  was  sich  in  demselben  an  Luft, 
Gas  und  Dampf  sonst  noch  ansammelt.  Das  aus  dem  Condensator  dureli 
diese  Pumpe  geschöpfte  W.isser  ist  warm  und  wird  durch  dieselbe 
Pumpe  in  die  Warmwassercisterne  gepresst. 

Luftpumpe,  hydraulische,  s.  Art.  Quecks  über  Inf  t- 
pumpe. 

Luftpumpenbar ometor ,  s.  A  rt.  B  a  r  o  m  e  t  e  r  p  r  o  b  e. 

Luftpyrometer  ist  ein  Pyrometer  (s.  d.  Art.),  welches  aus  einem 
sphäroidischen ,  hohlen  Körper  von  Platin  besteht,  der  mit  einer  feinen 
Röhre  versehen  ist ,  aus  welcher  die  Luft  bei  der  Erhitzung  entweicht. 
Nach  der  Erkaltung  zieht  sich  die  zurückgebliebene  Luft  wieder  zu- 
sammen und  man  kann  alsdann  aus  der  verschwundenen  über  Quecksilber 
aufgefangenen  Luftmenge  die  Temperatur  berechnen,  welche  das  Instru- 
ment angenommen  hatte.  Die  Einrichtung,  welche  Pouillet  dem 
Luftpyrometer  gegeben  hat,  ist  die  zweckmiissigste  (vergl.  Poggend. 
Annal.  Bd.  39,  S.  5o7). 

Luftreiniger,  s.  Radventilator. 

Luftreise.         )  Die  Erfindung  des  Luftballons  regte  den  Ge- 
Luftschifffahrt.  j  danken  an ,  denselben  zum  Reisen  zu  benutzen 
oder  wenigstens  in  demselben  Fahrten  zu  machen.    Dass  der  Mensch 
von  jeher  den  Wunsch  gehegt  hat,  den  Vögeln  gleich  in  der  Luft  herum- 
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fliegen  zu  können ,  zeigt  schon  die  Sage  von  Düdalus  und  Icarus.  Mit 
dem  Luftballon  schien  der  Wunsch  der  Erfüllung  nahe  gebracht  zu  sein. 
Pilatre  deRozier  war  der  Erste ,  welcher  sich  einem  Luftballon 
anvertraute;  der  Ballon  wurde  jedoch  noch  an  einem  Seile  gehalten. 
Haid  darauf  stieg  derselbe  Pilatre  de  Kozier  mit  dem  Marquis 
d'Arlandes  in  einer  freien  Montgolfiere  auf  und  sie  kamen  auch  glücklich 
wieder  nieder  (21.  Novbr.  1783).    Charles  und  Robert  folgten 
dem  Beispiele  (1.  Decbr.  1783)  in  einer  Charliere  ebenfalls  mit  Glück. 
Hierauf  nahmen  die  Luftfahrten  schnell  zu.    Am  7.  Januar  1785  wagte 
der  Franzose  B  1  a  n  c  h  a  r  d  mit  dem  Amerikaner  .1  e  f  f  e  r  i  e  s  schon  eine 
Reise  über  den  Canal  von  Dover  nach  Calais.    Am  15.  Juni  1785  ver- 
unglückten Pilatre  de  R  o  z  i  er  und  Romain  mit  einer  Montgolfiere, 
die  in  Brand  gerieth.    Um  bei  Gefahr  herabzustürzen  das  Leben  zu 
retten,  kam  der  Fallschirm  (s.  d.  Art.)  in  Gebrauch,  den  bereits  1783 
La  Normaud  einer  Untersuchung  unterworfen  hatte.    Ohne  auf  die 
mannigfachen ,  zum  grössten  Theile  nur  der  Schaulust  dienenden  Luft- 
fahrten einzugehen  ,  erwähnen  wir  nur ,  dass  in  Frankreich  eine  Aero- 
iiautensehule  errichtet  wurde ;  dass  die  Franzosen  in  der  Schlacht  bei 
Fleurus  einen  von  Pferden  gehaltenen  Luftballon  benutzten,  in  dessen 
Gondel  Officiere  die  Oesterreicher  beobachteten  und  die  betreffenden 
Mittheilungen  am  Taue  auf  mit  Blei  beschwerten  Zetteln  herabschickten: 
dass  am  24.  August  1804  Biot  und  Gay-Lussae  eine  Luftfahrt  in 
wissenschaftlichen!  Interesse  unternahmen  und  dass  am  IG.  Septbr.  des- 
selben Jahres Gay-L  ussac  dieselbe  wiederholte,  wobei  er  bis  zu  einer 
Höhe  von  3  600  T  o  i  s  e  n  gelangte ;  dass  B  a  r  r  a  1  und  B  i  x  i  o ,  nachdem 
sieam  29.  Juni  1850  von  Paris  aus  eine  missglückte  Fahrt  unternommen 
hatten,  am  27.  Juli  desselben  Jahres  eine  wegen  der  dabei  obwaltenden 
abnormen  Witterungsverhältnisse  an   interessanten  Resultaten  reiche 
Fahrt  ausgeführt  haben;  dass  im  Jahre  1852  von  der  Committe  der 
Sternwarte  zu  Kew  unter  der  Präsidentschaft  des  Colonel  .Svkes  zu 
wissenschaftlichen  Zwecken  Luftschiffahrten  veranstaltet  worden  sind, 
von  denen  die  erste  am  17.  Aug.,  die  zweite  am  26.  Aug.,  die  dritte  am 
21.  Oct.  stattfand.     Trotzdem  nun  seit  der  Erfindung  des  Luftballons 
80  Jahre  vergangen  sind ,  hat  man  doch  nicht  erreicht,  was  man  erwar- 
tete, und  zwar  weil  es  noch  nicht  gelungen  ist,  den  Ballon  zu  steuern. 

Der  Gedanke ,  den  ruhenden  Luftballon  durch  Ruderflügel  zu  be- 
wegen ,  lag  nahe  und  schon  B 1  a  n  c  h  a  r  d ,  die  Gebrüder  Robert  und 
Graf  Zam  becca  ri  haben  in  dieser  Richtung  Versuche  angestellt,  aber 
ohne  ein  günstiges  Resultat  zu  erzielen.  Zam  becca  ri  gebührt  das 
Verdienst,  die  verticale  Steuerung  durch  eine  Montgolfiere  erwiesen  zu 
haben.  Er  bediente  sich  eines  Ballons ,  der  oben  aus  einer  Charlien- 
und  unten  aus  einer  Montgolfiere  bestand ,  aUo  eine  Carolo-Moutgolfiere 
war.  Das  Anzünden  einer  einzigen  Spiritusflamme  genügte  (22.  Aug. 
1804).  den  Ballon  in  wenigen  Secunden  zu  höherem  Steigen  zu  bringeD. 
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während  das  Auslöschen  desselben  ihn  nach  etwa  einer  Minute  zum 
Sinken  brachte.  Die  Regelung  der  verticalen  Bewegung  einer  Carolo- 
Afontgolfiere  ist  also  hinreichend  in  die  Hand  des  Luftschiffers  gegeben. 
Könnte  man  das  Drehen  des  Ballons  verhindern ,  so  wäre  es  auch  mög- 
lich, die  verticale  Bewegung  mit  der  Luftströmung  zu  einer  horizontalen, 
etwa  mit  Hilfe  eines  Segels,  zu  combiniren.  Dies  ist  aber  nicht  zu 
erreichen.  Der  Ballon  schwebt  in  der  Luft  und  wird  von  ihr  fortge- 
führt mit  der  Geschwindigkeit,  welche  sie  selbst  besitzt,  so  dass  der  Luit- 
schiffer von  der  Bewegung  der  Luft ,  falls  sie  nur  gleichmässig  ist ,  gar 
nichts  merkt.  Deshalb  können  Segel  nichts  nützen.  Eine  Möglichkeit 
nach  einer  bestimmten  Richtung  zu  fahren  wäre  gegeben ,  wenn  mau 
darauf  rechnen  könnte,  in  irgend  einer  Höhe  eine  Luftströmung  zu  finden, 
welche  nach  der  betreffenden  Gegend  hingeht.  Daun  brauchte  man  sich 
nur  vertical  bis  zu  dieser  Region  zu  erheben  und  in  der  Strömung  zu 
erhalten.  Selten  wird  man  aber  gerade  eine  Strömung  antreffen,  wie 
sie  gebraucht  wird,  und  daher  bleibt  auch  dies  Mittel  ein  sehr  beschränk- 
tes. Eine  von  der  Windrichtung  abweichende  Bewegung  dem  Ballon  zu 
ertlieilen  wird  nur  durch  mechanische  Mittel  gelingen ,  und  in  dieser  Be- 
ziehung glaube  ich  selbst  das  einzig  wirksame  Mittel  in  PoggendorfFs 
Annalen  angegeben  zu  habeu ,  nämlich  die  Wirkung  der  Raketen  zu  be- 
nutzen. Ich  habe  vorgeschlagen ,  Raketen  mit  fester  Kohlensäure  zu 
füllen ,  diese  an  der  Gondel  anzubringen ,  so  dass  deren  zwei  parallel  an 
einer  um  ein  Centrum  drehbaren  Axe  befestigt  sind ,  und  die  Reaction 
derselben  zu  benutzen,  wo  eine  von  der  Windrichtung  abweichende 
Richtung  einzuschlagen  ist.  Man  würde  diese  Raketen  also  nicht  fort- 
während wirken  lassen,  sondern  nur  in  der  Nähe  des  zu  erreichenden 
Ortes,  während  man  für  die  Hauptfahrt  einen  günstigen  Wind  abwarten 
müsste ,  wie  dies  bei  der  SegelschinTahrt  ebenfalls  nöthig  ist.  Vergl. 
Rakete. 

Luft schweremesser,  s.  Art.  Barometer. 

Luftspiegelung  ist  ein  Phänomen,  welches  bei  einem  unregel- 
mässigeH  Zustande  der  Atmosphäre  eintritt  und  darin  besteht,  dass 
Gegenstände,  die  sich  unter  dem  Horizonte  befinden,  sichtbar,  also  ge- 
wissermassen  gehoben  werden ,  oder  dass  über  dem  Horizonte  befind- 
liche Gegenstände  doppelt,  verzerrt,  umgekehrt,  in  der  Luft  schwebend 
etc.  erscheinen.  Am  häufigsten  ist  die  Luftspiegeluug  über  weiten 
Ebenen,  namentlich  über  grösseren  Sandflächen  und  über  Gewässern. 

Die  deutschen  Seeleute  nennen  das  Phänomen  Kimmung,  die 
englischen  Looming,  die  holländischen  Uppdracht,  die  fran- 
zösischen rairage.  In  Indien  nennt  man  die  Luftspiegelung  C  h  i  1 1  r  a  m , 
d.  h.  Bild,  oder  Sikota,  d.  h.  Schlösser  der  kalten  Zeit;  bei  den 
Arabern  lieisst  sie  Sehr  ab,  d.  h.  geheimnissvolles  Wasser,  auch 
B a c h e r  e  1  A 1  f r i d,  d.  h.  See  des  Teufels,  oder  Bacher  el  Gazal. 

Am  bekanntesten  ist  die  Erscheinung  geworden  durch  die  fran- 
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zösisehe  Expedition  nach  Aegypten  1798,  wo  Monge  dieselbe  einer 
wissenschaftlichen  Behandlung  unterwarf,  wiewohl  schon  vorher  Büsch 
(1783),  Gruber  (1787)  und  in  Amerika  Andrew  Ellicot  (1787) 
dem  Gegenstande  ihre  Aufmerksamkeit  geschenkt  hatten.  Um  die  Er- 
scheinung näher  zu  charakterisiren ,  theilen  wir  zunächst  mit,  wie  die- 
selbe in  Aegypten  auftrat. 

Der  Boden  von  Unter  -  Aegypten  bildet  eine  vollkommen  horizon- 
tale Ebene ,  deren  Einförmigkeit  nur  durch  wenig  erhöhte  Hügel  unter- 
brochen wird ,  auf  welchen  Dörfer  liegen,  die  auf  diese  Weise  gegen  die 
Ueberschwemmungen  des  Nils  geschützt  sind.  Am  Morgen  und  Abend 
erscheinen  die  Gegenstände  in  ihrer  natürlichen  Lage  und  Entfernung ; 
wenn  aber  die  Oberfläche  des  Bodens  durch  die  Sonne  stark  erhitzt 
worden  ist,  so  scheint  in  der  Ferne  das  Land  von  einer  grossen  Wasser- 
masse bedeckt  zu  sein.  Die  Dörfer  erscheinen  als  Inseln  in  einem 
grossen  See  und  unter  jedem  Dorfe  wird  sein  umgekehrtes  Bild  sichtbar, 
ein  Bild,  welches  um  so  täuschender  ist,  da  der  feste  Boden  ver- 
schwimmt und  selbst  das  Himmelsgewölbe  sich  wie  in  einer  Wasser- 
masse spiegelt.  Die  französischen  Soldaten ,  in  der  sengenden  Hitze 
von  Durst  gequält,  rechneten  auf  Erquickung  und  Labung  beim  An- 
blicke dieser  grossen,  klaren  Wassermasse,  in  welcher  Dörfer  und 
Palmen  sich  spiegelten ;  aber  je  näher  man  kam ,  desto  mehr  entfernten 
sich  die  Grenzen  dieser  scheinbaren  Ueberschwemmung ;  der  um  das 
Dorf  liegende  See  zog  sich  zusammen ,  endlich  verschwand  er  ganz  und 
die  Täuschung  wiederholte  sich  bei  einem  entfernter  liegenden  Dorfe. 

Wenn  eine  Luftspiegelung  in  der  eben  angegebenen  Weise  statt- 
finden soll ,  wenn  wir  also  unter  dem  Gegenstande  sein  verkehrtes  Bild 
sehen  wollen ,  so  ist  jedesmal  erforderlich ,  dass  die  Temperatur  in  der 
Nähe  des  Bodens  bedeutend  wärmer  sei  als  in  einiger  Höhe ,  und  dass 
das  Auge  des  Beobachters  sich  über  der  vorzugsweise  erwärmten  Schicht 
befindet.  Die  Erklärung  beruht  dann  darauf,  dass  ein  Lichtstrahl  bei 
dem  Uebergange  aus  einem  Mittel  in  ein  anderes  weniger  dichtes  sich 
von  dem  Einfallslothe  entfernt ,  und  dass  in  solchem  Falle ,  wenn  der 
Grenz winkel  überschritten  wird,  statt  der  Brechung  Reflexion,  d.  h. 
Spiegelung  eintritt  (s.  Art.  Brechung.  A.  I.).  Dringt  nun  ein  Licht- 
strahl nach  und  nach  in  immer  wärmere ,  also  in  immer  weniger  dichte 
Luftschichten ,  so  tritt ,  je  mehr  er  sich  dem  Boden  nähert ,  ein  Moment 
ein ,  bei  welchem  der  Strahl  zu  schräg  auffällt ,  als  dass  er  noch  ge- 
brochen werden  könnte ,  so  dass  nun  der  Strahl  reflectirt  wird ,  wieder 
empor  geht  und  dabei  in  dichtere  Schichten  eindringend  in  das  Auge 
eines  über  die  warme  Schicht  hinausragenden  Beobachters  gelangen 
kann,  sodass  dieser  nun  zwei  Bilder  erblickt,  nämlich  eines  aufrecht  und 
wirklich  oder  reell ,  erzeugt  durch  die  direct  kommenden  Strahlen  .  das 
.  andere  umgekehrt  und  nur  scheinbar  oder  unreell,  gebildet  von  den 
Strahlen,  welche  auf  die  eben  angegebene  Weise  reflectirt  wurden. 
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Die  Luftspiegelung  tritt  nicht  immer  in  der  angegebenen  Regel- 
mässigkeit auf:  bald  zeigt  sieh  das  zweite  Bild  unter  dem  wahren;  bald 
sieht  man  beide  Bilder  neben  oder  vor  einander,  in  einigen  Fällen  in 
einander  fliessend ,  in  anderen  weit  von  einander  abstehend ;  bald  sind 
die  Bilder  wie  in  der  Luft  schwebend.  Ks  lassen  sich  alle  diese  bizarren 
und  seltsamen  Refractionsspiele  durch  auf-  und  absteigende  Luftströme, 
ebenso  wie  durch  Ungleichheiten  in  der  Dichte  und  der  Temperatur  der 
Luftschichten  erklären. 

Als  ein  interessantes  Beispiel  erwähnen  wir  noch  folgendes :  Von 
Ramsgate  aus  sieht  man  bei  gutem  Wetter  die  Spitzen  der  vier  höchsten 
Thürrae  des  Schlosses  von  Dover ,  während  der  Rest  des  Gebäudes  von 
einem  Hügel  verdeckt  wird.  Am  6.  August  1806,  abends  gegen  7  Uhr, 
erblickte  Vince  nicht  nur  wie  gewöhnlich  die  vier  Schlossthttrme,  son- 
dern das  ganze  Schloss  in  allen  seinen  Theilen  bis  zum  Boden  hin;  auch 
sah  es  aus ,  als  ob  es  auf  der  Ramsgate  zu  liegenden  Seite  des  Hügels 
sich  befände. 

In  den  Polargegenden  zeigt  sich  die  Luftspiegelung  unter  anderen 
Bedingungen  als  in  den  heissen  Gegenden  ebenfalls  unter  den  selt- 
samsten Formen.  Scoresby  hat  namentlich  viele  Luftspiegelungen 
in  den  Gewässern  Grönlands  zu  beobachten  Gelegenheit  gehabt.  Ein- 
mal erblickte  er  das  deutliche  verkehrte  Bild  eines  Schiffes  am  klaren 
Himmel ,  während  das  Schiff  selbst  jenseits  des  Horizontes  war.  Das 
Bild  war  so  scharf  begrenzt,  dass  Scoresby,  als  er  es  mit  einem 
Fernrohre  betrachtete,  jedes  Segel,  die  ganze  Gestalt  des  Schiffes  und 
die  eigenthtlmliche  Bauart  desselben  unterscheiden  konnte  und  es  als 
das  Schiff  seines  Vaters  erkannte,  welches,  wie  sich  hinterher  durch 
Vergleichung  der  Schiffsrechnung  ergab,  nahe  30  Seemeilen  entfernt 
und  etwa  17  Meilen  jenseits  des  eigentlichen  Horizontes,  jedenfalls  meh- 
rere Meilen  jenseits  der  Grenze  des  unmittelbaren  Sehens  war.  Ist  die 
Oberfläche  der  See  bei  sonst  hellem  Wetter  viel  kälter  als  die  atmo- 
sphärische Luft,  so  wird  die  der  See  nächste  Luftschicht  vorzugsweise 
kalt  und  die  Dichtigkeit  der  Luft  nimmt  von  der  See  an  aufwärts  in 
stärkerem  Masse  als  gewöhnlich  ab.  Befindet  sich  nun  das  Auge  eines 
Beobachters  in  der  kalten  Schicht,  so  ist  es  möglich,  dass  von  einem 
ebenfalls  in  der  kalten  Schicht  befindlichen  Gegenstande  Lichtstrahlen 
so  in  dasselbe  gelangen,  dass  dadurch  ein  umgekehrtes  Bild  des  Gegen- 
standes oberhalb  desselben  in  der  Luft  zum  Vorschein  kommt.  Die  von 
dem  Gegenstande  ausgehenden ,  schräg  nach  oben  gerichteten  Licht- 
strahlen treten  nämlich  in  immer  dünnere  Luftschichten  und  es  tritt  nun 
derselbe  Vorgang,  nur  nach  oben  hin  ein,  wie  im  ersten  Falle  nach 
unten.  Es  ist  sogar  möglich ,  dass  man  oberhalb  des  umgekehrten 
Bildes  noch  ein  zweites  Bild  erblickt,  welches  den  Gegenstand  in  seiner 
natürlichen  Stellung  zeigt. 

Seit  man  auf  die  Luftspiegelung  aufmerksamer  geworden  ist ,  hat 
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man  die  Erscheinung  sehr  häufig  wahrgenommen ,  sogar  B  i  x  i  o  bei 
seiner  Luftfahrt  (s.  Art.  L  u  f  t s c h  i  f  f  f a  h r  t )  vom  Luftballon  aus  über 
den  Wolkeu.  Ich  selbst  habe  einmal  eine  der  selteneren  Arten  nach 
einem  starkeu  Gewitter  an  der  Sonne  wahrgenommen  (29.  Juli  1855). 
Mein  Schatten  und  der  meiner  Begleiter  war  doppelt  und  als  wir  un8 
umkehrten,  erblickten  wir  zwei  helle  klare  Sonnen  vertical  übereinander, 
etwas  über  einen  Sonnendurchmesser  von  einander  abstehend.  Die 
Sonne  stand  schon  niedrig  und  die  untere  Luftschicht,  in  welcher  wir 
auf  einer  Höhe  standen,  war  nach  dem  Regen  stark  abgekühlt  (Poggend. 
Aunal.  Bd.  98,  S.  042).  Eine  ähnliche  Erscheinung  haben,  so  weit 
es  mir  bekannt  ist,  nur  Biot  und  Arago  bei  der  von  ihuen  in  Spanien 
ausgeführten  Gradmessung  beobachtet ,  indem  sie  das  Licht  der  Signal- 
Reverbereu  doppelt ,  mitunter  sogar  dreifach  und  vierfach  vertical  über- 
einander im  Fernrohre  wahrnahmen. 

Auf  Einzelheiten  besonderer  Fülle  können  wir  hier  nicht  eingehen ; 
es  muss  hier  das  allgemeine  Princip,  auf  welchem  die  Erscheinung  be- 
ruht, genügen.  Wegen  der  FataM Organa  vergl.  den  besonderen 
Artikel;  ausserdem  enthält  Artikel  Strahlenbrechung,  astro- 
nomische, noch  Einiges. 

Luftständer  nennt  man  den  Luftbehälter  bei  Wasserleitungen ,  in 
welchem  sich  die  im  Wasser  enthaltene  Luft  ansammelt.  Bei  Röhren- 
leitungen sammelt  sich  die  Luft  in  den  rückenförmigen  Krümmungen 
an ,  da  sie  nach  oben  steigt.  Das  NYasser  kanu  hierdurch  vollständig 
am  Fliesaeu  gehindert  werden  und  daher  ist  die  Luft  von  Zeit  zu  Zeit 
zu  entfernen.  Mau  bringt  au  der  höchsten  Stelle  der  Krümmung  eiuen 
durch  einen  Hahn  absperrbaren  Behälter  an,  der  oben  einen  luftdicht 
aufgeschraubten  Deekel  hat.  Ist  die  Leitung  im  Gauge,  so  ist  der  Hahn 
geöffnet;  soll  aber  der  Luftständer  in  Ordnung  gebracht  werden,  so 
wird  er  geschlossen ,  der  Deckel  geöffnet  und  Wasser  eingefüllt ,  hierauf 
der  Deckel  wieder  aufgesetzt  und  der  Hahn  geöffnet. 

Luftstrom  ,  s.  Art.  Wind  und  Ausf  1  uss.  B. 

Lufttemperatur,  s.  Art.  Isothermen  und  Klima.  Hier  be- 
merken wir  nur  noch,  dass  die  Temperatur  der  Luft  an  einem  schattigen 
Orte  und  nicht  unter  Bestrahlung  des  Thermometers  durch  die  Sonne 
gemessen  werden  muss. 

Luftthermometer  heisst  ein  Thermometer  (&.  d.  Art.),  dessen 
thermometrische  Substanz  Luft  ist.  Eiu  solches  war  das  Drebbel'sche 
Thermometer,  welches  aus  einer  an  dem  einen  Ende  mit  einer  Kugel 
versehenen  Glasröhre  bestand ,  die  mit  der  Oeffnung  in  eiuem  Gef  üsse 
mit  Flüssigkeit  stand,  so  dass  sie  selbst  noch  theilweis  mit  derselben  ge- 
füllt war.  Wurde  die  Luft  iu  der  Kugel  erwärmt ,  so  erniedrigte  sich 
der  Stand  der  Flüssigkeit  in  der  Röhre ,  wurde  die  Luft  hingegen  abge- 
kühlt, so  erhöhte  sieh  derselbe.  Ein  zweites  derartiges  Instrument  war 
das  Fludd'sche,  bei  welchem  eine  eben  solche  Röhre  unten  umgebogen 
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in  eine  Erweiterung  endigte,  ähnlich  dem  Phiolenbarometer.  Die 
Wirkung  war  dieselbe.  Beide  Instrumente  sind  unbrauchbar ,  da  sie 
dem  Drucke  der  Luft  unterworfen  sind,  von  dem  man  allerdings  bei 
ihrer  Erfindung  noch  nichts  wnsste.  Das  erste  wahre  Luftthermometer 
nach  Kenntniss  des  äusseren  Luftdrucks  war  von  Araontons.  Es 
war  ein  Phiolenbarometer ,  aber  die  Röhre  ht  nicht  geschlossen ,  wohl 
aber  die  noch  mit  Luft  gefüllte  Kugel.  Dies  Instrument  war  seit  1702 
bekannt,  aber  wegen  seiner  Länge  von  über  28  Zoll  sehr  unbequem ; 
überdies  veränderte  sich  auch  an  ihm  der  Stand  nicht  blos  mit  der 
Temperatur,  sondern  auch  mit  dem  Luftdrücke.  Deshalb  trug  Araon- 
tons die  »Scala  desselben ,  welche  dem  Lnftvolumen  unmittelbar  pro- 
portional sein  sollte ,  auf  ein  Weingeistthermometer.  —  Das  Luftther- 
mometer verdient  eigentlich  vor  allen  anderen  in  seinen  Angaben  den 
Vorzug,  da  man  ftlr  die  verhältnissmässig  engen  Grenzen,  innerhalb 
deren  sich  die  Temperatur  an  der  Erdoberfläche  bewegt ,  die  Ausdeh- 
nung der  Gase  allein  durch  die  Wärme  bedingt  annehmen  kann  und 
man  also  in  derselben  ein  genaues  Mass  für  die  Wärmeveränderungen 
hat.  Die  Angabe  des  Luftthermometers ,  oder  die  scheinbare  Ausdeh- 
nung der  Luft  in  einem  sich  nach  einem  eigenen  Gesetze  ausdehnenden 
Glasgef ässe ,  würde  also  nur  wegen  der  Ausdehnung  des  Glasgefässes 
zu  corrigiren  sein ,  um  wahren  Thermometergraden  zu  entsprechen ,  da 
man  den  Einfluss  des  veränderlichen  Luftdrucks  durch  Verschliessnng 
des  Instrumentes  beseitigen  kann.  Da  man  der  Bequemlichkeit  wegen 
Weingeist-  und  Quecksilberthermometer  doch  vorzieht,  so  ist  eigentlich 
bei  diesen  eine  Reduction  auf  Grade  des  Luftthermometers  nöthig.  Eine 
solche  Vergleichung  giebt  für  das  Quecksilbertherraometer  nach  Reg- 
naul t  folgende  Resultate : 


Thermometer 

Thermometer 

Lnft  Quecksilber 

Lnft 

Quecksilber 

0°  0° 

250 

250,3 

50  5o,2 

300 

301,2 

100  100,0 

325 

326,9 

150  150.0 

350 

353,3 

200  200,0 

Es  eilt  also  das  Quecksilbertherraometer  dem  Luftthermometer  erst  bei 
höheren  Graden  beträchtlich  vor.  Weingeistthermometer,  die  mit  Wein- 
geist von  36°  B.  oder  mit  reinerem  von  40°  gefüllt  sind,  haben  nach 
P  o  u  i  1 1  e  t  unter  dem  Gefrierpunkte  einen  regelmässigen  und  mit  dem 
Lufttherraometer  vollkommen  übereinstimmenden  Gang. 

Luftventil  nennt  man  ein  Sicherheitsventil,  welches  das  Zer- 
drücken eines  Dampfkessels  oder  eines  Ofens  bei  der  Dampfheizung 
durch  den  äusseren  Atmosphflrcndriick  bei  eintretender  Abkühlung  ver- 
hindern soll.  Das  Luftventil  öffnet  sich  nach  innen ,  so  dass  Luft  von 
aussen  einströmen  kann.  Bei  Dampfkesseln  kommen  sie  nur  bei  Nie- 
derdruckkesseln mit  sehr  schwachen  Wanden  und  sehr  labiler  Form  vor. 
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Luftverdichtung  j8<  Art.  Luftpump e. 
Luft verdün nung ) 

Luftwaage  wird  liier  und  da  das  Barometer  (8.  d.  Art.)  genannt. 

Luftwiderstand  nennt  man  den  Kraftaufwand  oder  Kraftverlust, 
welcher  sich  bei  der  Bewegung  eines  Körpers  in  der  Luft  geltend  macht, 
um  die  Lufttheilchen  aus  ihrer  Stelle  zu  schieben.  Es  zeigt  sich  dieser 
Widerstand  z.  B.  in  dem  ungleich  schnellen  Fallen  von  Körpern,  die  gleiches 
Volumen,  aber  verschiedene  Dichtigkeit  besitzen,  während  sie  im  leeren 
Kaume  mit  gleicher  Geschwindigkeit  sich  bewegen ,  da  die  Schwerkraft 
für  alle  Körper  gleich  gross  ist,  indem  im  luft erfüllten  Kaurae  der  Kraft - 
verlust  zwar  gleich  ist,  aber  der  Rest  an  bewegender  Kraft  bei  dem 
dichteren  Körper  grösser  bleibt.  Ebenso  ist  dieser  Widerstand  die  Ur- 
sache davon ,  dass  ein  vertical  aufwärts  geworfener  Körper  nicht  so 
hoch  steigt ,  als  er  theoretisch  steigen  müsste ,  und  dass  er  nicht  mit 
seiner  Anfangsgeschwindigkeit  wieder  unten  ankommt.  Ebenso  ist  die 
Abweichung  der  ballistischen  Curve  von  der  Parabel  hierin  bedingt  etc. 
Es  gelten  für  den  Widerstand  der  Luft  im  Allgemeinen  dieselben  Ge- 
setze wie  für  tropfbarflüssige  Körper  (vergl.  Widerstand  des  Mit- 
tels) und  erwähnen  wir  hier  nur,  dass  der  Widerstand  der  Luft  sich 
im  Quadrate  der  Geschwindigkeit  steigert.  Hierin  hat  z.  B.  die  Er- 
scheinung ihren  Grund,  dass  ein  fallender  Körper,  obgleich  er  in  Folge 
der  aufangs  grösser  werdenden  Geschwindigkeit  eine  grössere  bewegende 
Kraft  erhält,  doch  immermehr  —  wenn  er  nur  einen  ausreichenden  Fall- 
rauin  durchfüllt  —  eine  gleichförmige  Bewegung  annimmt.  Hierauf  be- 
ruht der  Nutzen  des  Fallschirms  (s.  d.  Art.). 

Luftzunder ,  eine  Substanz ,  die  sich  von  selbst  an  der  Luft  ent- 
zündet.   Vergl.  Art.  Pyrophor. 

Luftzug.  Vergl.  wegen  des  Luftzuges  im  Schonisteiue  Art.  Hei- 
z  u  n  g.    Die  Strömung  der  Luft  wird  durch  Temperatnrverschiedenheit 

herbeigeführt ,  wie  man  sich  zur  Winterszeit  in  einer  Thür ,  welche  ein 
gebeiztes  und  kaltes  Zimmer  verbindet ,  überzeugen  kann ,  indem  ira 
oberen  Theile  derselben  ili<-  Flamin»'  einer  Kerze  nach  dem  kalten  und 
im  unteren  Theile  Dach  dein  warmen  Zimmer  hin  abgelenkt  wird  .  weil 
oben  die  wanne  Luft  zu  dem  kalten  Zimmer  abfliesst  und  unten  die  kalt- 
Luft  in  «las  wanne  Zimmer  einströmt. 

Lumda  oder  Meniscus  nennt  man  häutig  ein  concav - couvexes 
Linsenglas  (s.  d.  Art.),  weil  es  im  Profil  mit  der  Mondsichel  Aehnlich- 
keit  hat. 

Lupe  s.  Art.  L  o  u  p  e. 

Lutiren  beisst  kitten. 

Lutum  bedeutet  Kitt  (s.  d.  Art.). 

Lydischer  Stein,  eine  Varietät  des  Kieselschiefers,  die  als  Probir- 
st ein  verwendet  wird. 


Lynkurer  —  Magnet. 
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Lynkurer  heisst  bei  Theophrast  von  Eresus  eiu  Stein,  der 
ebenso  wie  der  Bernstein  electrisch  sich  verhalten  soll.  Es  ist  unter 
diesem  Namen  unser  Hyacinth  verstanden. 


M. 

Maass,  s.  Art.  Mass. 

Maceriren  heisst  weich  oder  mürbe  machen.  Mau  nennt  mace- 
riren  namentlich  das  Einweicheu  von  Substanzen  in  einer  Flüssigkeit 
ohne  Temperaturerhöhung,  um  eiue  Extraction  zu  bewirken. 

Maelstrom ,  s.  Art.  M  a  h  1  s  t  r  o  m. 

Mäuseregen  beruht  wohl  auf  einer  Täuschung ,  und  dürfte  das  zu 
manchen  Zeiten  schaaren weise  Vorkommen  der  Mäuse  auf  den  Feldern 
dazu  Veranlassung  gegeben  haben ,  wo  sie  wie  herabgereguet  sich  ein- 
stellen. 

Magazin,  magnetisches,  nennt  man  eine  Vereinigung  von 
Magnetstäben  oder  Hufeisenmagneten ,  so  dass  sie  in  ihrer  Gesammt- 
wirkung  einen  einzigen  stärkeren  Magnet  vertreten.  Bildet  man  ein 
solches  Magazin  aus  Hufeisenmagneten ,  so  legt  man  einen  Hufeisen- 
magnet  zwischen  zwei  ganz  gleichgestaltete,  aber  in  deu  Schenkeln 
etwas  kürzere,  auf  jeden  von  diesen  wieder  einen  noch  kürzeren  u.  s.  f. 
Diese  einzelnen  Magnete  nennt  man  Lamellen.  Durch  messingene 
Schrauben  oder  Bänder  wird  das  Ganze  zusammengehalten.  Hierbei 
kommt  es  darauf  an,  dass  die  einzelnen  Lamellen  unter  einander  iu  mög- 
lichst genaue  Berührung  kommen.  —  Magazine  aus  Stäben  macht  man 
in  ähnlicher  Weise ,  indem  man  sie  auch  durch  messingene  Bänder  ver- 
einigt, oder  man  hält  sie  an  ihren  Enden  durch  vorgelegte  Schuhe  von 
weichem  Eisen  zusammen.  Den  mittelsten  Stab  macht  man  auch  hier 
gewöhnlich  am  längsten. 

Magdeburger  oder  Guericke'sche  Halb  kugeln,  s.  Art. 
Halbkugeln. 

Magie,  natürliche,  s.  Art.  Zauberkunst. 

Magis tral,  s.  Art.  Mistral. 

Magnet  heisst  ein  Körper ,  welcher  Eisenfeile  und  bei  stärkerer 
Kraft  selbst  grössere  Eiseustüeke  anzieht  und  nach  eingetretener  Be- 
rührung festhält,  ausserdem  aber  bei  freier  Beweglichkeit,  sobald  er 
zur  Kühe  gekommen  ist,  eine  bestimmte  Lage  gegen  die  Himmelsgegen- 
den annimmt.  Schon  im  Alterthume  kannte  man  die  magnetische  Ein- 
wirkung auf  Eisen.     Au  dem  sogenannten  Magneteisensteine,  einem 
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Eisenerze  und  zwar  Eisenoxyduloxyd,  soll  man  zuerst  die  Wahrnehmung 
gemacht  haben,  nnd  da  diese  Beobachtung  zuerst  an  dem  in  der  Nähe  der 
Stadt  Magnesia  in  Kleinasien  vorkommenden  Steine  geschehen  sein  soll 
so  schreibt  man  daher  auch  das  Wort  Magnet.  Dieser  Stein  findet  sich 
in  allen  Erdtheilen ,  namentlich  in  Schweden  in  grosser  Menge ,  doch 
muss  er  erst  längere  Zeit  der  atmosphärischen  Luft  ausgesetzt  gewesen 
sein,  wenn  er  die  magnetische  Kraft  äussern  soll.  Einen  so  ohne  künst- 
liche Behandlung  mit  der  magnetischen  Kraft  begabten  Körper  nennt 
man  einen  natürlichen  Magnet ,  während  ein  künstlicher  Mag- 
net erst  durch  eine  gewisse  Behandlung,  durch  das  sogenannte  Mag- 
netisiren  (s.  d.  Art.),  mit  der  magnetischen  Kraft  ausgerüstet  wird. 
Künstliche  Magnete  verfertigt  man  gewöhnlich  aus  gehärtetem  Stahle 
und  giebt  ihnen  die  Form  von  Stäben  oder  Hufeisen.  Wegen  der  sonstigen 
Phänomene,  die  man  an  den  Magneten  beobachtet  hat,  vergl.  Art. 
Magnetismus. 

Magnet ,  c  e  y  1  o  n  s  c  h  e  r ,  ist  nichts  anderes ,  als  der  sich  durch 
seine  thermoelectrischen  Eigenschaften  auszeichnende  Turmalin  (s. 
d.  Art.). 

Magnet,  temporärer,  s.  Art.  Electromagnet  und  Elec- 
trod  vnainik.  B. 

Magnetaxe  heisst  die  gerade  Linie,  welche  den  Nord-  und  Südpol 
eines  Magnets  verbindet. 

Magneteisenstein  ist  ein  Eisenerz,  nämlich  Eisenoxyduloxyd,  wel- 
ches sich  dadurch  auszeichnet,  dass  es  durch  langes  Liegen  in  der  atmo- 
sphärischen Luft  magnetische  Kräfte  erhält.    Vergl.  Art.  Magnet. 

Magnetelectricität,  s.  Art.  Magnetoelectricität. 

Magnet  im  eter ,  s.  Art.  Magnetometer. 

Magnetisch ,  dem  Einflüsse  des  Magnetismus  unterworfen.  Vergl. 
die  Artikel ,  auf  welche  sich  die  nähere  Bezeichnung  bezieht ,  z.  B.  De- 
clination,  Neigung,  Magazin  etc. 

Magnetiseur,  s.  Art.  Mesmerismus. 

Magnetisiren  )  nennt  man  das  Verfahren,  welches  man  beider 
Magnetisirung )  Herstellung  künstlicher  Magnete  oder  überhaupt 
zur  Hervorbringung  magnetischer  Einwirkungen  befolgt.  Es  giebt  der 
Methoden  mehrere.  —  Das  Magnetisiren  durch  den  sogenannten  ein- 
fachen Strich  besteht  darin,  dass  man  den  einen  Pol  eines  Magnets, 
z.  B.  den  Nordpol,  auf  die  Mitte  des  zu  magnetisirenden  Stahlstabes 
setzt  und  damit  bis  an  das  Ende  oder  noch  etwas  darüber  hinausstreicht. 
Dies  wiederholt  man  öfter,  und  behandelt  dann  ebenso  die  andere  Hälfte 
mit  dem  anderen  Pole  (Süd pole)  des  Magnets.  Es  ist  stets  nach  der- 
selben Richtung  zu  streichen.  Das  Ende,  welches  mit  dem  Nordpole 
gestrichen  wurde ,  erhält  hierbei  den  Südpol  und  das  andere  den  Nord- 
pol. —  Der  Doppelstrich  (s.  d.  Art.)  besteht  darin,  dass  man  auf 
die  Mitte  des  zu  magnetisirenden  Stabes  die  ungleichnamigen  Pole  zweier 
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Magnete  so  aufstellt ,  dass  zwischen  ihnen  noch  ein  kleiner  Abstand  sich 
befindet,  den  man  leicht  dnrch  ein  Stückchen  Holz  oder  Blei  unverändert 
erhalten  kann.  Man  bewegt  hierauf  beide  Pole  nach  demselben  Ende  hin  und 
ohne  abzusetzen  wieder  zurück  bis  an  das  andere  Ende.  Dies  Hin-  und 
Herstreichen  wiederholt  man  mehrmals  und  hebt  in  der  Mitte  zuletzt  die 
Pole  schnell  ab.  Auch  ein  Hufeisenmagnet ,  dessen  Pole  nahe  anein- 
ander stehen,  ist  zur  Ausführung  bequem.  Vortheilhaft  ist  es  bei  dem 
Doppelstriche  mit  Magnetstäben ,  diesen  gegen  den  zu  magnetisirenden 
Stab  eine  Neigung  von  15  —  20  Grad  zu  geben,  auch  die  Enden  des 
Stabes  auf  weiche  Eisensttlcke  oder  noch  besser  auf  die  entgegengesetzten 
Pole  zweier  kräftiger  Magnete  zu  legen.  Um  Hufeisenmagnete  zu  mag- 
netisiren  verfährt  man  ebenso,  indem  man  von  der  Krümmung  aus 
streicht.  —  Als  eine  Abänderung  des  Doppelstrichs  ist  der  Kreis- 
strich anzusehen.  Bei  demselben  werden  v  i  e  r  Stehlstäbe  oder  ab- 
wechselnd zwei  Stahlstäbe  und  zwei  Eisenstäbe  so  zusammengelegt,  dass 
sie  ein  Quadrat  oder  Rechteck  bilden.  Hierauf  setzt  man,  wie  bei  dem 
Doppelstriche,  zwei  ungleichnamige  Magnetpole  auf  einen  Stab  und  fthrt 
sie  mehrmals  in  derselben  Richtung  ringsherum.  Auf  dieselbe  Weise 
kann  man  ein  einziges  Hufeisen,  wenn  man  einen  Anker  vorlegt,  und 
zwei  mit  ihren  Endflächen  an  einander  gelegte  Hufeisen  magnetisiren. 
Führt  man  den  Kreisstrich  auf  beiden  Seiten  des  zu  magnetisirenden 
Stabes  aus ,  so  ist  die  Wirkung  noch  beträchtlicher.  —  Eine  sehr  zu 
empfehlende  Methode  ist  der  Hoffer'sche  Doppelstrich.  Man 
legt  an  das  zu  magnetisirende  Hufeisen  einen  Anker ,  setzt  die  beiden 
Pole  des  gleich  breiten  Streichmagnets  entweder  auf  die  Enden  auf  und 
streicht  mit  beiden  zugleich  bis  Uber  die  Krümmung,  oder  man  setzt  bei 
der  Krümmung  auf  und  streicht  gegen  die  Enden.  Im  ersten  Falle  sind 
die  Pole  des  neuen  Magnets  gleichnamig  mit  denen  des  Streichmagnets, 
im  zweiten  entgegengesetzt.  Sollen  Stäbe  magnetisirt  werden ,  so  legt 
man  an  beide  Enden  Anker  und  verfährt  ebenso.  Zehn  Striche  reichen 
bei  diesem  Verfahren  aus,  während  man  sonst  wohl  zwanzig  zu 
machen  hat. 

Um  harten  Stahl  zu  magnetisiren,  benutzt  man  auch  den  electrischen 
Strom.  Man  windet  20 — 25  Fuss  etwa  ll  2  Linie  dicken  mit  Seide 
übersponnenen  Knpferdraht  zu  einer  Rolle,  in  welche  der  zu  magneti- 
sirende Stahl  bequem  passt,  so  dass  eine  Drahtrolle  von  1  —  1'  §  Zoll 
Axenlänge  entsteht,  steckt  diese  Rolle  auf  den  Stahl,  leitet  einen  starken 
Strom  durch  und  führt  sie  hierauf  etwa  20  mal  auf  dem  Stahle  wie  bei 
dem  Doppelstriche  bin  und  her,  wobei  man  in  der  Mitte  beginnt  und  anf- 
^  hört,  indem  man  zu  Anfange  die  Kette  sehliesst  und  beim  Aufhören 
plötzlich  öffnet.  Die  Lage  der  Pole  richtet  sich  (vergl.  Electrody- 
n  a  m  i  k)  nach  der  Windung  der  Rolle. 

Durch  den  Entladnngsstrom ,  den  Schlag  einer  Verstärkungsflasche 
(s.  Flasche,  electrische),  Stahlnadeln  zu  magnetisiren,  umwickelt 
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man  eine  enge  etwa  3  Zoll  lange  Glasröhre  dicht  mit  feinem  Kupfer- 
d  i  ahte,  der  mit  Seide  gut  übersponnen  ist,  steckt  ein  Stück  un  magnetischen 
.  Stahldraht  von  der  Läuge  der  Glasröhre ,  z.  B.  eine  Nähnadel  oder  ein 
Stück  einer  Stricknadel ,  in  dieselbe  und  entladet  eine  massige  Flasche 
durch  die  Drahtspirale.  Die  Pole  liegen  der  Ampe re'schen  Regel 
gemäss. 

Auch  dem  Sonnenlichte  hat  man  eine  magnetisireude  Wirkung  zu- 
sehreiben wollen.  Kiess  und  Moser  haben  in  dieser  Beziehung  die 
sorgfältigsten  Untersuchungen  angestellt  und  sind  zu  dem  Schlüsse  ge- 
kommen ,  dass  der  behauptete  Einfluss  des  Sonnenlichtes  seinen  Grund 
in  den  Methoden  habe,  welche  zur  Prüfuug  desselben  angewendet  wor- 
deu  seien. 

Vergl.  überdies  Maguetismus  1.  d.  und  Schluss  von  I. 

Magnetismus  bezeichnet  den  Inbegriff  aller  magneti- 
schen Erscheinungen,  so  dass  man  den  Abschnitt  in  den  physi- 
kalischen Lehrbüchern ,  welcher  von  diesen  handelt .  mit  diesem  Namen 
belegt,  aber  auch  die  Ursache  der  magnetischen  Erschei- 
nung e  n ,  also  die  magnetische  Kraft. 

I.  a)  Ein  Körper,  welcher  Eisenfeile  und  bei  stärkerer  Kraft  selbst 
grössere  Eisenstücke  anzieht  und  nach  eingetretener  Berührung  festhält, 
ausserdem  aber  bei  freier  Beweglichkeit,  sobald  er  zur  Ruhe  gekommen 
ist ,  eine  bestimmte  Lage  gegen  die  Himmelsgegenden  annimmt ,  heisst 
ein  Magnet  (s.  d.  Art.).  Mau  unterscheidet  natürliche  und 
künstliche  Maguete.  Zu  jenen  gehört  der  Magneteisenstein ;  diese 
werden  gewöhnlich  aus  hartem  Stahle  gemacht.  Ausser  diesen  Haupt- 
merkmalen des  Magnets  zeigen  sich  bei  näherer  Untersuchung  noch 
manche  andere  charakteristische  Verhältnisse. 

b)  Hüllt  man  einen  Magnet  iu  Eisen  fei  lspähne  ein  und  nimmt  ihn 
dann  heraus,  so  machen  sich  gewöhnlich  zwei  Stellen  vorzugsweise 
durch  ihre  Anziehungskraft  bemerkbar.  Giebt  mau  dem  Magnete  freie 
Beweglichkeit  durch  Unterstützung  auf  einer  Spitze,  oder  durch  Auf- 
hängen an  einem  ungedrehten  Faden ,  oder  dadurch ,  dass  mau  ihn  auf 
einet  Flüssigkeit  schwimmen  lässt ,  so  ist  es  bei  eingetretener  Ruhe  die 
diese  beiden  Punkte  verbindeude  gerade  Linie ,  welche  gewöhnlich  eine 
Richtung  i  m  A  1 1  g  e  m  e  i  n  e  n  von  Süden  nach  Norden  annimmt.  Man 
nennt  diese  gerade  Linie  die  A  x  e  d  e  8  M  a  g  n  e  t  s  oder  Magnetaxe, 
und  die  beiden  auf  derselben  liegenden  Punkte  die  Pole  desselben, 
namentlich  den  auf  dem  nördlichen Theile  derAxe  liegenden  deu  Nord- 
pol, und  den  auf  dem  südlichen  liegenden  den  Südpol.  Zu  bemerken 
ist  indessen ,  dass  in  französischen  physikalischen  Schriften  die  Bezeich- 
nung für  Nordpol  und  Südpol  —  mit  Rücksicht  auf  den  Maguetismus 
der  Erde  —  gerade  umgekehrt  ist.  Die  zwischen  den  beiden  Polen 
auf  dem  Magnete  liegende  Stelle  ohne  Anziehung  heisst  die  Indiffe- 
renz s  t  e  1 1  e.    Schleift  man  die  beiden  Pole  eines  Magneteisensteines 
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glatt,  legt  an  dieße  Stellen  passende  Eisenplatten  mit  einem  vorspringen- 
den Stollen  und  über  die  letzteren  einen  Eisenstab ,  so  nennt  man  den 
Magnetstein  a  r  m  i  r  t.  Biegt  man  einen  künstlichen  stabförmigen  Mag- 
net (Stabmagnet  oder  Magnetstab)  hufeisenförmig ,  so  dass  man 
an  beide  Pole  ebenfalls  einen  Eisenstab  legen  kann,  so  erhält  man  einen 
Hufeisenmagnet.  Auf  diese  Form  ist  man  durch  eine  Vergleichung 
der  Pole  mit  den  Händen  eines  Menschen  gekommen.  Die  beiden  ent- 
gegengesetzt, in  eine  gerade  Linie  ausgestreckten  Arme  stellen  den  Stab- 
magnet  vor,  die  beiden  nach  vorn,  einander  parallel  gehaltenen  Arme 
den  Hufeisenmagnet,  und  wie  man  mit  beiden  Händeu  zugleich  mehr 
halten  kann ,  als  mit  der  einen ,  so  trägt  auch  der  Hufeisenmagnet  mit 
beiden  Polen  zugleich  mehr  als  der  Stabmagnet  mit  nur  einem.  Das 
die  beiden  Pole  eines  Hufeisenmagnets  verbindende,  gewöhnlich  mit 
einem  Haken  versehene  Eisen  heisst  der  Anker  des  Magnets. 
Eineu  kleinen,  gewöhnlich  auf  einer  Spitze  schwebenden  Magnet  nennt 
man  eine  Magnetnadel. 

c)  Nähert  man  irgend  einem  Pole  einer  Magnetnadel  un magnetisches 
Eisen ,  so  bewegt  sich  der  Pol  nach  diesem  hin ;  nähert  man  aber  den 
Pol  eines  Magnets,  so  stossen  sich  gleichnamige  Pole  ab  und  nur  un- 
gleichnamige ziehen  sieh  an,  d.  h.  gleichnamige  Pole  sind  feind- 
schaftlich, ungleichnamige  hingegen  freundschaft- 
lich.   Die  Indiftereuzstelle  verhält  sich  wie  unmagnetisches  Eisen. 

d)  Nähert  mau  einen  unmagnetischen  Eisenstab  einem  Pole 
eines  Magnets ,  oder  bringt  man  ihn  mit  demselben  in  Berührung ,  so 
wird  er  ebenfalls  magnetisch  und  zwar  so ,  dass  das  genäherte  Ende 
einen  ungleichnamigen ,  das  abgewendete  einen  gleichnamigen  Pol  er- 
hält. Entfernt  mau  das  Eisen  wieder,  so  verschwinden  die  Magnetpole 
in  demselben,  wenn  nicht  gauz,  so  doch  bis  auf  eineu  kleinen  liest. 
Nimmt  man  Stahl  statt  des  Eiseus ,  so  zeigt  sich  bei  Annäherung  und 
Berührung  dasselbe,  aber  nach  der  Entfernung  behält  der  Stahl  die  her- 
vorgerufenen Pole,  weshalb  man  die  künstlichen  Magnete  auch  nicht  aus 
Eiseu,  sondern  aus  Stahl  anzufertigen  hat.  —  Mau  nennt  diese  Erschei- 
nung die  magnetische  V  e  r  t  h  e  i  1  u  n  g. 

e)  Bricht  man  einen  Magnet  an  der  Indiftereuzstelle  durch,  so 
zeigen  sich  an  der  Bruchstelle  ebenfalls  Pole,  und  zwar  tritt  an  einer 
jeden  der  ungleichnamige  Pol  desjenigen  auf,  welcher  an  dem  anderen 
Ende  des  betreffenden  Stückes  bereits  vorhauden  war. 

f)  Bringt  man  in  der  Richtung  der  Axe  eiuer  Magnetnadel  ein 
Stück  Eisen  in  die  Nähe  des  einen  Poles ,  und  lässt  man  hierauf  die  aus 
ihrer  Ruhelage  gezogene  Nadel  los ,  so  macht  sie  bei  demselben  Aus- 
schlagswinkel  in  derselben  Zeit  um  so  mehr  Schwingungen,  je  näher  das 
Eisen  dem  Pole  ist.  Dasselbe  zeigt  sich,  wenn  man  au  die  Stelle  des 
Eiseus  den  ungleichnamigen  Pol  eines  Magnets  bringt.  Genaue  Mes- 
sungen, namentlich  mittelst  der  C  o  u  1  o  m  b  'sehen  Drehwaage  (s.  Art. 
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Drehwaage,  magnetische),  haben  zu  dem  Resultate  geführt, 
dass  die  den  magnetischen  Erscheinungen  zu  Grunde  liegende  Kraft  in 
dem  Verhältnisse  abnehmend  wirkt ,  wie  die  Quadrate  der  Entfernungen 
zunehmen. 

g)  Die  magnetische  Kraft  wirkt  auch  auf  Eisen  und  Magnete 
durch  andere  Körper  hindurch ,  wenn  dieselben  nicht  zu  dick  sind,  z.  B. 
durch  eine  Schiefertafel, Glasscheibe,  Pappe,  Messingblech  etc.;  nur  eine 
dazwischen  befindliche  Eisenplatte  hebt  die  Wirkung  auf. 

Diese  Erscheinungen  kann  man  die  Grundphänomene  des 
Magnetismus  nennen.  Sie  bieten  uns  einen  Anhalt,  um  uns  über  das 
Wesen  der  dabei  zu  Grunde  liegenden  Ursache  eine  Vorstellung  zu 
machen.  Wir  gehen  jetzt  hierzu  über  und  bemerken  nur  noch,  dass 
zur  Anfertigung  der  künstlichen  Magnete,  welche  bei  den  bevorstehenden 
Experimenten  erforderlich  sind,  Art.  Magnetisiren  das  Nöthige  an- 
giebt.  Der  Stahl  muss  in  seiner  inneren  Textur  möglichst  gleichförmig 
sein.  Bis  zur  blauen,  selbst  bis  zur  Wasserfarbe  angelassener  Stahl  hat 
Bich  sehr  gut  bewährt.  Streicht  man  nicht  genau  nach  den  angegebenen 
Vorschriften,  so  erhält  man  leicht  anormale  Magnete,  d.  h.  Magnete, 
bei  denen  die  Pole  nicht  am  Ende  und  die  IndifTerenzstelle  in  der  Mitte 
liegen,  sondern  3  und  noch  mehr  Pole,  sogenannte  Folgepunkte  (s. 
d.  Art.). 

II.  Das  Wesen  des  Magnetismus  zu  ergründen  ist  bis  jetzt 
noch  nicht  genügend  gelungen.    Um  sich  den  Ueberblick  Uber  die  mag- 
netischen Erscheinungen  zu  erleichtern  und  in  dieselben  einen  gewissen 
Zusammenhang  zu  bringen ,  nahm  man  an ,  dieselben  seien  durch  zwei 
besondere  (imponderable)  Flüssigkeiten  bedingt,  von  denen  die  eine 
n o r d m a g n e t i s c h e,  die  andere  südmagnetische  Materie  oder 
Nord-  und  8  ü  d  m  a  g  n  e  t  i  8  m  u  s  genannt  und  jene  kurz  mit  -|-  3/, 
diese  mit  — 3/  bezeichnet  wurde.    Beide  Materien  sollten  in  den  un- 
magnetischen,  aber  des  Magnetismus  fähigen  Körpern  in  gleicher  Menge 
vorhanden  und  gleichmässig  vertheilt  sein.    Die  Theile  jeder  Materie 
hätten  das  Bestreben,  sich  unter  einander  abzustossen,  die  der  verschie- 
denen aber  sich  zu  vereinigen.    Wtlrden  beide  Materien  getrennt ,  so 
dass  sie  an  gewissen  Stellen  in  verschiedener  Menge  vorhanden  seien,  so 
zeige  sich  da,  wo  mehr     M  als  —  M  sei ,  ein  Nordpol ,  und  wo  mehr 

—  M  als  -|-  M  sei ,  ein  Südpol.  Die  Materien  könnten  nicht  aus  den 
Körpern  heraus,  und  ihrer  Trennung  und  ebenso  ihrer  Vereinigung  nach 
erfolgter  Trennung  wirke  eine  besondere  Kraft ,  dieCoercitivkraft 
entgegen,  die  in  verschiedenen  Körpern  von  versehiedenerStärke  sei. 

—  Diese  Theorie  hat  eine  Zeit  lang  ihre  guten  Dienste  geleistet ,  aber 
die  neueren  Forschungen,  namentlich  die  Erscheinungen  des  Eleetromag- 
netismus  haben  sie  als  nicht  ausreichend  herausgestellt.  Wahrschein- 
licher ist,  dass  (s.  I.  e.)  jedes  Massent heilchen  +3/ und — Min  gleicher 
Menge  enthalt,  und  zwar  so ,  dass  jedes  ftir  sich  schon  ein  vollständiger 
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Magnet  ist,  d.  h.  dass  die  eine  Hälfte  desselben  nur  mit  -\-M  und  die 
andere  mit  — M  geladen  ist.  In  einem  Magnete  würden  die  Massen- 
theiJcheii  so  geordnet  sein ,  dass  die  ungleichnamigen  Hälften  einander 
zugekehrt  sind,  wahrend  im  unmagnetischen  Zustande  eine  indifferente 
Anordnung  stattfindet.  Eine  magnetisirende  Kraft  würde  die  Anordnung 
wie  sie  in  einem  Magnete  angenommen  ist ,  herbeizuführen  streben ,  die 
Coercitivkraft  aber  dem  entgegen  wirken.  Zeichnet  man  sich  etwa 
4  Reihen  von  z.  B.  je  1 2  kleinen  zur  Hälfte  dunklen  und  zur  anderen  Hälfte 
weissen  Kreisen  hin,  so  dass  dieselben  zu  je  vier  Uber  einander  stehen, 
so  stellt  dies  einen  Magnet  vor,  wenn  alle  weissen  Hälften,  die  — M  be- 
zeichnen mögen,  nach  der  einen  Seite  hin  liegen ,  und  alle  dunkeln ,  die 
+  3/  andeuten,  nach  der  entgegengesetzten  gerichtet  6ind.  Denkt  man 
sich  die  Zeichnung  irgend  wo  durchschnitten ,  so  dass  die  Reihen  der 
einzelnen  Stücke  gleich  viel  Kreise  enthalten ,  so  ist  die  Anordnung  in 
deu  Stücken  noch  dieselbe  und  man  erhält  also  in  jedem  Stücke  wieder 
einen  Magnet.  Sind  die  Kreise  der  einzelnen  Reihen  in  sich  zwar  noch 
in  derselben  Weise  geordnet ,  liegt  aber  z.  B.  in  der  ersten  und  dritten 
Reihe  die  weisse  Hälfte  nach  Links,  hingegen  in  der  zweiten  und  vierten 
nach  Rechts,  so  veranschaulicht  die  Zeichnung  das  noch  unpolarische 
Eisen,  da  die  in  den  auf  einanderfolgenden  Reihen  magnetischen  Massen- 
theilehen  entgegengesetzt  liegen  und  sich  in  ihrer  Wirkung  aufheben. 
Denkt  man  sich  endlich  die  beiden  Zeichnungen  in  ihrer  Längsrichtung 
einander  genähert ,  so  stellt  dies  die  Einwirkung  eines  Magnetpoles  auf 
noch  unpolarisciles  Eisen  vor.  Ein  Theil  der  Reihen  liegt  dann  bereits 
in  derselben  Anordnung,  wie  bei  dem  Magnete;  in  den  anderen  Reihen 
ist  aber  die  Anordnung  gerade  die  entgegengesetzte.  Die  Einwirkung 
des  genäherten  Magnetpoles  besteht  nun  darin ,  dass  zunächst  das  erste 
Theilehen  der  letztgenannten  Reihen  eine  Drehung  erfahrt ,  um  die  ent- 
sprechende Lage  herbeizuführen ;  so  wie  aber  das  erste  Theilehen  sich 
zu  drehen  beginnt,  muss  das  zweite  etc.  folgen  und  es  werden  mithin  die 
Theilehen  in  diesen  Reihen  auch  mehr  oder  weniger  —  je  nach  der 
Coercitivk  raft  —  in  die  Anordnung  der  bereits  geordneten  Reihen  kommen. 
Je  vollständiger  die  Drehung  erfolgt,  desto  kräftiger  wird  in  dem  vorher 
unpolarischen  Eisen  die  Polarität  hervortreten;  bei  vollständiger  Drehung 
würde  der  Magnetismus  gesättigt  sein.  Im  Stahle  müsste  übrigens  die 
Coercitivkraft  stärker  sein  als  im  Eisen. 

Die  electrod ynami8chen  Erscheinungen  (s.  Art.  Electrodyna- 
mik.  13.)  weisen  übrigens  darauf  hin,  dass  die  magnetischen  Erscheinun- 
gen auf  denselben  Principien  beruhen  wie  die  electrischen ,  und  es  wird 
schliesslich  kein  Unterschied  mehr  zwischen  beiden  statuirt  werden 
können.    Vergl.  diesen  Art.  IV.  zu  Ende. 

III.  Einige  unter  dem  Einflüsse  eines  Magnets  und  soustige  bei 
Magneten  auftretende  Erscheinungen  dürften  an  dieser  Stelle  hervorzu- 
heben sein.  Das  gegenseitige  Abstossen  gleichnamiger  und  das  Anziehen 
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ungleichnamiger  Pole  bedarf  nach  dem  unter  II.  Angeführten  ebensowenig 
jetzt  einer  Erläuterung,  wie  die  Erscheinungen  der  Vertheilung.  Nur 
das  sei  noch  besonders  bemerkt,  dass  das  Anziehen  des  Eisens  oder 
Stahles  durch  einen  Magnetpol  erst  Folge  einer  vorausgegangenen  Ver- 
theilung ist.  —  Will  man  Magnetstäbe  conserviren ,  so  legt  man  deren 
zwei  gleiche  in  ein  Kästchen  in  geringer  Entfernung  parallel  neben  ein- 
ander, so  dass  die  ungleichnamigen  Pole  nach  derselben  Seite  hin  liegen, 
und  verbindet  diese  durch  Stückchen  von  weichem  Eisen.  Die  ungleich- 
namigen Pole  wirken  dann  im  gleichen  Sinne  vertheilend  auf  das  ange- 
legte Eisen  und  dieses  wirkt  wieder  auf  die  Magnetstäbe  durch  die  in 
ihm  hervorgerufene  Polarität  zurück,  so  dass  fortwährend  eine  Anregung 
zu  polarischer  Anordnung  vorhanden  ist.  In  derselben  Weise  wirkt  der 
Anker  eines  Hufeisenmagnets  auf  diesen  conservirend.  Lässt  man  hin- 
gegen Magnete  unbeschäftigt,  so  verschwindet  die  Polarität  nach  und 
nach,  da  die  Coercitivkraft  wieder  die  unpolarische  Anordnung  herbeizu- 
führen strebt.  —  Eine  Magnetnadel  wirkt  als  Magnetoskop.  Ob 
ein  Körper  der  magnetischen  Einwirkung  fähig  ist  oder  nicht,  zeigt  sich 
darin,  ob  die  Magnetnadel  durch  den  genäherten  Körper  aus  ihrer  Lage 
gezogen  wird  oder  nicht.  Dass  ein  Körper  polarisch  magnetisch  ist,  zeigt 
sich  dadurch ,  dass  er  auf  einen  Pol  der  Magnetnadel  abstossend  wirkt. 
Zeigt  sich  an  einem  Körper  eine  solche  "Stelle ,  so  ergiebt  sich  an  dem- 
selben auch  noch  eine  zweite,  welche  den  andern  Pol  abstösst.  Da 
man  an  der  Magnetnadel  den  Nordpol  kennt,  so  erfahrt  man  hierdurch 
zugleich ,  welcher  der  beiden  gefundenen  Pole  der  Nordpol  und  welcher 
der  Südpol  ist.  —  Legt  man  einen  Magnetstab  auf  eine  kleine  Erhöhung, 
so  dass  seine  Axe  die  Richtung  der  Axe  einer  ruhigen  Magnetnadel 
erhält,  aber  der  Nordpol  nach  Süden  und  der  Südpol  nach  Norden  liegt, 
und  führt  man  hierauf  eine  auf  einer  Spitze  schwebende  Magnetnadel  in 
der  Horizontalebene  des  Stabes  um  diesen  herum,  so  steht  diese  seitwärts 
von  der  Indifferenzstelle  des  Stabes  mit  diesem  parallel  und  vollendet 
sowohl  bei  dem  Umgehen  des  Südpoles  als  des  Nordpoles  des  Stabes 
eine  Umdrehung,  indem  sie  in  jenem  Falle  stets  ihren  Nordpol  dem 
Südpole  und  in  diesem  ihren  Südpol  dem  Nordpole  des  Stabes  zuwendet. 
—  Führt  man  die  Magnetnadel  in  der  Verticalebene  des  Stabes 
über  und  unter  demselben  hinweg,  so  steht  die  Nadel  über  und 
unter  der  Indifferenzstelle  mit  dem  Stabe  parallel,  in  anderen  Stellen 
über  dem  Stabe  neigt  sie  sich  dem  näheren  Pole  zu  und  unter  dem  Stabe 
hebt  sie  sich  nach  diesem  hin  und  zwar  um  so  mehr,  je  mehr  sie  sich 
dem  betreffenden  Pole  nähert.  Nimmt  man  hierbei  eine  Magnetnadel, 
die  sich  um  eine  horizontale  Axe  in  verticaler  Ebene  drehen  kann ,  so 
kehrt  sie  sich  bei  einem  Umgange  um  jeden  Pol  ebenfalls  einmal  um. 
Diese  Erscheinungen  veranschaulichen  gewissem) assen  die  Erscheinungen 
des  Erdmagnetismus  (s.  Art.  Magnetismus  der  Erde).  Die  Er- 
scheinungen, welche  eintreten ,  sobald  man  die  Magnetnadel  in  anderen 
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Ebenen  um  den  Stab  herumführt,  ergeben  sich  leicht  au9  den  beiden 
vorigen  Fällen,  da  sie  eine  Combination  beider  sind.  —  Legt  man  einen 
Magnet  unter  eine  Glas-  oder  Pappscheibe  oder  Schiefertafel  oder  dergl., 
bestreut  diese  mit  Eisenfeilstäubchen  und  erschüttert  durch  Anschlagen 
mit  dem  Finger,  so  entstehen  die  sogenannten  magnetischen 
Figuren,  indem  durch  Verkeilung  jedes  Stäubchen  polarisch  wird 
und  sich  nun,  da  es  durch  das  Anschlagen  Beweglichkeit  erhält ,  wie 
eine  Magnetnadel  in  der  Nähe  eines  Magnets  stellt.  —  Wegen  der  Ab- 
lenkung der  Magnetnadel  durch  Eisenmassen  s.  Art.  Ablenkung. 

Ausser  diesen  nahe  liegenden  Erscheinungen  bemerken  wir  noch 
an  dieser  Stelle ,  dass  die  Wirkung  eines  Magnetstabes  auf  eine  Nadel 
dem  Momente  des  Stabes  direct  und  dem  Cubus  der  Entfernung  indirect 
proportional  ist ,  wenn  der  Abstand  beider  Mittelpunkte  gegen  die  halbe 
Länge  der  Nadel  einigermassen  gross  ist.  Auf  den  mathematischen  Nach- 
weis ,  obwohl  er  leicht  zu  führen  ist,  müssen  wir  plangemäss  verzichten. 
—  Nennt  man  das  Gewicht  eines  Magnets  P  und  bezeichnet  M  die 

3 

Tragkraft  desselben ,  so  ist  nach  H  ä  c  k  e  r '  s  Versuchen  M  —  .r  Y 

wo  X  den  Versuchen  gemäss  den  Werth  12,6  hat,  sobald  J/ und  P  in 
Pfunden  gemessen  werden.  Danach  trägt  ein  Magnet  von  1  Pfund  Ge- 
wicht 12  Pfund  17  Loth  und  ein  Magnet  von  1972  Pfund  nicht  mehr 
als  sein  eigenes,  grössere  aber  dies  nicht  einmal.  —  Durch  Erhöhung 
der  Temperatur  wird  die  Empfänglichkeit  des  Eisens  für  den  Magnetis- 
mus gesteigert,  weil  jedenfalls  die  Drehbarkeit  der  magnetischen  Theil- 
chen  dadurch  begünstigt  wird;  damit  steht  aber  auch  in  Verbindung, 
dass  unter  denselben  Umständen  die  Kraft  selbständiger  Magnete  eine 
Schwächung  erleidet.  Magnete  aus  hartem  Stahle  erfahren  bei  Er- 
wärmung unter  denselben  Verhältnissen  eine  stärkere  Verminderung 
ihres  Magnetismus ,  als  die  weichen.  Erhitzt  man  Eisen  bis  zu  kirseh- 
rothom  Glühen ,  so  verliert  es  seine  magnetische  Anziehung  völlig.  — 
Eine  Erschütterung  des  Eisens  beim  Magnetisiren  begünstigt  den  Vor- 
gang, hingegen  wirkt  dieselbe  schwächend  auf  selbständige  Magnete, 
weshalb  man  den  Anker  von  einem  Magnete  zweckmässiger  abschiebt, 
als  abreisst. 

Wegen  der  unter  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus  eintretenden 
Phänomene  vergl.  Art.  Magnetismus  d  e  r  E  r  d  e ,  ferner  wegen  der 
magnetischen  Wirkung  electrischer  Ströme  Art.  E 1  e c  t  r  ody  n  a  m  i  k, 
und  über  den  Einfluss  des  Magnetismus  auf  polarisirtes  Licht  Art.  Po- 
larisation des  Lichtes. 

IV.  Ein  Magnet  wirkt  nicht  blos  auf  Eisen  und  Stahl  ein,  sondern 
alle  Körper  sind  in  der  Nähe  der  Magnetpole  mehr  oder  weniger  dem 
Einflüsse  des  Magnetismus  zugänglich.  Dem  Engländer  Faraday 
gebührt  das  Verdienst,  die  Thatsache  1845  mittelst  sehr  kräftiger  Mag- 
nete festgestellt  zu  haben;  darauf  hat  sich  namentlich  auch  PI  (Icker 
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sorgfältig  mit  der  Untersuchung  beschäftigt.  Die  Wirkung  äussert  sich 
auf  zweierlei  Art.  Bringt  man  einen  frei  beweglichen  Körper  nämlich 
zwischen  die  Pole  eines  kräftigen  Magnets ,  so  wird  derselbe  entweder 
von  beiden  Polen  angezogeu  und  stellt  sich  längs  der  Verbindungslinie 
derselben,  d.  h.  axial,  oder  er  wird  abgestossen  uud  nimmt  eine  zu 
der  Verbindungslinie  senkrechte  Lage  au,  d.  h.  er  stellt  sich  äquato- 
rial. Körper,  welche  sich  axial  stellen,  nennt  man  entweder  schlecht- 
hin magnetische  oder  paraniagneti6che,  die  anderen  d  i  a - 
magnetische,  und  dem  entsprechend  unterscheidet  mau  auch  Para- 
ni  a  g  n  e  t  i  s  m  u  s  und  1)  i  a  m  a  g  n  e  t  i  s  m  u  8.  Von  N  ickcl ,  Kobalt. 
Chrom ,  Mangan  war  schon  früher  bekannt ,  dass  sie  für  magnetische 
Einwirkung  empfänglich  sind.  Vergl.  wegen  des  Einzelnen  Art.  Dia- 
inagnetismus.  Nickel  verliert  die  Fähigkeit  vom  Magnete  ange- 
zogen zu  werdeu  bei  einer  Erwärmung  bis  zu  350°  C,  Mangan  schon 
bei  25° C.  Vergl.  auch  Art.  Magnetkrystallaxe. 

Die  diamagnetische  Abstossung  betrachtet  Faraday  als  durch 
electrische  Molecularströme  erzeugt,  welche  den  A  in p e r eschen  insofern 
entgegengesetzt  sieh  verhalten ,  als  sie  in  den  diamagnetischen  Körpern 
einem  Magnetpole  gegenüber  stets  einen  gleichnamigen  Pol  erzeugen. 
Nach  Weber  werden  in  den  Körpern,  welche  sich  paramagnetisch  ver- 
halten ,  durch  die  Wirkung  eines  Magnetpoles  schon  vorhandene  Mole 
cularströine  einander  parallel  und  den  Molecularströmen  des  Magnets 
mehr  oder  weniger  gleichgerichtet,  woraus  dann  Anziehung  erfolgt. 
Dagegen  sollen  in  den  diamagnetischeu  Körpern  durch  den  Magnetpol 
beharrliche  Molecularströnie  inducirt  werden ,  welche  im  Vergleich  mit 
den  inducirenden  Strömen  des  Magnets  entgegengesetzte  Richtung 
haben ,  so  dass  dann  die  diamagnetische  Abstossung  aus  der  Wechsel- 
wirkung entgegengesetzter  electrischer  Ströme  hervorgeht.  W.  Webe  r's 
Theorie  ist  im  Grunde  eine  Erweiterung  der  F  a  r a  d  a y'scheu  Ansicht. 

V.  In  Bezug  auf  die  Anwendung  der  Magnetnadel  zur  Orientirung. 
die  sich  darauf  gründet ,  dass  die  Nadel  an  jedem  Orte  eine  bestimmte 
Stellung  gegen  die  Himmelsgegenden  annimmt ,  sind  zu  vergleichen  die 
Art.  Compass,  Boussole  und  B e r g c o m p a s s.  —  Mit  Hilfe  vou 
Magnetnadeln  stellt  man  transportable  Sonnenuhren  in  den  Meridian  ein, 
muss  dabei  aber  —  wie  auch  sonst  —  die  Declination  in  Rechnung 
ziehen.  —  Manche  Taschenspieler -Künststücke  gründen  sich  auf  die 
Wirkung  eines  verborgenen  Magnets  auf  die  Magnetnadel,  z.B.  zu  sagen, 
welche  vou  mehreren  Karten  in  einem  verschlossenen  Kästchen  liegt. 
In  den  betreffenden  Karten  sind  magnetisirte  Stahlfedern  verborgen  und 
die  Karte  lässt  sich  nur  auf  eine  bestimmte  Weise  in  das  Kästchen  legen. 
Ist  nun  die  Lage  des  Magnets  in  der  Karte  bekannt,  so  kann  man  durch 
die  Einwirkung  des  Magnets  auf  die  Nadel  das  Bäthsel  lösen.  —  Wegen 
der  asiatischen  Nadel  s.  Art.  A  8 1  a  t  i  s  c  h  e  Nadel. 

Magnetismus,  a  n  i  in  a  l  i  s c  h  e  r,     Art.  M  e  s m  e r  i  s m  u  s. 
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Magnetismus,  atmosphärischer  ein  von  Faraday  einge- 
führter Begriff,  8.  den  Schluss  des  Art.  MagnetismusderErde. 

Magnetismus  der  Erde.  Die  Erde  ist  magnetisch.  —  1)  Die 
Axe  einer  Magnetnadel  nimmt  im  Allgemeinen  (s.  Art.  Magnetismus 
I.  und  Magnet)  eine  Stellung  von  Süden  nach  Norden  an,  sobald  die 
Nadel  zur  Ruhe  gekommen  ist.  Genauere  Beobachtungen  haben  indessen 
gezeigt,  dass  die  Stellung  nicht  nur  an  verschiedenen  Orten  verschieden, 
sondern  sogar  an  demselben  Orte  veränderlich  ist.  Nennt  man  eine  in 
der  Richtung  der  Axe  der  Magnetnadel  gedachte  Verticalebene  die  mag- 
netische M  e  r  i  d  i  a  n  e  b  e  n  e ,  die  Durchschnittslinie  der  magnetischeu 
Meridianebene  und  des  Horizontes  den  magnetischen  Meridian, 
so  sagt  man ,  wenn  an  einem  Orte  der  magnetische  und  astronomische 
Meridian  nicht  zusammenfallen ,  die  Nadel  declinire  oder  zeige  eine 
Declination,  d.  h.  Abweichung.  Den  Winkel,  welchen  der 
den  Nordpol  tragende  Theil  der  Axe  der  Magnetnadel  mit  dem  nordwärts 
gerichteten  Theile  des  astronomischen  Meridians  bildet,  also  den  Winkel, 
welchen  astronomischer  und  maguetischer  Meridian  einschliessen ,  nennt 
man  den  D  e  c  1  i  n  a  t  i  o  n  B  w  i  n  k  e  1.  Das  Nähere  über  die  Declination 
au  verschiedenen  Orten,  über  die  Veränderungen  an  demselben  Orte  etc. 
enthält  Art.  Declination  der  Magnetnadel.  —  Vergleichen  wir 
diese  Erscheinung  mit  der  im  Art.  Magnetismus.  III.  (s.  diese  Stelle) 
angeführten  Erscheinung ,  wenn  eine  Magnetnadel  um  einen  Maguetstab 
herumgeführt  wird ,  so  kommen  wir  zu  dem  Schlüsse ,  dass  es  im  vor- 
liegenden Falle  so  sei ,  als  ob  gewisserraassen  in  der  Erde  ein  Magnet 
stecke,  dessen  Pole  aber  nicht  mit  den  Endpunkten  der  Erdaxe  zu- 
sammenfallen, weil  es  in  diesem  Falle  gar  keine  Declination  geben 
w  ürde,  und  dass  der  magnetische  Südpol  der  Erde  im  Norden,  der  mag- 
netische Nordpol  hingegen  im  Süden  liege. 

2)  Wenn  man  bei  der  Anfertigung  einer  Magnetnadel  vor  dem 
Magnetisiren  den  Schwerpunkt  genau  ermittelt  und  in  diesem  den  Stütz- 
punkt anbringt,  so  bleibt  die  Nadel  nach  dem  Magnetisiren  nicht  mehr 
in  jeder  Lage  —  wie  es  sonst  bei  Körpern,  die  im  Schwerpuukte  unter- 
stützt sind ,  der  Fall  ist  —  schweben ,  sondern  neigt  sich  in  unseren 
Gegenden  mit  dem  Nordpole  gegen  den  Horizont,  als  ob  dies  Ende 
schwerer  geworden  wäre.  Richtet  man  die  Nadel  so  eiu ,  dass  sie  sich 
um  eine  horizontale  Axe  in  einer  verticalen  Ebene,  ähnlich  einem  Waage- 
balken ,  bewegen  kann ,  so  ist  der  Winkel ,  welchen  die  Axe  der  Nadel 
mit  dem  Horizonte  bildet,  verschieden,  je  nach  der  Lage  der  Vertical- 
ebene, in  welcher  die  Nadel  sich  bewegt.  Am  kleinsten  ist  der  Winkel, 
wenn  die  verticale  Drehungsebene  der  Nadel  mit  der  magnetischen 
Meridianebene  zusammenfallt ;  die  Nadel  steht  hingegen  lothrecht,  wenn 
die  verticale  Drehungsebene  senkrecht  zum  magnetischen  Meridiane 
steht.  Den  kleinsten  unter  allen  Winkeln ,  welche  die  Nadel  mit  dem 
Horizonte  bildet,  nennt  man  den  Neigung s-  oder  Inclinatious- 
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winkel,  die  Erscheinung  selbst  die  Neigung  oder  I  n  e  1  i  n  a  t  i  o  n 
der  Magnetnadel.  Die  Inelination  ist  wie  die  Declination  an  verschiede- 
nen Orten  verschieden  und  ebenso  an  demselben  Orte  veränderlich. 
Wegen  des  Näheren  vergleiche  Art.  Neigung  der  Magnetnadel. 

—  Auch  hier  führt  uns  eine Vergleichung  mit  den  im  Art.  Magnetis- 
mus. III.  angefahrten  Erscheinungen  dahin ,  dass  die  Erde  sich  wie  ein 
Magnet  verhält  und  zwar  in  derselben  Weise  wie  bei  der  Declination. 

3)  Lässt  man  eine  Decliuations  -  oder  Inclinationsnadel  (vergl. 
Art.  Dcclinatorium  und  Inclinatoriuni)  an  verschiedenen  Orten 
auf  gleiche  Weise ,  namentlich  mit  gleichem  anfänglichen  Ausschlag- 
winkel ,  schwingen ,  so  macht  sie  nicht  allenthalben  in  gleichen  Zeiten 
gleichviel  Schwingungen.  Mau  muss  hieraus  schliesseu,  dass  die  mag- 
netische Kraft  nicht  an  allen  Orten  von  gleicher  Stärke  ist,  und  erhält 
also  hierdurch  Aufschluss  über  die  magnetische  Intensität.  Die 
Beobachtungen  an  den  verschiedensten  Orteu  der  Eide  führen  zu  dem- 
selben Schlüsse  in  Betreff  der  Erde  wie  die  Declination  und  Inelination. 
Im  Allgemeinen  nimmt  die  Intensität  mit  der  magnetischen  Breite,  d.  h. 
mit  der  Entfernung  von  dem  maguetischen  Aequator  (s.  Art.  Neigung 
der  Magnetnadel) ,  zu;  die  Orte  kleinster  Intensität  fallen  jedoch 
nicht  mit  dem  magnetischen  Aequator  zusammen,  sondern  in  einen  Raum 
zwischen  Südamerika  und  Afrika  im  atlantischen  Oceane.  Gewöhnlich 
nimmt  man  als  Intensitätseinheit  die  Zahl  an,  welche  A.  v.  Humboldi 
bei  seinen  Schwingungsversuchen  auf  dem  magnetischen  Aequator  im 
nördlichen  Peru  erhalten  hat.  Die  kleinste  Intensität  ist  0,8 ;  da  wo 
im  Norden  die  Inelination  90°  beträgt,  ist  sie  1,624  und  an  der  gleichen 
Stelle  im  Süden  noch  über  2 ;  im  Norden  giebt  es  jedoch  noch  zw  vi 
Stellen,  an  welchen  die  Intensität  1,624  noch  übersteigt.  In  Berlin  ist 
die  Intensität  1,344,  in  London  1,372.  —  Bezeichnen  wir  die  magnetische 
Kraft  der  Erde  mit  J/und  den  Neigungswinkel  mit  /,  so  ist  der  horizontal 
wirkende  Theil  M  .cosi,  der  verticale  M.sini.  Lässt  man  eine  In- 
clinationsnadel  von  der  Länge  2/  in  der  magnetischen  Mcridianebene 
schwingen  und  bezeichnet  /  die  Schwingungszeit,  n  die  Schwingungszahl, 

/,T2 

so  ist  (vergl.  Art.  Pendel)  M  5=  — j    =  h2  In*.    Bei  einer  Decli- 

/7r2         ;/2  At2 
nationsnadel  von  der  Länge  2/  erhält  man  M  =  ----  = 

t'2.cosi        cos  t 

Es  ist  also,  wenn  man  dieselbe  Nadel  an  verschiedenen  Orten  schwingeu 
lässt,  Mi  M\  =  722:«,2=  ft2:*2  bei  einer  Inclinationsnadel,  aber  M: 

»2  71«  5 

Mi  =  —  —     —.  ='i2  cosi, :  t*cosi  bei  einer  Declinationsnadel. 
cosi  cosii 

—  Verbindet  man  auf  einem  Erdglobus  oder  auf  einer  Karte  die  Orte, 
welche  gleichzeitig  gleiche  Intensität  besitzen ,  so  erhält  man  Ourven. 
welche  isodynamische  Linien  heissen ,  und  Karten ,  auf  denen 
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diese  Linien  verzeichnet  sind,  führen  den  Namen  Intensitätskarten. 
—  Die  Intensität  ist  an  demselben  Orte  ebenso  Veränderungen  unter- 
worfen, wie  die  Deelination  und  Inclination.  —  Ausser  den  Variationen, 
d.  h.  den  säcularen,  jährlichen  und  täglichen  Veränderungen  beobachtet 
man  noch  unregelmässige  Schwankungen ,  sogenannte  Perturba- 
tio nen.  Solche  Störungen,  die  sich  über  weite  Käume  erstrecken, 
werden  namentlich  durch  die  Polarlichter,  vulkanischen  Ausbrüche  und 
Erdbeben  veranlasst.  Die  regelmässigen  Variationen  gehen  in  der 
Deelination  in  mehreren  Gegenden  nicht  über  1 G  und  in  der  Inclination 
nicht  über  4  Minuten  hinaus. 

4)  Alle  diese  Erscheinungen  sprechen  entschieden  dafür,  dass  die 
Erde  selbst  magnetisch  ist  und  im  Norden  einen  magnetischen  Südpol 
und  im  Süden  einen  magnetischen  Nordpol  hat.    Die  Magnetpole  der 
Erde  fallen  nicht  mit  den  Erdpolen  zusammen,  sondern  der  eine  liegt  im 
Norden  Amerikas ,  der  andere  im  Südeu  von  Ncuholland  an  den  Stellen, 
an  welchen  die  Inclinationsnadel  lothrecht  steht.    Die  Variationen  er- 
klären sich  daraus ,  dass  die  Magnetpole  der  Erde  sich  in  der  Richtung 
von  Osten  nach  Westen  vorwärts  bewegen.    Daher  rücken  auch  die 
magnetischen  Linien  in  demselben  Sinne  weiter ;  jedoch  ist  die  Periode 
dieser  Bewegung  noch  nicht  ermittelt,  auch  kennt  man  die  Hahn  noch 
nicht,  welche  die  Pole  durchlaufen.    Capitain  John  Ross  fand  1831 
im  Norden  Amerikas  in  70°  .V  17"  n.  Br.  und  96°  45'  18"  westl. 
Länge  von  Greenwich  den  im  Norden  liegenden  magnetischen  Südpol 
und  sein  Neffe  James  CMark  Ross  war  am  28.  Januar  1841  dem 
im  Süden  liegenden  magnetischen  Nordpole,  welcher  zwischen  den  Vul- 
kanen Erebus  und  Terror  des  Südpolarlandes  (75°  südl.  Br.)  liegt,  sehr 
nahe ,  wobei  er  zugleich  zu  dem  Ergebnisse  kam ,  dass  im  Süden  der 
Erde  entschieden  nur  ein  Magnetpol  liegt.    Nach  der  Berechnung  von 
Gauss  liegen  die  Pole  unter  73°  35'  n.  Br.  und  264°  21'  östl.  Länge 
und  72°  35'  südl.  Br.  und  152°  30'  östl.  Länge  von  Greenwich.  — 
Wir  erinnern  bei  dieser  Gelegenheit  daran,  dass  in  französischen  Schriften 
der  südliche  Magnetpol  Südpol  und  der  nördliche  Magnetpol  Nordpol  heisst, 
weil  es  für  richtiger  gehalten  wird,  die  Magnetpole  ihrer  geographischen 
Lage  gemäss  zu  taufen.    (Jonsequent  wird  dann  in  denselben  Schriften 
an  der  Magnetnadel  der  bei  uns  sogenannte  Nordpol  als  Südpol  und  der 
Südpol  als  Nordpol  bezeichnet ,  da  sich  nur  die  ungleichnamigen  Pole 
anziehen.  —  Um  noch  einen  Beweis  für  den  Magnetismus  der  Erde  zu 
geben ,  erwähnen  wir  noch  Folgendes.   Bringt  man  eine  Stange  weichen 
Eisens  in  die  Richtung  der  Inclinationsnadel ,  so  zeigt  sich  dieselbe  in 
der  Weise  einer  Inclinationsnadel  polarisch.   Kehrt  man  die  Stange  um, 
so  liegen  die  Pole  wieder  ebenso.    Die  Erde  ruft  also  durch  ihren  Mag- 
netismus die  Polarität  im  Eisen  hervor.    Ein  Eisenstab  verhält  sich  nur 
dann  unpolarisch  ,  wenn  er  horizontal  und  senkrecht  zum  magnetischen 
Meridiane  gehalten  wird.   Stellt  man  denselben  Versuch  mit  einer  Stähl- 
et 
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Stange  an ,  welche  frisch  ausgeglüht  ist  und  sich  unpolarisch  erweist, 
wenn  man  sie  in  der  letzten  Weise  hält,  so  wird  sie  bleibend  polarisch, 
sobald  sie  in  die  zuerst  angegebene  Lage  gebracht  wird,  namentlich 
wenn  sie  dabei  noch  eine  Erschütterung  erfährt.  Hieraus  erklärt  sich, 
warum  stählerne  Handwerkszeuge ,  Stangen  von  Wetterfahnen ,  Stäbe  in 
Eisengittern  etc.  gewöhnlich  polarisch  magnetisch  sieh  verhalten. 

5)  So  wie  die  Erde  sieh  magnetisch  erweist ,  sind  es  wahrschein- 
lich alle  Körper  unseres  Sonnensystemes.  Für  den  Magnetismus  der 
Sonne  spricht  die  an  den  Declinatious- Variationen  entdeckte  1  1jährige 
Periode,  insofern  diese  mit  der  im  Auftreten  der  Sonnenflecke  ebenfalls 
1 1jährigen  Periode  übereinstimmt.  Ebenso  ist  ein  Einflnss  des  Mondes 
auf  die  Stellung  der  Magnetnadel  nachgewiesen.  Entdecker  der  Sonnen  - 
flcckperiode  ist  Schwabe:  Lamont  hatte  eine  1 0jährige  Declinatious- 
periode  gefunden,  aber  dadurch  wurde  Wolf  auf  ein  mögliches  Zusam- 
menfallen beider  Perioden  aufmerksam ,  und  fand  es  bestätigt ,  worauf 
Lamont  auch  in  der  täglichen  Bewegung  der  Horizontalintensitüt  die- 
selbe auffand.  Secchi  hat  den  magnetischen  Einfluss  der  Sonne  auf 
die  Magnetnadel  auch  in  den  anderen  Beziehungen  nachgewiesen. 
Kupffer,  dann  Kreil  und  neuerdings  Sabine  haben  namentlich  den 
Nachweis  des  Mondmagnetismus  erwiesen. 

6)  Um  den  Magnetismus  der  Erde  zu  erklären,  nahm  Tobias 
Mayer  nach  Euler' s  Vorgange  einen  unendlich  kleinen  Magnet  an. 
der  um  \'7  des  Erdradius  von  dem  Mittelpunkte  der  Erde  entfernt  sein 
und  dessen  Aequatorialebene  durch  diesen  Mittelpunkt  gehen  sollte.  — 
Hansteen  versuchte  die  Hypothese  zweier  unendlich  kleinen  Magnete 
von  ungleicher  Lage  und  Stärke  den  Erscheinungen  anzupassen.  — 
Biot  versuchte  1804  eine  Darstellung  der  Neigungsbeobachtungen  zu 
geben  unter  der  Annahme ,  dass  der  magnetische  Aequator  eiu  grösster 
Kreis  sei  und  dass  in  der  Axe  desselben  in  gleichen  Entfernungen  vou 
dem  Mittelpunkte  der  Erde  zwei  Centra  anziehender  und  abstossender 
Kräfte  sich  befänden ,  welche  die  Magnetpole  der  Erde  vorstellten.  — 
Moll  weide  schloss  sich  Euler's  Theorie  an.  —  Steinhäuser 
nahm  im  Innern  der  Erde  einen  Magnet  an ,  welcher  als  selbständiger 
Planet  (Minerva  oder  Pluto)  in  der  Entfernung  von  0,2  des  Erdha Ib- 
messers unter  der  Oberfläche  der  Erde  in  einem  Zeiträume  vou  440  Jahreu 
seinen  Umlauf  beendigen  sollte.  —  Aus  Versuehen ,  welche  B  a  r  1  o  w 
mit  eisernen  Kugeln  anstellte,  wurde  es  wahrscheinlich,  dass  die  Erde 
nur  auf  ihrer  Oberfläche  magnetisch  sein  möchte.  Dadurch  kam 
Ampere  auf  die  Vermnthung,  dass  die  Erde  durch  einen  electrischen 
Strom,  welcher  sie  in  Folge  der  scheinbaren  Bewegung  der  Sonne  täglic  h 
in  der  Richtung  von  Ost  nach  West  umfliessc,  magnetisch  werde.  — 
Die  grössten Verdienste  haben  sich  W.  Weber  nud  Gauss,  namentlich 
der  Letztere  durch  seine  mathematische  Behandlung  des  Problems ,  um 
den  Magnetismus  der  Erde  erworben.    Auf  Anregung  von  Gauss  und 
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A.  v.  Humboldt  wurden  seit  1829  von  Seiten  der  Regierungen  an 
den  verschiedensten  Orten  magnetische  Observatorien  eingerichtet,  an 
denen  correspondirende  Beobachtungen  mit  den  genauesten  Instrumenten 
zur  Ausführung  kamen.  Die  Resultate  der  Beobachtungen  verarbeiteten 
Gauss  und  Weber.  Die  Voraussetzung,  dass  die  erdmagneti- 
sche Kraft,  d.  h.  die  Kraft,  welche  einer  in  ihrem  Schwerpunkte  auf- 
gehängten Magnetnadel  an  jedem  Orte  der  Erde  eine  bestimmte  Richtung 
ertheilt ,  insofern  man  den  Sitz  ihrer  Ursache  nur  in  dem  Erdkörper 
selbst  sucht ,  die  Gesammtwirkung  aller  magnetischen  Theile  des  Erd- 
körpers ist ,  bildet  die  Grundlage  der  Untersuchung ,  über  welche  die 
Resultate  des  magnetischen  Vereins  nachzusehen  sind.  Hier  kann  nur 
angeführt  werden ,  dass  als  eins  der  Endergebnisse  sich  herausstellte, 
dass  die  Erde  nur  zwei  magnetische  Pole  hat.  Nach  der  Rechnung 
liegen  diese  Pole  unter  73°  35'  n.  Br.  und  264°  21'  östl.  Länge  von 
Greenwich  mit  einer  ganzen  Intensität  =  1,701  und  unter  72°  35' 
s.  Br.  und  152°  30'  östl.  Länge  mit  einer  ganzen  Intensität  «=  2,253. 
Ein  durch  beide  Pule  gehender  grösster  Kreis  schneidet  den  Aequator 
unter  einem  Winkel  von  75°  35'  in  25°  46'  und  205°  46'  Länge.  Die 
Verbindungssehne  beider  Pole  überspannt  einen  Bogen  von  161°  13', 
und  ein  derselben  paralleler  Erddurchmesser  schneidet  die  Erdoberfläche 
nördlich  in  75°  52'  Br.  und  299«  32'  L. ,  südlich  in  75°  52'  Br.  und 
1 19°  32'  L.  Die  Richtung  der  magnetischen  Axe  der  Erde,  d.  h.  der- 
jenigen geraden  Linie,  in  Bezug  auf  welche  das  Moment  des  in  der 
Erde  enthaltenen  Magnetismus  ein  Maximum  ist,  würde  mit  der  Verbin- 
dungssehne  beider  Pole  einen  Winkel  von  2°  5'  bilden  und  von  77°  50' 
n.  Br.  206°  29'  östl.  L.  nach  77°  50'  s.  Br.  116°  29'  östl.  L.  gehen. 
Es  würden  8404  Trillionen  einpfündige  Magnetstäbe  mit  parallelen 
Axen  erforderlich  sein,  um  die  magnetische  Wirkung  der  Erde  im 
äusseren  Räume  zu  ersetzen ,  was  bei  gleichförmiger  Vertheilung  durch 
den  ganzen  körperlichen  Raum  der  Erde  7,831,  also  beinahe  8  solche 
Magnetstäbe  auf  jedes  Cubikmeter  beträgt.  Betrachten  wir  daher  die 
Erde  als  einen  wirklichen  Magnet ,  so  muss  man  durehschnittlich  jedem 
1  g  Cubikmeter  derselben  eine  so  starke  Magnetisirung  beilegen ,  als  ein 
solcher  Magnetstal)  enthält.  - —  Diese  theoretischen  Resultate,  gewonnen 
aus  den  zu  Grunde  gelegten  Resultaten  der  Beobachtung,  gelten  natürlich 
nur  für  die  Zeit ,  auf  welche  sich  die  Beobachtungen  beziehen.  Eine 
auf  spätere  Beobachtungen  sich  stützende  Ableitung  wird  zu  anderen 
Ergebnissen  führen ;  aber  dadurch  wird  man  die  Veränderungen  kennen 
lernen ,  welche  mit  der  Erde  in  Beziehung  auf  ihren  magnetischen  Zu- 
stand im  Ganzen ,  ebenso  wie  im  Einzelnen  vorgehen.  Der  nach  den 
Elementen  der  Theorie  von  Gauss  und  Weber  entworfene  Atlas  des 
Erdmagnetismus  (Leipzig  1840)  ist  iu  dieser  Beziehung  ein  wichtiges 
historisches  Document.  —  An  Ampere 's  Vermuthung  über  die  Ur- 
sache des  Erdmagnetismus  schliesst  sich  die  von  de  la  Rive  an,  dass 
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die  täglichen  Variationen  von  thermoeleetrischeu  Strömen  in  der  Atmo- 
sphäre und  der  Erde  herrühren  möchten.  —  Lamont  hat  eich  gegen 
de  la  Uive  ausgesprochen  und  stimmt  auch  nicht  mit  Ampere  über- 
ein. Derselbe  kommt,  ausgehend  von  Phänomenen  an  Kometen,  welche 
Veranlassung  geworden  sind,  der  Sonne  eine  Kraft  beizulegen,  vermöge 
welcher  sie  einen  Theil  der  Kometenmaterie  anzieht ,  einen  andern 
Theil  abstösst ,  zu  der  Annahme ,  dass  die  Sonne  eine  grosse  Menge 
Klectricität  besitze,  welche  auch  auf  die  Electricität  in  unserer  Erde 
Einfluss  habe,  so  dass  die  der  Sonne  zugewendet«  und  von  derselben  ab- 
gewendete Seite  der  Erde  entgegengesetzt  electrisch  würden ,  was  eine 
mächtige  electrische  Welle  oder  Strömung,  der  man  einen  Einfluss  auf 
den  Erdmagnetismus  nicht  werde  absprechen  können ,  zur  Folge  habe, 
durch  welche  die  täglichen  Variationen  bedingt  seien,  da  diese  Strömung 
die  Erde  in  24  Stunden  umkreise.  Lamont  kommt  also  schliesslich 
doch  auf  electrische ,  durch  die  Sonne  veranlasste  Strömungen.  — 
Durch  die  Entdeckung  des  Diamagnetismus  ist  Farad  ay  auf  den  Ge- 
danken gekommen ,  dass ,  da  die  Atmosphäre  zu  zwei  Neunteln  ihres 
Gewichtes  aus  dem  magnetischen  (paramagnetischen)  Sauerstoff  bestehe, 
der  durch  die  vermöge  des  täglichen  und  jährlichen  Laufs  der  Sonne 
bewirkten  Temperatur-  und  Dichtigkeitsäuderungen  grossen  Verände- 
rungen in  seinem  Magnetismus  ausgesetzt  ist,  dies  zugleich  mit  der 
Aeuderung  der  Magnetkraft  auf  der  Erdoberfläche  zusammenhänge ,  und 
dass  man  hierin  eine  Erklärung  finden  könne  von  einem  grossen  Theile 
der  jährlichen,  täglichen  und  auf  kurze  Zeit  eintretenden  unregelmässigen 
Variationen,  welche  in  der  magnetischen  Kraft  der  Erde  vorkommen. 
Wir  können  hier  Fa  raday's  ausführliche  Auseinandersetzung  über  den 
atmosphärischen  Magnetismus,  wie  er  denselben  benennt, 
nicht  weiter  aufnehmen  und  ^erweisen  daher  auf  Poggendorffs  Anual. 
Ergänzungsbd.  III  (Bd.  87.  b)  S.  130  u.  187.  Nur  sei  bemerkt,  dass 
nach  Faraday's  Ansicht  die  Wirkung  der  Sonne  auf  die  Magnetnadel 
eine  indireete  sein  würde,  während  man  andererseits  eine  directe  gelten 
lässt.  Die  Sonne  affieirt  nach  ihm  an  einem  gegebenen  Orte  die  Atmo- 
sphäre; die  Atmosphäre  affieirt  die  Richtung  der  Kraftlinien,  und  diese 
afficiren  die  von  ihnen  beherrschten  Nadeln.  —  Soviel  wird  aus  der  ge- 
gebenen Zusammenstellung  hervorgehen ,  dass  die  Erscheinungen  des 
Erdmagnetismus  complieirter  Natur  sind,  und  dass  noch  viel  zu  thun  ist, 
um  das  Ganze  in  seinen  einzelnen  Theilen  zu  begründen. 

Magnetkies  oder  Leberkies  heisst  ein  aus  Eisen  und  Schwefel 
bestehendes  Mineral ,  dessen  Kernform  die  sechsseitige  Säule  ist,  und 
welches  sich  magnetisch  verhält. 

Magnetkrystallaxe  nennt  Faraday  die  Richtung  des  krystalli- 
sirten  Wismuths ,  welche  bei  Versuchen  über  den  Diamagnetismus  sich 
axial  zu  stellen  strebt.  Es  zeigt  sich  nämlieh  bei  einer  Säule  von 
krystallisirtem  Wisniuthe.  deren  Axe  auf  der  Hauptspaltungsfläche  reeht- 
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winkelig  steht,  dass  sich  dieselbe  selbst  bei  entschieden  vorherrschenden 
Längend imensionen  axial  stellt.  Die  Hauptspaltungsiläche  zeigt  also 
ein  Bestreben,  sich  äquatorial  zu  stellen.  Plticker  hat  zuerst  und 
zwar  an  einer  Turmalinplatte  die  Beobachtung  gemacht ,  dass  die  Kry- 
stallisationsverhältnisse  auf  die  diamagnetischen  Erscheinungen  einen 
Einfluss  ausüben. 

Magnetnadel ,  die ,  ist  ein  kleiner ,  gewöhnlich  auf  einer  Spitze 
schwebender  Magnetstab.  S.  Magnetismus  I.  c;  astatische 
Nadel,  Declinationsnadel,  Inclinationsnadel.  Die  Stelle, 
an  welcher  die  Nadel  auf  einer  Spitze  ruht,  wird  gewöhnlich  mit  einem 
Edelsteine  (Achat)  ausgefüttert,  damit  die  Spitze  sich  nicht  einbohrt, 
wodurch  die  Beweglichkeit  beeinträchtigt  werden  würde.  Dafür  nutzt  sich, 
z.  B.  bei  der  Nadel  des  Schifl'scorapass ,  die  Spitze  ab  und  erfordert  ein 
erneutes  Anschleifen. 

Hagnetoelectricität  nennt  man  bisweilen  das  Auftreten  electri- 
scher  Erscheinungen  in  electrischen  Leitern  durch  die  Einwirkung  des 
Magnetismus  auf  diese.  Die  in  diesen  Fällen  erregten  sogenannten 
magnetoeleetriseheu  Ströme  gehören  zu  den  Inductionsströmen ,  über 
welche  ilas  Nähere  Art.  1  n  d  u  C  t  i  0  n ,  e  1  e  c  t  r  i  s  c  h  e ,  enthält. 

Magnetometer  sind  die  grossen  Stabmagnete ,  welche  Gauss  zur 
Bestimmung  der  periodischen  Variationen  des  Erdmagnetismus  und  zur 
Me-sung"  der  absoluten  Intensität  desselben  benutzte. 

Zu  den  Declinationsbestimmungen  benutzte  Gauss  einen  4  bis  25  Pfd. 
schweren  Magnetstab,  der  in  der  Mitte  mit  einem  messingenen  eisen- 
freien Schiffchen  versehen  war,  welches  an  einem  7  Fuss  langen  und 
aus  ungedrehten  Goconfädeu  gebildeten  Seidenfaden  oder  an  einem 
feinen  Metalldrahte  aufgehäugt  wurde.  An  dem  einen  Ende  des  genau 
horizontal  liegenden  Magnetstabes  war  ein  kleiner  Planspiegel  genau 
senkrecht  zur  Axe  desselben  befestigt ,  und  der  Stab  befand  sich  zum 
Schutze  gegen  Luftströmungen  in  einem  Kasten,  durch  dessen  Decke 
der  Aufhängefaden  ging.  An  der  dem  Spiegel  zugewendeten  Seiten- 
wand hatte  der  Kasten  eine  OerTuung,  welche  etwas  grösser  als  der 
Spiegel  war.  Dieser  Oetfnung  gegenüber  wurde  in  einer  Entfernung 
von  etwa  16  Fuss  auf  einem  festen  Fundamente  ein  Theodolit  (s.  d. 
Art.)  und  an  dessen  Fussgestelle  eine  in  Millimeter  eingetheilte  Scala 
aufgestellt,  die  eine  zu  der  magnetischen  Meridianebene  senkrechte  Rich- 
tung hatte.  Damit  die  Zahlen  und  Theilungen  der  Scala  durch  das 
Fernrohr  des  Theodoliten  in  Folge  der  Reflexion  im  Spiegel  gesehen 
werden  konnten,  musste  der  Magnetstab  in  der  mittleren  Höhe  zwischen 
dem  Fernrohre  und  der  Scala  schweben ,  und  ersteres  gegen  die  Mitte 
des  Spiegels  gerichtet  sein.  Von  der  Mitte  des  Objectivs  am  Fernrohre 
ging  ein  feiner ,  durch  ein  Gewicht  gespannter  Faden  über  die  Scala 
herab  und  zeigte  den  Sealentheil  au,  welcher  mit  der  optischen  Axe  des 
Fernrohres,  dem  verticaleu  Faden  des  Fadenkreuzes  in  dem  Fernrohre 
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und  mit  der  magnetischen  Axe  in  derselben  Vertiealebene  lag.  Es 
leuchtet  ein ,  dass  hierdurch  die  Lage  der  magnetischen  Axe  des  Stabes 
in  jedem  Augenblicke  mit  grösster  Genauigkeit  bestimmbar  war.  Da 
die  tägliche  Declination  gegen  1  ITir  Nachmittags  ihren  grössten  und 
zwischen  6  und  8  Uhr  ihren  kleinsten  Werth  erreicht,  so  werden  diese 
Zeiten  vorzugsweise  zur  Beobachtung  benutzt.  Um  die  Declination 
nicht  blos  in  ihrer  Variation,  sondern  auch  der  Grösse  nach  zu  be- 
stimmen, ist  noch  eine  Mire,  d.  h.  ein  Zeichen,  z.  B.  ein  verticaler 
Strich,  nöthig,  deren  Winkelabstand  von  dem  astronomischen  Meridiane 
man  genau  kennt.  Man  wühlt  die  Mire  gewöhnlich  doppelt  so  weit  von 
dem  Fernrohre  entfernt  als  der  Spiegel  ist,  weil  sie  dann  in  derselben  Ent- 
fernuiur  wie  das  Spiegelbild  sich  befindet,  und  das  Fernrohr  keine  neue 
Einstellung  auf  die  Entfernung  erfordert. 

Zur  Beobachtung  der  horizontalen  Intensitätsvariationen  bedient 
man  sich  des  sogenannten  Hifilar- Magnetometer  8.  Hängt  man 
einen  unmagnetischen  Stab  an  zwei  Fäden  so  auf,  dass  er  sich  horizon- 
tal drehen  kann ,  so  werden  im  Zustande  der  Ruhe  die  beiden  Fäden 
ihrer  ganzen  Länge  nach  in  einer  Veiticalebene  liegen.  Ist  der  Stab 
magnetisch  und  fällt  die  bezeichnete  Veiticalebene  nicht  in  die  magneti- 
sche Meridianebene,  so  werden  die  Fäden  nicht  mehr  in  derselben  Veiti- 
calebene liegen ,  sondern  durch  den  horizontalen  Theil  des  Erdmagnetis- 
mus, der  den  Magnetstab  in  den  magnetischen  Meridian  zu  stellen  sucht, 
aus  derselben  herausgedreht  werden ,  bis  die  magnetische  Kraft  durch 
die  Torsionskraft  der  Fäden  aufgehoben  ist.  Wenn  die  horizontale  In- 
tensität unveränderlich  wäre,  so  wflrde  ein  so  aufgehängter  Magnetstab 
auch  unveränderlich  stehen  bleiben :  da  sich  die  Intensität  aber  ändert, 
so  nimmt  der  Stab  verschiedene  Richtungen  an.  Wird  die  Intensität 
stärker ,  so  nähert  sich  die  Richtung  des  Magnetstabes  mehr  dem  mag- 
netischen Meridian,  und  wird  sie  schwächer,  so  entfernt  sich  der  Stab 
von  demselben.  Es  leuchtet  ein,  dass  man  aus  den  Aenderungen,  welche 
die  Richtung  des  Magnetstabes  erfahrt,  auf  die  Veränderungen  der  In- 
tensität schliesscn  kann.  Gewöhnlich  gicbt  mau  dein  Magnetstabe  eine 
ursprüngliche  Richtung  möglichst  senkrecht  zu  dem  magnetischen  Meri- 
dian, weil  dann  der  Erdmagnetismus  die  stärkste  Drehkraft  ausübt. 

Die  Beobachtungen  mit  den  Magnetometern  werden  in  besonderen 
magnetischen  Observatorien  angestellt.  Ks  bestehen  diese  Observatorien 
aus  einem  länglich  viereckigen  Saale ,  der  in  der  Richtung  des  magneti- 
schen Meridians  ungefähr  3'>  Fuss  lang  ist.  An  dem  ganzen  Gebäude 
ist  das  Eisen  möglichst  zu  vermeiden ;  ebenso  sind  grössere  Anhäufungen 
von  Eisen  bis  zu  einer  Entfernung  von  wenigstens  1 00  Fuss  fern  zu  halten. 

Magnetpole  nennt  man  die  Stellen  eines  Magnets,  an  welchen  sich 
die  magnetische  Kraft  vorzugsweise  äussert,  während  die  zwischen  zwei 
Polen  liegende  Stelle  ohne  magnetische  Wirkung  die  Indifferenz- 
stelle hei8St.    Vergl.  Art.  Magnetismus  I.  b. 
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Mahlstrom  oder  M a a  1  s t r o m ,  auch  M ä e  1  s t r o m  und  Mos- 
köestrom  genannt ,  heisst  ein  Meeresstrudel  bei  den  Lofodden  an  der 
norwegischen  Küste.  Dieser  Strudel  verdankt  seine  Entstehung  dem 
Kampfe  der  dortigen  heftigen  Strömungen  mit  der  Ebbe  uud  Flut  Ii. 
Zieht  die  halbe  Fluth  nordwärts,  so  geht  der  Strom  nach  Süden;  wächst 
die  Fluth  mehr ,  so  wendet  sieh  der  Strom  nach  Südwesten ,  dann  nach 
Westen ,  hierauf  nach  Nordwesten  und  endlich  nach  Norden ;  zur  Zeit 
der  halben  Ebbe  wendet  er  sich  auf  demselben  Wege  nach  Süden  zurück 
und  verweilt  hier  so  lange,  bis  das  Meer  von  reu  cm  sich  in  halber  Fluth 
befindet.  Der  Grund  hiervon  liegt  darin ,  dass  die  von  Süden  nach 
Norden  ansteigende  Fluth  sich  an  der  Spitze  der  Lofodden  in  zwei  Hälf- 
ten theilt.  Der  östliche  Zweig  geht  hierbei  zwischen  die  Inseln  auf  eine 
Klippe  Mosküe  zu ,  und  hier  entsteht  nun  der  Strudel ,  indem  sich  Strom 
und  Fluth  begegnen,  von  denen  anfangs  der  Fluth  jener  der  stärkere  ist, 
aber  dann  von  der  anwachsenden  Fluth  überwältigt  wird.  Die  Ge- 
fahren ,  welche  der  Strudel  den  Schiffen  bringen  soll ,  sind  übertrieben ; 
es  wird  sogar  daselbst  starker  Fischfang  getrieben.  Gefährlich  sind 
daselbst  nur  die  vielen  Klippen. 

Der  Strom  soll  den  Namen  Mahlstrom  davon  haben,  dass 
Alles,  was  in  ihn  gerathe ,  wie  man  früher  erzählte,  zerkleinert  oder  zer- 
mahlen  würde,  was  indessen  nicht  der  Fall  ist.  Auch  an  anderen  Stellen 
giebt  es  noch  ebenso  genannte  Strudel,  namentlich  an  der  Südostspitze 
der  zu  den  Faröern  gehörigen  Insel  Suderöe  den  S  u  m  b  ö  e  -  M  a  a  I  - 
ström,  desgleichen  ebenda  an  der  Insel  Saudde  das  sogenannte  Mühl- 
rad und  femer  zwischen  Skinöe,  Bordöe  und  Wideröe. 

Maibrunnen  sind  sogenannte  Hungerquellen  (s.  d.  Art.). 

Maifrost,  s.  Art.  Herren,  gestrenge,  und  Nachtfrost. 
Makrokosmus ,  s.  Art.  Mikrokosmus. 

Malaria  heisst  in  Mittelitalien  ein  Miasma,  welches  zum  grossen 
Theil  in  dem  den  Maremmen  entsteigenden  Schwefelwasserstoffe  seinen 
Grund  haben  mag.  Die  von  der  Malaria  Ergriffenen  leiden  an  einer 
schleichenden  Abmagerung,  verbunden  mit  einem  Schwinden  der  Stimme. 
Die  Krankheit  wird  leicht  tödtlich,  da  sie  sich  nicht  wie  die  Sumpffieber 
behandeln  lässt. 

Malaxiren  bedeutet  soviel  wie  Kneten,  z.  B.  bei  Pflastern. 

Malus'sche  Gesetz,  das,  bezieht  sich  auf  das  Verhältniss  der 
Lichtintensitäten  des  gewöhnlieh  und  ungewöhnlich  gebrochenen  Licht- 
strahles. Malus  nimmt  an,  dass.  wenn  ein  natürlicher  Lichtstrahl  von 
der  Intensität  Q  senkrecht  auf  eine  Seite  eines  von  seinen  natürlichen 
Bruchflächen  begrenzten  Kalkspath-Rhomboeders  einfalle,  alsdann  die 
Intensität  der  beiden  austretenden  Strahlen  -gegeben  sei  durch 

F  =  m  ~  und  F,.  —  m  %-r 
9  2  2 
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wo  F„  die  Intensität  des  gewöhnlich  und  Fe  die  des  ungewöhnlich  ge- 
brochenen Strahles,  m  die  Schwächung  beim  Durchgange  bezeichnet. 
Nach  dem  senkrechten  Durchgange  durch  ein  zweites  gleiches  Rhom- 
bocder,  dessen  Hauptschnitt  mit  dem  des  ersten  einen  Winkel  *  ein- 
schliesst ,  sollen  dann  die  Intensitäten  der  vier  Strahlen ,  nämlich  des 
gewöhnlich  und  ungewöhnlich  gebrochenen,  im  zweiten  Rhomboeder  her- 
rührend vom  gewöhnlich  gebrochenen  im  ersten :  Foa  und  Foe  und 
der  betreffenden  Strahlen ,  die  vom  ungewöhnlich  gebrochenen  im  ersteo 
Rhomboeder  herstammen:  Fm  und  Fee  sein: 

F0)i  =  ^  m*  cos*  i,  |  m*  sin*  ij  Feo  =  |  »*  sin*  t, 

Fee=  %  m*ca**l 

2 

Nach  H.  Wild  (Poggend.  Ann.  Bd.  118.  S.  224)  ist  dies  Gesetz, 
wenigstens  für  den  Kalkspath,  nicht  völlig  genau. 

Mamertus,  einer  der  gestrengen  Herren,  S.Art.  Herren,  gestrenge. 

Mannloch  oder  Fahr  loch  an  Dampfkesseln,  S.Art.  Fahr  loch. 

Manometer  bezeichnet  eigentlic  h  einen  Dichtigkeitsraesser. 
d.  h.  ein  Instrument ,  durch  welches  die  Dichte  einer  Luftart  angegeben 
wird.    Hierzu  gehört  das  Guerickc'sche  Manometer,  welches 
man  jedoch  jetzt  meist  Da  s  y  meter  nennt,  weshalb  auch  in  diesem  Ar- 
tikel das  Nähere  zu  finden  ist.    Aus  der  Dichte  einer  Luftart  kann  man 
nach  dem  Mariotte'schen  Gesetze  (s.  d.  Art.)  auf  die  Expansivkraft 
derselben  schliessen.    Daher  ist  es  gekommen,  dass  man  in  neuerer  Zeit 
alle  Iustrumente ,  welche  zur  Messung  der  Expansivkraft  einer  Luftart. 
z.  B.  des  Wasserdampfes  in  Dampfmaschinen,  dienen,  Manometer 
nennt ,  wenn  sie  auch  nicht  auf  einer  Dichtigkeitsänderung  einer  Luftart 
beruhen.    Man  hat  für  solche  Instrumente  auch  den  Namen  Elatero- 
meter  vorgeschlagen.     Der  Manometer  im  letzteren  Sinne  giebt  es 
eine  grosse  Anzahl.    Wir  müssen  uns  hier  auf  die  Angabe  nur  weniger 
beschränken. 

Das  geschlosseneQuecksilber-Manometer  besteht  au> 
einem  theilweis  mit  Luft  erfüllten  Barometerrohre ,  welches  in  ein  mit 
Quecksilber  gefülltes  Ciefäss  eintaucht.  Der  geschlossene  Raum  Über 
dem  Quecksilber  desGefässes  eonimunieirt  mit  der  Luft,  deren  Spannung 
gemessen  werden  soll.  Je  stärker  die  Spannung  wird,  desto  höher  wird 
das  Quecksilber  in  das  Rohr  gedrückt  und  die  Luft  in  demselben  desto 
iuehrzusaimnengepresst.  Aus  dem  Volumen  der  gepi  essten  Luft  schliessi 
man  auf  die  Spannung.  Dies  Manometer  ist  ganz  unzweekmässig.  Di* 
Scala  ist  selten  genau ;  auf  die  Ausdehnung  des  Quecksilbers  durch 
die  Wärme  wird  nicht  gerüeksichtigt ,  ebenso  in  der  Regel  nicht  auf  dit 
Niveauveränderung  im  Gefasse :  ist  der  zu  messende  Druck  schon  sehr 
bedeutend,  so  giebt  eine  merkliche  Veränderung  desselben  nur  klein* 
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Volumenveränderungen  bei  der  abgesperrten  Luft  und  daher  unsichere 
Resultate ;  auch  oxydirt  sich  das  Quecksilber  mit  der  Zeit  und  damit 
ändert  sich  die  Menge  der  abgesperrten  Luft.  In  Preussen  sind  ge- 
schlossene Manometer  an  Dampfkesseln  verboten  (seit  1857). 

D  e  1  a  v  e  y  e  construirte  nach  demselben  Principe  sein  hyperboli- 
sches Manometer,  welches  aus  einer  Glasröhre  besteht,  die  sich  nach 
oben  immermehr  verjüngt  und  in  eine  Kugel  ausläuft ,  so  dass  gleichen 
Veränderungen  in  der  zu  messenden  Spannung  gleiche  Veränderungen 
im  Quecksilberstande  entsprechen.    Die  Herstellung  ist  schwierig. 

Das  Spiritusmanometer  von  Hoffmann  (1849)  in  Bres- 
lau, in  welchem  zwei  Luftsäulen  durch  eine  Wasser-  und  eine  Spiritus- 
säule zusammengedrückt  werden,  soll  eine  Verbesserung  des  geschlos- 
senen Manometers  sein. 

Offene  Quecksilbermanometer  sind  ähnlich  eingerichtet 
wie  das  geschlossene,  aber  die  entsprechend  lange  Röhre  —  da  der 
Druck  einer  Atmosphäre  schon  dem  Drucke  einer  Quecksilbersäule  von 
28,984  preuss.  Zollen  entspricht  —  ist  oben  offen.  Wegen  der  unbe- 
quemen Länge  kann  man  solche  Manometer  höchstens  bis  zu  4  Atmo- 
sphären Ueberdruck  anwenden.  Das  Quecksilberrohr  macht  man  meist 
nicht  seiner  ganzen  Länge  nach  aus  Glas,  umgeht  das  Glas  wohl  gar 
ganz  und  macht  den  Quecksilberstand  durch  einen  Schwimmer  kennt- 
lich. —  Desbordes  hat  dies  Manometer  nach  Art  der  Heberbaro- 
meter oder  15arometerprobe  abgeändert,  so  dass  man  die  Differenz  der 
Niveaus  in  beiden  Schenkeln  messen  muss.  Ein  solches  Hebermano- 
meter ist  zugleich  als  Sicherheitsventil  wirksam. 

Für  Dampfspannungen  von  mehr  als  drei  Atmosphären  Ueberdruck 
bedient  man  sich  mit  Vortheil  des  D  i  f  f  e  r  en  t  i  a  1  m  a  n  o  m  e  t  e  r  s.  Es 
besteht  aus  einem  Systeme  paralleler  und  unter  einander  verbundener 
Röhren ,  also  aus  einem  Systeme  communicirender  Hebermanometer, 
deren  untere  Hälfte  mit  Quecksilber,  die  obere  aber  mit  Luft  oder  Wasser 
gefüllt  ist.  Das  erste  Rohr  steht  mit  dem  Dampfraume  in  Verbindung, 
das  letztere  mit  der  äusseren  Luft.  Das  letzte  Rohr  macht  man  ge- 
wöhnlich nur  von  Glas  und  bringt  an  diesem  die  Scala  an.  Ein  solches, 
mit  Quecksilber  und  Wasser  gefülltes  Manometer  ist  von  Richard  aus- 
geführt. 

In  neuerer  Zeit  sind  auch  Metall -Manometer  vielfach  in  Ge- 
brauch gekommen,  die  sich  sehr  gut  bewährt  haben.  Bourdon  hat 
ein  solches  nach  denselben  Principien  ausgeführt ,  auf  welche  sich  sein 
Aneroid-Barometer  (s.  Art.  Barometer)  gründet.  Rahskopff  in 
Preussen  war  nächst  dem  Franzosen  Bourdon  der  erste  in  Anfertigung 
von  Metallmanometern ;  einen  besonders  guten  Ruf  haben  aber  diese 
Instrumente  aus  der  Fabrik  von  S  c  h  ä  ff  e  r  und  Budenberg  in  Magde- 
burg sich  erworben.  Es  werden  daselbst  Platten  feder-Mano- 
m  et  er  angefertigt  zur  Messung  des^  Dampfdruckes  in  den  Dampf- 
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erzeuge™  aller  Art,  bei  Hoch-  und  Niederdruck- Maschinen ,  bei  Schiffs- 
maschinen ,  bei  Loeomotiven  etc. ,  zur  Messung  der  Luftverdiinnung  in 
Vadium- Apparaten  und  Condensatoren ,  zur  Messung  des  Luftdrucks, 
der  durch  Gebläse-Maschinen  erzeugt  wird ,  zur  Messung  des  Wasser- 
drucks in  hydraulischen  Pressen  und  Wasserleitungsröhren.  Es  sei  nur 
bemerkt ,  dass  der  zu  messende  Druck  auf  eine  Stahlplattenfeder  wirkt, 
welche  im  Durchschnitt  wellenförmig  ist.  Die  Platte  ist  durch  einen 
Ueberzug  von  Silber  gegen  das  Rosten  (Oxydiren)  geschützt  und  wirkt 
durch  ihre  Formveränderuug  bei  eintretender  Veränderung  des  Druckes, 
dem  sie  ausgesetzt  ist,  auf  ein  ITebelwerk ,  durch  welches  ein  Zeiger  be- 
wegt wird,  der  die  Grösse  der  Spannung  angiebt.  Näheres  in:  Maschinen 
und  Dampfkessel- Armaturen  ans  der  Fabrik  von  Schäffer  und  Bu- 
de nberg  in  Magdeburg.  1857.  Vergl.  auch  in  Betreff  der  anderen 
Manometer:  Die  Dampfmaschine.  Ein  Wegweiser  in  die  Dampf- 
masehinenkunde  von  Ems  mann.  Leipzig  1858.  S.  66  bis  72.  — Gäb- 
1  e  r  und  V  e  i  t  s  h  a  n  s  in  Hamburg  haben  sehr  gut  gehende  Doppel- 
feder-Manometer  coustmirt,  die  eine  doppelte  Plattenfeder  ent- 
halten. 

Hooke  hat  wohl  zuerst  das  Luftthermometer  in  ein  Manometer 
umgewandelt;  Rains  den  wendete  zuerst  Quecksilber  an.  Adie's 
Sympiezometer ,  P r e c  h  t l's  Baroskop ,  A u g  u s t  's  Differentialbaro- 
meter (Poggeud.  Annal.  Bd.  3.  S.  329),  Brunner's  neues  ( ebenda 
Bd.  34.  S.  31),  Kopps  abgekürztes  (ebenda  Bd.  40.  S.  62  uud 
Bd.  56.  S.  511)  und  C. Brunuer's  Taschen-Barometer  (desgl.  Bd.  91. 
S.  585)  beruhen  auf  demselben  Grundsatze. 

Manual  heisst  bei  der  Orgel  die  mit  den  Händen  behandelte 
Claviatur  im  Gegensatze  zu  dem  mit  den  Füssen  bearbeiteten  Pedal. 
S.  Art.  Claviatur. 

Maremmen  ,  eigentlich  Meeresufer,  nennt  man  in  Mittelitalien  die 
Gegend,  namentlich  südlich  und  westlich  vom  Arnothale,  in  welcher  aus 
dem  thonigen  Boden  überall  giftige  Dünste,  vorzugsweise  Schwefel- 
wasserstoff enthaltend,  aufsteigen ,  welche  allen  Anbau  hindern ,  so  dass 
nur  im  Winter  Heerden  daselbst  weiden  können,  uud  welche  die  gefähr- 
liche Malaria  (s.  d.  Art.)  veranlassen. 

Marienbad  bedeutet  soviel  wie  Wasserbad  (s.  d.  Art.). 

Marienglas  oder  F  r  a  u  e  n  g  1  a  s  ist  blätteriger  Gyps.  Nicht  zu 
verwechseln  mit  dem  in  Blättern ,  von  zum  Theil  mehreren  Quadrat- 
fuss Grösse ,  vorkommenden  Glimmer ,  welcher  zu  den  Windrosen  der 
Schiffscompasse  verwendet  wird. 

Marinette  heisst  in  einem  politisch-satirischen  Gedichte  (la  Biblel 
des  Guyot  von  Provins  1190  ein  Instrument,  welches  von  den  See- 
fahrern als  Compass  benutzt  wurde.  Es  ist  diese  Stelle  die  älteste  Ur- 
kunde von  der  Bekanntschaft  der  Europäer  mit  der  Richtkraft  des  Mag- 
nets. Die  Stelle  heisst: 
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Icelle  etoile  ne  se  muet, 
Un  art  fönt,  qui  mentir  ne  puet, 
Par  vertu  de  la  marinette 
Une  pierre  laide.  noirette, 
Ou  le  fer  volontier*  se  joint. 

Mariotte'sche  Flasche,  s.  Art.  Flasche,  Mariotte'sche. 

Mariotte'scher  Fleck ,  s.  Art.  Fleck,  Mariotte'scher. 

Mariotte'sches  Gefäss ,  8.  Art.  Flasche,  Mariotte'sche. 

Mariotte'sches  Oesetz,  auch  Boyle'sehes  Gesetz  genannt  (vergl. 
Gas.  8.357)  lautet:  Bei  ideellen  Gasen  erhalten  sich  die  Dichtigkeiten 
bei  gleicher  Temperatur  wie  die  Drucke ,  unter  denen  sie  stehen.  Da 
Druck  und  Gegendruck  einander  gleich  sind ,  so  richtet  sich  die  Expan- 
sivkraft eines  Gases  nach  demselben  Gesetze.  Hierüber  vergl.  Art. 
Gas.  Man  drückt  das  Gesetz  wohl  auch  so  aus:  Die  Dichtigkeit  und 
Expausivkraft  der  Luft  steht  mit  dem  Drucke ,  unter  welchem  sie  sich 
befindet ,  in  geradem  Verhältnisse ,  und  das  Volumen  einer  abgesperrten 
Luftmasse  in  dem  umgekehrten»  —  Die  Versuche  über  Verdichtung  der 
Luft  stellt  man  am  bequemsten  in  einer  heberförinig  gebogenen  Glas- 
röhre an ,  deren  lauger  Schenkel  etwa  5  Fuss,  deren  kurzer  etwa  1  Fuss 
lang  ist  bei  einer  Weite  von  etwa  1  a  Zoll.  Der  kurze  .Schenkel  muss 
stark  und  inwendig  möglichst  cylindriseh  sein ,  während  dies  bei  dem 
langen  nicht  gerade  nothwendig  ist.  Neben  jedem  Schenkel  befindet 
sich  eine  Seala.  Die  Scala  des  kurzeu  Schenkels  giebt  gleiche  Raum- 
theile  desselben  an ;  die  des  langen  Schenkels  repräsentirt  einen  Maß- 
stab nach  derselben  Längeneinheit,  wie  das  gleichzeitig  zu  beobachtende 
Barometer.  Der  lange  Sehenkel  ist  oben  offen,  der  kurze  hingegen  ge- 
schlossen. Der  Versuch  beginnt  damit,  dass  man  durch  Quecksilber, 
welches  man  durch  den  langen  Schenkel  einfüllt,  im  kurzen  Schenkel 
Luft  absperrt.  Stehen  beide  Schenkel  lothrecht,  so  müssen  beide  Niveaus 
in  dersell  on  Horizontalen  liegen.  Dies  erreicht  mau  am  genauesten,  wenn 
man  an  der  Krümmung  einen  Hahn  anbringt,  durch  welchen  man  Queck- 
silber ablassen  kann ,  oder  der  kurze  Schenkel  ist  oben  beim  Eingiessen 
noch  offen  und  wird  dann  erst  luftdicht  durch  eine  Schraube  verschlossen. 
Giesstman  nun  in  den  langen  Sehenkel  noch  mehr  Quecksilber,  so  wird  die 
Luft  im  kurzen  Schenkel  auf  einen  kleineren  Raum  zusammengepresst, 
und  es  zeigt  sich  nun ,  dass  der  Kaum ,  welchen  die  Luft  nun  einnimmt, 
sich  zu  dem  ursprünglichen  verhält,  wie  die  Summe  aus  dem  Barometer- 
stände und  dem  Niveauunterschiede  zu  dem  Barometerstande.  Cm 
das  Gesetz  auch  für  Verdünnung  zu  prüfen,  nimmt  man  eine  etwas  weite, 
an  dem  einen  Ende  verschlossene  und  am  offenen  Ende  erweiterte  Glas- 
röhre von  etwa  30  Zoll  Länge  und  stellt  dieselbe  vertical ,  so  dass  das 
offene  Ende  oben  ist.  Diese  Röhre  wird  mit  Quecksilber  gefüllt.  Hierauf 
füllt  man  eine  Barometerröhre  mit  Quecksilber,  so  dass  noch  '2  bis  3  Zoll 
quecksilberfrei  bleiben,  kehrt  sie  um  —  wie  bei  demTorricelli'scheu 
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Versuche  —  nnd  stellt  sie  mit  dem  offenen  Ende  in  die  andere  Röhre. 
Taucht  man  die  Barometerröhre  immer  tiefer  ein ,  so  wird  schliesslich 
das  Quecksilber  in  derselben  mit  dem  Quecksilber  der  Röhre  in  dem- 
selben Niveau  liegen.  Ist  dies  erreicht ,  so  steht  die  abgesperrte  Lnft 
unter  dem  Drucke  einer  Atmosphäre;  zieht  mau  die  Barometerröhre 
aber  höher,  so  erweitert  sich  die  abgesperrte  Luft  immer  mehr,  und  das 
Quecksilbemiveau  in  der  so  gehobenen  Röhre  steigt  über  das  des  Queck- 
silbers im  Gefasse.  Dann  steht  die  abgesperrte  Luft  unter  einem 
Drucke,  der  dem  um  die  Niveaudifferenz  verminderten  Barometerstandr 
gleich  kommt.    Das  Gesetz  bestätigt  sich  auch  in  diesem  Falle. 

In  einem  Thurnie  des  College  Henri  IV.  haben  Arago  und  Du- 
long  das  Gesetz  mit  Hilfe  eines  aus  13  sechs  Fuss  langen  Glasröhren 
zusammengesetzten  Apparates  bis  zu  einem  Drucke  von  27  Atmosphä- 
ren flir  atmosphärische  Luft  geprüft  und  richtig  gefunden.  Denn«, 
fragt  es  sich ,  ob  das  Gesetz  unter  allen  denkbaren  Graden  der  Verdich- 
tung und  Verdünnung  giltig  ist;  ob  dasselbe  bei  allen  Temperaturgraden 
der  Fall  ist,  und  ob  es  auf  alle  Luftarten  angewendet  werden  kann.  Das 
Letztere  hat  sich  entschieden  als  unstatthaft  erwiesen;  überhaupt  gilt  da* 
Gesetz  nur  bei  ungeänderter  Temperatur  und  für  trockene  Luft  inner- 
halb gewisser  Grenzen;  für  Kohlensäure  sind  die  Grenzen  am  engsten; 
andere  Luftarten  weichen  erst  bei  sehr  starkem  Drucke  ab ;  die  an, 
leichtesteu  condensirbaren  Gase  entfernen  sich  am  weitesten  von  dem 
Gesetze.    Vergl.  G a s  und  Compressibilität. 

Mark  J  heisst  eine  Gewichtseinheit ,  von  welcher  jedoch 

Markgewicht  j  nirgends  ein  genaues  Norraalgewichtsstüek  existirt. 
weshalb  auch  unter  dem  Markgewichte  namentlich  der  verschiedene!] 
Münzstätten  keine  Uebereinstimmung  herrschte.  In  der  Münze  lag  bis- 
her die  sogenannte  kölnische  oder  augsburger  Mark  zu  Grunde, 
die  bei  Goldlegirungen  in  24  Karat,  bei  Silberlegirungen  in  IG  Loth. 
das  Loth  in  4  Quint ,  das  Quint  in  4  Pfenuige  und  der  Pfennig  in 
2")G  Richtpfennige  eingetheilt  wurde.  Nach  Hauseh  ild's  Angab- 
berechnete  sich  die  nürnberger  Mark  .Silbergewicht  zu  238,569  Gram- 
men. Aus  der  Abwägung  alter  kölnischer  Gewichte  fand  man  182'J  dir 
alte  kölnische  Mark  =  233,8123  Gramm.  Die  neue  kölnische  odri 
preussische  Mark  hält  233,8555  Gramm.  —  Nach  dem  am  24.  Januai 
1857  in  Wien  abgeschlossenen  Münzvertrage  ist  bei  den  Verein  sin  ünzet 
das  Zollpfund  zu  Grunde  gelegt.  45  Kronen  wiegen  1  Zollpfund;  eben 
so  13 1  s  doppelte  oder  27  einfache  Vereinsthaler.  Das  Mischun*r>ver 
hältniss  des  Goldes  soll  sein  9  i0  Gold  und  1  l0  Kupfer,  ebenso  de 
Silbers  9/J0  «Silber  und  Kupfer,  und  danach  werden  aus  1  Pfund« 
reinen  Silbers  30  Thaler  oder  45  Gulden  österreichischer  Währung,  ode 
52'  2  Gld.  süddeutscher  Währung  geschlagen.  —  Das  Normalgewich 
in  Oesterreich  heisst  auch  Mark  und  kommt  280,044  Grammen  gleieL 
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Daneben  bestellt  aber  noch  das  von  2  Mark  nur  wenig  verschiedene 
Pfund,  welches  nach  Stampfer  560,0164  Gramm  betrügt. 

Markscheidercompass ,  s.  Art.  Bergcompas s. 

Mars,  s.  Art.  Planeten. 

Mascara,  die  joder  die  Wasserratte  (rat  d'cau)  heisst  eine  in 

Mascaret,  der  (der  Dordogne  bei  niedrigem  Wasserstande  zur 
Fluthzeit  eintretende  eigentümliche  Erscheinung«  Es  wälzt  sich  dann 
eine  mehr  oder  weniger  hohe  Wasserraasse  aus  der  Gironde  in  die  Dor- 
dogne und  folgt  unter  lautem  Getöse  mit  grosser  Geschwindigkeit  und 
Stärke  dem  Flussufer.  Kommt  nämlich  die  Fluth  die  Gironde  herauf 
und  ist  in  der  Dordogne  niedriges  Wasser ,  so  wird ,  da  die  breite  Ga- 
ronne  sich  der  Fluth  welle  schief,  hingegen  die  engere  Dordogne  gerade 
entgegenstellt,  die  Fluth  genöthigt  hocli  anzuschwellen  und  mit  Gewalt 
in  die  enge  und  niedrige  Dordogne  zu  stürzen.  —  Eine  ähnliche  Er- 
scheinung bieten  die  dort  bis  45  Fuss  hohen  Springfluthen  bei  der  Sa- 
vern  in  England  dar,  indem  sich  dann  ein  bis  9  Fuss  hoher  Wasser- 
damm den  Fluss  hinauf  wälzt.  Vergl.  auch  Art.  Bore.  An  der  Elbe 
nennt  man  eine  ganz  ähnliche  Er-cheinung  das  Rastern. 

Maschine  ist  jede  Vorrichtung,  durch  welche  eine  Kraft  auf  einen 
nicht  in  ihrer  Richtung  liegenden  Punkt  wirksam ,  also  übertragen  wer- 
den kann.  Es  soll  jedoch  dadurch  nicht  blos  der  Kraft  eine  bequeme 
Richtung  gegeben  werden ,  sondern  in  der  Regel  bezweckt  man  zugleich 
eine  Last  durch  eine  Kraft  im  Gleichgewichte  zu  halten  oder  in  Be- 
wegung zu  setzen ,  deren  Bewältigung  sonst  unmöglich  gewesen  wäre, 
oder  der  Last  eine  grössere  Geschwindigkeit  zu  ertheilen ,  als  die  Kraft 
ohne  Maschine  hervorgebracht  hätte.  —  Hat  eine  Maschine  keine  Be- 
standteile, welche  für  sich  eine  Maschine  bilden ,  so  nennt  man  sie  eine 
einfache,  andernfalls  eine  zusammengesetzte.  Die  einfac  hen 
Maschinen  sind:  der  Hebel,  das  Wellrad,  die  Rolle,  die  schiefe 
Ebene,  der  Keil,  die  Schraube,  denen  besondere  Artikel  gewid- 
met sind.  Nach  dem  Aggregatzustande  der  Körper,  deren  Kräfte  auf 
die  Bewegung  der  Maschine  einwirken ,  oder  auf  welche  die  Maschine 
einwirkt,  je  nachdem  dieselben  starr,  tropf barflüssig  oder  luftförmig 
sind,  werden  von  manchen  »Seiten  die  Maschinen  auch  eingetheilt  in 
g  e  o  m  e  c  h  a  n  i  s  c  h  e ,  hydraulische  und  pneumatische.  Ma- 
schinen ,  welche  diese  Bezeichnung  specilisch  führen ,  sind  in  den  näher 
bezeichnenden  Artikeln  nachzusehen,  z.  B.  Widder,  hydraulischer. 

Maschine ,  c a  1  o r i s c h e  oder  Ericsson 'sehe  Maschine,  s. 
Art.  Calorisc he  Maschine. 

Maschine ,  Ruhmkorff 'scho ,  oder  auch  Funkeninductor 
genannt,  ist  der  kräftigste  Iuductionsapparat ,  coiv  iruirt  von  dem  deut- 
schen Mechaniker  Ruhmkorff  in  Paris,  geb.  1803  in  Hannover,  zu- 
erst im  Jahre  1851.  Die  drei  Haupttheile  des  Apparates  sind  die  In- 
ductionsrolle ,  der  Stromunterbrecher  und  der  Commutator.    Die  In- 
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ductionsrolle,  welche  gewöhnlich  vertical  auf  einer  dicken,  zur 
lsolirung  dienenden  Glasplatte  steht ,  ist  eine  dünne  Spule  von  Pappe 
von  etwa  1  Fuss  Länge,  umwickelt  mit  2  Drähten,  von  denen  der  innen?, 
etwa  2  Millimeter  (etwa  1  Linie)  Dicke,  in  ungefähr  300  Windungen 
verläuft,  der  äussere  hingegen,  von  etwa  1  3  Millimeter  Dicke  oder  noch 
feiner,  etwa  zehntausend  Windungen  macht  und  5  bis  10  Tausend  Meter 
Länge  hat.  Die  Drähte  sind  mit  Seide  übersponnen  und  mit  Schellack 
überzogen,  so  dass  die  Windungen  von  einander  gut  isolirt  sind,  ausser- 
dem werden  beide  Drähte  durch  eine  Lage  gefiruisster  Seide  oder  Gutta- 
percha getrennt.  Innerhalb  der  Spule  befindet  sich  ein  Bündel  ron 
Eisendraht,  dessen  Enden  mit  Platten  von  weichem  Eisen  bedeckt  sind. 
Durch  den  inneren ,  dicken  Draht  wird  der  electrische  Strom  geleitet. 

Der  Stromunterbrecher  ist  ein  Nee  f 'scher  Hammer  (s.  Art. 
Hammer,  Nee  f 'scher) ;  indessen  wendet  man  auch  Modihcatioudi 
desselben  an,  z.  B.  ein  Uefäss  mit  Quecksilber ,  in  welches  eine  von  der 
Hammerfeder  ausgehende  Spitze  taucht.  Ist  Letzteres  der  Fall ,  so  ist 
der  Strom  geschlossen ,  der  Hammer  wird  von  dem  Electromagnete  an- 
gezogen ,  die  Spitze  tritt  aus  dem  Quecksilber  und  der  Strom  ist  unter- 
brochen, so  dass  die  Spitze  wieder  in  das  Quecksilber  taucht,  weil  nie 
der  Hammer  nicht  mehr  angezogen  wird.  Bei  jeder  Unterbrechuii: 
und  Schliessung  des  electrischen  Stromes  wird  in  den  Windungen 
dickeren  Drahtes,  in  dem  Drahtbündel  und  vorzugsweise  in  dem  dünna 
Drahte  ein  Inductionsstrom  erregt. 

Der  Comrautator  oder  Stromwender  dient  dazu,  den  Strom 
nach  Belieben  in  der  einen  oder  in  der  entgegengesetzten  Richtung  durcL 
den  dicken  Draht  zu  leiten ,  ohne  nöthig  zu  haben ,  die  Poldrähte  der 
galvanischen  Säule  umzulegen.  Die  nähere  Einrichtung  giebt  der  Art. 
Com  Imitator  au. 

Ausser  diesen,  au  den  Induetionsapparaten  gewöhnlich  vorkommen- 
den Theilen  rindet  sich  bei  der  R  u  h  m  k  o  r  ff  'sehen  Maschine  noch  ein 
von  Fizeau  angegebener  Cond eusator ,  welcher  die  Wirksamkeit 
wesentlich  erhöht.  Dieser  Condensator ,  Welcher  gewöhnlich  in  den 
Bodenbrette  oder  in  einem  unter  dem  Apparate  befindlichen  Schub- 
kästehen  angebracht  ist ,  besteht  aus  einem  langen  Stück  Wachstaffet. 
das  wie  bei  den  F ra n  k  1  i n 'sehen  Tafeln  (s.  Art.  Tafel,  Frank- 
1  i  n  sehe)  beiderseits  mit  Stanniol  beklebt  ist ,  so  dass  dabei  noch  ein 
breiter  Rand  unbedeckt  bleibt.  Die  beiden  Belege  dieses  auf  Brettchec 
aufgewickelteu  TatTctstückes  stehen  mit  deu  beiden  Enden  des  Haupt- 
drahtes in  Verbindung,  so  dass  die  dickere  Spirale  gewissennassen  dorcr. 
den  Condensator  geschlossen  wird ,  wenn  der  Strom  unterbrochen  wird 
Der  Nutzen  beruht  darauf,  dass  ohne  Condensator  der  Inductionsstrom. 
nv elcher  beim  Oeffuen  des  Stromes  entsteht,  eben  wegen  dieser  Unter- 
brechung nicht  frei  circuliren  kann .  sondern  sich  theils  durch  lebhafte 
an  der  Tut erbrechuugsst eile  überspringende  Funken  ausgleicht .  zum 
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Tlieil  aber  auch  in  entgegengesetzter  Richtung  zurückfliegst  und  dadurch 
die  inducirende  Wirkung  des  Hauptstromes  auf  die  eigentliche  Indnc- 
tionsspirale  schwächt ;  wird  hingegen  der  Condensator  eingeschaltet ,  so 
wird  der  Inductionsstrom  im  Hauptdrahte  nach  der  Stroinunterbreehung 
durch  den  Condensator  aufgenommen  und  gewissermassen  daselbst  ge- 
bunden. Dadurch  wird  sowohl  das  Zurückfliessen  des  Inductionsstromes 
im  Hauptdrahte ,  als  auch  das  Leberspringen  heftiger  Funken  an  der 
Unterbrechungsstelle  verhindert,  und  der  Hauptstrom  kann  uugeschwächt 
auf  den  Nebendraht  inducireud  einwirken. 

Der  Mechaniker  Stuhrer  in  Dresden  hat  die  Inductionsspule  in 
drei  bis  vier  kleinere  getheilt ,  welche  der  Reihe  nach  mit  einander  ver- 
bunden werden  können.  Der  hierdurch  erzielte  Vortheil  besteht  in 
Folgendem.  Bei  der  ursprünglichen  Einrichtung  springen  leicht  bei 
starken  electrischen  Strömen  innerhalb  der  Windungen  der  Inductions- 
spirale  Funken  über  und  zerstören  die  Isolation ,  weil  die  benachbarten 
Windungen  der  über  einander  liegenden  Drahtlagen  sehr  weit  von  ein- 
ander entfeinten  Theilen  des  Inductionsdrahtes  angehören  und  daher 
eine  sehr  >tarke  Differenz  der  electrischen  Spannung  zeigen.  Bei  S t Oh- 
re r's  Hinrichtung  ist  die  elektrische  Differenz  der  benachbarten  Win- 
dungen geringer  und  man  kann  daher  stärkere  Ströme  anwenden.  Mit 
Stöhrer's  Einrichtung  erhalt  man  zwischen  den  Enden  der  Inductions- 
spirale  einen  Funkenstroin  von  2  bis  .'3  Zoll  Länge;  der  Amerikaner 
Kitchie  will  sogar  durch  noch  weiter  getriebene  Theilung  nach  dem 
S  töh  rer'scheu  Principe  Funken  von  12  bis  14  Zoll  Länge  bekommen 
haben. 

Wegen  der  Wirkung  des  Inductionsstromes  vergl.  Art.  Induc- 
t  i  o  n ,  Inductio us funke  und  Funke,  e I e c t r i s c h e r.  C. 

Mass  und  Messen.  Die  Thiitigkeit  des  Naturforschers  besteht 
vorwiegend  im  Messen.  Alles  Messen  aber  beruht  darauf ,  dass  be- 
stimmt werden  soll,  wievielmal  eine  als  Einheit  zu  Grunde  gelegte 
Grösse,  das  Mass,  in  dem  zu  Messenden  enthalten  ist.  Erste  Be- 
dingung hierbei  ist  mithin ,  dass  das  Mass  und  das  zu  Messende  von 
einerlei  Art  ist.  Es  ist  zwar  nicht  immer  möglich ,  ein  unmittelbares 
Mass  für  das  zu  Messende  anzugeben ;  dann  muss  man  aber  etwas  von 
dem  zu  Messenden  Abhängiges  aufsuchen ,  was  mit  demselben  in  einem 
bestimmten  Verhältnisse  ab-  und  zunimmt.  Das  Mass  ist  dann  ein  mittel- 
bares. Es  findet  dies  z.  B.  statt  bei  dem  Messen  von  Kräften ,  indem 
man  hier  aus  dem  Verhältnisse  der  Geschwindigkeiten,  mit  welchen  sich 
gleich  grosse  Massen  bewegen ,  oder  aus  dem  Verhältnisse  der  Massen, 
welchen  gleiche  Geschwindigkeiten  ertheilt  werden ,  auf  das  Verhältniss 
der  Kraft  schliesst.  Immerhin  liegt  aber  auch  iu  diesem  Falle  eine 
Masseinheit  derselben  Art  wie  das  zu  Messende  zu  Grunde,  uud  es  ist 
eben  nur  das  beim  Messen  zu  beobachtende  Verfahren  kein  durch  ein 
mit  dem  zu  Messenden  gleichartiges  Mass  unmittelbar  ausgeführtes. 

Emsmann.  Handwflrlerbuch.  II.  7 
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Das  Bedürfnis«  räumliche  Ausdehnungen  zu  messen  drängte  sich  — 
neben  der  Zeitmessung  (s.  Art.  U  h  r)  dem  Menschen  zuuächst  auf.  Der 
Mensch  nahm  hierbei  Theiie  seines  Korpers  zum  Mnssstabe ,  als  Hand- 
breite,  .Spanne,  Pubs  ete.  Protagoras  stellte  sogar  den  Satz  auf. 
dass  der  Slcnsch  das  Mass  aller  Dinge  sei.  Dies  gilt  jetzt  nicht  einmal 
mehr  in  den  Fallen  der  Messung  räumlicher  Verhältnisse,  geschweige 
denn  in  anderen ,  wo  es  sich  oft  um  Verhältnisse  ganz  anderer  Natur 
dreht.  In  früherer  Zeit  war  die  Masseinheit  für  räumliche  Verhältnis*- 
eine  sehr  mannigfaltige.  Als  sich  der  internationale  Verkehr  aber 
immermehr  anbahnte ,  wurde  das  Bedürfnis  nach  einer  gemeinschaft- 
lichen Masseinheit  immer  dringender  empfunden  und  so$ar  der  Wunsch 
ausgesprochen,  dieselbe  so  zu  wählen,  dass  sie  in  derselben  Grösse  stets 
wieder  ermittelt  werden  könnte ,  falls  dieselbe  verloren  gehen  sollte. 
Dies  führte  dazu,  ein  Naturmass  zu  suchen,  dessen  Länge  von  dem 
Erdkörper  selbst  bestimmt  würde.  Einerseits  glaubte  man  dies  Natur- 
mass in  der  Länge  des  einfachen  Secundenpendels ,  andererseits  in  der 
Länge  eines  Meridianbogens  zu  finden.  Leber  die  in  dieser  Beziehimg 
gemachten  Anstrengungen  enthält  Art.  Längen mass  das  Nöthige. 
Der  letztere  Vorsehlag  hat  in  dem  französischen  Meter  den  Sieg  davoo 
getragen ,  ohne  dass  jedoch  damit  —  wie  in  dem  angeführten  Artikel 
nachgewiesen  ist  —  ein  eigentliches  Natumiass  gewonnen  war»1. 
Hessel  sagt  ganz  recht ,  dass  es  bei  der  Annahme  einer  Masseinheit 
nur  auf  folgend«;  drei  Forderungen  ankomme.  Das  Mass  muss  erstens 
völlig  unzweideutig  gemacht  werden ,  so  dass  jede  darauf  be- 
zogene Messung  keine  aus  einer  Unbestimmtheit  des  Masses,  sonder» 
nur  die  aus  ihrer  eigenen  Unvollkommcnheit  hervorgehende  Unsicher- 
heit erhalte.  Zweitens  muss  durch  jedes  Erfolg  verh eissende 
Mittel  Sorge  getragen  werden,  dass  das  festgesetzte  Mass  erhalten 
bleibt.  Drittens  müssen  zugleich  mit  der  Festsetzung  des 
Masses  Mittel  ergriffen  werden,  welche  zur  Erlangung  möglichst 
vollkommener  Copien  des  Normalmasses  mit  der  grössten  Leichtigkeit 
führen. 

Da  dieser  Artikel  sich  nur  auf  das  Mass  und  das  Messen  im 
Allgemeinen  beziehen  soll,  so  verweisen  wir  wegen  der  bestimmten  Fälle 
auf  die  betreffenden  Artikel :  L ä  n  g e n m  a  s s,  F l ä c  h e n m  a s s ,  Kör- 
p  e  r  m  a  s  8 ,  Gewicht  nebst  Gewichte  und  Waage,  Zeit  und 
U  h  r,  K  raft  ete. 

Massflasche,  s.  Art.  Flasche,  Lanc'sche. 

Masse  bezeichnet  die  in  dem  Volumen  eines  Körpers  enthaltene 
bestimmte  Menge  der  Materie.  Haben  Körper  verschiedene  Massen  bei 
gleichem  Volumen,  so  nennt  man  denjenigen  den  dichteren,  für  welchen 
die  Masse  die  grössere  ist.  Das  Verhältniss  der  Dichtigkeiten  giebt 
also  das  Verhältniss  der  Massen  bei  gleichem  Volumen.  Das  speeifische 
Gewicht  giebt  zugleich  das  Verhältniss  der  Dichtigkeiten  an  (s.  Art.  Ge- 
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wicht,  specifisches  und  Dichtigkeit).  Abgesehen  von  glei- 
chem Volumen  verhalten  sich  die  Massen  verschiedener  Körper  wie  ihre 
Gewichte.    Daraus  folgt  indessen  nicht,  dass  Masse  und  Gewicht  iden- 

tisch  sind,  es  ist  vielmehr  J7  =    ,  wenn  M  die  Masse,  G  das  Gewicht 

9 

des  Körpers  und  tj  die  Endgeschwindigkeit  am  Ende  der  ersten  Secunde 
beim  freien  Falle  bezeichnen  (s.  Art.  Gewicht),  weil  die  Grösse  der 
bewegenden  Kraft,  welche  in  einem  Augenblicke  der  Bewegung  einer 
Masse  M  beiwohnt,  das  Produkt  aus  der  Masse  und  der  in  diesem 
Augenblicke  stattfindenden  Endgesehwindigkeit  und  daher  G  =  yM  ist. 
Der  Stoss  zweier  Körper  gegen  einander  würde  das  directeste  Mittel 
darbieten,  die  Masse  der  Körper  zu  bestimmen,  wenn  man  nur  im  Stande 
wäre,  die  dabei  vorkommenden  Geschwindigkeiten  genau  zu  messen. 

Masse ,  reduetrte,  s.  Art.  Trägheitsmom e u t. 

Massenanziehung  ist  die  aller  Materie  eigenthümliche  Anziehungs- 
kraft, für  welche  Newton  das  Gesetz  ausgesprochen  hat,  dass  sich  die- 
selbe direct  verhalte  wie  die  Massen  und  umgekehrt  wie  die  Quadrate  der 
Entfernung.  Vergl.  Art.  A  1 1 r a c  t  i o n  und G  r a v  i t a t  i  o n.  Die  Dreh- 
waage (s.  d.  Art.)  liefert  ein  Beispiel,  desgleichen  die  Ablenkung 
eines  Lothes  durch  den  Berg  Shehallien  im  Art.  Erde,  S.  28'J. 

Massentheilchen  oder  Moleküle  nenut  man  Theilchen  eines 
Körpers  im  Gegensätze  zu  den  Atomen,  unter  welchen  mau  diu  kleinsten 
denkbaren  Körpei  theilchen  versteht.  Von  manchen  Seiten  werden  zu- 
sammengesetzte Atome  als  Moleküle  bezeichnet.  Vergl.  Art.  Atom, 
Partikel  und  den  folgenden  Art.  Materie. 

Materie  ist  das  unbekannte  Etwas ,  womit  der  Raum  erfüllt  ist, 
welchen  die  Körper  einnehmen.  Die  Materie  setzt  die  Körper  zusammen, 
macht  ihre  Wesenheit  aus  und  ist  die  Ursache  der  Eigenschaften,  welche 
sie  besitzen ,  und  der  Eindrücke ,  welche  sie  auf  unsere  Sinne  hervor- 
bringen. Physik  und  Chemie  beschäftigen  sich  beide  mit  den  Eigen- 
schaften der  Materie.  Die  Chemie  namentlich  erforscht  die  Verände- 
rungen des  materiellen  Zustandes  der  Körper  und  die  besonderen  Eigen- 
schaften der  Materie  jedes  einzelnen.  Es  ist  ihr  gelungen ,  den  Nach- 
weis zu  liefern,  dass  es  nur  eine  gewisse  Anzahl  einfacher  Materien  giebt, 
die  man  Elemente  nennt  (zur  Zeit  63),  dass  aus  diesen  alle  in  der 
Natur  vorkommenden  Körper  zusammengesetzt  sind,  und  dass  sich  noch 
viele  andere  auf  künstlichem  Wege  aus  ihnen  darstellen  lassen.  Die 
Physik  behandelt  nicht  die  inneren,  sondern  die  äusseren  Veränderungen 
an  den  Körpern  und  hat  es  mit  der  Materie  also  nur  insofern  zu  thun, 
als  sie  unter  anderen  die  allen  Körpern  gemeinsamen  Eigenschaften  und 
zwar  in  den  drei  Aggregatzuständen  derselben  erforscht,  aber  ohne  dabei 
zu  fragen,  welche  specielle  Materie  gerade  vorliegt. 

lieber  das  Wesen  der  Materie  hat  man  seit  den  ältesten  Zeiten 
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speeulirt.  Thaies  nahm  das  Wasser  als  den  Anfang  aller  Dinge  an : 
Anaximenes  die  Luft ;  Anaximander  einen  besonderen  Stoff, 
ohne  irgend  eiue  bestimmte  Qualität  etc.  Durch  Speculationen  ist  hier 
nichts  zu  gewinnen;  wir  müssen  uns  durch  die  Erfahrung  leiten  lassen, 
und  das  ist  eben  die  Aufgabe  der  Chemie.  Die  Hauptfrage  ist  hier  die. 
ob  wir  uns  die  Materie  als  etwas  den  Kaum  stetig  Erfüllendes,  oder  als 
ein  Aggregat  von  neben  einander  gelagerten  Molekülen  zu  decken  haben. 
Nun  hat  die  Chemie  nicht  mir  die  Mittel  gefunden ,  die  Bestandteile 
eines  Körpers  zu  trennen  und  zu  bestimmen ,  sondern  auch  den  Nach- 
weis geliefert ,  dass  derselbe  Körper  dieselben  Bestandteile  stets  in 
gleichbleibendem  Gewichtsverhiiltnisse  besitzt,  und  dass  sich  alle  Ver- 
bindungen stets  nach  festen  Verhältnissen  bilden,  indem  die  Bestand- 
teile nach  bestimmten  Gewichtsmengen  oder  nach  einfachen  Vielfachen 
derselben  zusammentreten.  Wollten  wir  nun  annehmen,  dass  die  Materie 
etwas  den  Kaum  stetig  Erfüllendes  sei  und  ihre  fortgesetzte  Theilnng 
nicht  auf  Atome  (s.  Art.  Atom)  führe,  so  bliebe  der  Vorgang  der  Ver- 
bindung unbegreiflich  ;  denn  warum  sollten  sieh  dann  die  Körper  nur 
nach  festen  Verhältnissen  verbinden ,  wenn  uur  eine  Durchdringung  der 
verschiedenen  Materien  stattfände?  Nehmen  wir  hingegen  an,  dass  die 
Materie  ein  Aggregat  neben  einander  liegender  Atome  sei ,  so  ist  keine 
Schwierigkeit  vorhanden ,  wie  zwei  Körper  sich  zu  einem  dritten  zu- 
sammenfügen können,  indem  die  einzelnen  Atome  der  Bestandteile  sich 
zu  zusammengesetzten  Molekülen  vereinigen.  Hierauf  weisen  allo 
chemischen  Erscheinungen  hin ,  und  so  können  wir  nicht  umhiu ,  die 
Materie  als  ein  Aggregat  von  Atomen  aufzufassen.  Was  aber  unter 
Atom  wieder  näher  zu  verstehen  ist ,  darüber  ist  Art.  Atom  zu  ver- 
gleichen. 

Mathematik ,  gewissermassen  das  Handwerkszeug  des  Naturfor- 
schers, ist  die  Lehre  von  den  Grössen,  d.  h.  von  Allem,  was  vergrössert 
und  verkleinert  werden  kann.  Da  man  Kaumgrössen  oder  continuirliche 
Grössen  und  Zahlengrössen  oder  discrete  Grössen  unterscheidet ,  so  zer- 
fällt die  Mathematik  in  zwei  Zweige,  die  aber  vielfach  wieder  in  einander 
greifen ,  nämlich  in  die  Geometrie ,  welche  sich  mit  den  Kauuigrössen. 
und  in  die  Arithmetik,  welche  sich  mit  den  Zahlengrössen  beschäftigt. 
Das  Messen  ist  eine  Hauptthätigkeit  des  Naturforschers  und  die  Ergeb- 
nisse dieser  Operation  führen  zur  Anwendung  der  Mathematik  in  der 
Naturforschung. 

Mathematisch  als  Gegensatz  zu  physisch  bezieht  sich  nur  auf 
das  räumlich  Ausgedehnte  ohne  Kaumerfüllung  durch  die  Materie,  wäh- 
rend physisch  stets  auf  das  Vorhandensein  von  Materie  deutet.  Beispiele 
finden  sich  vielfach  und  verweisen  wir  auf  die  näher  bezeichnenden  Ar- 
tikel z.  B.  Hebel,  Pendel,  Körper,  Bild  etc. 

Mauerquadrant  heisst  ein  jetzt  ausser  Gebrauch  gekommenes 
astronomisches  Instrument  zur  Beobachtung  der  Mittagshöhen  der  Gestirne. 
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Das  Wesentlichste  war  ein  Gradbogen,  welcher  den  vierten  Theil  eines 
Kreises  betrug  und  an  einer  verticalcn  Wand  so  befestigt  war ,  dass  die 
Kreisebene  des  Bogens  in  der  Meridiauebene  lag  und  der  obere  begren- 
zende Radius  eine  horizontale,  der  andere  vom  Centrurn  abwärts  gerich- 
tete hingegen  eine  verticale  Richtung  hatte;  ferner  eine  durch  das 
Centruin  gehende  Alhidade  mit  Dioptern  oder  mit  einem  Fernrohr,  so 
dass  die  Visirlinie  genau  durch  das  Centrum  ging.  Tycho  de  Brahe 
hatte  auf  seiner  Sternwarte  zu  Uranienburg  einen  hölzernen  Mauerqua- 
dranten mit  Dioptern;  Ilevel  Hess  sich  einen  aus  Messing  anfertigen; 
Picard  scheint  zuerst  das  Fernrohr  angebracht,  wenigstens  die  Veran- 
lassung dazu  gegeben  zu  haben.  Die  Mauerquadranten  waren  8  bis 
10  Fuss  im  Radius  und  haben  jetzt  handlicheren  und  vielseitigerer  Ver- 
wendung fähigen  Instrumenten  weichen  müssen. 

Maultrommel,  die.  ist  ein  unvollkommenes  musikalisches  Instru- 
ment ,  welches  aus  einer  elastischeu  Stahlzunge  besteht ,  die  durch  An- 
schlagen mittelst  des  Fingers  zum  Schwingen  gebracht  wird ,  während 
man  das  ganze ,  stählerne  oder  eiserne  Instrument  zwischen  die  Zähne 
nimmt.  Die  Schwingungen  der  Stahlzunge  würden  nur  einen  einzigen 
tiefen  Ton  geben ;  deshalb  können  verschiedene  Töne  nur  dadurch  er- 
zeugt werden ,  dass  man  die  Mundhöhle  mittelst  der  Zunge  und  Lippen 
gehörig  abändert.  Die  Handharmonika  und  das  Harmonium  (s.  diese 
Art.)  sind  aus  der  Maultrommel  hervorgegangen. 

Mauritiussommer ,  s.  Art.  Indianersommer. 

Mausim  bezeichnet  im  Altarabischen  die  wechselnden  Winde, 
welche  die  Malaien  M  u  s  i  m  ,  die  Engländer  Mo n 800 n  ,  die  Franzosen 
Mousson,  die  Deutschen  Mussons  nennen.  Näheres  im  Artikel 
Müssen. 

Mauthwaage ,  8.  Art.  Brückenwaage. 

Maximum,  s.  die  näher  bezeichnenden  Art.,  z.  B.  Thermometer. 

Mayer's  Gesetz  lautet:  Die  Wärme,  welche  von  einem  ideellen 
Gase  bei  Ausdehnung  in  unveränderter  Temperatur  aufgenommen  wird, 
ist  dem  Aequivaleute  der  ausgeübten  äusseren  Arbeit  gleich.  Vergl. 
Art.  A  e  q  u  i  v  a  1  e  n  t ,  mechanisches,  der  Wärmeeinheit. 

Mayer*  sehe  Röbre,  s.  Art.  Röhre,  Mayer's  che. 

Mechanik  ist  die  Wissenschaft ,  welche  von  den  Bewegungs- 
gesetzen physischer  Körper  handelt.  Kein  Körper  kann  seinen 
Zustand  von  selbst  verändern ;  erleidet  dieser  dennoch  eine  Veränderung, 
so  muss  eine  besondere  Ursache  vorhanden  gewesen  sein ,  welche  dies 
bewirkt  hat.  Die  Ursachen  der  Veränderungen  nennt  man  Kräfte.  Die 
Wirkung  einer  Kraft  besteht  demnach  darin ,  dass  sie  entweder  einen 
ruhenden  Körper  in  Bewegung  versetzt ,  oder  dass  sie  die  Bewegung 
eines  bewegten  —  sei  es  in  Hinsicht  der  Geschwindigkeit  oder  der  Rich- 
tung oder  Beider  zugleich  - —  verändert.  Da  nun  die  Naturlehre  sich 
mit  der  Erforschung  der  Gesetze  und  Ursachen  der  Veränderungen  an 
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den  Körpern  beschäftigt,  so  ist  die  Mechanik  ein  Hanj 
Wissenschaft  und  zwar  der  Physik,  weil  die  in  das  Gebiet  < 
fallenden  Veränderungen  oder  Erscheinungen  nicht  in  ei 
werden  der  Materie  bestehen.  Bei  der  Erforschung  einer  ! 
nung  kommt  es  zunächst  darauf  an,  die  Erscheinung  unter  c 
einfachsten  Bestimmungsstücken  zu  erfassen,  dann  dieVeril 
verfolgen,  welche  neu  hinzutretende  Bestimmungen  herbeifi 
halb  gründet  sich  die  Mechanik  auf  die  reine ,  d.  h.  rein  DO 
Bewegungslehre  oder  Phoronomie  (vergl.  Art.  Bewegu 
dann  erst  führt  mau  als  neues  Bestinunungsstück  den  Eil. 
physischen  Körpern  beiwohnenden  Schwerkraft  ein.  Bis 
z.  B.  erst  die  Gesetze  des  mathematischen  Hebels ,  des  DM 
Pendels  etc.  und  geht  dann  erst  zu  dem  physischen  Heb« 
sehen  Pendel  über.  Je  nach  dem  Aggregatzustande  der 
fallt  nun  die  Mechanik  in  die  Mechanik  fester  oder  Starrt 
flüssiger  und  luftformigflüssiger  Körper  und  jeder  Altselm 
in  zwei  Theile,  nämlich  in  einen,  welcher  von  den  Gesetze! 
gewichts,  und  einen  zweiteu,  welcher  von  den  Gesetzen  d 
handelt.  Der  erstere  dieser  beiden  Theile  der  Median 
Statik,  der  andere  die  Dynamik.  Die  Mechanik  ser 
in  1)  die  Lehre  vom  Gleichgewichte  starrer  Körper  oder  C 
2)  die  Lehre  von  dem  Gleichgewichte  tropfbarflüssiger 
Hydrostatik,  3)  die  Lehre  von  dem  Gleichgewichte 
Körper  oder  Aerostatik,  4 )  die  Lehre  von  der  Bewe 
Körper  oder  G  eod  y  n  am  i  k  ,  5)  die  Lehre  von  der  Bew 
barflüssiger  Körper  oder  i  I  y  d  r  o  d  y  n  a  m  i  k  und  G )  die  L 
Bewegung  luftförmiger  Körper  oder  Aerodynamik 
matik;  ausserdem  fasst  man  je  zwei  dieser  Abschnitte  v 
sammen  als  Geomechanik,  Hydromechanik  oder  1 
und  A  e  r  o  m  e  c  h  a  n  i  k.  In  Betreff  der  Geomechanik  verw 
die  Art.  Bewegungslehre.  Schwerpunkt,  S  t  a  l 
einzelnen  einfachen  Maschinen  (s.  Art.  Maschine),  Pen 
etc.,  in  Betreff  der  Hydromechanik  auf  Art.  Hydrostati 
fluss,  in  Betreff  der  Aeromcchnnik  auf  eben  die  beiden  let 
wie  sich  aus  denselben  rechtfertigen  wird. 

Mechanisch ,  s.  die  Artikel ,  auf  welche  sich  die  uäl 
nung  bezieht. 

Medianebene,  verticale,  hat  man  diejenige  Kl» 
welche  durch  den  Mittelpunkt  der  Grundlinie  der  Augen  [ 
Visirebene  und  Grundlinie  senkrecht  steht.  Die  Yisireb' 
sich  durch  die  beiden  Seitaxen  gelegt  zu  denken  und  in 
der  fixirte  Punkt.  G  r  an  d  Ii  u  ie  ist  die  Gerade,  welche  di 
punkte  der  Richtungslinien  beider  Augen  verbindet. 
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Medicinalge  wicht  oder  Apothekergewicht,  8.  Art.  Ge- 
wichte. 

Medium  oder  Mittel  nennt  man  gewöhnlich  einen  durchsichtigen 
Körper ,  welchen  also  das  eindringende  Licht  mein-  oder  weniger  unge- 
schwächt durchstrahlen  kann.  Die  wässerige  Feuchtigkeit,  die  Krystall- 
linse  und  die  gläserne  Feuchtigkeit  oder  der  Glaskörper  sind  z.  B. 
optische  Medien  des  Auges.  —  Eiu  widerstehendes  Medium  ist 
ein  tropfbarflüssiger  oder  luftförmigflüssiger  Körper,  der  einem  Körper, 
welcher  sich  in  demselbeu  bewegt,  einen  gewissen  Widerstand  ent- 
gegensetzt. 

Meer ,  W  e  1 1  m  e  e  r ,  0  c  e  a  n ,  die  S  e  e  heisst  die  grosse  Wasser- 
masse, welche  in  stetigem  Zusammenhange  einen  grossen  Theil  der  Erd- 
oberfläche ausmacht  und  die  grossen  Ländermassen  sowohl,  welche 
F  e  s  1 1  a  n  d  e  oder  Continente  genannt  weiden ,  als  auch  die  Inseln 
umgiebt.  Aber  nicht  nur  diese  grosse  Wassermasse  als  ein  Ganzes 
wird  so  bezeichnet,  sondern  auch  eiuzelne  Theile  derselben,  welche 
durch  die  Begrenzung  des  Festlandes  als  abgesonderte  Glieder  aus  dem 
Ganzen  sich  ausscheiden ,  oder  wegen  ihres  besonderen  Charakters  eine 
iSonderung  von  den  übrigen  Thailen  bedingen,  werden  mit  diesem 
Namen  belegt,  sogar  grössere  Theile  dieser  Abtheilungen  haben  wieder 
die  Bezeichnung  als  Meere  erhalten  und  selbst  einzelne  grosse  Binnen- 
seen, ungeachtet  dieselben  mit  dem  Weltmeere  in  gar  keiner  Verbindung 
stehen.  Ohne  auf  die  geographischen  Verhältnisse  näher  einzugehen, 
sollen  hier  nur  die  physikalischen  charakterisirt  werden. 

1)  Meeresspiegel.  Die  Oberfläche  des  Meeres ,  der  Meeres- 
spiegel, sollte  nach  hydrostatischen  Gesetzen  horizontal  sein  und  daher 
überall  dieselbe  Höhe  haben,  weshalb  man  auch  z.  B.  alle  Höhenmessun- 
gen  auf  der  Erde  als  Erhebungen  über  die  Meeresfläche  bestimmt.  In- 
dessen aus  denselben  Gründen,  aus  welchen  die  Erde  abgeplattet  ist, 
folgt,  dass  nicht  alle  Punkte  der  ruhigen  Meeresoberfläche  gleichweit 
von  dem  Mittelpunkte  der  Erde  abstehen  können,  und  ausserdem  machen 
auch  diejenigen  Meere  grösstentlie'ls  eine  Ausnahme,  welche  vom  Lande 
in  ihrer  grössten  Ausdehnung  eingeschlossen  sind  und  mit  der  Übrigen 
Wassermasse  des  Meeres  nur  durch  enge  Kanäle  in  Verbindung  stehen. 
—  Das  rothe  Meer  steht  an  der  Strasse  Bab-el-Mandeb  höher  als  in 
dem  Busen  von  Suez  und  zwar  soll  vom  Mai  bis  October  der  Höhen- 
unterschied zwei  Fuss  betragen.  Die  Ursache  hiervon  sind  die  in  dieser 
Zeit  herrschenden  nördlichen  Winde  und  die  gleichzeitig  im  arabischen 
Meere  stattfindende  starke  Verdunstung.  —  Die  Ostsee  steht  bei  Kiel 
mindestens  1  Fuss  höher  ajs  die  Nordsee  an  der  Mündung  der  Eider. 
Zwischen  dem  bothnischen  Meerbusen  bei  Tornea  und  dem  Kattegat  ist 
eine  Niveaudift'erenz  von  wenigstens  5  Fuss ,  wofür  auch  die  vom  Sunde 
und  den  Belten  in  das  Kattegat  gehende  Strömung  selbst  bei  nördlichen 
Winden  spricht.    Als  (»rund  nimmt  man  an ,  dass  auf  der  Ostsee  nicht 
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soviel  Wasser  verdunstet,  als  durch  die  flussreichen  Küsten  hineingeführt 
wird.  —  Das  8  c  h  w  a  r  z  e  Meer  stallt  hoher  als  das  Marraara- 
Meer,  dieses  höher  als  der  griechische  Are hipelagus.  Das 
mittelländische  Meer  selbst  steht  niedriger  als  der  atlantische 
Ocean.  Desgleichen  soll  dies  Meer  einen  niedrigeren  Stand  haben  als 
das  rothe  Meer  und  zwar  zu  Zeiten  um  30'  2  par.  Fuss.  Hei  Alexan- 
drien steht  das  mittelländische  Meer  im  Durchschnitt  9  Fuss  niedriger 
als  das  rothe  Meer.  Bei  Perpignan  steht  das  mittelländische  Meer 
2,7  Fuss  niedriger  als  die  Nordsee  bei  Dünkirchen.  —  In  Folge 
der  von  West  nach  Ost  gehenden  Axendrehung  der  Erde  haben 
die  Meere  an  den  westlichen  Küsten  einen  höheren  Stand  als  an  den 
östlichen.  Alex.  v.  Humboldt  spricht  sich  dahin  aus,  dass  im  All- 
gemeinen die  Oberfläche  aller  mit  einander  zusammenhängenden  Meere 
hinsichtlich  ihrer  mittleren  Höhe  als  vollkommen  im  Niveau  stehend 
betrachtet  werden  müsse,  und  dass  nur  örtliche  Ursachen  permanente 
Verschiedenheiten  hervorbringen  können. 

Kinige  Naturforscher  haben  angenommen ,  dass  das  Meer  in  einer 
fortwährenden  Abnahme  begriffen  sei,  und  viele  Heispiele  gesammelt, 
ans  denen  hervorgeht,  dass  Orte  jetzt  weit  ab  vom  Meere  liegen ,  die  iu 
früheren  Zeiten  ihre  Lage  an  der  Meeresküste  hatten.  Die  grösser 
werdende  Entfernung  des  Meeres  von  der  Küste  lässt  aber  auch  eine  andere 
und  zwar  wahrscheinlichere  Erklärung  als  eine  Abnahme  des  Meeres  zu. 
z.  B.  eine  Hebung  der  Küste.  —  Von  anderer  Seite  ist  eine  Hebung 
der  Meeresoberfläche  behauptet  worden ,  weil  durch  die  Flüsse  ununter- 
brochen eine  grosse  Menge  Sand  und  Erde  in  das  Meer  geschwemmt 
werde.  Auch  hierfür  hat  man  eine  grosse  Anzahl  von  Belegen  beizu- 
bringen gesucht ,  indem  es  viele  früher  bewohnte  Stellen  giebt ,  welche 
jetzt  vom  Meere  bedeckt  sind.  —  Man  kann  wohl  aus  allen  Beobachtun- 
gen den  Schluss  ziehen ,  dass  im  Allgemeinen  weder  eine  Abnahme, 
noch  eine  Zunahme  des  Meeres  stattfindet ,  da  die  für  das  Eine  oder  das 
Andere  beigebrachten  Thatsachen  sich  entweder  durch  die  Wirkung 
vulkanischer  Kräfte,  oder  durch  gewaltsame  Zerstörungen  durch  die 
andringenden  Meereswogen  erklären  lassen.  —  Schulten  hat  bereits 
1806  nachgewiesen,  dass  in  der  Ostsee  der  Meeresspiegel  steigt,  wenn 
der  Luftdruck  abnimmt  und  umgekehrt,  und  Daussv  hat  1836  zu 
Lorient  an  der  Westküste  Frankreichs  diesen  Zusammenhang  bestätigt 
gefunden.  Im  Juli  und  September  steht  die  Ostsee  3  Zoll  unter  und  im 
December  und  April  2  Zoll  unter  dem  M  ttel. 

2)  Meeres  tiefe.  Der  Grund  des  Meeres  erscheint  als  Fort- 
setzung der  festen  Erdoberfläche  und  zwar  als  der  tiefliegende  Theil. 
Die  Inseln,  Klippen  und  Tiefmessungen  bestätigen  die  Ungleichheit  des 
Meeresgrundes. .  Zur  Messung  der  Tiefe  des  Meeres  bedient  man  sich 
gewöhnlich  des  Senkbleies,  der  Sonde  und  ähnlicher  Instrumente,  welche 
im  Allgemeinen  B  a  t  h  o  m  e  t  e  r  genannt  werden  und  im  Art.  B  a  t  h  o  - 
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in  et  er  ihre  Erledigung  gefunden  haben.  Wegen  des  bei  den  Tief- 
messungen gebräuchlichen  Ausdrucks  Peilung  oder  peilen  s.  Art.  Pei- 
len. —  Ueber  die  Tiefe  des  Meeres  im  sogenannten  blauen  Wasser 
genaue  Resultate  zu  erhalten,  bieten  sieh  grosse  Schwierigkeiten  dar,  da 
die  unterseeischen  »Strömungen  den  Faden  des  Senkbleis  aus  der  loth- 
rechten  Richtung  ablenken.  Die  werthvollsten  Messungen  rühren  von 
M  a  u  r  y  her.  Hiernach  hat  der  mexikanische  Meerbusen  höch- 
stens eine  Tiefe  von  5280  Fuss,  —  30  geogr.  Meilen  nördlich  vom 
Nordrande  der  Halbinsel  Yucatan  wurde  mit  104  Faden  Grund  gefunden, 
—  das  caraibischc  Meer  ist  tiefer,  namentlich  hat  sich  bei  der  Land- 
enge von  Panama  eine  Tiefe  von  über  2000  Faden  ergeben ,  —  auf 
dem  Meeresgrunde  zwischen  Cap  Raee  in  Neufundland  und  Cap  Clear 
in  Irland  befindet  sich  das  sogenannte  Telegraphen-Plateau,  auf  welchem 
die  Tiefe  wahrscheinlich  nirgends  mehr  als  1  0,000  Fuss  beträgt.  Die 
grössten  Tiefen,  in  welchen  der  Meeresgrund  mit  Senkblei  sicher  erreicht 
worden  ist,  befinden  sich  im  atlantischen  Oceane  und  gehen  nicht  über 
25,000  Fuss.  Die  tiefste  Region  scheint  zwischen  dem  35  und  40°  n 
Hr.  und  zwar  unmittelbar  südlich  von  den  grossen  Ränken  von  Neufund- 
land zu  liegen.    Angeblich  grössere  Tiefen  sind  unzuverlässig. 

Die  Rinnenmeere  haben  in  der  Kegel  eine  weit  geringere 
Tiefe  als  der  offene  Ucean.  Die  gewöhnliche  Tiefe  in  der  Mitte  der 
Ost 8 ee  ist  30  bis  40  Faden  und  nur  zwischen  der  Insel  Gotland  und 
Windau  vertieft  sieh  der  Roden  auf  140  Faden;  im  bothni sehen 
Meerbusen  sind  die  tiefsten  Stellen  gegen  die  Mündung  67  bis  100 
Faden ;  im  finnischen  Meerbusen,  ebenfalls  an  der  Mündung, 
70  Faden.  —  Die  Nordsee  ist  bei  der  Strasse  von  Calais  am  seich- 
testen und  wird  nach  Norden  immer  tiefer.  Die  tiefste  Stelle  in  der 
Strasse  von  Calais  beträgt  nur  26  Faden.  Schon  die  vielen  Ränke  der 
Nordsee  deuten  auf  geringe  Tiefe. —  Auch  im  Kn  gl  i  sehen  Kanäle 
nimmt  die  'l  iefe  mit  der  Entfernung  von  der  Strasse  von  Calais  zu  und 
betrügt  zwischen  der  Südwestspitze  von  Irland  und  der  Nordwestspitze 
von  Spanien  100  Faden,  20  d.  Meilen  westlich  von  Erris  Head  schon 
1380  Faden.  —  Der  IrischeKanal  ist  weit  tiefer  als  der  Englische  nI  3  \ 
Kanal.  —  Die  Meere  im  Süden  Europas  sind  tiefer  als  die  im  Norden. 
Der  westliche  Theil  des  Mittelmeeres  scheint  tiefer  zu  sein  als  der 
östliche. 

3)  Meer wasser.  Von  den  Gewässern  der  Landseen  und  der  ' 
Flusse  unterscheidet  sich  das  Meerwasser  durch  seinen  besonderen  Ge- 
schmack,  welcher  ein  Zeichen  eigenthümlichcr  chemischer  Mischung 
desselben  ist.  Ein  wesentlicher  Restandtheil  ist  das  Kochsalz.  In 
dem  Salzgehalte  der  tropischen  Meere,  wo  die  Verdunstung  so  stark  ist, 
und  in  dem  der  Polargegenden  zeigt  sich  kein  aulfallender  Unterschied, 
da  hier  beim  Gefrieren  des  Meerwassers  das  Salz  ausgeschieden  wird 
(s.  Artikel  Eis.  S.  24  8.)  und  überdies  durch  die  Strömungen  und  .  f 

Digitized  by  Google 


106 


Meer. 


VV.I   >  /  * 


* .  ii ■ 


^1 


sonstigen  Bewegungen  des  Meeres  eine  fortwährende  Vermischung  und 
Ausgleichung  stattfindet.  Dennoch  zeigen  die  einzelnen,  namentlich  die 
abgeschlossenen  Meere  Verschiedenheiten.  Das  Wasser  des  rothen 
Meeres  an  der  Oberfläche  ist  immer  salziger  und  specifisch  schwerer, 
je  weiter  es  von  der  Mündung  der  Strasse  Bab-el-Mandeb  entfernt  ist, 
weil  ein  grosser  Theil  des  aus  dem  indischen  Oceane  eingeführten  Wassers 
verdunstet.  Eine  untere  Strömung  führt  das  Salz,  welches  durch  die 
obere  in  das  Meer  gelangt ,  wieder  fort.  Das  Letztere  ist  auch  in  dem 
mittelländischen  Meere  der  Fall  in  Folgo  einer  unteren  Strömung 
in  der  Strasse  von  Gibraltar.  Das  schwarze  Meer  hat  einen 
schwächeren  Salzgeschmack  als  der  offene  Ocean ;  ebenso  ist  es  mit  der 
Ostsee,  der  Nordsee,  dem  ochozkischen  und  dem  chinesi- 
schen Meere.  An  den  Mündungen  grosser  Flüsse  zeigt  sich  natür- 
lich ein  geringerer  Salzgehalt.  Auch  macht  die  Zeit  der  Ebbe  und 
Fluth  an  den  Küsten  einen  Unterschied.  Im  Allgemeinen  beträgt  der 
mittlere  Salzgehalt  31  4  Procent.  Ueber  das  Verhältniss  an  der  Ober- 
fläche und  in  der  Tiefe  sind  die  Resultate  noch  sehr  verschieden.  Nach 
einigen  Angaben  findet  kein  Unterschied  statt ,  nach  anderen  ist  der 
Salzgehalt  im  Allgemeinen  unten  grösser.  —  Ebenso  herrscht  über  die 
Dichte  des  Meerwassers  noch  eine  gewisse  Unsicherheit.  Die  Angaben 
sehwanken  zwischen  1,0237  und  1,02551  in  der  Nordsee  bis  auf 
1,0375  in  46°  2'  n.  Br.  und  19°  30'  westl.  Länge  von  Greenwieh  im 
•>  yspec.  Gewichte. 

Wegen  des  Verhaltens  des  Meer wassers  beim  G  e f  r  i  eren  vergl. 
'Art.  Eis,  wegen  der  Farbe  Art.  Farbe  des  Meeres,  wegen  des 
Leuchtens  Art.  Leuc  Ii  tthiere,  indessen  kann  auch  durch  Reibung 
des  Schiffes  am  Wasser  ein  elertrisches  Leuchten  an  der  Oberfläche  er- 
zeugt werden,  und  ausserdem  beobachtet  man  auch  in  wärmeren  Himmels- 
strichen bei  Windstille,  heissem  Wetter  und  kleiuem  Wellenschlage  auf 
der  ganzen  Oberfläche  des  Meeres  einen  Lichtglanz ,  der  von  einer 
ölichten,  phosphorartigen,  flüssigen  Substanz  herzurühren  scheint,  die  sich 
über  die  Oberfläche  des  Wassers  verbreitet  und  bei  Berührung  mit  der 
atmosphärischen  Luft  entzündet.  In  Betreff'  der  Zusa  m m  e  n  d  r  ü  c  k  - 
barkeit  haben  Versuche  ergeben,  das6  dieselbe  bei  12°,6  C.  für  eine 
Atmosphäre  0,0000413  beträgt,  während  sie  für  süsses  Wasser 
0,0000502  ist. 

In  Bezug  auf  die  Temperatur  des  Meerwassers  zunächst  an  der 
Oberfläche  liegt  noch  keine  ausreichende  Beobachtungsreihe  vor. 
Eine  tägliche  Periode  macht  sich  gar  nicht  bemerkbar ;  auch  die  jähr- 
liche Periode  bewegt  sich  in  verhältuissmässig  sehr  engen  Grenzen  und 
hängt  nicht  sowohl  unmittelbar  vom  Sonnenstände,  als  vielmehr  von 
■der  mit  dem  Sonuenstande  veränderlichen  Richtung  und  Intensität  der 
Meeresströme  ab.  Für  die  Temperatur  des  Aequators  hat  man  berech- 
net:  atlantischer  Ocean  2G°.C>4  .  indischer  Oceau  27°,l0  und  grosser 
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Oceau  28<>,46 C;  für  die  Pole:  Nordpol,  atlantischer  Ocean  —  5°,92, 
grosser  Ocean  — 5°,60  C. ;  Südpol,  atlantischer  Ocean  —  9Ü,78,  grosser 
Ocean  —9°, 81  und  indischer  Ocean  — 14°,45  C.  Als  Maximum  für 
die  Temperatur  des  Meerwassers  an  der  Oberfläche  setzt  Mahlmann 
31°  C.  Die  Maxima  liegen  jedoch  nicht  am  Aequator,  sondern  finden 
sich  auf  schmale  Zoneu  und  Flecken  von  oft  kaum  1°  Breite  bald  im 
Norden  bald  im  Süden  des  Aequators  beschränkt  und  reichen  mitunter 
bis  zum  G.  Breitengrade.  Der  grösste  Kreis,  welcher  durch  diese 
Stellen  des  wärmsten  Wassers  geht,  schneidet  nach  v.  Humboldt  den 
Aequator  unter  einem  Winkel ,  der  sich  mit  der  Abweichung  der  Sonne 
zu  ändern  scheint ,  der  sich  aber  nicht  durch  den  atlantischen  Ocean 
fortsetzt.  Im  atlantischen  Oceane  hat  man  nicht  über  28°  C.  beobach- 
tet. Auf  dem  Parallelkreise  des  wärmsten  Wassers ,  nämlich  dem  der 
Galapagos-Inseln ,  ist  die  Temperatur  des  Oceans  an  der  Oberfläche 
2  bis  3°  C.  höher  als  die  Temperatur  der  Luft  an  der  Meeresfläche.  Die 
mittlere  Temperatur  des  Meeres  zwischen  3°  nördl.  und  3°  südl.  Breite 
schätzt  von  Humboldt  zu  26°,8  bis  28°C.  Die  mittlere  Temperatur 
des  Antillen-Meeres  unfern  der  Küste  von  Venezuela  ist  2 5°, 8  C.  Das 
Minimum  der  Temperatur  des  Meerwassers  an  der  Oberfläche  tritt  ein 
unmittelbar  vor  seiner  Erstarrung,  also  unter  —  2°,5  C.  —  Mit  der  Tiefe 
zeigt  sich  vorwaltend  eine  Temperaturabnahme  des  Meereswassers.  Aus 
Beobachtungen  von  Lenz  ergiebt  sich  Air  den  atlantischen  Ocean ,  dass 
in  der  Tiefe  von  etwa  420  engl.  Fuss  die  Temperaturen  von  48°  bis 
27°  nördl.  Br.  wachsen  von  12°  bis  20°,5C. ;  diese  letztere  Temperatur 
erhält  sich  bis  20°  nördl.  Br.,  dann  aber  nimmt  die  Temperatur  wieder 
ab  und  bleibt  von  15°  nördl.  Br.  bis  zum  Aequator  constant,  etwa 
14°,f>  C:  bis  10°  südl.  Br.  zeigt  sich  auch  dieselbe  Temperatur,  von 
dort  an  steigert  sich  dann  dieselbe  wieder ,  kann  jedoch  aus  Mangel  an 
Beobachtungen  nicht  weiter  als  bis  21°  verfolgt  werden.  Auch  im 
grossen  Oceane  ist  für  dieselbe  Tiefe  die  Temperatur  am  höchsten 
zwischen  21°  und  15°  nördl.  Br.  und  nimmt  sowohl  nach  Norden  hin 
als  nach  dem  Aequator  zu  mehr  und  mehr  ab.  Nach  J.  C.  Boss  findet 
man  in  einer  durchschnittlichen  Breite  von  55°  8.  Br.  in  allen  Tiefen 
des  Meeres  dieselbe  Temperatur  von  4°.l  ('.,  während  mehr  nach  dem 
Aequator  zu  oben  eine  höhere  Temperatur,  die  nach  unten  bis  zu4°,l  C. 
abnimmt,  und  mehr  nach  «lern  Pole  hin  oben  eine  niedrigere,  nach  unten 
hin  bis  zu  4°,1  zunehmende  Temperatur  herrscht.  Am  Aequator  war 
oben  26°,  1  C.  an  der  Oberfläche  und  erst  in  1200  Faden  Tiefe  4°,1. 
während  in  45°  s.  Br.  die  letztere  Temperatur  schon  in  600  Faden 
Tiefe  eintritt.  Hiernach  giebt  es  eine  Linie  submariner  Temperatur- 
gleiche, welche  die  Grenzscheide  eines  äquatorialen  uud  eines  polaren 
Meeresbeckens  bildet.  —  Im  südlichen  Theile  des  mittelländischen 
Meeres  scheint  die  Temperatur  von  der  Oberfläche  bis  zu  300  oder 
400  Meter  Tiefe  während  des  ganzen  Jahres  ab-,  im  nördlichen  hingegen 


Digitized  by  Google 


108 


M«'«T. 


während  des  Winters  bis  zn  dieser  Tiefe  znzunelimen.  —  Ueber  Untiefen 
zeigt  Bich  gegen  die  Umgebung  eine  so  auffallende  Temperaturerniedrignng, 
(lass  mau  das  Thermometer  als  Sonde  gebrauchen  kann. 

Die  Temperaturabnahme  in  der  Tiefe  des  Meeres  ist  von  manchen 
Seiten  als  ein  Beweis  gegen  die  höhere  Temperatur  des  Erdinn  ren  an- 
gesehen worden.  Da  indessen  das  Meerwasser  keinen  Punkt  grösster 
Dichtigkeit,  wie  das  süsse  Wasser,  vor  dem  Gefrieren  erreicht,  so  Rollte 
man  in  der  Tiefe  Wasser  von  fast  — 2°,5  C.,  dem  Gefrierpunkte  desMeer- 
wassers ,  erwarten  und  da  dies  nicht  der  Fall  ist ,  so  dürfte  man  auf 
eine  Wärmeaufnahme  von  dem  Boden  her  zu  schliessen  berechtigt  sein. 

Im  Frühjahre  ist  das  Meerwasser  im  Allgemeinen  am  kälteslen  und 
die  Differenz  mit  der  Lufttemperatur  am  bedeutendsten.  Es  finden  sich 
indessen  Abweichungen  und  z.  H.  an  der  Westküste  Irlands  soll  das 
ganze  Jahr  hindurch  das  Wasser  wärmer  sein  als  die  Luft. 

4 )  Bewegungen  des  Meeres.  Die  Bewegungen  des  Meeres 
sind  theils  regelmässig,  theils  unregelmässig.  Eine  der  merkwürdigsten 
regelmässigen  Bewegungen  ist  die  durch  die  Gravitation  hauptsächlich 
zwischen  Erde  und  Mond ,  dann  auch  noch  zwischen  Erde  und  Sonne 
bedingte  Ebbe  und  Fluth.  Der  Art.  Ebbe  enthält  das  Nähere  dieser 
Erscheinung.  —  In  Folge  des  Einflusses  der  ungleichen  Erwärmung  der 
Meeresoberfläche  durch  die  Sonnenstrahlen  —  die  wärmeren  Wasser- 
theilchen  steigen,  da  sie  leichter  geworden  sind,  empor  und  die  kälteren 
fallen  als  die  schwereren  nieder  —  ;  ferner  in  Folge  der  in  den  Aequa- 
torialgegenden  stärkeren  Verdunstung,  wodurch  ein  Zuströmen  des 
Wassers  von  Norden  und  Süden  zu  dem  Aequator  veranlasst  wird,  treten 
in  dem  Meere  Strömungen  ein.  Hierüber  handelt  Art.  Meeres- 
strom. —  Wenn  das  mit  Gewalt  fortstromende  Wasser  auf  Felsen 
trifft .  so  entsteht  ein  Wirbel ,  eine  kreisförmige  Bewegung  des  Wrissers, 
und  Stellen  ,  wo  dies  vorkommt ,  werden  Strudel  genannt.  Hierüber 
ist  Art.  Strudel  zu  vergleichen.  —  Endreh  über  die  wellenförmige 
Bewegung  des  Meeres ,  welche  namentlich  durch  den  Stoss  des  Windes 
gegen  das  Wasser  hervorgebracht  wird,  enthält  Art.  Wellejibe; 
w  e  g  U  n  g  das  Erforderliehe.        v    •  v  >  t\  —  ^  4^%  <>  f<*  \^*>  - 

'))  Meeresboden.  In  dein  zweiten  Abschnitte  dieses  Artikels 
über  die  Meerestiefe  ist  bereits  die  grosse  Unebenheit  des  Meeresbodens 
hervorgehoben.  Es  fragt  sieh  nun  noch,  von  welcher  Beselin ffenheit  der- 
selbe Sei.  Mit  Hilfe  des  Apparates  von  B rooke  ( s.  Art.  B a  t  h  o  m  e  t  e  r) 
sind  Proben  des  Meeresbodens  aus  bedeutenden  Tiefen  emporgeholt 
worden.  Bailey  in  West-Point  und  Ehrenberg  in  Berlin  haben 
diese  Proben  untersueht.  In  dem  gehobenen  Thone  fand  Ersterer 
mikroskopische  Muschelschaalen ,  namentlich  kalkhaltige  Foraminiferae 
und  kieselhaltige  Diatomaceae .  aber  nie  eine  Spur  von  Sand  oder  Kies. 
Die  Thiere  sollen  an  der  Oberfläche  gelebt  haben  und  die  Sehaalen  seien 
nach  dem  Absterben  der  Thiere  auf  dem  Grunde  abgelagert.  Ehren- 
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berg  fand  die  Proben  kalkhaltig,  überwiegend  ai;s  kleinen  Thier- 
ßchaalen  bestehend,  nur  selten  kleine  vereinzelte  Kalkkrvstalle  enthaltend. 
Zuweilen  ist  der  Boden  Quarzsand ;  in  grossen  Tiefen  findet  sieh  Glimmer 
beigemischt ;  in  geringen  Tiefen  ergaben  sieh  aueh  kleine  Fragmente 
von  zelligem  B'unstcin.  Die  kleinen  Schaalthiere  finden  sich  im  tiefen 
Meeresgrunde  nicht  als  leere,  todte,  ausgefüllte  Sehaalen ,  sondern  sie 
sind  oft  thierisch  erfüllt,  und  Ehren  berg  glaubt  daher,  dass  in 
12000  Fuss  Tiefe  am  Meeresboden  nicht  nur  ein  thierisches,  sondern 
auch  ein  ptlanzliches  Leben  existire.  Der  Meeresboden]  ergiebt  sich 
hiernach  als  ein  fast  unsalziger  lebemvicher  Schlamin  -  und  Saudgrund, 
und  damit  ist  auch  die  Annahme  Lyell's  widerlegt,  dass  der  Salzge- 
halt mit  der  Tiefe  des  Meeres  zunehme.  9  3.J 

Meer  der  Finsternisse  oder  atlantisches  Duukelmeer 
heisst  der  Meeresstrich  an  der  Westküste  des  tropischen  Afrika,  nament- 
lich zwischen  Oap  Bojador  und  Cap  Blanco ,  wegen  einer  Trübung  der 
Luft  durch  zimmtfarbenen  Passatstaub.    S.  Art.  Passatstaub. 

Meer  der  Frauen  heisst  der  in  der  Region  des  Nordostpassats 
liegende  Theil  des  atlantischen  Oceans,  weil  dort  die  Schilffahrt  so  wenig 
Kunst  und  Anstrengung  erfordert ,  dass  selbst  eine  Dame  das  Steuer 
führen  könnte.  Die  Spanier  haben  zuerst  diese  Gegend  el  yof/b  de  las 
damas  genannt. 

Meerbarometer,  s.  Art.  S  e  h  i  f  f  s  b  a  r  o  m  e  t  e  r. 

Meereis,  s.  Art.  Eis.  S.  248. 

Meereshöhe,  s.  Art.  Meer.  1. 

Meeressonde,  s.  Art.  Bathorn  et  er. 

Meeresspiegel,  s.  Art.  Meer.  1. 

Meeresstrom  nennt  man  eine  Stelle  im  Meere,  an  welcher  das 
Meerwasser  in  einer  bestimmten  Richtung,  welche  von  der  Windrichtung 
unabhängig  ist,  sich  bewegt.  Wäre  die  Erde  vollständig  mit  Wasser 
bedeckt,  so  würde  sich  eine  unmerkliche  verticale  Strömung  von 
selbst  verstehen,  indem  die  wärmeren  Wassertheile  als  die  leichteren 
emporsteigen,  die  kälteren  als  die  schwereren  herabsinken.  Hierfür 
spricht  die  Abnahme  der  Temperatur  des  Meerwassers  mit  zunehmender 
Tiefe  (s.  Art.  Meer.  3.).  —  Die  stärkere  Ausdünstung  des  Meeres  in 
den  Aeqwatorialgegenden  bewirkt  ein  Zuströmen  des  Wassers  von  Norden 
und  Süden ,  aber  in  Folge  der  Axendrehung  der  Erde  bekommen  diese 
Strömungen  —  ähnlich  wie  die  Passatwinde  —  auf  der  nördlichen  Halb- 
kugel die  Richtung  aus  Nordost  und  auf  der  südlichen  aus  Südost ,  und 
Folge  hiervon  ist  wieder  am  Aequator  eine  aus  Osten  kommende  Rich- 
tung. Die  Seeleute  nennen  die  letztere  Strömung  VV  est  ström  ,  weil 
sie  nach  Westen  geht,  und  die  Holländer  die  Dienung.  Die  Passat- 
winde befördern  diese  Strömungen ;  auch  wirken  Ebbe  und  Fluth  be- 
günstigend ein ,  indem  Mond  und  Sonne  das  Meerwasser  von  Osten  nach 
Westen  hinter  sich  herziehen.  —  Die  verschiedene  Küstenbildung  des 
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Festlandes  ändert  nun  diese  eben  bezeichneten  Strömungen  wesentlich 
ab ,  so  dass  sie  entschieden  nur  auf  weiten  Meeren  normal  auftreten 
können.  Wird  der  VVeststrom  durch  irgend  ein  Hinderniss  gezwungen 
eine  nördliche  oder  südliche  Richtung  einzuschlagen ,  so  wird  er  ebenso 
wie  die  vom  Aequator  zurückkehrenden  oberen  oder  die  denselben  über- 
schreitenden unteren  Passatwinde  auf  der  nördlichen  Halbkugel  mehr 
nach  Nordost  hin  und  auf  der  südlichen  mehr  nach  Südost  hin  streben. 
Hierbei  kann  das  warme  Wasser  des  Weststroms  in  hohe  Breiten  hin- 
weggeftihrt  werden,  und  somit  ergiebt  sich  ein  Einfluss  auf  das  Klima, 
der  nicht  blos  bei  Inseln,  sondern  bei  ganzen  kontinenten  von  der  aller- 
grössten  Wichtigkeit  ist.  Das  Wegströmen  des  Wassers  vom  Aequator, 
das  Zuströmen  andererseits  nach  dem  Aequator  bildet  somit  ein  voll- 
ständiges Circulationssystem.  Nehmen  wir  z.  B.  den  nördlich  vom 
Aequator  liegenden  Theil  des  atlantischen  Oceans,  so  muss  an  Europas 
und  Afrikas  Westküste  das  Wasser  nach  dem  Aequator  hinströmen,  in 
der  Nahe  des  Aequators  nach  Westen,  an  der  amerikanischen  Küste 
nördlich  gerichtet  sein ,  und  in  der  Mitte  dieses  Kreislaufes  müsste  eine 
Stelle  sein ,  um  welche  gewissermassen ,  wie  um  einen  Ruhepnnkt ,  die 
Rotation  erfolgt.  Die  Sargasso-See  ist  in  der  That  dies  Centrum  (s. 
Art.  Sargasso-See).  Ebenso  ist  nach  M  a  u  r  y  im  stillen  Oceane 
westlich  von  Californien  ein  Ceutrum,  in  Bezug  auf  welches  man  ebenso 
von  einem  chinesischen  oder  japanischen  Golfstrome  sprechen  kann,  wie 
von  einem  amerikanischen  oder  atlantischen.  —  Der  durch  die  Küsten 
in  seinem  Laufe  gestörte  Weststrom  erseheint  somit  als  der  Ausgangs- 
punkt für  die  grossen,  den  atlantischen  und  stillen  Ocean  durehfliessenden 
Strömungen.  In  dieser  Abhängigkeit  hat  man  sie  von  Anlang  an  nicht 
erkannt  und  deshalb  sind  einzelne  Strömungen  vorzugsweise  stndirt  und 
auch  mit  besonderen  Namen  belegt  worden.  Es  gehört  dahin  der  bereits 
von  A  n  g  h  i  e  r  a  und  II  u  m  f  r  e  y  Gilbert  im  16.  Jahrhunderte  er- 
kannte Golfstrom  (s.  d.  Art.).  Aus  dem  Golfstrome  entwickelt  sich 
an  der  norwegischen  Küste  eine  Strömung  in  das  sibirische  Eismeer, 
und  eine  Folge  hiervon  ist  wieder  die  starke  Strömung  durch  die  Beh- 
ringsstrasse  und  selbst  aus  der  Baftinsbny,  woraus  dann  wieder  die 
Strömungen  des  kalten  Polarwässers  an  den  Küsten  von  Grönland  und 
Nordamerika  erklärlich  werden.  —  Aus  dem  Weststrome  entwickelt  sich 
ferner  der  bedeutende  Meeresstrom  von  St.  Catharina  nach  Brasilien  und 
dann  zum  Cap  der  guten  Hoffnung.  —  In  den  Weststrom  geht  ein 
130  Seemeilen  breiter  Strom  an  der  Südküste  Afrikas.  —  Von  dem 
grünen  Vorgebirge  ist  eine  starke  Strömung  nach  dem  Meerbusen 
Fernando-Po ;  an  der  Küste  von  Peru  von  Chiloe  an  von  Nord  und  Nord- 
ost :  bei  Ceylon  von  Mitte  März  bis  October  von  Norden  nach  Süden, 
sonst  in  entgegengesetzter  Richtung ;  zwischen  Malacca  und  Cochinehiua 
vom  April  bis  August  ostwärts,  sonst  westwärts;  in  der  Sunda-Strasse 
zur  Zeit  der  Westwinde  nach  Südwesten ,  zur  Zeit  der  Ostwinde  nach 
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Osten ,  während  die  Strömung  sonst  dem  herrschenden  Winde  folgt.  — 
An  der  westlichen  Küste  Südamerikas  gehen  die  Strömungen  von  Süden 
nach  Norden.  Wegen  des  1802  von  A.  v.  Humboldt  dort  entdeckten 
Stromes  s.  Art.  Ilumbo Idtstrom.  —  Besondere  Strömungen  zeigen 
sich  in  Meerengen.  In  der  Strasse  von  Gibraltar  geht  ein  Oberflächen- 
strom  in  das  Mittelmeer  hinein  und  ein  unterer  Strom  aus  demselben 
heraus  in  den  atlantisehen  Ocean.  Kbenso  ist  es  in  der  Strasse  Bab-el- 
Mandeb  und  im  Sunde;  überhaupt  wird  jede  Oberflächenströmung  durch 
eine  entgegengesetzte  untere  compensirt.  In  manchen  Meerengen,  z.  B. 
in  der  von  Gibraltar,  zeigen  sich  auch  an  den  Seiten  der  Ufer  dem  Haupt- 
strome entgegengesetzt  gerichtete  Seitenströmungen. 
Meerestiete.  s.  Art.  Meer.  2. 

Meerhorizont  ist  der  Hand  des  Meeres,  wo  sich  dasselbe  vom 
Himmel  scheidet.  Die  Seeleute  nehmen  diesen  Rand  als  Ilorizontalpunkt 
bei  ihren  Höhenbeobat  btungen ,  müssen  dabei  aber  auf  die  Vertiefung 
rücksichtigen,  die  eigentlich  13'  14"  betragen  sollte,  indessen  wegen 
der  Horizontalrefraction  verschiedene  Werthe  hat. 

Meertrompete  hiess  ein  im  lß.  Jahrhundert  von  dem  Italiener 
Marino  oder  Marigui  erfundenes  einsaitiges  Instrument  auf  einem 
dreikantigen ,  nach  dem  einen  Ende  verjüngten  Resonanzkasten.  Der 
Ton  war  trompetenartig  schnarrend  in  Folge  eines  nur  mit  einer  Kante 
aufstehenden  Steges. 

Meerwasser,  s.  Art.  Meer.  3. 

Megaelectrometer  j  nannte  man  früher  ein  Electrometer, 

Megameter,  electrisches  j  welches  für  stärkere  Grade  der 
Electricität  eingerichtet  war,  während  man  ein  solches,  durch  welches 
sehr  schwache  Grade  erkennbar  gemacht  werden  sollten,  ein  Mikro- 
electrometer  oder  electrisches  Mikrometer  nannte. 

Megaskop  nennt  man  ein  Sonnenmikroskop  (s.  d.  Art.)  von 
grösseren  Dimensionen.    Die  Linse  hat  3  bis  4  Zoll  Durchmesser. 

Megaskopie  hat  man  die  Herstellung  photographischer  Bilder  von 
den  Bildern  des  Sonnen mikroskops  genannt. 

Me  hithau.  s.  Art.  Hon  igt  hau. 
*  Meile.  Die  in  den  verschiedenen  Ländern  gebräuchlichen  Meilen- 
masse beziehen  sich  zum  Theil  ursprünglich  auf  die  Länge  eines  Grades 
im  Aequator,  alle  aber  sind  später  der  genauen  Verglcichuug  wegen  auf 
diese  Grösse  berechnet  worden.  Am  allgemeinsten  im  Gebrauche  ist 
die  geographische  oder  deutsche  Meile,  deren  sich  die  nieder- 
ländischen und  deutschen  Schiffer  vorzugsweise  bei  Zeichnung  der  See- 
und  Landkarten  bedienten. 
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Folgende  Tabelle  giebt  die  nüthigen  Data  : 


1 

Pariser 

Pariser 

Fils». 

Fuss. 

.    

Kilometer 



3078.5 

.  -     _       —  —  

llollfinilische  Meile 

18031.1 

Baiersche  grosse  Meile 

39425.8 

Seemeile 

17130.4 

kleine  ., 

24212,7 

Italienische  Meile 

5710.1 

Dänische  Meile 

Ü3165 

Oesterre ichische  Meile 

45003.5 

Englische  neue)  Meile 

4'.*:>6.4 

Portugiesische  Legan 

1 9034 

Seemeile 

5710, 1 

Preußische  Meile 

231 1  3 

Lengne 

17130. t 

IJnssisehe  Werst 

3284. S 

Französische  Lieue 

13704.4 

Schwedische  Meile 

3291  1.6 

Seemeile 

17130,4 

Sachsische  gemeine  Meile 

20907.8 

Geographische  Meile 

22842,5 

.,  Polizei-Meile 

27877.1 

Hannoversche  Meile 

29800 

Spanische  Legua 

128S2 

Als  Anhalt  zur  Berechnung,  wieviel  der  angegebenen  Meilen  auf 
1  Grad  des  Aequator  kommen,  dient,  dass  von  den  englischen  Seemeilen 
zu  5710,1  par.  Fuss  gerade  60  auf  1  Grad  gehen.  Zur  Berechnung 
in  preussische  Fuss  genügt  die  Angabe,  dass  eine  preussisehe  Meile 
2-1000  prenss.  Fuss  hält.  Hin  Kilometer  ist  3186,199  preuss.  Fuss 
und  eine  geographische  Meile  23642  preuss.  Fuss. 

Meistre,  s.  Art.  Mistral. 

Melloni's  Thermomultiplicator ,  s.  Art.  T  h  e  r  m  o  in  u  1 1  i  p  I  i  - 
e  a  t  o  r. 

Melodion,  s.  Art.  C 1  a  v  i  c y  1  i  n  d  e  r. 

Membranen  oder  ausgespannte  Häute  kommen  in  der  Physik  in 
Bezug  auf  ihre  Schwingungen  (s.  Art.  Wellenbewegung  und  Toni 
und  in  Hinsicht  der  Eudosmose  (s.  Art.  Exosmoae)  vorzugsweise  in 
Betracht. 

Mengung  oder  Bildung  eines  Gemenges,  s.  Art.  Gemenge. 

Mengungsmethode,  s.  Art.  YY  ä  r  m  e ,  s  p  e  c  i  f  i  s  c  h  e. 

Menstruum  nennt  man  jede  als  AuHösungs-  oder  Extractionsmittel 
dienende  Flüssigkeit.  Das  von  mensis,  der  Monat,  herstammende  Wort 
bezieht  sich  darauf,  dass  man  früher  zu  solchen  Operationen  wohl  eine 
Zeit  von  Monaten  verwendete. 

Mensur  nennt  man  ein  Gefäss,  an  welchem  Striche  und  Zahlen 
angebracht  sind,  welche  die  Menge  der  Flüssigkeit  angeben,  welche  das 
bis  zu  ihnen  gefüllte  Gefäss  enthalt. 

Meniscus  bezeichnet  eine  coneav-convexe  Linse  (s.  Art.  Linsen- 
glas), weil  eine  solche  im  Durchschnitt  mondsicbelföruiig  aussieht.  Im 
Griechischen  bedeutet  das  Wort  einen  kleinen  Mund. 

Mercator's  Projection  nennt  man  die  bei  Karten,  namentlich  Se< 
karten,  häufig  angewandte  Projectionszeichnung ,  nach   welcher  di< 
Parallclk reise  und  Meridiane  Rechtecke  bilden,  so  dass  die  Grade  der 
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Parallelkreise  einander  gleich  bleiben,  während  die  Grade  der  Meridiane 
in  dem  Masse  wachsen,  als  die  der  Parallelkreise  auf  der  Kugeloberfläche 
abnehmen.    Vergl.  Art.  P  r  o  j  e  c  t  i  o  n. 
Mercur,  e.  Art.  Planeten. 

Meridian  oder  Mittagskreis  eines  Ortes  der  Erde  heisst 
derjenige  grösste  Kreis  der  Erdkugel ,  dessen  Ebene  man  sich  zugleich 
durch  beide  Pole  und  durch  den  betreffenden  Ort  der  Erde  gelegt  vor- 
stellt.—  Der  Meridian  oder  Mittagskreis  am  Himmelsgewölbe 
ist  derjenige  grösste  Kreis  der  scheinbaren  Himmelskugel,  dessen  Ebene 
durch  die  beiden  Pole  und  durch  das  Zellith  und  Nadir  des  Beobachters 
geht.  Diese  beiden  Ebenen ,  Meridianebenen  genannt,  fidlen  zu- 
sammen und  stehen  an  dem  Orte  des  Beobachters  auf  dem  Horizonte 
und  ebenso  auf  dem  Aequator  senkrecht ,  jene  auf  dem  der  Erde ,  diese 
auf  dem  des  Himmelsgewölbes.  Die  Dnrchsehnittslinie  der  Meridian- 
ebene  und  des  Horizontes  heisst  M  i  1 1  a  g  s  1  i  n  i  e ,  wird  aber  wohl  auch 
sehleehthin  Meridian  genannt.  Der  nordwärts  gerichtete  Theil  der 
Mittajrsünie  zeigt  von  dem  Beobachtungsorte  aus  nach  Norden,  der 
südwärts  gerichtete  nach  Süden:  eine  auf  der  Mittagslinie  an  dem 
Beobaehtungsorte  senkrecht  stehende .  in  dem  Horizonte  liegende  Linie 
zeigt  auf  der  Seite,  auf  welcher  die  Gestirne  aufgehen ,  nach  Osten, 
auf  der  anderen,  auf  welcher  dieselben  untergehen,  nach  Westen.  — 
Jeder  Stern  steht  dann  am  höchsten  über  einem  Orte  der  Erde ,  wenn 
er  bei  seinem  täglichen  scheinbaren  Umlaufe  um  die  Erde  oberhalb 
durch  den  Meridian  des  Ortes  geht.  Man  sagt  dann:  er  culminirt. 
Dies  gilt  auch  für  die  Sonne,  und  da  diese  bei  ihrer  Culmination  Mittag 
macht,  so  hat  eben  hiervon  dieser  grösste  Kreis  seinen  Namen  erhalten. 
Der  Schatten  eines  Körpers  fällt  bei  der  Culmination  der  Sonne  mit 
seiner  Längsrichtung  gerade  in  die  Mittagslinie.  Hierdurch  erhält  man 
ein  Mittel  sowohl  die  Mittagslinie  ihrer  Lage  nach  zu  bestimmen,  als 
auch  mit  Hilfe  dieser  wieder  umgekehrt  die  Culmination  der  Sonne. 
Hierauf  beruht  der  Gnomon  (s.  d.  Art.).  —  Sämmtliche  Meridiane 
werden  von  dem  Aequator  und  den  diesem  parallelen  Kreisen,  den  soge- 
nannten Parallelkreisen  oder  Breitenkreisen,  geschnitten. 
Einer  der  Meridiane  wird  als  Anfangsmeridian  genommen  und  von  ihm 
aus  der  Aequator  in  360  gleiche  Theile  getheilt.  Diese  Theile  oder 
Grade  nennt  man  geographische  Längengrade.  Sie  werden 
entweder  östlich  und  westlich  bis  180°  oder  nur  östlich  bis  360°  ge- 
zählt. Der  Anfangsmeridian  ist  nicht  der  erste,  sondern  der  nullte. 
Welchen  Meridian  man  als  Anfangsmeridian  nehmen  soll,  darüber  ist 
noch  keine  Einigung  möglich  geworden.  In  Spanien  allein  rechnet  man 
von  7  verschiedenen  Meridianen  an.  Es  ist  daher  stets  die  Angabe 
nöthig,  von  wo  ab  die  geographische  Länge  gerechnet  worden  ist.  Die 
geographische  Lttnge  eines  Ortes  ist  die  Angabe  nach  Graden, 
Minuten,  Secunden  etc.  des  Bogens,  um  welchen  der  Durchschnittspunkt 

Emsmann,  Handwörterbuch.  II.  8 
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des  Aequators  mit  dem  Meridian  des  zu  bestimmenden  Ortes  von  dem 
Durchsehuittspunkte  des  Aequators  mit  dem  Anfangsmeridiau  entfernt 
ist,  oder  des  Winkels,  unter  welchem  sieh  die  Ebenen  jener  beiden 
Meridiane  sehneitlen.  Der  Winkel,  unter  welchem  sich  überhaupt  Irgend 
welche  zwei  Meridiane  schneiden,  liefest  die  M  e  r  i  d  i  a  u  d  i  f  f  e  r  e  n  z  der 
Orte  unter  jenen  Meridianen.  Alle  Laugenbestimmungen  sind  Bestim- 
mungen von  Meridiandifferenzen;  die  Beobachtung  dieser  ist  aber  vielen 
Schwierigkeiten  unterworfen  und  beruht  vorzugsweise  auf  astronomischen 
Operationen  und  neuerdings  auf  Benutzung  der  Telegraphendrähte ,  da 
die  geodätische  Bestimmungsmethode  unvollkommen  und  nicht  allent- 
halben ausführbar  ist.  —  Handelt  es  sich  um  die  ungefähre  Verzeich- 
nung der  Mittagslinie  an  einem  bestimmten  Orte,  so  kann  man  verschie- 
dene Wege  einschlagen.  Man  richtet  ein  Fernrohr  mit  einer  Vertical- 
bewegung,  z.  B.  das  Bohr  eines  Theodoliten ,  auf  den  Polarstern  und 
legt  nun  durch  die  Axc  des  Rohres  eine  verticale  Ebene.  Ebenso  kann 
man  das  Fernrohr  nach  der  Sonne  richten  im  Augenblicke  der  Culmi- 
nation.  Ist  ein  nach  Süden  liegendes  Fenster  vorhanden ,  oder  soll  die 
Bestimmung  im  Freien  geschehen,  so  errichte  man  auf  einer  horizontalen 
Platte  einen  verticalen  Stift,  der  am  oberen  Ende  eine  dünne  Metall- 
platte mit  einem  kleinen  Loche  trügt,  schlage  um  den  Fusspunkt  mehrere 
concentrische  Kreise  und  beobachte  an  einem  heiteren  Tage  die  Stellen 
in  jenen  Kreisen,  in  welche  das  durch  die  Oeffuung  fallende  Sonnenbiltl- 
chen  hintrifft.  Halbirt  man  den  Winkel ,  welchen  zwei  auf  demselben 
Kreise  liegende  Stellen  mit  dem  Fusspunkte  bilden ,  so  erhält  man  die 
Richtung  der  Mittagslinie.  Beobachtet  man  am  Tage  der  Frühlings- 
oder Herbst-Tag-  und  Nachtgleiche  die  Richtung ,  in  welcher  die  Sonne 
auf-  oder  untergeht ,  und  errichtet  auf  dieser  Richtung  im  Horizonte  eiue 
senkrechte  Linie ,  so  giebt  diese  ziemlich  genau  die  Mittagslinie.  Bei 
der  Aufstellung  einer  Sonnmuhr  wird  namentlich  die  vorletzte  Methode 
genügen.  Soll  die  Richtung  der  Mittagsliuie  ganz  genau  sein ,  so  sind 
astronomische  Beobachtungen  nicht  zu  umgehen.  —  Schliesslich  sei  er- 
wähnt ,  dass  eine  Meridiandiffcreuz  von  einem  Grade  eine  Zcitdifferenz 
von  4  Minuten  zur  Folge  hat.  Von  Berlin  bis  Stettin  ist  eine  Zeitdiffe- 
renz von  5  Minuten  und  von  Berlin  bis  Danzig  von  21  Minuten.  Auf 
demselben  Meridiane  liegende  Orte  haben  dieselbe  Zeit ;  zu  einer  Meri- 
diandifferenz von  180  Grad  gehört  eine  Zeitdifferenz  von  1*2  Stunden. 

Meridian ,  astronomischer,  fallt  zusammen  mit  dem  im  Art. 
Meridian  besprochenen  geographischen.  Zu  bemerken  ist  indessen, 
dass  die  astronomische  Länge  eines  Gestirnes  nicht  auf  dem  Aequator. 
sondern  auf  der  Ecliptik  gemessen  wird.  Auf  dem  Aequator  misst  man 
die  Rectascension  der  Gestirne. 

Meridian,  geographischer,  s.  Art.  Meridian. 

Meridian,  magnetischer,  8.  Art.  Magnetismus  der 
Erde.  1.  und  Decliuation. 
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Meridiandifferenz  j  s  Arf  Meridian. 
Mendianebene  j 

Meridiankreis  oder  Mittagskreis  s.  Art.  Meridian.  Bei 
einem  Passageninstrumente,  welches  nicht  nur  zur  Bestimmung  der  Ree- 
tascensionen ,  sondern  auch  der  Declinationen  dienen  soll ,  findet  sich 
überdies  auch  ein  verticaler  Kreis,  welcher  Meridiankreis  genannt  wird. 

Meridianzeichen  nennt  man  ein  im  Norden  und  Süden  eines  im 
Meridiane  aufgestellten  Fernrohres  angebrachtes  Zeichen.  Es  besteht 
gewöhnlich  aus  einem  steinernen  Pfeiler  oder  Obelisken ,  der  auf  der 
Seite,  welche  dem  Instrumente  zugewendet  ist,  wenigstens  mit  zwei 
verticalen  schwarzen  Strichen  bezeichnet  wird. 

Mesmeri8mu8.  In  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jahrhunderts  trat 
ein  Schweizer,  Mesraer,  geb.  1735,  auf  und  gab  vor,  eine  indem 
Menschen  liegende  Kraft  entdeckt  zu  haben ,  in  anderen  Personen ,  na- 
mentlich in  Kranken ,  eigentümliche  Erscheinungen ,  den  sogenannten 
magnetischen  Schlaf,  hervorrufen  zu  können.  Die  Person,  welche 
Andere  in  den  magnetischen  Schlaf  versetzt,  ist  der  Magnet iseur 
und  die  Letzteren  werden  »Somnambul  e  n  ( Traum  wandler)  genannt. 
Der  magnetische  Schlaf  wird  geschildert  als  ein  Zustand ,  in  welchem 
man  weder  wacht,  noch  schläft,  gewissennassen  ein  Wachen  im  Schlafe. 
Die  magnetisch  Schlafenden  wären  in  ihrer  geistigen  Thätigkeit  freier 
und  von  äusseren  Einwirkungen  unabhängiger ,  könnten  nicht  nur  das 
Wesen  eigener  Krankheiten ,  sondern  auch  fremder  Personen  erkennen, 
wären  im  Stande  die  Mittel  anzugeben,  durch  welche  Herstellung  erfolgen 
werde,  vermochten  entfernte  Gegenstände  zu  sehen,  Zukünftiges  vorherzu- 
sagen und  dergl.  Im  letzteren  Falle  nennt  man  gewöhnlich  die  Magnetisirten 
Hellsehende  (clairvoyantes).  Zum  Magnetisenr  soll  sich  allerdings  nicht 
Jedermann  eignen.  Der  Magnetisour  streicht,  die  magnetisirende  Person 
fast  berührend ,  mit  den  Händen  von  der  Stirn  längs  des  Halses  nach 
dem  Leibe  hin,  wohl  selbst  bis  zu  den  Füssen,  führt  die  Hände  auf  einem 
Umwege  zurück  und  wiederholt  diese  Hantirung,  bis  der  Schlaf  eintritt; 
oder  er  spreizt  die  Finger  der  vor  das  Gesicht  der  zu  magnetisirenden 
Person  gehaltenen  Hände  aus  und  zieht  sie  wieder  zusammen.  Diese 
letztere  Art  zu  magnetisiren  nennt  man  Spargiren.  Soll  der  mag- 
netische Schlaf  wieder  aufgehoben  werden ,  so  wird  die  entgegengesetzte 
Bewegung  vorgenommen  und  von  unten  nach  oben  gestrichen.  —  Im 
Jahre  1784  sprach  in  Paris  eine  Commission  aus  4  Aerzten  und  5  Natur- 
forschern sich  dahin  aus,  dass  die  M esm er'sche  Lehre  unbegründet 
sei.  Ebenso  fällte  1838  die  französische  Academie  ein  ungünstiges  Ur- 
theil.  Gleichwohl  treten  von  Zeit  zu  Zeit  sogenannte  Somnambulen  auf 
und  es  fehlt  nicht  an  Gläubigen,  die  im  Diamagnetismus  (s.  d.  Art.) 
einen  Anhalt  suchen. 

Messcompass,  s.  Art.  B  o u s  8  o  1  e. 

Messen,  s.  Art.  Mass. 
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Metacentrum  ist  derjenige  Punkt  eines  schwimmenden  Körpers 
(s.  Art.  Hydrostatik.  E.) ,  in  welchem  die  durch  den  Schwerpunkt 
der  verdrängten  Flüssigkeit  bei  gestörtem  Gleichgewichte  gehende  Verti- 
cale  die  Linie  trifft,  welche  den  Schwerpunkt  des  schwimmenden  Körpers 
in  der  Gleichgewichtslage  mit  dem  Schwerpunkte  der  dann  verdrängten 
Flüssigkeit  verbindet.  Ein  auf  einer  Flüssigkeit  schwimmender  Körper 
schwimmt  stabil ,  wenn  sein  Schwerpunkt  unter  dein  Metacentrum  liegt, 
und  zwar  ist  seine  Stabilität  um  so  grösser,  je  tiefer  der  Schwerpunkt 
liegt,  je  grösser  das  Gewicht  des  Körpers  ist,  und  je  grösser  die  Ab- 
weichung von  der  Gleichgewichtslage  sein  kann.  Die  Lage  des  Meta- 
centrums  ist  von  besonderer  Wichtigkeit  bei  dem  Sehiffbaue.  Ein  nicht 
befrachtetes  Schiff  muss,  um  in  See  gehen  zu  können,  soviel  Ballast  ein- 
nehmen ,  dass  der  Schwerpunkt  bei  der  möglichst  grössten  Abweichung 
von  der  Gleichgewichtslage  noch  unter  dem  Metacentrum  liegt.  Ist  dies 
nicht  der  Fall,  so  kentert  das  Schiff,  d.  h.  es  schlägt  um. 

Metallbarometer  oder  An-eroid  - Barometer,  s.  Art.  Baro- 
meter. 

Metalle  nennt  mau  diejenigen  chemischen  Elemente ,  welche  sich 
vorzugsweise  von  der  anderen  Gruppe,  den  Metalloiden  (metallähn- 
liche Körper  und  von  Berzelius  so  benannt),  durch  Undurchsichtig- 
keit,  sogenannten  Metallglanz,  bedeutendes  Leituugsvermögen  für  Wärme 
und  Electricität ,  Geschmeidigkeit  uud  hohes  specifisches  Gewicht  unter- 
scheiden. Im  Art.  Aequivalent,  chemisches,  sind  die  chemischen 
Elemente  aufgeführt  und  w  ir  machen  daher  hier  nur  die  geringere  Zahl 
der  Metalloide  namhaft,  nämlich:  Sauerstoff,  Wasserstoff,  Stickstoff. 
Kohlenstoff,  Schwefel,  Phosphor,  Fluor,  Chlor ,  Brom ,  Jod ,  Bor  und 
Kiesel  oder  Silicium.  Die  übrigen  gehören  zu  den  Metallen  :  indessen 
ist  die  Stellung  von  Selen,  Tellur  und  Arsenik  noch  zweifelhaft.  —  Plan- 
gemäss  können  hier  nur  einige  Bemerkungen  Platz  finden.  Gold.  Selen 
uud  Kupfer  sind  in  sehr  dünnen  Blättchen  durchscheinend.  Metallglanz 
tritt  nur  auf  Krystallflächen  und  nach  vorhergegangener  Politur  auf. 
Selen  leitet  die  Wärme  und  namentlich  die  Electricität  schlecht;  anderer- 
seits ist  ausgeglühte  Holzkohle  ein  ziemlich  guter  Electricitätsleiter. 
Selen,  Tellur,  Antimon,  Wismuth  uud  Arsenik  sind  sehr  wenig  geschmei- 
dig. Die  Metalle  der  Erden .  der  alkalischen  Erden  und  der  Alkalien 
machen  in  Hinsicht  des  grossen  speeifischeu  Gewichtes  eine  Ausnahme : 
Kalium  und  Natrium  sind  sogar  leichter  als  Wasser.  Aluminium  hat 
ein  auffallend  geringes  spec.  Gewicht.  —  Schon  aus  diesen  wenigen  An- 
deutungen geht  hervor,  dass  sich  zwischen  den  Metallen  uud  Metalloiden 
keine  scharfe  Grenze  ziehen  lässt. 

Metallgemisch,  s.  Art.  Legirung. 

Metallglanz  ist  der  eigenthümlich  lebhafte ,  aber  schwer  zu  be- 
schreibende Glanz  der  Metalle  (s.  d.  Art.).  Ueber  das  Wesen  des 
Glanzes  überhaupt  8.  Art.  Glanz. 


Digitized  by  Google 


MetallmUchnng  —  Metallthermometer. 


117 


Metallmischung ,  8.  Art.  L  e  g  i  r  u  n  g. 

Metallochromie.  Die  von  Nobili  182G  entdeckten  Farbenringe 
(s.  Art.  Farben  ringe.  D.)  führten  Edmund  Becqnerel  auf  die 
Erzeugung  prachtvoller  Farben  auf  verschiedenen  Metallen.  Bringt  man 
die  Metalle  (Argentan,  Silber,  Stahl)  als  positive  Electrode  in  eine 
Lösung  von  Bleioxyd  (Bleiglätte)  in  Aetzkali,  während  man  als  negative 
Electrode  eine  kleine  Platinplatte  oder  eine  aus  einer  Glasröhre  hervor- 
ragende Platiuspitze  braucht ,  die  dem  Metalle  gegenüber  aufgestellt  ist, 
so  scheidet  sich  an  der  Kathode  Blei  und  an  der  Anode  Bleihyperoxyd 
in  dünm-n  Schichten  aus.  Die  Dicke  dieser  Schichten  nimmt  mit  der 
Entfernung  von  der  negativen  Spitze  ab  und  dadurch  entstehen  die  herr- 
lichsten Farbenringe.  Die  hierbei  zu  verwendende  Batterie  besteht  aus 
4  bis  fi  Grove'schen  Elementen.  Die  Metallochromie  ist  die 
Kunst,  auf  Metallen  auf  die  angegebene  Weise  Farben  zu  erzeugen. 

Metalloid,  s.  Art.  Metalle. 

Metallreiz  ist  der  durch  die  gegenseitige  Berührung  zweier  Metalle 
hervorgebrachte  galvanische  Reiz.  8.  Art.  Galvanismus. 

Metallspiegel  sind  polirte  Metallllächen.  Jetzt  fertigt  man  die- 
selben gewöhnlich  aus  Gussstalil  an.  Der  Spiegel  ist  vor  dem  Hiirten 
des  Stahles  schon  möglichst  fertig  zu  machen ,  dann  wird  er  geglüht ,  in 
Wasser  mit  etwas  Salmiak  gelöscht  und  geschliffen.  Früher  nahm  mau 
gewöhnlich  zur  Masse  der  Metallspiegel  64  Theile  Kupfer  und  29  Theile 
Zinn,  oder  32  und  1">,  oder  1  Theil  gutes  Messing  und  1  Theil  Arsenik. 
Auch  versilberter  Spiegel  bedient  man  sich ,  namentlich  bei  Versuchen 
über  Wärmeieflexion.     Edle  Metalle  sind  zu  Spiegeln  zu  weich. 

Metallthermometer  gründen  sich  darauf,  dass  ein  Metallstreifcn, 
der  aus  zwei  neben  einander  liegenden,  fest  verbundenen  Streifen  zweier 
Metalle  von  verschiedenem  Wärmcausdehnungseoefhcienten  bei  eintre- 
tender Temperaturänderung  seine  Gestalt  ändert.  Nehmen  wir  an,  dass 
ein  solcher  Streifen  bei  einer  gewissen  Temperatur  gerade  sei ,  und  dass 
die  Temperatur  sich  ändert,  so  krümmt  sich  der  Streifen  in  der  Weise, 
dass  das  Metall  mit  grösserem  Ausdehnungscoefficienten  bei  Temperatur- 
erhöhung auf  der  convexen  Seite  liegt ,  während  bei  einer  Temperatur- 
erniedrigimg dasselbe  auf  der  coueaveu  Seite  seine  Stelle  hat.  Ist  der 
Streifen  schon  krumm  und  liegt  das  Metall  mit  grösserem  Ausdehnungs- 
coefficienten auf  der  convexen  Seite,  so  nimmt  bei  Temperaturerhöhung 
die  Krümmung  zu  und  bei  Temperaturerniedrigung  ab.  Wer  diese  Idee 
zu  Thermometern  zuerst  benutzt  hat ,  ist  zweifelhaft.  Ein  Uhrmacher 
Jörgen  in  Kopenhagen  wird  angeführt,  ebenso  Holzmann  in  Wien, 
auch  Ahrens  in  Hannover.  Das  feinste  aller  Metallthermometer  ist 
das  des  Uhrmachers  B regnet  in  Paris.  Es  besteht  aus  einem  Metall- 
Streifen  von  1  bis  2  Millimeter  Breite  aus  drei  der  Länge  nach  neben 
einander  liegenden  Metallen:  Silber,  Gold  und  Platin,  so  dass  das  Gold 
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gewissermassen  als  Löthung  der  anderen  dient ;  der  Streifen  ist  bis  auf 
1  50  Millimeter  abgeplattet  und  in  eine  Schraubenlinie  gewunden.  Dieser 
Streifen  oder  gewundene  Draht  hängt  fest  an  einem  kleinen  Träger,  und 
das  untere  Ende  läuft  in  eine  horizontal  liegende  Spitze  aus,  die  als 
Zeiger  dient,  der  Uber  einer  naeh  einem  sehr  emptindliehen  Quecksilber- 
thermometer graduirten  Kintheilung  spielt.  —  Das  II  o  1  z  m  a  n  u  sehe 
Metallthennometer  ist  in  einer  Kapsel ,  wie  die  einer  Taschenuhr ,  und 
besteht  aus  einem  in  einer  Ebene  gekrümmten  Metallstreifen  aus  Kupfer 
uud  Stahl.  Das  ein«'  Ende  des  Streifens  ist  am  Gehäuse  fest,  das 
audere  frei  und  liegt  an  dem  einen  Anne  eines  zweiarmigen  Hebels, 
dessen  anderer  Arm  einen  gezahnten  Kreisbogen  trügt ,  welcher  in  ein 
mit  einem  Zeiger  versehenes  Getriebe  eingreift.  Auf  das  (jetriebe  wirkt 
eine  kleine  Feder,  so  dass  der  eine  Arm  des  Hebels  stets  gegen  das  freie 
Eude  des  Streifens  angedrückt  wird.  Armiert  sich  die  Temperatur,  so 
krümmt  sieh  der  Streifen  norh  mehr  und  drückt  auf  den  Hebel ,  oder 
die  Krümmung  nimmt  ab  und  die  Feder  bewegt  den  Hebel  naeh  der  ent- 
gegengesetzten Seite.  Der  Zeiger  macht  diese  Bewegungen  mit  und 
spielt  über  einer  Kintheilung ,  welche  ebenfalls  naeh  einem  Quecksilber- 
thermometer  grnduirt  ist.  —  Heide  Thermometer  bat  man  auch  mit 
Hilfszeigern  versehen,  welche  das  .Maximum  und  Minimum  der  Tempe- 
ratur innerhalb  der  Beobacbtungsperiode  angeben. 

Metallurgie  bezeichnet  die  Lehre  von  den  zur  Gewinnung  der 
Metalle  ans  ihren  Erzen  einzuschlagenden  Processen ,  gewöhnlich  ver- 
steht man  aber  darunter  nur  die  Darstellungsnnthoden  im  Grossen,  wie 
sie  auf  Hottenwerken  zur  Ausführung  kommen. 

Metalyse  nannte  Döbereiner  das,  was  B  c  r  z  e  1  i  u  s  mit  Kata- 
lyse (s.  d.  Art.)  bezeichnete. 

Metamerie  ist  eine  besondere  Art  der  Isomerie  (s.  d.  Art.). 
Bei  meta  in eren  Körpern  enthalten  die  zusammengesetzten  Atome 
dieselbe  Zahl  der  elementaren  Atome,  aber  diese  werden  in  verschiedener 
Weise  zu  näheren  Bestandteilen  der  zusammengesetzten  Atome  ver- 
einigt, so  dass  die  empirische  Formel  der  Zusammensetzung  dieselbe  ist. 
aber  nicht  die  rationelle.  Metamer«'  Körper  haben  gleiches  Atomgewicht 
Hierdurch  unterscheiden  sie  sich  von  den  pol  y  in  eren,  die  verschie- 
denes Atomgewicht  haben,  obgleich  ihre  proeentische  Zusammensetzung 
dieselbe  ist.  Sie  enthalteu  niimlich  dieselben  elementaren  Atome  indera- 
Belben  Veihaltniss,  aber  in  verschiedener  absoluter  Anzahl.  Die  eigent- 
lich isomeren  Körper  haben  bei  gleicher  procentischer  Zusammen- 
setzung gleiches  Atomgewicht  und  gleiche  empirische  Formel,  ohne  dass 
die  V  erschiedenheiten  ihrer  Eigenschaften  durch  Aufstellung  verschie- 
dener  rationeller  Formeln  erklärt  werden  könnten.  Basisch -schwefel- 
saures Quecksilberoxyd  und  einfach  -  schwefelsaures  Quecksilberoxydul 
siud  z.  B.  metamer;  Aldehyd  und  möglichst  entwässerte  ButtersUun' 
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sind  polymer;  Phosphorsäure,  Pyrophosphorsäure  und  Mctaphosphor- 
saure  sind  isomer. 

Metamorphose  bedeutet  Umwandlung  oder  Verwandlung. 

Meteor  oder  Lufte  rech  einung  ist  eine  Erscheinung,  welche 
in  der  die  Erdkugel  einschliessenden  Atmosphäre  auftritt  oder  sieh  in 
derselben  bildet. 

Meteoreisen  ist  ein  gewöhnlicher  Bestandteil  der  Meteorsteine 
(s.  Art.  Feuerkugel)  und  besteht  hauptsächlich  aus  Eisen  und  Nickel. 

Meteorognosie  oder  M  eteoromantie  ist  die  bodenlose  Kunst, 
das  Wetter  auf  längere  Zeit  vorherzusagen.  Im  Allgemeinen  lässt  sieh 
eine  Aenderung  des  Wetters  nur  auf  einen  oder  zwei  Tage  vorhersagen. 
In  neuester  Zeit  ist  dies  besonders  wichtig  geworden  durch  Fitz- 
K  o  y  in  Betreff  herannahender  Stürme.    S.  Art.  Sturmsignal. 

Meteorolith,  s.  Art.  Feuerkugel. 

Meteorologie  ist  die  Wissensehaft ,  welche  sieh  mit  den  Meteoren 
(s.  d.  Art.)  beschäftigt.  Emst  Erhard  Schmid  erklärt  (Allge- 
meine Eneyklop.  der  Physik  von  G.  Karsten.  Bd.  21.  S.  2).  als  Auf- 
gabe der  Meteorologie  die  Beantwortung  der  Frage:  Wodurch  sind  die 
physikalischen  Momente  der  Erdoberfläche  und  der  Atmosphäre  bedingt 
und  wie  können  sich  dieselben  trotz  ihrer  Abhängigkeit,  zeitlich  von  den 
Perioden  der  scheinbaren  Sonnenbewegung,  räumlich  von  der  geo- 
graphischen Breite ,  dennoch  in  einer  dem  widersprechenden  Weise  aus- 
bilden ?  —  Gegenstände  der  Meteorologie  sind :  die  Lehre  von  der  Be- 
schaffenheit der  Atmosphäre  als  solcher  oder  die  A  tmosphärologie 
(8.  Art.  Atmosphäre);  die  einzelnen  Meteore :  Winde,  Stürme,  Nebel, 
Wolken .  Thau ,  Hegen  ,  Schnee ,  Graupeln  ,  Hagel ,  Hegenbogen  ,  Höfe, 
Luftspiegelung,  die  Erscheinungen  beim  Gewitter,  Feuerkugeln,  Polar- 
licht etc.  (s.  diese  Art.);  besonders  die  Temperaturverhältnisse  (s.  Art. 
Klima,  Isothermen). 

Meteoromantie ,  s.  Art.  Meteorognosi e. 

Meteorstaub,  s.  Art.  Passatstaub. 

Meteorstein ,  s.  Art.  Feuerkugel. 

Meter,  das,  ist  die  Einheit  des  französischen  Längenmasscs.  Durch 
Decret  vom  19.  Frimaire  des  Jahres  VIII  wurde  festgesetzt,  dass  das 
Meter  die  Länge  einer  Metallstange  haben  solle ,  welche  selbst  bei  0°  C. 
Temperatur  auf  der  normal  bestimmten  Toise  von  Peru  bei  16°,25  C. 
der  letzteren  443,296  par.  Linien  misst.  1  ,0  Meter  heisst  Deci- 
meter,  1  ,00  Meter  Cent  im  et  er,  1  tü00  Meter  Millimeter,  10  M. 
Dekameter,  100  Meter  H  e  c  t  o  m  e  t  e  r ,  1 000  Meter  Kilometer, 
10000  Meter  Myriameter.  Die  der  Meterlänge  zu  Grunde  liegende 
Idee  ist,  dass  das  Meter  der  zehnmillionste  Theil  des  nördlichen  Meridio- 
nalquadranten  der  Erde  sein  sollte.  Vergl.  wegen  des  Näheren  Längen« 
m  a 88.  —  In  der  Sammlung  von  Urmassen  und  Gewichten  in  Berlin  be- 
findet sich  ein  Normalmeter  aus  Platin  von  Fortin  und  ein  desgleichen 
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aus  Messing  von  L  e  n  o  i  r.  Nach  B  r  i  x  ist  bei  0°  C.  jenes  0,""*  0162 
länger,  dieses  Qmm,Q33b  kürzer  als  das  pariser  Normalmeter  des  Con- 
servatoriuras  und  jenes  0""", 00301  länger,  dieses  0mmy0ö7d  kürzer 
als  das  Urmeter  der  par.  Archive.  Ein  Meter  aus  Messing  von  Fort  in 
bei  der  berliner  Norrual-Aichungs-Commission  ist  nach  Brix  0mm,046 
und  nach  Arago  und  II  umboldt  0mm,040  kürzer  als  das  der  par. 
Archive.  —  Eine  vergleichende  Zusammenstellung  verschiedener  Fuss- 
masse  mit  dem  Meter  s.  in  Art.  Fuss. 

Meterkilogramm,  s.  Art.  Fusspfund. 

Metrologie  bezeichnet  die  Lehre  von  den  Massen.  Vergl.  Mass. 
Z.  B.  Griechische  und  romische  Metrologie  von  Hultsch.  Berlin  1862. 

Metronom  oder  Tac t m esser  ist  ein  musikalischer  Zeitmesser. 
Es  besteht  das  Instrument  aus  einem  Pendel,  welches  aber  nicht  an  dem 
Ende  der  Pendelstange  aufgehängt  ist,  sondern  seinen  Drehpunkt  auf 
der  .Stange  hat ,  so  dass  noch  ein  Theil  derselben  oberhalb  des  Dreh- 
punktes sieh  befindet.  Während  das  untere  Ende  im  Bogen  herabfallt, 
wird  das  obere  Ende  gehoben  und  dadurch  wird  die  Geschwindigkeit 
der  Schwingung  verringert  und  zwar  um  so  mehr,  je  näher  der  Dreh- 
punkt dem  Mittelpunkte  der  Schwere  des  ganzen  Pendels  rückt  (s.  Art. 
Pendel).  Um  den  Drehpunkt  selbst  nicht  verschieben  zu  brauchen, 
bringt  man  an  dem  über  dem  Drehpunkte  liegenden  Theile  ein  verschieb- 
bares Gewicht  an.  Je  weiter  oben  dies  Gewicht  festgestellt  ist ,  desto 
langsamer  geht  das  Pendel.  Miilzel  hat  das  Pendel  mit  einem  Räder- 
werke in  Verbindung  gebracht ,  welches  wie  eine  Uhr  aufgezogen  wird 
und  den  Tact  durch  das  Einschlagen  eines  Ilakens  ( Eehappement ,  s. 
Art.  Hemmung)  in  die  Zahne  des  einen  Kades  hörbar  macht. 

Miasmen  nennt  man  der  Gesundheit  schädliche  Substanzen ,  die 
sich  in  der  Atmosphäre  befinden  und  bisweilen  bestimmte  Krankheiten 
erzeugen  ;  vergl.  z.  B.  M  a  I  a  r  i  a. 

Mikroaräometer ,  das ,  ist  nichts  Anderes ,  als  das  Tauseudgran- 
flä8ehchen  oder  Pyknometer  (s.  d.  Art.). 

Mikrocalorimeter  nannte  G.  G.  Schmidt  ein  von  ihm  con- 
struirtes  Differential  -  Thermometer.  Das  Instrument  hat  Aehnliclikcit 
mit  einem  Pulshammer;  die  bis  etwa  zum  vierten  Theile  mit  gefärbtem 
Alkohol  gefüllten  Kugeln  liegen  abwärts ;  das  Innere  ist  sonst  luftleer 
und  also  nur  mit  Alkoholdunst  gefüllt ;  in  der  Mitte  der  etwa  3  Fuss 
langen  Köhre  befindet  sich  ein  kurzes  Säulchen  von  Weingeist.  Bei 
ungleicher  Temperatur  der  Kugeln  wird  das  Weingeistsäulehen  ver- 
schoben und  die  Empfindlichkeit  soll  bis  zu  1  3000  Grad  Keaumur  gehen. 

Mikroelectrometer ,  8.  Art.  Etectromikrometer  und  al* 
Gegensatz  Megaelectrometer. 

Mikrogasometer  nannte  G.  G.  Schmidt  einen  von  ihm  eon- 
struirten  Apparat,  um  die  Volumina  und  Gewichte  kleiner  Mengen  von 
Gasen ,  die  sich  mit  dem  Wasser  nicht  mischen ,  ebenso  genau  zu  be- 
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stimmen,  wie  das  speeifische  Gewicht  tropfbarer  Flüssigkeiten.  Die  Vo- 
lumina, welche  der  Untersuchung  unterworfen  werden,  sind  zu  klein,  als 
das8  man  auf  genaue  Resultate  rechnen  könnte,  und  daher  ist  der  Appa- 
rat nieht  zur  Geltung  gekommen. 

Mikrogea  oderTerrelle  nannte  man  früher  einen  kugelförmig 
geschliffenen  Magnetstein.  Durch  diese  Nachbildung  der  Erdgestalt 
hoffte  man,  aber  mit  Unrecht,  das  Geheimniss  des  Erdmagnetismus  besser 
erforschen  zu  können. 

Mikrokosmus  und  Makrokosmus  stammen  aus  der  Zeit  der 
Astrologie  her.  Man  ging  davon  aus ,  dass  derselbe  in  sich  einige  und 
übereinstimmende  Wille,  welcher  den  Gestirnen  ihre  Bahnen  von  Ewig- 
keit angewiesen  hat,  auch  die  »Schicksale  der  Menschen  vorausbestimmt 
habe ,  und  dass  die  ganze  Schöpfung  nur  um  der  Mensehen  willen  vor- 
handen sei.  Hieraus  bildete  sich  die  Ansieht  von  einer  Uebereinstim- 
mung ,  einem  Parallelismns  des  g r o s s e n  W  e 1 1 g a n  z e n  in  sei n e r 
Organisation  oder  des  Makrokosmus  mit  dem  Menschen- 
dasein oder  dem  Mikrokosmus,  wie  es  in  seiner  Individualität 
durch  jenes  grosse  Ganze  bestimmt  und  prädestmirt  wird  in  dem  Augen- 
blicke ,  wo  es  in  jenes  eintritt. 

Mikrometer  hebst  jedes  zum  Messen  sehr  kleiner  Grössen  bestimmte 
Instrument.  Man  bedient  sich  desselben  namentlich  bei  Fernröhren  und 
Mikroskopen ,  und  zwar  bei  den  ersteren  zur  Messung  des  scheinbaren 
Durchmessers  der  Planeten,  der  Elongation  der  »Satelliten,  der  Distanzen 
der  Doppelsterne ,  bei  den  letzteren  zur  xMessung  der  wahren  Grösse  der 
beobachteten  Objecte.  —  Das  Princip  des  Mikrometers  für  Fern- 
rohre beruht  auf  Folgendem.  In  dem  Brennpunkte  jedes  Fernrohres 
(s.  d.  Art.)  wird  ein  kleines  Bild  des  Gegenstandes,  welcher  beobachtet 
wird,  erzeugt ;  bringt  man  nun  an  der  »Stelle  dieses  Bildes  irgend  einen 
materiellen  Gegenstand  an,  welcher  mit  dem  Bilde  in  derselben  Ebene  liegt 
und  mit  demselben  gleichzeitig  deutlich  zu  sehen  ist,  z.  B.  eine  schwarze 
Scheibe  mit  einem  ausgeschnittenen  kleinen  Kreise ,  oder  ausgespannte 
dünne  Fäden ,  welche  das  Gesichtsfeld  in  kleine  Felder  theilen ,  so  wird 
man  in  der  bekannten  Grösse  des  von  dem  Bilde  gedeckten  Theiles  ein 
Mass  für  das  Bild  erhalten.  Es  kommt  nun  darauf  an,  solche  Messungen 
mit  aller  nur  erreichbaren  »Schürfe  zu  vollziehen,  und  daher  sind  noch 
besondere  Einrichtungen  zu  treffen.  —  Man  unterscheidet  nun  Faden- 
mikrometer, Flächenmikrometer  und  dioptrische  Mi- 
krometer. 

1 .  Kadenmikronieter  bestehen  aus  einem  Fadenkreuze  (s.  d. 
Art.)  mit  unter  einander  parallelen  und  unter  einander  glei- 
chen Abstand  haltenden  Fäden,  die  ausserdem  noch  von  einem  Faden 
rechtwinkelig  geschnitten  werden,  der  durch  die  Mitte  des  Gesichtsfeldes 
geht ,  oder  mit  gegen  einander  geneigten  Fäden.  Im  letzteren 
Falle  verwendet  man  entweder  zwei  Fäden ,  welche  unter  einem  be- 
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stimmten  Winkel  gegen  einander  geneigt  sind,  oder  d r e i  Fäden ,  die 
mit  einander  verschiedene  willkürliche  Winkel  bilden ,  oder  drei 
Fäden ,  bei  denen  der  erste  und  zweite  und  ebenso  der  zweite  und  dritte 
gleiche  Winkel  mit  einander  bilden.  Zu  den  letzteren  gehört  das 
R  a  u  t  e  n  m  i  k  r  o  m  e  t  e  r ,  bei  welchem  ein  Quadrat  durch  einen  Faden 
in  zwei  gleiche  Rechteeke  getheilt  ist ,  in  welchen  die  Diagonalen  von 
Fäden  gebildet  werden,  ebenso  das  Qua d r a t m i k r o m e t e r ,  bei 
welchem  in  einem  Quadrate  die  Ilalbirungspunkte  der  Seiten  durch  Fäden  zu 
einem  Quadrate  und  ausserdem  zwei  gegen  Überlief  ende  Ilalbirungspunkte 
durch  einen  Faden  verbunden  sind.  Jenes  ist  zuerst  vonBradley, 
dies  von  Burkhardt  construirt  worden.  Ausserdem  hat  man  noch 
Fadenmikrometer  mit  beweglichen  Fäden.  Das  Schrauben- 
mikrometer  besteht  aus  zwei  horizontalen  Fäden,  von  denen  der  eine 
fest,  der  andere  beweglich  ist  :  das  Pos i  t  i o n  s  m i  k  ro  m e  t  e  r  aus 
drei  Fäden,  von  denen  zwei  wie  bei  dem  Schraubenini krometer  einge- 
richtet sind,  der  dritte  aber,  welcher  fest  steht,  dieselben  in  der  Mitte 
des  Gesichtsfeldes  rechtwinkelig  schneidet.  Die  Verschiebung  des  beweg- 
lichen Fadens  wird  durch  einen  Sehlitten  mittelst  einer  Schraube  voll- 
zogen. —  Die  Fäden  machte  man  anfangs  aus  »Silber  (z.  H.  Ma  I  v  a  s  i  a). 
dann  aus  Coeonfäden  ( Auzout  und  Picard),  aus  Glasfäden  (La  Hire, 
Brewster),  aus  Coeonfäden  der  Spinnen  ,  neuerdings  aus  Gold  oder 
Platin,  deren  Anfertigung  W  o  1 1  a  s  t  o  n  beschrieben  hat.  W  o  1 1  a  s  t  o  n 
befestigt  einen  Platindraht  in  der  Axe  einer  hohlen,  cvlindrischen  Form 
und  füllt  diese  dann  mit  geschmolzenem  Silber  aus.  Der  erhaltene 
Silberevlinder ,  welcher  den  Platindraht  einsehliesst ,  wird  auf  einem 
Drahtzuge  möglichst  ausgezogen  und  darauf  das  den  mit  ausgezogenen 
Platindraht  umgebende  Silber  durch  siedende  Salpetersäure  aufgelöst. 
Es  bleibt  dann  ein  überaus  dünner  Platindraht  zurück. 

2.  Flächenmikrometer.  Grimaldi  und  Ricci  oli  be- 
dienten sich  papierner  Kreise  von  bekanntem  Durchmesser,  H  u  y  g  h  e  n  s 
eines  dreieekigen  Metall  Streifens ,  wofür  man  später  eine  dreieckige 
Spalte  setzte.  Das  einfachste  und  genaueste  Flächenmikrometer  ist  das 
K  r  e i  s  m  i  k  r  o m  e t  er.  Es  besteht  dies  aus  einem  einfachen  Kreise  in 
dem  Brennpunkte  des  Fernrohres  und  man  beobachtet  den  Eintritt  und 
Anstritt  der  Sterne  aus  der  Peripherie  desselben.  Man  kann  sich  hierzu 
schon  der  dem  Auge  nächsten  inneren  Blendung  (Diaphragma,  s.d.  Art.) 
bedienen ,  wenn  sie  genau  kreisförmig  ist.  Bequemer  ist  ein  feiner 
metallener  Ring  in  der  Ebene  jener  Bleudung.  Um  alle  Verlegungen 
der  Ringe  unmöglich  zu  machen ,  werden  nach  Fraunhofer  Stahl- 
ringe in  runde  Oeffuungen  eines  Planspiegelglases  durch  Einreiben  be- 
festigt und  hierauf  die  zu  beiden  Seiten  der  fixirten  Ringe  hervorstehen- 
den scharfen  Ränder  vollkommen  kreisförmig  abgedreht.  Noch  vorzüg- 
licher sind  die  von  Fraunhofer  zuerst  ausgeführten  Kreismikrometer, 
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welche  aus  Spiegelglas  bestehen ,  auf  welchem  coucentrische  Ringe  ein- 
gerissen oder  eingeätzt  sind. 

3.  DioptrischeMikrometer  beruhen  auf  Refraetionsverhält- 
nissen  des  Liehtes.    Es  gehören  hierher  das  Objectivmikrometer,  das 
Bergkrystall  mikrometer.  das  Ocularmikroineter.  —  Bei  dem  Objecti  v- 
mikrometer  besteht  das  Wesentliche  darin,  dass  durch  das  Objectiv 
des  Fernrohres  selbst  zwei  Bilder  von  demselben  Objecto  erzeugt  werden. 
Bouguer  brachte  zuerst  zwei  Objective  von  gleicher  Brennweite  neben 
einander  an  dem  einen  Ende  eines  einzigen  Rohres  an,  an  dessen 
anderem  Ende  für  beide  ein  einziges  Ocular  stand.    Er  nannte  dies  In- 
strument Heliometer.    Dollond  schlug  zuerst  vor ,  das  Objectiv- 
glas  des  Fernrohres  selbst  in  der  Richtung  des  Durchmessers  des  Glases 
in  zwei  Stücke  zu  zerschneiden.    Liegen  beide  Stücke  neben  einander, 
so  dass  sie  nur  eine  einzige  Linse  bilden,  so  entsteht  nur  ein  Bild  im 
Brennpunkte;  trennt  man  die  Stücke,  indem  man  das  eine  an  dem 
andern  verschiebt,  so  werden  zwei  Bilder  entstehen,  indem  jedes  Stück 
wie  eine  ganze  Linse  wirkt.  Hierbei  kommt  es  nun  darauf  an,  die  Grösse 
der  Verschiebung  genau  zu  messen .  welche  z.  B.  bei  der  Bestimmung 
des  scheinbaren  Durchmessers  eines  Himmelskörpers  nöthig  ist.  um  beide 
Bilder  genau  zur  Berührung  zu  bringen ,  weil  man  dadurch  den  Werth 
des  Winkels  erhält,  unter  welchem  der  Durchmesser  erscheint.  In 
manchen  Fällen  ist  es  vortheilhaft ,  wenn  die  verschiebbare  Hälfte  auch 
eine  Drehung  um  sich  selbst  machen  kann ,  z.  B.  wenn  mau  prüfen  will, 
ob  der  Durchmesser  eines  Himmelskörpers  in  allen  Richtungen  dieselbe 
Grösse  hat,  in  welchem  Falle  man  erst  beide  Bilder  zur  Berührung  bringt 
und  dann  —  bei  parasitischer  Aufstellung  des  Fernrohres  —  das  eine 
Bild  um  das  andere  gehen  lässt.    Die  vollkommensten  Heliometer  hat 
Fraunhofer  angefertigt.    Bessel  bediente  sich  desselben  bei  seinen 
Untersuchungen  über  die  Doppolstemc.    In  neuerer  Zeit  wird  das  Helio- 
meter namentlich  zur  Beobachtung  der  Phasen  bei  Mond-  und  Sonnen- 
finsternissen angewendet.  —  Das  Bergkry Stallmikrometer  be- 
ruht auf  der  doppelten  Brechung  des  Bergkrystalls  (s.  Art.  Brechung 
A.  II.)  und  Rochon  scheint  der  Erste  gewesen  zu  sein,  welcher  dies 
Princip  zur  Anwendung  gebracht  hat,  wiewohl  Maskeline  und  Bos- 
cowich  Prioritätsansprüche  erhoben  haben.    Rochon  machte  1768 
den  ersten  Vorschlag;  1778  kam  derselbe  aber  erst  zur  Ausführung  in 
zwei  achromatischen  Prismen  aus  Bergkrystall ,  welche  vor  dem  Fern- 
rohre befestigt  wurden  und  v  i  o  r  Bilder  erzeugten.    Später  setzte  man 
das  Mikrometer  in  das  Fernrohr  nahe  an  das  Ocular  und  erzeugte  nur 
zwei  Bilder.    Es  besteht  das  Rochon 'sehe  Prisma  aus  zwei  gleichen 
Prismen  aus  Bergkrystall ,  welche  so  aneinander  gefügt  sind ,  dass  die 
brechenden  Winkel  entgegengesetzte  Lage  haben.    Das  eine  Prisma, 
welches  nach  dem  Objective  zu  liegt,  ist  so  geschnitteu,  dass  die  auf 
der  Fernrohraxe  senkrecht  stehende  Fläche  auf  der  Brechungsaxe  des 
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Krystalls  senkrecht  steht ,  während  bei  dem  anderen  die  auf  der  Fern- 
rohraxe  senkrechte  Fläche  der  Brechungsaxe  parallel  läuft.  Dieses 
Doppelprisma  lenkt  die  senkrecht  auffallenden  Strahlen  nicht  von  ihrem 
Wege  ab ,  auch  erleidet  ein  solcher  Strahl  in  dem  ersten  Prisma  keine 
Spaltung,  wohl  aber  wird  er  beim  Eintritt  in  das  zweite  Prisma  an  der 
gemeinschaftlichen  Oberfläche  in  zwei  Bündel  gespalten.  Es  entstehen 
also  zwei  Bilder.  Ob  sich  diese  Bilder  zum  Theil  decken  oder  nicht, 
hängt  theils  ab  von  ihrer  Grösse,  theils  von  dem  Abstände  des  Prisma 
von  dem  durch  das  Objeetiv  erzeugten  Bilde.  Pearson  brachte  das 
Prisma  zwischen  dem  Ocular  und  dem  Auge  des  Beobachters  an  und 
erhielt  ebenfalls  zwei  Bilder.  In  diesem  Falle  ist  der  constante  Winkel 
eines  Prisma  von  doppelter  Brechung,  dividirt  durch  die  Vergrösserung 
eines  Fernrohres ,  das  wahre  Mass  des  beobachteten  Winkels ,  wie  er 
durch  dasselbe  Prisma,  in  Berührung  mit  dem  Auge,  in  dem  Fernrohre 
gesehen  wird.  —  Das  Ocularmikrometer  ist  von  Arago  ange- 
geben und  zwar  in  doppelter  Ausführung  mit  veränderlicher  und 
mit  Consta nter  Vergrösserung.  Das  Ocularmikrometer  mit  ver- 
änderlicher Vergrößerung  ist  das  Bergkrystallmikroineter  mit 
Pearson 'a  Abänderung.  Das  Ocular  besteht  aus  zwei  Linsen ,  von 
denen  die  dem  Auge  nähere  verschiebbar  ist.  Das  Ocularmikrometer 
mit  con  staut  er  Vergrösserung  besteht  aus  einer  Anzahl  Schiebern, 
von  denen  jeder  7  Prismen  enthält,  ein  wenig  breiter  als  die  Pupille,  und 
sich  der  Reihe  nach  um  15  oder  30  Secunden  im  Winkel  unterschei- 
dend. Es  wird  ermittelt,  durch  welches  Prisraa  die  beiden  Bilder  in 
Berührung  erscheinen.  Es  kann  nur  bis  zu  einer  Bogenminute  gemessen 
werden. 

Ausser  diesen  Mikrometern  hat  Babbage  ein  Zenit  hm  i  krö- 
ntet e  r  angegeben,  bei  welchem  das  Fernrohr  mit  einem  Parallelogramme 
in  Verbindung  steht,  dessen  vier  Seiten  in  ihren  Ecken  genau  mit  einander 
verbunden  sind,  von  denen  aber  die  eine  horizontale  Seite  etwas  verlängert 
oder  verküizt  werden  kann.  —  Powell  hat  ein  Mikrometer  mit  doppel- 
tem Bilde  aus  einem  halbkreisförmigen  planparallelen  Glase  angegeben.  — 
H  e  r  8  c  h  e  l  bediente  sich  bei  seinen  Beobachtungen  der  Doppelsterne 
eines  Lampenmikroineters,  indem  er  durch  zwei  kleine  Laternen 
sich  zwei  kleine  Lichtpunkte  verschaffte ,  die  er  einander  nähern  oder 
von  einander  entfernen  konnte.  Mit  dem  einen  Auge  blickte  er  in  sein 
Spiegelteleskop ,  mit  dem  anderen  auf  die  ausserhalb  stehenden  Licht- 
punkte. —  C a v a  1 1  o  hat  ein  Perlmuttermikrometer  angegeben. 
Brewster  hat  mehrere  Mikrometer  in  Vorschlag  gebracht,  und  auch 
sonst  fehlt  es  nicht  an  dergleichen ,  die  jedoch  entweder  nicht  zur  Aus- 
führung gekommen  sind,  oder  sich  nicht  praktisch  erwiesen  haben. 
Wegen  des  Glasmikrometers  s.  Art.  Mikroskop  und  Nobert's 
Scala. 

Mikrometerschraube  ist  eine  Schraube  mit  sehr  kleiner  Weite 
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der  Sehr aubengänge  und  gewöhnlich  mit  einem  verhältnissmässig  grossen 
kreisförmigen  Kopfe.  Es  beträgt  z.  B.  die  Anzahl  der  Sehraubengänge 
auf  1  Zoll  Länge  der  Spindel  8U  bis  100.  Man  braucht  diese  Schrauben 
theils  zur  Hervorbringung  kleiner  Bewegungen ,  theils  zu  Messungen. 
Die  Mikrometer  (s.  d.  Art.)  werden  durch  solche  Schrauben  bewegt, 
ebenso  die  Messappnrate  bei  den  Mikroskopen  etc.  Ist  der  Umkreis 
des  Kopfes  eingetheilt  und  daneben  noch  ein  Nullius  angebracht ,  so 
lassen  sich  noch  sehr  kleine  Theile  der  Weite  eines  Schrauben^anges 
messen. 

Mikrophon  heisst  ein  von  Wheatstone  vorgescl ilagenes  Stetho- 
skop (s.  d.  Art.)  zur  Wahrnehmung  sehr  schwacher  Töne.  Ein  Becken 
vou  Messing,  welches  passend  für  das  Ohr  eingerichtet  ist  und  gegen  die 
harten  Theile  des  Kopfes  gestemmt  werden  kann,  ist  in  seiner  Mitte  mit 
einem  langen  Metallstabe  verbunden ,  der  die  Schallwellen  zu  dem 
Messingbecken  und  Ohre  leitet. 

Mikroskop  ist  ein  Instrument,  welches  dazu  dient,  nahe  kleine 
Gegenstände  vergrössert  zu  erblicken  und  zu  beobachten.  Es  ist  ein 
Sehrohr  für  die  Nähe,  während  das  Teleskop  (s.  Art.  Fernrohr)  ein 
solches  für  die  Ferne  ist.  Im  Allgemeinen  erseheint  zwar  ein  Gegen- 
stand um  so  grösser,  je  grösser  der  Sehwinkel  (s.  d.  Art.)  ist,  unter 
welchem  derselbe  erblickt  wird,  und  da  dieser  Winkel  mit  der  Annähe- 
rung des  Gegenstandes  an  das  Auge  wächst,  so  scheint  es,  als  ob  man 
durch  die  blosse  Annäherung  die  erwünschte  Vergrösserung  bewirken 
könne ;  indessen  d  e  Entfernung  des  deutlichen  Sehens  setzt  diesem  Ver- 
fahren eine  Grenze  (8.  Art.  Sehen),  indem  der  Gegenstand,  sobald  er 
dem  Auge  näher  kommt,  als  diese  Grenze  vorschreibt ,  an  Deutlichkeit 
verliert,  weil  die  von  jedem  einzelnen  Punkte  des  Gegenstandes  aus- 
gehenden Strahlen  alsdann  zu  stark  divergiren.  Durch  eine  Convexliuso 
(s.  Art. Linsenglas)  wird  die  Divergenz  der  Strahlen  vermindert;  es 
kann  also  durch  eine  zwischen  dem  Auge  und  dem  diesem  zu  sehr  geuäher- 
ten  Gegenstande  eingeschobene  derartige  Linse  im  Allgemeinen  dem  be- 
zeichneten Uebel>tande  abgeholfen  werden.  Da  in  diesem  Falle  die 
Strahlen  von  einem  weiter  abstellenden  Gegenstande  zu  kommen  scheinen, 
ohne  dass  dadurch  der  Sehwinkel  verringert  worden  wäre,  so  erscheint 
der  Gegenstand  vergrössert.  Bedingung  ist  hierbei  nur,  dass  der  Gegen- 
stand sich  innerhalb  der  Brennweite  der  Convexlinse  befindet.  Diese 
Wirkungsweise  findet  bei  dem  sogenannten  einfachen  Mikroskope 
statt.  Man  unterscheidet  nämlich  einfache  und  zusammenge- 
setzte Mikroskope.  Jene  bestehen  aus  nur  einer  Linse  oder  aus 
mehreren  unmittelbar  hinter  einander  stehenden  und  der  Gegenstand  be- 
findet sich  innerhalb  der  Brennweite  derselben ;  diese  bestehen  im 
Allgemeinen  aus  zwei  Convexlinsen ,  die  von  einander  weiter  abstehen, 
und  der  zu  beobachtende  Gegenstand  befindet  sich  ausserhalb  der 
Brennweite  der  sogenannten  Objectivlinse. 
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1.  Einfaches  Mikroskop.    Im  Allgemeinen  kann  jede  Con- 
vexlinse  als  einfaches  Mikroskop  benutzt  werden ,  doch  versteht  man 
darunter  vorzugsweise  nur  diejenigen ,  deren  Brennweite  viel  kleiner  als 
die  Entfernung  des  deutlichen  Sehens  ist.    Beträgt  die  Brennweite  1 } 
bis  2  Zoll ,  so  heisst  die  Convexlinse  Loope;  beträgt  dieselbe  noch 
weniger,  so  hat  man  eine  eigentliche  mikroskopische  Linse.  Für  beide  Lin- 
senarten gelten  dieselben  Gesetze.   Wir  verweisen  daher  auf  Art.  L  ou  pe. 
In  Betreff  der  einfaehen  Mikroskope  sei  au  dieser  Stelle  nur  noch  er- 
wähnt, dass  dieselben  in  der  Kegel  mit  einer  Metallfassung  versehen 
sind ,  die  zugleich  eine  Zange ,  einen  in  eine  feine  Spitze  auslaufenden 
Stift  und  dergleichen  anzubringen  gestattet.    Seharfe  Linsen  bekommen 
an  der  Küekseite  der  Fassung  einen  Li eberk  (ihn 'sehen  Spiegel, 
d.  h.  einen  kleinen  metallenen  Hohlspiegel ,  der  das  von  ihm  reflectirte 
Lieht  auf  das  zu  beobachtende  Object  wirft  und  somit  demselben  eine 
grössere  Helligkeit  ertheilt.    Bisweilen  setzt  man  die  mikroskopische 
Linse  mit  ihrer  Fassung  in  ein  eigenes  Postament,  welches  mittelst  einer 
besonderen  Vorrichtung  dem  Objecto  die  nöthige  Entfernung  von  der 
Linse  zu  geben  gestattet  und  gewöhnlieh  auch  einen  Beleuchtungsspiegel 
trägt.    Dahin  gehört  S  c  1»  a  c  h  t's  P  r  ä  p  a  r  i  r  m  i  k  r  o  8  k  o  p. 

2.  Zusammengesetztes  Mikroskop.    Diese  Instrumente 
beruhen  darauf,  dass  das  durch  eine  mikroskopische  Linse  erzeugte  Bild 
nicht  ohne  Weiteres  durch  das  Auge  aufgefangen ,  sondern  durch  eine 
zweite  Linse  betrachtet  wird.    Bei  dem  einfachen  Mikroskope  ist  das 
Bild,  welches  die  Linse  erzeugt,  ein  mathematisches  (s.  Art. 
Linsenglas  und  Bild),  indem  das  Object  innerhalb  der  Brennweite 
steht;  bei  dem  zusammengesetzten  hingegen  erzeugt  die  Objectivlinse 
ein  physisches  Bild,  indem  das  Object  ausserhalb  der  Brennweite 
derselben  sich  befindet,  und  dies  physische  Bild  wird  nochmals  durch 
eine  convexe  Linse ,  wie  durch  ein  einfaches  Mikroskop  oder  eine  Loupe 
betrachtet.    Dass  jede  der  hierbei  angewendeten  Linsen  durch  ein 
System  eombinirter  Linsen  vertreten  werden  kann,  versteht  sich  (vergl. 
Art.  Loupe)  von  selbst.  —  Die  zusammengesetzten  Mikroskope  kaue 
man  in  solche  eintheilen ,  welche  nur  dem  in  sie  hineinschauenden  Be- 
obachter das  vergrösserte  Bild  zeigen,  und  in  solche,  welche  dasseUx; 
zur  objectiven  Darstellung  auf  einem  Sehirme  bringen,  zu  welcher  letzte- 
ren Art  das  Sonnen mikroskop  und  das  Hydrooxygengasmikroskop 
Art.  Sonnenmikroskop)  gehören ,  oder  auch  in  dioptrische 
bei  denen  nur  Linsen  zur  Verwendimg  kommen ,  und  in  katoptri 
sehe,  bei  denen  die  Objectivlinse  durch  einen  Hohlspiegel  ersetzt  ist 
Mit  Ausschluss  der  objectiven  Mikroskope,  welche  in  dem  angezeigte] 
Artikel  ihre  Erledigung  finden,  soll  hier  die  letztere  Eintheilung  mass- 
gebend sein. 

a)  Das  dioptrische  Mikroskop  besteht  aus  einer  mikroskopi 
sehen  Linse ,  vor  welcher  ausserhalb  der  Brennweite ,  aber  nahe  an  der 
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Brennpunkte,  das  zu  betrachtende  Object  steht.  Hierdurch  wird  von 
dem  Objecte  ein  vergrößertes  physisches  Bild  auf  der  anderen  Seite  der 
Linse  erzeugt  ,  und  dies  Bild  wird  durch  eine  Loupe  betrachtet.  Da, 
wenn  die  Vergrösseriing  bedeutend  ausfallen  soll,  das  Object  sehr  nahe 
an  dem  Brennpunkte  seine  Stelle  erhalten  muss,  wodurch  das  erzeugte 
Bild  in  grosse  Entfernung  von  der  Linse  gerückt  wird ,  so  hat  man ,  um 
den  Apparat  zu  verkürzen ,  die  durch  die  Linse  gegangenen  Strahlen, 
ehe  sie  sich  zu  dem  Bilde  vereinigen,  durch  eine  eingeschobene  Sammel- 
oder Collcctiv linse  unterbrochen.  Der  Abstand  der  Loupe  von 
der  Objectivlinse  ist  hierdurch  verkleinert ,  und  doch  erreicht  man  die- 
selbe Yergrüsserung  zugleich  mit  einem  vergrößerten  Gesichtsfelde.  — 
Nehmen  wir  an ,  dass  die  Brennweite  der  Objectivlinse  =  /j  ,  die  der 
Loupe  =  /i  sei .  dass  da«  Object  in  einem  Abstände  =  e  von  dem 
Brennpunkte  der  Objectivlinse  ausserhalb  der  Brennweite  derselben  stehe, 
und  dass  <i  die  Entfernung  des  deutlichen  Sehens  ausdrückt ,  so  berech- 
net sich  theoretisch  die  Vergrosserung  eines  solchen  Instrumentes  (vergl. 


wenn  1  vernachlässigt  wird. 

b)  Das  katoptrische  Mikroskop.  Die  Erscheinungen, 
welche  Hohlspiegel  zeigen,  stimmen  mit  denen  überein ,  welche  man  bei 
Convexgläseru  beobachtet,  nur  dass  das  Bild  bei  beiden  auf  entgegenge- 
setzten Seiten  liegt ,  also  bei  jenen  hinter  dem  Spiegel ,  wenn  es  bei 
diesen  vor  dem  Glase  sich  befindet,  und  umgekehrt.  Man  kann  deshalb 
bei  einem  Mikroskope  die  Objectivlinse  ebenso  durch  einen  Hohlspiegel 
ersetzen,  wie  es  bei  dem  Spiegelteleskope  (s.  Art.  Fernrohr)  geschieht. 
Mikroskope,  bei  welchen  dies  geschehen  ist,  nennt  man  katoptri- 
sche Mikroskope  oder  Spiegel  mikroskope.  — Amici  hat 
die  ausgezeichnetsten  derartigen  Instrumente  geliefert.  Im  Hintergrunde 
eines  inwendig  geschwärzten  horizontalen  Rohres  befindet  sich  ein  ellip- 
tisch gekrümmter  Hohlspiegel ,  dessen  einer  Brennpunkt  in  der  Axe  des 
Rohres  etwas  vorder  Rohröfi'nung  liegt,  während  der  andere  in  geringem 
Abstände  ebenfalls  vor  der  Rohiöffnung  seitwärts  seine  Stelle  haben 
würde.  Geht  von  dem  einen  Brennpunkte  Lieht  aus ,  so  wird  dies  von 
dem  Spiegel  nach  dem  andern  reflectirt.  Zwischen  dem  letzteren  Brenn- 
punkte und  dem  Mittelpunkte  des  elliptischen  Spiegels  steht  ein  sehr 
kleiner  ebeuer  Spiegel  unter  45°  gegen  die  Rohraxe  geneigt  und  mit  der 
spiegelnden  Fläche  nach  unten  gerichtet.  Auf  der  Unterfläche  ist  dem 
kleinen  Spiegel  gegenüber  eine  Oeffhung  im  Rohre  und  unter  dieser  be- 
findet sich  ein  beweglicher  Objectenträger ,  unter  welchem  ein  Belcuch- 
tungsspiegel  angebracht  ist.  Das  Object  sendet  die  Strahlen  durch  die 
Oeffhung  auf  den  kleinen  Spiegel ,  der  sie  auf  den  Hohlspiegel  reflectirt, 
von  welchem  sie  nach  dem  in  der  Axe  des  Rohres  liegenden  Brenn- 
punkte zurückgeworfen  werden,  um  daselbst  ein  verkehrtes  und  ver- 
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grössertes  Bild  zu  erzeugen,  welches  wie  bei  anderen  zusammengesetzten 
Mikroskopen  durch  eine  Ocularlinse  beobachtet  wird.  Ein  Hauptvoizug 
dieses  Instrumentes  besteht  in  dem  Mangel  der  Farbenzerstreuung ,  so 
dass  man  sehr  scharfe  Bilder  erhält,  jedoch  ist  die  Lichtstarke  schwach. 

*  .     »  N   

-  j^j    |  \     Bei  jedem  Mikroskope  ist  auf  die  Gläser,  respective  den  Spiegel, 
auf  das  Gestell ,  auf  den  Tisch  und  den  Beleuchtungsapparat  zu  achten. 
>  i    I  Die  Gift 8er  müssen  scharfe  und  klare  Bilder  geben.    Namentlich  muss 
das  Objectivglas  mit  grosser  Sorgfalt  gearbeitet  sein.    Bei  den  neueren 
Mikroskopen  werden  aplana tische  (s.  d.  Art.)  Linsen,  die  aus 
zwei  oder  drei  sich  fast  berührenden  hinter  eiuander  geschraubten 
Objectivlinsen  bestehen,  verwendet.  —  Das  Gestell  oder  Stativ 
muss  dem  Instrumente  die  nöthige  Festigkeit  gewähren  und  ihm  doch 
auch  die  nöthige  Bewegung  gestatten.  —  Der  Tisch   muss  ein 
Glasmikrometer,  ferner  einen  Aufsatz  mit  einem  Planglase  aufnehmen 
y.f    können,  auf  welchem  man  kleine  Tropfen  von  Flüssigkeiten  anbringt, 
die  man  durch  das  Mikroskop  betrachten  will,  dann  einen  grösseren  aus 
zwei  Ilohlglüsern  bestehenden ,  zwischen  welchen  man  kleine  lebende 
Thiere  einsperrt  und  in  das  Gesichtsfeld  des  Instrumentes  bringt :  ferner 
muss  er  mit  einer  Klemme  verseheu  sein ,  in  welche  die  Objectträger 
i  ^geschoben  und  daselbst  fest  gehalten  werden  können ;  endlich  muss  sich 
noch  ein  Züngelehen  anstecken  lassen,  in  welches  man  kleine  Objecte 
einzwängt.  —  Als  Beleuchtung  sapparat  wendet  mau  für  durch- 
sichtige Objecte  einen  Plan  -  oder  Hohlspiegel  an ,  der  sich  unter  dem 
Tische  befindet,  für  undurchsichtige  hingegen  eine  Sammellinse.  Wesent- 
lich sind  hierbei  noch  die  B 1  e  n  d  u  u  g  e  n,  d.  h.  Oeffnungen  in  geschwärz- 
ten Scheiben  oder  Röhren,  durch  welche  man  die  Lichtintensität  regruliren 
kann.  Wichtig  ist  es,  das  Licht  schief  auffallen  lassen  zu  können,  indem 
dadurch  Sachen  sichtbar  werden ,  die  man  sonst  gar  nicht  zu  erkennen 
vermag.    Oberhäuser  hat  dies  durch  eine  Drehung  des  Tisches  um 
sich  selbst  ermöglicht:  Nachez  hat  zu  gleichem  Zwecke  ein  Prisme 
oblique  construirt  und  Nobert  eine  Sammellinse,  welche  ander  unteren 
Seite  plan ,  au  der  oberen  hingegen  am  Hände  convex  uud  in  der  Mitte 
concav  geschliffen  ist. 

Beim  Gebrauche  eines  Mikroskops  hat  man  die  Absiebt ,  ent- 
weder von  einem  kleinen  Objecte  nur  ein  vergrössertes ,  deutliches  unc 
klares  Bild  zu  erhalten ,  oder  zugleich  auch  die,  die  Grösse  des  Gegen 
Standes  zu  bestimmen.  Die  beste  Anleitung  über  deu  Gebrauch  de: 
Mikroskops,  insbesondere  für  Pflanzen-Anatomie  hat  Schacht  in  seinen 
Werke :  ,,Das  Mikroskop"  gegeben.  Ausserdem  verweisen  wir  noel 
auf  die  .,Mikrographie  von  H.  von  M  o  h  1"  und  H  a  r  t  i  n  g's  Theorie 
Gebrauch  und  Geschichte  des  Mikroskops,  aus  dem  Holländischen  über 
setzt  vou  T heile.  In  Bezug  auf  das  Ausmessen  der  Grösse  eine 
Gegenstandes  unter  dem  Mikroskope  sei  hier  nur  bemerkt,  dass  man  sie 
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dazu  entweder  eines  Schraubeninikrometers  (s.  Art.  Mikro- 
meter) oder  eines  Glasmikrometers  bedient.  Als  Glasmikrometer 
empfiehlt  sichXobert's  Scala  (s.  d.  Art).  Man  legt  diese  Scala 
auf  den  Objectivtiseh  mit  der  Fläche,  auf  welcher  die  Scala  verzeichnet 
ist,  nach  demObjective  hingewendet,  legt  das  zu  messende  Object  darauf 
und  sieht  zu,  wie  viele  Felder,  Bruchtheile  eines  Feldes  mitgerechnet, 
von  demselben  bedeckt  werden.  Bei  mässigen  Vergrösserungen  reicht 
dies  Verfahren  aus.  Harting  schlägt  vor,  Gegenstände  von  noch 
messbaren  Dimensionen  verkleinert  unter  das  Mikroskop  zu  bringen  und 
zur  Vergleichung  zu  benutzen. 

Bei  der  Prüfung  eines  Mikroskops  hat  man  auf  die  Reinheit  und 
Grosse  des  Gesichtsfeldes,  auf  die  Klarheit  und  Deutlichkeit  der  Bilier, 
auf  die  Stärke  der  vergrößernden  Kraft  zu  sehen.  Die  Nobert'sche 
Scala  leistet  hierbei  vorzügliche  Dienste,  ebenso  empfehlen  sich  Schuppen 
von  Schmetterlingen  oder  die  von  der  Kleidermotte  als  Probeobjectc. 
Hierbei  ist  noch  vor  dem  Irrthume  zu  warnen,  als  ob  man  mit  starken 
Vergrösserungen  in  allen  Fällen  mehr  sehen  könne ,  als  mit  schwäche- 
ren.   Mit  zunehmender  Vergrössenmg  nimmt  die  Helligkeit  nämlich  ab. 

In  Bezug  auf  das  Geschichtliche  des  Mikroskops,  wenn  man  absieht 
von  dem  gewiss  schon  im  Alterthurae  gemachten  Gebrauche  der  Glas- 
kugeln als  VergrÖ88erungsmittel ,  ist  zu  bemerken ,  dass  nach  den  sorg- 
fältigsten Untersuchungen  Johannes  Zach  arides  und  dessen  Vater 
Zacharias  Johan  nid  es  (Zacharias  Janssen)  zu  Middelburg 
in  Holland  das  erste  zusammengesetzte  Mikroskop  constmirt  haben.  Sie 
haben  in  den  ersten  Jahren  des  17.  Jahrhunderts  dem  österreichischen 
Erzherzoge  Albert  ein  solches  Instrument  als  Geschenk  überreicht. 
Ebenso  soll  Galilei  1612  ein  Mikroskop  an  den  König  Sigismund 
von  Polen  gesendet  haben. 

In  neuerer  Zeit  hat  man  auch  sogenannte  pankrat  i  sc  he  Mikro- 
skope eonstruirt.  Das  Wesentliche  derselben  besteht  darin ,  dass  das 
Ocular  dem  Objeetive  nach  Belieben  genähert  oder  von  demselben  ent- 
fernt werden  kann.  Hierdurch  erreicht  man  ohne  Wechsel  der  Linsen 
verschiedene  Vergrösserungen.  Hierher  gehört  auch  das  sogenannte 
Dissectionsmikroskop,  welches  ein  Ocular  enthält ,  welches  das 
sonst  umgekehrte  Bild  nochmals  umkehrt  und  also  das  Object  in  seiner 
eigenthuniliehen  Lage  zeigt.  Das  Ocular  ist  eigentlich  ein  schwach  ver- 
größerndes zusammengesetztes  Mikroskop  und  das  Verhältnis»  ganz 
entsprechend  dem  Ocnlare  des  terrestrischen  Fernrohres  (8.  Art.  Fern- 
rohr. I.).  — Befestigt  man  unter  dem  Objectenträger  ein  Nicol'sches 
Prisma  (s.  d.  Art.).  damit  blos  polarisirtes  Licht  auf  die  Objecto  fällt, 
und  bringt  ein  zweites  NicoTsches  Prisma  dicht  über  dem  Oculare  an, 
so  erhält  man  ein  Polarisationsmikroskop.  —  Wegen  der  Auf- 
nahme von  Photographien  von  den  Bildern  des  Mikroskops  vergl.  Art. 
Photographie.  C. 

Einsmann.  llamJu ürturburh .  II.  9 
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Milchmesser  /  oder  Galaktometer,  8.  Art.  Aräometer 
Milchwaage  )  B.  7.  8.  41. 

Milchstrasse ,  bei  den  Chinesen  und  Arabern  Himmelsfluss, 
bei  den  Wilden  Nordamerikas  Weg  der  Seelen,  bei  den  Bauern  in 
Frankreich  —  nach  dem  Vorgange  spanischer  Mönche  —  Weg  des 
heiligen  Jacob  von  Compostella  genannt ,  heisst  der  lichte 
Streifen ,  welcher  fast  in  der  Richtung  eines  grössten  Kreises  über  das 
Himmelsgewölbe  hingeht.    A.  v.  Humboldt  giebt  im  Kosmos  Bd.  III. 
S.  185  — 187  eine  Uebersicht  des  Verlaufes.    Die  Milchstrasse  hat  ihre 
lichte  Farbe  von  der  Menge  der  in  ihr  stehenden  Fixsterne,  die  wir 
wegen  ihrer  gewaltigen  Entfernung  von  uns  nicht  als  einzelnstehend 
Punkte  unterscheiden  können.    Herschel  ist  es  wahrscheinlich,  das* 
die  ganze  grosse  Anhäufung  von  Sternen  eine  linsenförmige  Gestali 
bildet,  nahe  in  deren  Mittelpunkte  unser  Sonnensystem  sich  befindet: 
denn  wären  die  Sterne  in  einer  Kugel  gleichmässig  vertheilt ,  in  dereo 
Mittelpunkte  wir  ständen,  so  müssteu  sie  gleichmässig  vertheilt  erscheinen, 
und  hätte  unsere  Sonne  eine  excentrische  Stellung  in  solchem  Falle,  so 
würden  die  Sterne  nach  einer  Seite  hin  dichter ,  nach  der  anderen  weiter 
auseinander  erscheinen.    Blicken  wir  aber  gegen  die  scharfe  Kante  dt-r 
von  Herschel  angenommenen  Linse,  so  erscheinen  uns  unzählig* 
Sterne  hintereinander,  daher  dicht  zusammengedrängt,  während  nach 
der  Mitte  der  beiden  grossen  Seitenflächen  dieser  Linse,  also  nach  beiden 
Polen  der  Milchstrasse  zu ,  nur  wenige  weit  auseinanderstehende  Sterne 
sichtbar  sind.    Wahrscheinlich  bildet  also  die  Milchstrasse  mit  ihivn 
unzählbaren  Steinen  einen  Theil  des  ganzen  Sternensystems,  deren  ver- 
schwindend kleiner  Theil  unser  Sonnensystem  ist.    Einem  Beobachter 
ausserhalb  dieses  Sternensystems  würde  in  weiter  Entfernung  dieses  als 
ein  Nebelfleck  erscheinen ,  und  so  können  wir  muthmassen ,  dass  die 
Nebelflecke,  welche  wir  am  Himmel  wahrnehmen,  wiederum  Milchstrassen 
oder  andere,  dem  unsern  ähnliche,  Sternensysteme  sind.    Wie  A.  v. 
Humboldt  sagt,  kann  sich  hier  die  geistige  Anschauung  nur  ahnungs- 
voll erheben. 

Millier  heisst  in  Frankreich  die  bei  SchirTslasten  gebräuchliche 
Tonne.     Es  ist  ein  Gewicht  von  1000  Kilogrammen. 

Milligramm  heisst  der  tausendste  Theil  eines  Grammes. 

Millilitrimeter  heisst  eine  von  Decroiziles  angegebene  Art 
"Alkoholometer. 

Millimeter  heisst  der  tausendste  Theil  eines  Meter. 

Mineral  wird  bald  in  engerer,  bald  in  weiterer  Bedeutung  ge- 
braucht. Man  versteht  unter  Mineralien  diejenigen  unorganischen 
Körper,  welche  die  feste  Kinde  der  Erde  zusammensetzen,  bei  deren 
Bildung  jedoch  Lebenskräfte  auf  keine  Weise  einwirkten.  Hiernach 
sind  Luft  und  Wasser  ausgeschlossen,  da  sie  nur  von  oben  eingedrungen 
sind  und  keinen  Theil  der  festen  Erdrinde  ausmachen  ;  dasselbe  gilt 
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yod  der  Steinkohle,  dem  Bernsteine  etc. ,  da  sie  aus  vorweltlichen  orga- 
nischen Körperu  entstanden  sind.  Von  anderer  Seite  erklärt  man  jeden 
homogenen,  starren  oder  tropfbarflüssigen  unorganischen  Körper,  der 
ein  unmittelbares  Naturproduct  ist ,  ftlr  ein  Mineral.  Hiernach  wären 
die  aus  organischen  Körpern  entstandenen  Bestandteile  der  Erdrinde 
wiederum  nicht  hierher  zu  rechnen.  Von  manchen  Seiten  hat  man  jeden 
unorganischen  Körper  in  das  Mineralreich  aufnehmen  zu  müssen  ge- 
glaubt ,  während  man  von  noch  anderen  Seiten  nur  die  unorganischen 
Körper ,  welche  die  f  e  8 1  e  Erdrinde  zusammensetzen  ,  daliin  rechnet, 
ohne  dabei  in  Betreff  ihrer  Bildung  einen  Unterschied  zu  machen.  Im 
letzteren  Sinuc  würde  Mineral  mit  Fossil  gleichbedeutend  sein,  und 
da  man  hierunter  alle  Dinge  versteht,  welche  aus  der  Erde  gegraben 
werden  und  zu  der  Masse  derselben  gehören ,  so  würde  dann  der  Begriff 
Mineral  auch  die  Versteinerungen  oder  Petrefacten  umfassen. 

Mineralogie  ist  im  weiteren  Sinne  die  Wissenschaft  von  den  Mine- 
ralien. Sie  zerfällt  in  die  Oryktognosie  und  in  die  Geognosie. 
Die  erstere,  die  man  wohl  auch  Mineralogie  im  eigentlichen  Sinne  nennt, 
betrachtet  die  einfachen,  sichtlieh  nicht  gemengteu  Mineralien,  lehrt  die- 
selben unterscheiden  und  klassificiren ;  die  letztere  betrachtet  die  Mine- 
ralien in  ihrem  gegenseitigen  Verhalten ,  lehrt  die  gemengten  Mineralien 
(Felsarten)  kennen  und  giebt  Aufschluss  über  den  derzeitigen  Bau 
der  Erdrinde.  An  die  Geognosie  schliesst  sich  dann  die  Geologie 
an,  welche  die  Entstehung  der  Erde  und  die  Umwandlungen,  welche  sie 
erlitten  hat,  kennen  lehrt.  Als  Zweige  der  Mineralogie  gelten:  die 
angewandte  Mineralogie  oder  Lithurgik.  d.  h.  die  Lehre 
von  der  Anwendung  der  Mineralien  im  gewöhnlichen  Leben  ;  die  c  h  e  - 
mische  Mineralogie,  d.  h.  die  Lehre  von  den  Bestandteilen  der 
Mineralien;  die  topographische  Mineralogie,  d.  h.die  Lehre  über 
das  Vorkommen  der  Mineralien  an  den  einzelnen  Orten ;  die  Petrefac- 
ten- oder  Ver8teinerung8kuude,  d.  h.  die  Lehre  von  den  in 
Stein  umgewandelten  vorweltlichen  organischen  Körpern. 

Mineralwasser  sind  Quellwasser  mit  in  grösserer  Menge  aufge- 
lösten Substanzen.  Nach  den  vorherrschenden  Substanzen  erhalten  sie 
verschiedene  Namen.    S.  Art.  Quelle.  D. 

Minimum,  s.  die  näher  bezeichnenden  Artikel,  z.  B.  Thermo- 
m  e  t  e  r. 

Minutenglas  heisst  eine  Sanduhr,  welche  nur  eine  Minute  lang 
läuft.  Das  zum  Loggen  gebräuchliche  Log-Glas  läuft  gewöhnlich 
nur  eine  halbe  Minute. 

Mire  ist  ein  feststehendes  Zeichen  zur  Erkennung  einer  bestimmten 
Richtung.  Vergl.  z.  B.  Art.  Meridian  zeichen  und  Magneto- 
meter. S.  88. 

Mischfarbe  1  nennt  man  eine  durch  Zusammensetzung  ver- 
Mischungsfarbe  j  schiedener  Farben  entstandene  Farbe,  z.  B.  Grün 
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aus  Gelb  und  Blau.  Vergleiche  wegen  des  Näheren  Artikel  Farbe. 
S.  308. 

Mischung,  chemische,  nennt  man  die  Verbindung  eines  Körpers 
mit  einem  anderen  zu  einem  gleichartigen  Ganzen  und  ist  von 
einem  blos  mechanischen  Gemenge  wohl  zu  unterscheiden. 

Mischungsgewichte  oder  Aequivalente  geben  die  Gewichts- 
verhältnisse an,  in  welchen  chemische  Mischungen  eintreten.  Vergl.  Art. 
Aequivalent,  chemisches. 

Mischungsmethode  nennt  man  die  eine  der  zur  Ermittelung  der 
specifischen  Wärme  eines  Körpers  gebräuchlichen  Methoden.  Vergl.  Art. 
Wärrae,  speci fische. 

Missweisung  der  Magnetnadel  bezeichnet  die  Abweichung 
der  Magnetnadel  von  dem  astronomischen  Meridian.  Vergl.  Art.  Deel  i- 
nation  der  Magnetnadel. 

Mistral     j  Magistrai,  Meistre,  Cers  (Circius  der  Alten) 

Mistraou  )  heisst  in  der  Provence  der  Nordwest  -  und  der  West- 
nordwest-Wrind ,  der  nach  Saussure  und  Fournet  ein  durch  du 
Bodenerwärmung  der  provenealischen  Niederung  und  die  höhere  Tempe- 
ratur des  Mittelmeeres  erzeugter  Thal  -  und  Küsten  wind  sein  soll.  Im 
südlichen  Frankreich  bis  zur  Mündung  der  Gironde,  bis  Rodez  uud  Dijon 
ist  indessen  eine  nordwestliche  Windrichtung  vorherrschend,  im  Gegen- 
satze zu  der  sonst  in  Europa  vorwaltenden  südwestlichen.  Vergl.  auch 
Art.  Bora. 

Mithall  nennt  man  eine  Verstärkung  des  Sehalles ,  welche  dami 
eintritt,  wenn  .Sehallwellen  von  einem  Hindernisse  reflectirt  werden, 
dessen  Entfernung  so  unbedeutend  ist,  dass  der  retiectirte  Schall  mit  dem 
ursprünglichen  zusammenfallt.  Vergl.  wegen  des  Verhältnisses  des 
Mithalls  zum  Nachhalle  und  Echo  Art.  Echo. 

Mitklingen  der  Töne.  Wenn  ein  vollklingeuder  Ton  lange  an- 
gehalten wird,  so  hört  ein  geübtes  aufmerksames  Ohr  eine  Reihe  anderer 
Töne  mitklingen.  Diese  Töne  sind  die  sogenannten  harmonischen 
Töne,  die  in  ihren  Schwingungsverhältnissen  nach  der  natürlichen  Zahlen- 
reihe fortschreiten.  Vergl.  Art.  Ton.  Um  den  Versuch  zu  machen, 
schlage  man  einen  der  tiefsten  Töne  eines  Claviers  an  oder  streiche  eine 
Saite  eines  Basses.  Der  physikalische  Grund  des  Mitklingens  bei  Saiten 
liegt  darin ,  dass  gleichzeitig  die  Saite  in  ihrer  ganzen  Länge  und  in 
aliquoten  Theileu  schwingt.  Bei  dem  Mitklingen  einer  tönenden  Orgel- 
pfeife oder  einer  Glocke  würde  mau  zu  der  Annahme  seine  Zuflucht 
nehmen  müssen ,  dass  die  Luftwelle  selbst  und  zwar  ohne  durch  äussere 
Impulse  dazu  veranlasst  zu  sein,  sich  auf  entsprechende  Weise,  wie  eine 
Saite  gliedere,  uud  so  die  mitklingenden  Töne  von  selbst  hervorbringe. 

Mittag  als  Himmelsgegend  wird  gewöhnlich  Süd  oder 
Süden  genannt.  Vergl.  deshalb  Art.  Süd.  —  Mittag  als  Mittags- 
zeit ist  derjenige  Moment  des  Tages,  an  welchem  die  Sonne  ihren  höcb- 
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sten  Stand  erreicht  hat,  oder  durch  den  Meridian  geht,  oder  culrainirt. 
Dieser  Moment  ist  der  Moment  des  wahren  oder  astronomischen 
Mittaps.  Da  unsere  Uhren  nur  mittlere  Zeit  zeigen,  so  trifft  die  Culmi- 
nation  der  Sonne  nicht  immer  mit  dem  Momente  zusammen,  an  welchem 
die  Uhren  1 2  Uhr  zeigen :  denn  die  nach  dem  scheinbaren  Laufe  der 
Sonne  berechneten  Tage  sind  ungleich. 

Mittagsfernrohr,  s.  Art.  Passageninstrument. 

Mittagskreis ,  s.  Art.  Meridiankreis  und  Meridian. 

Mittagslinie,  s.  Art.  Meridian. 

Mittagspunkt,  s.  Art.  Süd. 

Mittagsrohr,  8.  Art.  Passagen  Instrument. 

Mittagsuhr  heisst  eine  Sonnenuhr,  wenn  ihre  Ebene  vertical  ist 
und  zugleich  senkrecht  auf  der  Mittagslinie  des  Ortes  steht.  Vergl.  Art. 
Sonnenuhr. 

Mittel  im  Sinne  von  Medium  s.  Art.  Medium.  —  Arithmeti- 
sches Mittel  ist  die  Summe  aus  zusammengehörigen  Grössen  dividirt* 
durch  die  Anzahl  der  Grössen,  z.  B.  mittlere  Temperatur  (s.  Art.  Iso- 
thermen). Geometrisches  Mittel  nennt  man  bisweilen  die 
mittlere  Proportionale  zweier  Grössen ,  also  die  Quadratwurzel  aus  dem 
Produkte  beider.  Harmonisches  Mittel  ist  das  Produkt  zweier 
Grössen  dividirt  durch  ihre  Summe. 

Mitteldruck  ist  die  Resultirende  aus  zwei  Druckkräften ,  welche 
auf  ein  und  denselben  Angriffspunkt  unter  einem  Winkel  wirken.  S. 
Art.  B  e  w  e  g  u  n  g  s  1  e  h  r  e.  IV.  3. 

Mittelgandecke,  s.  Art.  Gletscher. 

Mittelkraft  oder  Resultirende,  s.  Bewegungslehre.  IV.  3. 

Mittellinie  des  Druckes  heisst  die  Verbindungslinie  —  die  gerade 
oder  krumm  ausfallen  kann  — ,  welche  bei  mehreren  einander  berühren- 
den, drückenden  und  gedrückten  Körpern  die  Angriffspunkte  des  mittleren 
Drucks  mit  einander  verbindet ,  so  dass  diese  Linie  alle  Punkte  enthält, 
durch  welche  die  Richtung  des  mittleren  Drucks  geht,  wie  er  sich  auf 
den  succes9iv  einander  folgenden  Berührungsflächen  äussert.  —  Wegen 
der  optischen  Mittellinie  vergl.  Art.  Polarisation  A.  d.  Krystalle 
mit  zwei  Axen. 

Mittelpunkt  des  D  r  u  c  k  s  ist  der  Punkt ,  in  welchem  die  Resulti- 
rende mehrerer  Druckkräfte  angreift.  Bei  Flüssigkeiten  wirken  die 
Druckkräfte  unter  sich  parallel  auf  die  Gefilsswände  und  der  Mittelpunkt 
des  Druc  kes  ist  also  der  Punkt,  in  welchem  die  Resultirende  dieser  Kräfte 
die  Wand  trifft.  Bei  einer  verticalen  oder  geneigten  Wand  liegt  dieser 
Punkt  stets  tiefer  als  der  Schwerpunkt  derselben  oder  des  in  Rede 
stehenden  Stückes,  da  der  Druck  mit  der  Tiefe  zunimmt. 

Mittelpunkt ,  geometrischer,  heis9t  bei  sphärischen  Spiegeln 
(8.  Art.  Spiegel)  der  Mittelpunkt  der  Kugel,  von  welcher  die  spiegelnde 
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Fläche  eiu  Stück  ist  ,  ebenso  bei  Linsengläsern  (s.  d.  Art.)  der  Mittel- 
punkt der  Kugel,  zu  welcher  die  sphärischen  Flächen  gehören  würden. 

Mittelpunkt  der  Kräfte  ist  dasselbe  wie  Mittelpunkt  der 
Re8ultireuden.  Wirken  nämlich  zwei  Kräfte  auf  verschieden* 
Punkte  eines  festverbundenen  Systems  und  lässt  sich  für  dieselben  eine 
Ke8iiltirende  finden ,  so  geht  diese  stets  durch  ein  und  denselben  Punkt, 
wenn  die  Kräfte  ihre  Richtung  in  demselben  Sinne  um  gleiche  Winkel 
ändern.  Dasselbe  findet  statt,  wenn  mehr  als  zwei  Kräfte  sich  am 
eine  Resuitirende  zurückführen  lassen.  Vergl.  Art.  Bewegungs- 
lehre. V.  2. 

Mittelpunkt  der  Masse  oder  der  Trägheit  haben  mehrere 
Mathematiker,  namentlich  Euler,  den  Schwerpunkt  (s.d.  Art.)  genannt, 
weil  er  nur  von  der  Masse  und  deren  Vertheilung  abhängt. 

Mittelpunkt  der  Momente  heisst  derjenige  Punkt ,  in  Bezug  auf 
welchen  die  arithmetische  Summe  der  statischen  Momente  der  Seiten- 
,  kräfte  bei  dem  Parallelogramme  der  Kräfte  gleich  ist  dem  statischen 
Momente  der  Mittelkraft.    S.  Art.  Bewegungslehre.  IV.  3. 

Mittelpunkt,  optischer,  heisst  bei  einem  sphärischen  Spiegel 
(s.  Art.  Spiegel)  der  Punkt,  in  welchem  die  spiegelnde  Fläche  von 
einer  senkrechten  getroffen  wird,  die  man  von  dem  geometrischen  Mittel- 
punkte auf  die  Ebene  fällt ,  durch  welche  man  die  Spiegelfläche  von  der 
Kugel  abgeschnitten  denken  kann.  Bei  Linsengläsern  (s.  d.  Art.  S.  35.)  ist 
der  optische  Mittelpunkt  derjenige  Punkt ,  welcher  die  Eigenschaft  be- 
sitzt, dass  jeder  durch  ihn  gehende  Lichtstrahl  parallel  dem  auf  der 
Vorderfläche  einfallenden  Strahle  auf  der  Hinterfläche  austritt ,  sodass 
man  bei  nicht  zu  bedeutender  Dicke  der  Linse  einen  solchen  Strahl  als 
ungebrochen  durchgehend  ansehen  kann. 

Mittelpunkt  der  R  e  s  u  1 1  i  r  e  n  d  e  n ,  s.  Art.  Mittelpunkt  der 
Kräfte. 

Mittelpunktswinkel  heisst  der  Winkel,  welchen  zwei  an  verschie- 
denen Orten  der  Erde  errichtete  verticale  Linien  mit  einander  im  Mittel- 
punkt»' der  Eni««  bilden  würden, 

Mitternacht  als  Himmelsgegend  wird  gewöhnlich  Nord  od^r 
Norden  genannt.  Vergl.  deshalb  Art.  Kord.  —  Mitternacht 
Mitternachtszeit  ist  derjenige  Moment  des  Tages  (der  Nacht), 
an  welchem  die  Sonne  ihren  niedrigsten  Stand  erreicht  hat,  d.  h.  durch 
den  Meridian  geht  an  einem  Orte,  welcher  180°  in  der  Länge  verschie- 
den ist.  Mitternacht  tritt  also  1 2  Stunden  vor  und  nach  Mittag  (s.  d. 
Art.)  ein. 

Mittheilung,  electrische,  findet  statt,  wenn  man  einen  Körper 
dadurch  in  den  electrischen  Zustand  versetzt,  dass  man  ihn  durch  ein»  ! 
gehon  electrisirten  berührt  oder  diesem  wenigstens  so  nahe  bringt,  da<> 
ein  Funke  überspringt.    Vergl.  Art.  E I ec tri ci t ät.  S.  250. 

Mittheilung  des  M  a  g  n  e  t  i  s  m  u  s  in  dem  Sinne  des  Magnetisir»n« 
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besteht  nicht  in  einem  Abgeben  des  Magnetismus  von  dem  bei  der  Ope- 
ration gebrauchten  Magnete  an  den  zu  magnetisirenden  Körper,  sondern 
ist  eine  Vertheilung.    Vergl.  Magnetismus.  I.  d. 

Mittönen ,  das ,  besteht  darin ,  dass  durch  die  Schwingungen  eines 
tönenden  Körpers  ein  anderer  ebenfalls  in  Schwingungen  versetzt  und 
so  zum  Tönen  gebracht  wird,  ohne  dass  dabei  eine  sogenannte  Resonanz 
(s.  d.  Art.)  stattgehabt  hätte.  Spannt  man  auf  einem  Monochorde  zwei 
Saiten  auf,  so  dass  sie  denselben  Ton  geben,  und  bringt  man  dann  nur 
die  eine  derselben  zum  Tönen ,  so  tönt  die  andere  mit ,  wie  man  sich 
leicht  überzeugt,  wenn  man  die  erstere  durch  Berührung  dämpft,  oder 
wenn  man  auf  die  zweite  kleine  umgebogene  Papierstreifcheu ,  soge- 
nannte R  e  i  t  e  rc  h  e  n ,  setzt ,  die  in  diesem  Falle  abgeworfen  werden. 
Bedingung  des  Mittönens  ist ,  dass  der  mittönende  Körper  geneigt  ist 
ebensolche  Schwingungen  zu  machen ,  wie  der  tönende ,  oder  wenigstens 
leicht  in  Schwingungen  gerätb ,  die  von  denen  des  tönenden  Körpers 
aliquote  Theile  sind.  Hieraus  erklärt  sich,  warum  Geigen  oder  Guitar- 
ren und  dergl.,  welche  au  der  Wand  hängen,  zu  tönen  beginnen,  wenn  ein 
ihrer  Stimmung  entsprechender  Ton  erregt  wird.  Hält  man  eine  tönende 
Stimmgabel  über  das  offene  Ende  einer  Orgelpfeife,  welche  für  sich  den- 
selben Ton  giebt,  so  beginnt  die  Luftsäule  der  Pfeife  mit  zu  tönen. 

Moderator  der  Dampfmaschine,  s.  Art.  Regulator. 

Modulgewicht  oder  Gewicht  des  Modulus  nennt  mau  das 
Gewicht ,  welche«  einen  elastischen  Körper  von  dem  Querschnitte  =  1 
auf  seine  doppelte  Länge  ausdehnen  oder  auf  die  halbe  Länge  zusammen- 
drücken würde,  wenn  die  Ausdehnung  oder  Zusammendrückung  bis  da- 
hin nach  demselben  Verhältnisse  möglich  wäre.  Vergl.  Art.  Elasti- 
zität. 

Modulhöhe  drückt  die  Höhe  eines  cylindrischen  Körpers  von  der- 
selben homogenen  Masse  und  demselben  Querschnitte  eines  elastischen 
Körpers  von  dem  Querschnitte  =  1  aus,  der  an  den  letzteren  angefügt 
diesen  bis  zur  Elastizitätsgrenze  ausdehnen  würde.  Vergl.  Art.  Mo- 
dul g  e  w  i  c  h  t. 

Modulus  der  Elasticität,  s.  Art.  Elasticitätsmodulus. 
Mönch ,  s.  Art.  Brummkreisel. 

Mörser ,  elektrischer.  In  ein  abgedrehtes  Stückchen  Buchs- 
holz bohrt  man  ein  etwa  1  !/s  Linie  weites  und  7  bis  8  Linien  tiefes 
Loch  ,  welches  oben  halbkugelfbrraig  erweitert  wird  zur  Aufnahme  einer 
lose,  aber  doch  gut  schliessenden  kleinen  Kugel  von  Elfenbein,  Holz, 
Kork  oder  Hollundermark;  seitlich  führt  man  in  das  Bohrloch  unterhalb 
der  Kugel  zwei  etwa  eine  Linie  dicke  Drähte ,  die  aussen  mit  Ringen 
versehen  sind  und  innen  einander  gegenüber  stehen.  Bringt  man  den 
einen  Ring  mit  der  äusseren  und  den  andern  mit  der  inneren  Belegung 
einer  geladenen  clectrischen  Flasche  in  leitende  Verbindung,  so  wird  in 
Folge  der  Entladung  die  Kugel  herausgeworfen. 
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Mofetten  sind  Erdspalten  in  der  Nähe  von  Vnlcanen .  aus  denen 
kohlensaures  Gas  ausströmt.  Ihre  Entwicklung  hält  namentlich  in 
Kellern  und  Gewölben  gewöhnlich  längere  Zeit  an. 

Molecel,  I  g  M  Massentheilchen. 
Molocul.  ) 

Molecularkräfte  heissen  Kräfte,  die  rechnungsmässig  nur  in  unend- 
lich kleinen  Entfernungen  eine  endliche  Wirkung  hervorrufen.  Es 
gehören  namentlich  hierher  die  unter  den  Atomen  wirksamen ,  sowohl 
anziehenden ,  als  abstossenden  Kräfte.  Das  Benetztwerden  oder  Nicht- 
benetztwerden  eines  in  eine  Flüssigkeit  getauchten  Körpers ,  ferner  die 
Absorptionserscheinungen  etc.  sind  Wirkungen  der  Molecularkräfte. 

Mollet's  Pumpe  ist  das  sogenannte  pneumatische*  Fenerzeng.  & 
Art.  Feuerzeug.  S.  335. 

Moll -Tonart  hat  das  Charakteristische,  dass  bei  dem  eonsoniren- 
den  Dreiklange  oder  Accorde  auf  eine  kleine  Terz  eine  grosse  Terz  folgt, 
während  es  bei  der  Dur-Tonart  umgekehrt  ist. 

Moll-Tonleiter.  .Setzt  man  in  der  Dur  -  Tonleiter ,  in  welcher  auf 
zwei  ganze  Töne  ein  halber  und  auf  diesen  wieder  drei  ganze  und  dann 
noch  ein  halber  folgen ,  ftlr  die  grosse  Terz  die  kleine ,  so  mnss  man 
noch  Veränderungen  anbringen,  wenn  die  ganze  Tonleiter  den  Moll- 
charakter annehmen,  also  eine  Moll  -  Tonleiter  werden  soll.  Man  sollte 
daher  die  Tonleiter  so  einrichten ,  dass  nicht  blos  die  Tonica ,  sondern 
auch  die  Ober-  und  Unterdominante  Molldreiklänge  haben.  Da  man 
indessen  den  Dominanteu-Accord  nicht  gut  entbehren  kann,  so  giebt  man 
der  Oberdominante  einen  Durdreiklang.  Man  verfährt  wohl  gar  90. 
dass  man  bei  aufsteigenden  Tönen  selbst  für  die  Unterdominante  den 
Durdreiklang  einführt,  geht  aber  absteigend  nur  in  Molldreikläugen  fort, 
also  in  der  Dur  -  Tonleiter ,  deren  Gruudton  um  eine  kleine  Terz  höber 
liegt  als  derjenige  der  Moll  -  Tonleiter.  Diese  Moll-  und  Dur  -  Ton- 
leitern heissen  daher  auch  entsprechende  Tonleitern.  Die  Moll -Ton- 
leiter z.  Ii.  für  den  Grundton  A  sollte  eigentlich  heissen :  A.  H \  r. 
d.  e.  /'.  (j.  ö;  mit  dem  Dreiklange  der  Oberdomiuante  lautet  sie:  A.  H. 
c.  d.  e.  /.  gts.  a ;  mit  dem  Durdreiklange  der  Oberdominante  und  Unter 
dominante  erhält  man  aufsteigend :  A.  H.  c.  d.  e.  fis.  yis.  a  und  ab 
steigend:  a.  g.  f.  e.  d.  c.  H.  A.    Vergl.  Art.  Ton. 

Moment  bedeutet  eigentlich  das,  was  eine  Sache  bewegt ,  dabei 
auch  das,  was  überhaupt  einen  Einfluss  auf  etwas  Anderes  ausübt.  Einigt 
Momente  mit  besonderer  Bezeichnung  erläutern  die  folgenden  Artikel. 

Moment,  chemisches,  nannte  B er t  h o  1 1 e t  das  Product  au; 
der  Masse  eines  Körpers  und  der  chemischen  Verwandtschaft  zu  den 
Körper ,  auf  welchen  diese  Masse  chemisch  einwirkte.  Berthollet" 
Bezeichnung  war  eigentlich  masse  chimique ,  was  man  im  Deutsehe 
zwar  auch  durch  chemische  Masse  übersetzt  hat,  aber  gewöhnli«- 
als  chemisches  Moment  bezeichnete. 
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Moment ,  galvanisches  oder  des  galvanischen  Kreis- 
stromes ist  kurz  7i  I  (j  y  2,  wo  y  der  Halbmesser  eines  Kreisstromes, 
g  die  Intensität  des  Stromes ,  f  ein  constanter  Factor  und  tt  die  L  u  - 
d  o  1  p  b  'sehe  Zahl  ist.  Nimmt  man  diejenige  Stromintensität  zur  Ein- 
heit, wobei  der  Strom,  wenn  er  in  der  Ebene  die  Flächeneinheit  umläuft, 
in  der  Ferne  dieselbe  Wirkung  wie  die  Einheit  des  freien  Magnetismus 
ausübt,  so  ergiebt  sich  der  constante  Factor  =  1. 

Moment,  magnetisches  eines  Punktes  in  einem  gleichmässig 
magnetisirten  Stabe  nennt  man  das  Product  aus  dem  freien  Magnetismus 
dieses  Punktes  und  dem  Abstände  dieses  Punktes  von  der  Mitte  (von 
der  Indifferenzstelle). 

Moment,  mechanisches,  oder  Bewegungsmoment  ist  das 
Product  aus  einer  Kraft  und  dem  Wege ,  welchen  der  Angriffspunkt 
derselben  in  ihrer  Richtung  beschreibt.  Vergl.  Art.  Bewegungs- 
lehre. IV.  3.  c. 

Moment,  statisches,  nennt  man  das  Product  aus  einer  Kraft 
und  der  Entfernung  derselben  von  dem  Punkte,  in  Bezug  auf  welchen 
das  Moment  bestimmt  werden  soll.  Die  Entfernung  giebt  die  Länge 
der  von  dem  Punkte  auf  die  Richtung  der  Kraft  gefällten  Senkrechten. 
Vergl.  Art.  Bewegungslehre.  IV.  3.  S.  96. 

Moment,  virtuelles,  heisst  das  Product  aus  einer  Kraft  und  der 
virtuellen  Geschwindigkeit  des  Angriffspunktes.  Virtuelle  Geschwindig- 
keit ist  der  unendlich  kleine  Weg ,  welchen  der  Angriffspunkt  im  Falle 
einer  Störung  des  Gleichgewichtes  im  ersten  Augenblicke  der  Störung 
nach  der  Richtung  der  störenden  Kraft  zurücklegt. 

Moment  der  Trägheit,  s.  Art.  Trägheitsmoment. 

Monat  heisst  ursprünglich  die  Zeit,  während  welc  her  der  Mond  den 
Wechsel  seiner  Phasen  einmal  vollendet  oder  einen  Umlauf  um  den  ganzen 
Himmel  zurücklegt.    Man  unterscheidet  verschiedene  Arten  des  Monats. 

1)  Der  siderische  Monat  ist  die  Zeit,  welche  vergeht,  bis  — 
unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Erde  feststeht  —  der  Mond,  von  einem 
bestimmten  Fixsterne  ausgegangen,  zu  demselben  zurückkehrt.  Die 
mittlere  Länge  beträgt  27  Tage  7  St.  43  Min.  11,5104  See. 

2)  Der  periodische  oder  tropisc  he  Monat  ist  die  Umlaufs- 
zeit des  Mondes  von  dem  Frühlingspunkte  bis  wieder  zu  demselben.  Die 
mittlere  Länge  beträgt  27  Tage  7  St.  43  Min.  4,6848  See,  da  das 
Vorrücken  der  Nachtgleichen  monatlich  ungefähr  4  S.  beträgt. 

3)  Der  Bynodische  Monat  ist  die  Zeit  von  einem  Neumonde  bis 
zum  nächsten  oder  von  einem  Vollmonde  bis  zum  nächsten.  Die  mittlere 
Läng  beträgt  29  Tage  12  St.  44  Min.  2,7168  See.,  da  die  Sonne  wäh- 
rend eines  Monats  (scheinbar)  fortgerückt  ist. 

4)  Der  Knoten monat  oder  Drachenmonat  oder  draco- 
ni sehe  Monat  ist  die  Zeit,  welche  vergeht,  bis  der  Mond  wieder  zu 
seinem  aufsteigenden  Knoten  zurückkehrt.    Die  mittlere  Länge  beträgt 
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27  Tage  5  St.  3  Miu.  28,90  See,  da  die  Mondknoten  monatlich  unge- 
fähr um  ll  2  Grad  vorrücken. 

5)  Der  anomalistische  Monat  umfasst  die  Zeit  zwischen  zwei 
auf  einander  folgenden  Stellungen  des  Mondes  in  der  Erdnähe.  Die 
mittlere  Länge  beträgt  27  Tage  13  St.  21  Min.  3,36  See.  Der  Moöd 
steht  dann  in  der  grossen  Axe  seiner  Bahn  und  diese  rückt  in  einem 
tropischen  Monate  über  3°  rechtläufig  vor.    S.  Art.  Mondknoten. 

6)  Der  Sonnenmonat  ist  der  zwölfte  Theil  des  tropischen 
Sonnenjahres.    Die  Länge  beträgt  30  Tage  10  St.  29  Min.  3,984  See. 

7)  Die  bürgerlichen  Monate  haben  ungleiche  Länge.  Die 
ächt  altdeutschen  Namen ,  welche  Carl  der  Grosse  vorgeschlagen  haben 
soll,  heissen :  Wintermonat ,  Hönning ,  Lenzmond ,  Ostermond ,  Wonne- 
mond, Bracbmond,  Heumond,  Erntemond,  Herbstmond,  Weinmond,  Wind- 
mond ,  Heilmond.  —  Die  Monate  des  Kalenders  der  französischen  Re- 
publik, welcher  vom  22.  Septbr.  1792  bis  zum  9.  Septbr.  1805  in 
Frankreich  Geltung  hatte,  hiessen :  Vendemiair e  (22.  Septbr.  bis 
21.0ctbr.),  Brumnire  (22.  Octbr.  bis  20.Novbr.),  Frimaire  (21.  Nov. 
bis  20.  Dcbr.),  Xirosc  (21.  Dcbr.  bis  19.  Jan.),  Pfuviose  (20.  Jan. 
bis  18. Febr.),  Ventose  (19. Febr.  bis  20.März),  Germ  mal  (21. Man 
bis  19.  April),  Flore al  (20.  April  bis  19.  Mai),  Prairial  (20.  Mai  bil 
18.  Juni),  Messidor  (19.  Juni  bis  18.  Juli),  Thermidor  (19.  Juli  bis 
17.  Aug.),  Fructidor  (18.  Aug.  bis  21.  Septbr.). 

8)  Die  Erleuchtungsmonate  werden  von  der  ersten  Wieder- 
erscheinnng  des  Mondes  nach  dem  Neumonde  bis  zur  nächstfolgenden 
Wiedererscheinung  gerechuet.  —  Vergl.  überdies  Art.  Jahr  u.  Jahres- 
zeiten. 

Mond  oder  N  e b  e  n  p  1  a  u  e  t  (6.  d.  Art.). 

Mond  schlechthin  heisst  der  Weltkürper ,  welcher  die  Erde ,  wäh- 
rend sie  ihren  Lauf  um  die  Sonne  verfolgt ,  begleitet.  Betrachtet  man 
die  Erde  als  feststehend ,  so  ist  die  Bahn  des  Mondes  um  dieselbe  eine 
Ellipse,  in  deren  einem  Brennpunkte  die  Erde  steht.  Die  mittlere  Ent- 
fernung des  Mondes  von  der  Erde  ist  51315  geogr.  Meilen.  Da  die 
Erde  nicht  still  steht  und  den  Mond  auf  ihrer  Heise  um  die  Sonne  mit 
sich  zieht,  so  entsteht  durch  diese  doppelte  Bewegung  als  Bahn  des 
Mondes  um  die  Sonne  eine  grosse  Spiral-  oder  Schlangenlinie ,  welche 
ungefähr  in  der  Mitte  ihrer  Windungen  von  der  Erdbahn  geschnitten 
wird.  Man  kann  diese  Mondbahn  mit  einer  in  12  bis  13  Windungen 
znsammengcschlungenen  Schnur  vergleichen ,  deren  Knoten  oder  Win- 
dungen aber ,  weil  sie  mit  der  jährlichen  Schnur  kein  gemeinschaftliches 
Mass  haben,  selbst  nach  vielen  tausend  Jahren  nicht  wieder  auf  dieselbe 
Stelle  fallen.  In  der  mittleren  Entfernung  des  Mondes  von  der  Erde 
erscheint  uns  der  Mondhalhniesser  unter  einem  Winkel  von  15'  43", 3. 
Hieraus  ergiebt  sich  der  Halbmesser  des  Mondes  =  23467;4/,ooo  (nach 
Mädler  =  234.2)  geogr.  Meilen.  Je  nach  der  Entfernung  des  Mondes 
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erscheint  uns  sein  Halbmesser  unter  14'  41"  bis  16'  45".  Nehmen  wir 
den  Monddurchmesser  zu  4  68, 5  geogr.  Meilen  an,  so  ergiebt  sich  der  Um- 
fang des  Mondes  =»  1470,5  geogr.  Meilen,  die  Oberfläche  =  689240 
geogr.  Quadratmeilen  und  das  Volumen  =  53806000  Cubikmeilen. 
Der  Durehmesser  des  Mondes  ist  also  3,67,  die  Oberfläche  13,44  und 
das  Volumen  49,25  mal  kleiner  als  bei  der  Erde.  Die  Dichte  des 
Mondes  ist  nur  0,5614  von  der  der  Erde.  Der  Fallraum  eines 
Körpers  in  der  ersten  Secunde  ist  auf  dem  Monde  61  3  mal  kleiner  als 
auf  der  Erde.  Die  mittlere  Geschwindigkeit  des  Mondes  in  seiner  Bahn 
um  die  Erde  ist  0,13  Meilen  oder  3046  par.  Fuss.  Wegen  der  Zeit, 
welche  der  Mond  gebraucht,  um  andere  Wege  zurückzulegen,  vergl.Art. 
Monat.  —  Ausser  der  Bewegung  um  die  Erde  hat  der  Mond  noch  eine 
zweite  Bewegung ,  nämlich  um  seine  Axe.  Jene  kann  man  —  nach 
Analogie  der  Erdbewegung  —  ftir  den  Mond  seine  jährliche,  diese  seine 
tägliche  Bewegung  nennen.  Während  aber  bei  der  Erde  beide  Be- 
wegungen von  verschiedener  Dauer  sind,  die  jährliche  über  365  Mal 
länger  als  die  tägliche  ist,  sind  beide  bei  dem  Monde  vollkommen 
gleich,  d.  h.  während  der  Mond  einmal  um  die  Erde  herumgeht,  bewegt 
er  sich  zugleich  einmal  um  seine  Axe.  Dies  wissen  wir  daher,  weil  die 
genaue  Betrachtung  der  Oberfläche  des  Mondes  in  Bezug  auf  die  sich 
auf  derselben  zeigenden  Flecke  zeigt ,  dass  der  Mond  uns  stets  genau 
dieselbe  Seite  zuwendet ,  da  eben  diese  Mondflecken  uns  stets  genau  an 
derselben  Stelle  erscheinen.  Es  ist,  als  ob  der  Mond  mit  der  Erde 
gleichsam  durch  eine  Stange  unverrückbar  verbunden  wäre,  welche  durch 
die  Mittelpunkte  beider  Körper  ginge.  Auch  die  Trabanten  der  übrigen 
Planeten  zeigen  ein  gleiches  Verhältniss  zu  dem  Planeten ,  zu  welchem 
sie  gehören.  —  Weil  der  Mond  unter  allen  Himmelskörpern  der  Erde 
am  nächsten  steht ,  so  zeichnet  er  sich  ungeachtet  seiner  Kleinheit  vor 
allen  übrigen  durch  seine  scheinbare  Grösse  (s.  Art.  Grösse,  schein- 
bare) aus.  Auffallend  ist  die  scheinbare  Vergrösserung  des  im  Hori- 
zonte stehenden  Mondes  in  Vergleich  zu  seiner  scheinbaren  Grösse  bei 
höherem  Stande.  Es  erklärt  sich  dies  dadurch ,  dass  wir  unwillkürlich 
die  uns,  wenn  auch  nur  annähernd,  bekannte  Grösse  der  in  der  Nachbar- 
schaft des  Mondes  am  Horizont  befindlichen  Gegenstände  auf  den  Durch- 
messer des  Mondes  übertragen ,  oder  dass  wir  den  Mond  unwillkürlich 
in  Vergleich  zu  jenen  Gegenständen  in  zu  grosse  Entfernung  versetzen, 
wie  wir  auch  im  Nebel  gesehene  Gegenstände  oft  zu  gross  taxiren. 
Diese  scheinbare  Vergrösserung  zeigt  sich  daher  nicht,  wo  uns  Gegen- 
stände zur  Vergleichung  fehlen.  —  Noch  auffallender  als  durch  seine 
bedeutende  scheinbare  Grösse  ist  der  Mond  durch  die  wechselnde 
Gestalt,  in  weleher  er  uns  erscheint.  Diese  regelmässig  wechselnden 
Lichtgestalten  des  Mondes,  deren  richtige  Erklärung  Anaximander 
zuerst  erkannt  haben  soll,  werden  seine  Phasen  genannt.  Die  l'r- 
sache  derselben  ist  der  Umstand,  da<s  der  Mond  nicht  ein  selbstleuchten- 
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der  Körper  ist,  sondern  das  Licht ,  welches  er  nns  znsendet  nnd  welches 
ihn  sichtbar  macht ,  von  der  Sonne  entlehnt.    Der  Mond  wird  von  der 
Sonne  beleuchtet  nnd  erscheint  daher  nur  auf  derjenigen  Seite  erhellt, 
welche  er  der  Sonne  zukehrt.    Hiernach  ist  klar ,  dass ,  wenn  der  Mond 
von  der  Erde  aus  in  der  Richtung  nach  der  Sonne  hin  steht,  er  der  Erde 
nur  seine  dunkle  Hälfte  zukehrt.    Dies  zeigt  sich  am  entschiedensten 
bei  den  Sonnenfinsternissen ,  die  nur  bei  dieser  Stellung  möglich  sind. 
Wir  sagen  dann,  es  sei  Neumond.    Wir  sehen  dann  den  Mond  nicht, 
weil  er  eben  die  dunkele  Hälfte  uns  zuwendet  und  ausserdem  uns  die 
Sonne  blendet.    Einige  Tage  nach  dem  Neumonde  erscheint  der  Mond 
links  oder  östlich  von  der  Sonne  in  der  Gestalt  einer  von  der  Sonne  ab- 
gekehrten Sichel  oder  eines  umgewendeten  C.    Da  er  dann  nicht  weit 
östlich  von  der  Sonne  entfernt  ist ,  so  muss  er  kurz  nach  der  Sonne  auf- 
gehen und  bald  nach  der  Sonne  untergehen.     Nach  Verlauf  von 
~ 1  $  Tagen  nach  dem  Neumonde  hat  der  Mond  sich  um  90  Grad  von  der 
Sonne  entfernt ,  also  1  4  seiner  Bahn  zurückgelegt.    Bis  daliin  ist  die 
beleuchtete  Hälfte  des  Mondes  immer  mehr  sichtbar  geworden,  60  dass 
wir  nun  die  Hälfte  dieser  beleuchteten  Hälfte  wahrnehmen.    Wir  sagen 
dann ,  der  Mond  stehe  in  seiner  ersten  Quadratur  oder  im  ersten 
Viertel.    Der  sichtbare  Theil  des  beleuchteten  Mondes  hat  dann  die 
(restalt  einer  halben  Kreisfläche.    Der  Mond  geht  dann  um  Mittag  »nf 
und  um  Mitternacht  unter.    Nach  Verlauf  von  abermals  7a  5  Tagen  hat 
der  Mond  die  Hälfte  seiner  Bahn  von  der  Sonne  bis  wieder  zu  derselben 
zurückgelegt  und  er  steht  in  einer  Richtung  von  der  Sonne  Uber  die 
Erde  hinweg  hinter  der  letzteren.    Jetzt  kehrt  der  Mond  der  Erde  seine 
ganze  beleuchtete  Hälfte  zu,  hat  die  Gestalt  einer  leuchtenden  Kreisscheibe 
und  man  sagt,  es  sei  Vollmond.    Der  Mond  steht  der  Sonne  gerade 
gegenüber  (in  Opposition)  und  geht  daher  auf.  wenn  diese  untergeht, 
und  unter,  wenn  diese  aufgeht.    Von  nun  an  nimmt  der  Mond  wieder 
ab  und  zwar  auf  derjenigen  Seite,  welche  nach  dem  Neumonde  zuerst 
leuchtend  war.    7a/5  Tage  nach  dem  Vollmonde  steht  der  Mond  im 
letzten  Viertel  oder  in  der  zweiten  Quadratur,  ist  00°  von  der 
Sonne,  erscheint  wie  bei  dem  ersten  Viertel  in  einer  halben  Kreisfläche 
erleuchtet,  aber  die  rechte  Hälfte  ist  jetzt  dunkel,  während  sie  bei  dem 
ersten  Viertel  erleuchtet  war,  und  er  geht  um  Mitternacht  auf  und  um  Mit- 
tag unter.  Von  hier  ab  wird  der  sichtbare  Theil  der  beleuchteten  Mond- 
fläche immer  kleiner,  nimmt  immer  mehr  die  Gestalt  eines  C  an  oder 
einer  Sichel,  die  aber  entgegengesetzt  wie  nach  Neumond  liegt,  und  end- 
lich verschwindet  der  Mond  in  den  Strahlen  der  Sonne.    Es  wird  dann 
wieder  Neumond  und  der  Mondwechsel  wiederholt  sich  hierauf.  —  Da 
die  Erde  ebenfalls  ein  dunkler  Körper  ist ,  so  zeigt  dieselbe  vom  Monde 
aus  ebenfalls  Phasen.    Zur  Zeit,  wo  wir  Neumond  haben,  erscheint  die 
Erde  vom  Monde  aus  als  Vollerde;  zur  Zeit  des  ersten  Mondviertels 
als  abnehmende  Halbscheibe  oder  als  letztes  Erdviertel.  —  Wäh- 
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rend  der  Mond  kurz  vor  und  nach  dem  Neumonde  als  eine  schmale 
Sichel  am  Himmel  steht,  kann  man  mit  scharfen  Augen  und  durch  Fern- 
röhre  auch  den  übrigen  nicht  erleuchteten  Theil  des  Mondes  erblicken, 
aber  derselbe  schimmert  uur  in  einem  sehr  schwachen  Lichte ,  welches 
immer  schwächer  wird,  je  näher  der  Mond  der  Quadratur  steht.  Dieses 
Licht  wird  als  aschgraues  bezeichnet  und  rührt  von  der  Erde  her. 
Die  von  der  Sonue  auf  die  Erde  fallenden  Lichtstrahlen  beleuchten  diese 
und  die  so  beleuchtete  Erde  erleuchtet  wieder  den  Mond,  so  wie  der  be- 
leuchtete Mond  auch  unsere  Nächte  erhellt  (vergl.  Er d schein).  — 
Betrachtet  man  den  Mond  zur  Zeit,  wo  er  als  Sichel  sichtbar  ist,  so 
scheint  der  aschfarbene  Theil  des  Mondes  einen  kleineren  Durchmesser 
zu  haben  als  der ,  zu  welchem  die  Sichel  gehören  würde.  Der  Grund 
hiervon  liegt  in  der  Irradiation  (s.  d.  Art.). 

Dass  der  Mond  der  Erde  immer  dieselbe  Seite  zukehre,  ist  in  aller 
Streuge  nicht  richtig.  Genauere  und  längeie  Zeit  fortgesetzte  Beobaeh- 
tungeu  der  MondHecken  haben  gezeigt ,  dass  diese  nicht  stets  in  dem- 
selben Abstände  von  dem  Rande  oder  dem  Mittelpunkte  der  Mondscheibe 
liegen.  Der  Mond  scheint  eine  Schwankung  sowohl  in  der  Richtung 
von  Osten  nach  Westen,  als  auch  in  der  vou  Süden  nach  Norden  zu 
machen.  Mau  nennt  dies  die  Libration  des  Mondes  und  bezeichnet 
jene  Schwankung  als  Libration  in  Länge  und  diese  als  Libra- 
tion in  Breite.  Die  erstere  Libration  hat  ihren  Grund  darin,  dass 
die  Balm  des  Mondes  um  die  Erde  eine  Ellipse  ist ,  und  derselbe  sich 
folglicJi  mit  ungleichförmiger  Winkelgeschwindigkeit  in  seiner  Bahn  be- 
wegt, während  seine  Umdrehung  um  die  A'xe  mit  völlig  gleichbleibender 
Winkelgeschwindigkeit  erfolgt.  Die  andere  Libration  hat  ihren  Ur- 
sprung in  dem  Umstände,  dass  der  Mond  mit  seiner  Axe  nicht  senkreeht 
auf  der  Ecliptik  steht,  sondern  im  Mittel  l'/j  Grad  mit  seinem  Aequator 
gegen  diese  constant  geneigt  ist.  Ueberdies  ist  die  Mondbahn  gegen 
die  Ecliptik  um  5U  8'  47",U  geneigt,  so  dass  die  Bahn  des  Mondes  um 
die  Erde  in  Bezug  auf  den  Aequator  desselben  im  Mittel  ti1/^  Grad 
Neiguug  hat.  Steht  nun  der  Mond  z.  B.  5U  nördlich  von  der  Ecliptik, 
so  sehen  wir  über  seinen  Südpol  hinaus,  und  umgekehrt  ist  es,  wenn  der 
Mond  südlich  von  der  Ecliptik  steht.  Die  Gesammtwirkung  der  beiden 
Librationen  nennt  man  die  allgemeine  Libration.  Eine  dritte 
Libration  ist  die  p a r a  1 1  a k tische,  die  darin  beruht ,  dass  zwei  Beob- 
achter an  verschiedenen  Stellen  der  Erde  gleichzeitig  nicht  dasselbe 
l'rofil  der  Mondscheibe  haben  können.  Eine  vierte,  bis  jetzt  eigentlich 
uur  theoretisch  bekannte,  Libnition  ist  die  physische,  die  darin  be- 
gründet ist,  dass  wir  auf  der  Oberfläche  der  Erde  nicht  genau  dieselbe 
Seite  der  Moudkugel  erblicken ,  welche  wir  von  dem  Mittelpunkte  der 
Erde  aus  sehen  würden. 

Da  der  Momläquator  mit  der  Ecliptik  nur  den  unbedeutenden 
Winkel  1  %  0  macht ,  so  kanu  auf  dem  Monde  fast  gar  keiu  Unterschied 
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der  Jahreszeiten  stattfinden.  —  Ein  Tag  auf  dem  Monde  dauert  29*  ä  mal 
so  lange,  als  ein  Tag  auf  der  Erde;  die  Hälfte  dieser  Zeit  ist  Nacht. 
Der  Mond  hat  keine  Atmosphäre  (8.  d.  Art.),  folglich  auch  kein  Wässer. 
Folglieh  können  auf  dem  Monde  weder  Thiere  noch  Pflanzen  von  der 
Art ,  wie  sie  auf  der  Erde  construit  sind ,  leben.  —  Die  Mondoberfläche 
ist  voller  Berge  und  Thäler.    Aus  dem  Schatten ,  welchen  die  B^r^e 
werfen,  kann  man  die  Höhe  derselben  berechnen.    Einige  dieser  Berge 
erreichen  eine  Höhe  von  25000  par.  Fuss.    Man  unterscheidet  Ring* 
g  e  b  i  r  g  e  und  Bergketten.     Jene  haben  grösstenteils  die  Form 
grosser  ansgetrockneter  Teiche,  welche  rings  von  hohen  Wällen  umgeben 
sind  und  oft  viele  Quadratmeilen  haltende  Flächen  einschliessen,  in  deren 
Mitte  gewöhnlich  ein  einzelner  kegelförmiger  Berg  sich  erhebt.  Sic 
scheinen  vulcanischen  Ursprungs  zu  sein ,  indem  die  eingeschlossen*  n 
Flächen  ungeheuer  weiten  und  tiefen  Kraterbecken  gleichen.    Die  Berg- 
ketten laufen  meist  strahlenförmig  von  hoheu  Bergrücken  aus.  Ausser- 
dem giebt  es  einzelne  Bergkegel;  auch  hat  man,  gewöhnlich  zwischen 
zwei  oder  mehreren  Ringgebirgen ,  Streifen  von  unbedeutender  Breite, 
welche  oft  mitten  durch  die  Krater  hindurchgehen,  sogenannte  Killen, 
entdeckt.    Ueberdies  finden  sich  noch   grosse,  meist  grau  gefärbte 
Flecken,  in  welchen  keine  Unebenheiten  zu  entdecken  sind,  und  die 
man  Meere  genannt  hat,  ohne  dass  indessen  an  eine  Aehnlichkeit  mit 
unseren  Meeren  —  da  es  eben  auf  dem  Monde  kein  Wasser  giebt  —  za 
denken  wäre.  Von  den  Vulcanen  des  Mondes  scheinen  einige  noch  jetzt 
in^Thätigkeit  zu  sein.    Die  neuesten  ausgezeichneten  Mondkarten  sind 
von  Beer  und  Mädler.  —  Dass  der  Mond  eine  Abplattung  habe,  sollte 
man  theoretisch  vermuthen ,  da  sie  dnrch  die  Rotation  herbeigeführt 
werden  musste.    Sie  könnte  jedoch  nur  9,2  Toisen  betragen.  Wegen 
der  Gravitation  der  Erde  muss  die  der  Erde  zugewendete  Mondhalbkugel 
-angeschwollen  sein.    Nach  Hansen  liegt  nun  der  geometrische  Mittel- 
punkt des  Mondes  von  dem  Mittelpunkte  seiner  Masse,  d.h.  dem  Schwer- 
punkte, dergestalt  verschieden,  dass  der  Schwerpunkt  um  8  Meilen  nach 
der  jenseitigen  Mondhalbkugel  von  dem  geometrischen  Mittelpunkte  ab- 
steht und  dass  somit  die  Mitte  der  diesseitigen  Halbkugel  um  IG  Meilen 
weiter  von  dem  Sitze  der  Mondschwere  entfernt  ist ,  als  die  Mitte  der 
jenseitigen  Hemisphäre.  —  Die  Muppa  sotenoyraphica  von  W.  Beer 
und  J.H.  Mädler.  Berlin  1837  ist  immer  noch  das  bedeutendste  Werk 
(Iber  den  Mond. 

Wegen  der  Wirkung  des  Mondes  auf  das  Meer  e.  Art.  Ebbe, 
wegen  des  Einflusses  auf  die  Erdbeben  s.  Art.  Erdbeben,  wegen  des 
magnetischen  Einflusses  s.  Art.  Magnetismus  der  Erde.  5,  ebenso 
vergl.  Art  Regen  und  Wind.  Von  den  Mondfinsternissen  handelt  ein 
besonderer  Artikel  und  ebenso  geben  noch  andere  Artikel  über  hier  nicht 
berührte  den  Mond  betreffende  Punkte  Aufschluss.  Vergl.  z.  B.  auch 
Selenographie  und  Selenologie. 


by  Google 


Mondalter  —  Mondfinsterniss. 


143 


Mondalter  nennt  man  die  vom  Neumonde  an  gerechnete  Zeit. 
Mondbahn,  s.  Art.  Mond  und  Mondknoten. 
Mondberge,  s.  Art.  Mond. 

Mondcyclus  ist  ein  Zeitraum  von  19  Jahren  (eigentlich  1  St. 
29  Min.  133  4  See.  weniger),  nach  dessen  Ablauf  die  Mondphasen  ebenso 
wiederkehren,  wie  in  den  vorhergehenden.  Nach  Ablauf  von  19  Jahren 
fallen  also  die  Neumonde  und  die  übrigen  Phasen  wieder  auf  dieselben 
Monatstage. 

Monddistanz  ist  der  Winkelabstand  zwischen  dem  Monde  und  der 
Sonne ,  oder  dem  Monde  und  gewissen  Fixsternen  nahe  an  der  Ecliptik, 
oder  dem  Monde  und  einem  Planeten.  Die  Monddistanz  ist  wegen  der 
Bestimmung  der  geographischen  Lange  besonders  in  der  Nautik  wichtig. 

Mondenjahr  oder  Mondjahr  nannte  man  die  Zeit  von  12  Mond- 
umlänfen,  also  eine  Zeit  von  354  Tagen  8  St.  48  Min.  36  See.  Um 
das  Mondenjahr  mit  dem  Sonnenjahre  in  Ucbereinstimmung  zu  bringen, 
sind  bedeutende  Einschaltungen  nothwendig.  Vor  Cäsar  rechneten 
die  Römer  nach  Mondenjahren.  Sie  schalteten  alle  zwei  Jahre  nach  dem 
23.  Februar  einen  Monat  (mensis  intercalari*)  von  22  oder  23  Tagen 
ein.  Die  Griechen  hatten  in  je  19  Jahren  7  Sehaltmonate.  Auch  die 
Juden  rechneten  nach  Mondenjahren.  Jetzt  ist  diese  Jahresrechnnng 
nur  noch  bei  den  Türken,  welche  abwechselnd  Monate  von  29  und  30 
Tagen  haben,  in  Gebrauch. 

Mondfinsterniss.  Die  von  der  Sonne  beleuchtete  Erde  wirft  hinter 
sich  einen  über  180000  Meilen  langen  Schattenkegel.  Tritt  nun  der 
Mond,  der  nur  etwa  51000  Meilen  von  der  Erde  entfernt  ist,  in  diesen 
Schatten ,  so  scheint  eine  dunkle  Scheibe  von  Osten  nach  Westen  über 
denselben  hinweg  zu  ziehen,  und  dieses  Phänomen  nennt  man  eine  Mond- 
finstemiss. Lüge  die  Dahn  des  Mondes  in  derselben  Ebene  mit  der  Ec- 
liptik,  so  müsste  alle  Monate  eme  Mondfinsterniss  eintreten,  nämlich 
jedesmal  zur  Zeit  des  Vollmondes.  Da  jedoch  die  Mondbahn  mit  der 
Erdhahn  einen  Winkel  von  über  5°  macht  (s.  Art.  Mond),  so  ist  dies 
nicht  der  Fall ,  indem  der  Mond  unter  oder  über  dem  Schatten  hinweg- 
gehen kann.  In  der  Entfernung  des  Mondes  von  der  Erde  hat  der  Erd- 
schatten einen  Durchmesser  von  etwa  1200  Meilen  (s.  Art. Schatten). 
Da  nun  der  Durchmesser  des  Mondes  nur  468,5  Meilen  beträgt,  so  kann 
es  kommen,  dass  der  Mond  ganz  und  gar  in  den  Schatten  der  Erde  ge- 
räth  und  einige  Zeit  vergeht,  ehe  er  wieder  heraustritt.  Dann  heisst  die 
Mondfinsterniss  eine  totale  d.  h.  gänzliche.  Streift  der  Mond  nur  den 
Erdschatten,  geräth  er  also  nur  theilweis  in  denselben,  so  heisst  die 
Mondfinsterniss  eine  partiale  d.  h.  theilweise.  Eine  totale  Mond- 
finsterniss kann  nicht  über  4  Stunden  38  Min.  dauern,  eine  partiale 
nicht  über  2  St.  18  Min.  Trifft  bei  einer  totalen  Mondfinsterniss  der 
Mittelpunkt  der  Mondscheibe  mit  dem  Mittelpunkte  des  Schattendurch- 
schnittes, also  mit  der  Axe  des  Schattenkegels  zusammen,  so  nennt  man 
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sie  eine  centrale.  —  Die  Grösse  einer  Mondfinsterniss  pflegt  man  nach 
Zollen  anzugeben ,  indem  auf  den  ganzen  Durchmesser  des  Mondes 
12  Zolle  gerechnet  werden.  Jeder  Zoll  wird  in  60  Minuten  getheilt. 
Eine  totale  Mondfinstemiss  ist  gerade  12  Zoll,  wenn  sie  nur  einen  Augen- 
blick total  ist,  hält  sie  aber  länger  an  oder  ist  sie  von  Dauer,  so 
rechnet  man  noch  die  Zolle  hinzu ,  um  welche  sich  der  Mond  weiter  in 
den  Erdschatten  eintaucht,  so  dass  selbst  über  20  Zoll  herauskommen 
können.  —  Binnen  18  Jahren  und  11  Tagen  kehren  wegen  des  Um- 
laufes der  Mondknoten  alle  Mondfinsternisse  wieder  und  zwar  kommen 
auf  diesen  Zeitraum  20  derselben.  —  Ein  völliges  Verschwinden  oder  Un- 
Sichtbarwerden  des  Mondes  bei  totalen  Mondfinsternissen  ist  überaus 
selten.  Der  Rand  des  Erdschattens  ist  wegen  des  Halbschattens  wie 
verwaschen ,  ausserdem  ist  der  Schatten  nicht  dunkel  und  alles  ver- 
hüllend, Mindern  mehr  oder  weniger  roth  und  undurchsichtig,  was  jeden- 
falls davon  herrührt,  dass  die  Erde  eine  das  Licht  brechende  und  trübende 
Atmosphäre  hat. 

Mondflecken,  d.  h.  die  dunkleren  Stellen  auf  dem  Monde  rühr-: 
von  den  Bergen  und  Thülen)  auf  der  Mondobertiäehe  her.  Vergl.  Art 
Mond. 

Mondgebirge,  s.  Art.  Mond. 
Mondjahr ,  s.  Art.  M  o  n  d  e  n  j  a  h  r. 

Mondknoten,  s.  Art.  Knoten.  Die  Moudknoten  treffen  nicht 
immer  auf  dieselbe  Stelle.  In  305  Tagen  nimmt  die  Länge  der  Mond- 
knoten in  Bezug  auf  die  Fixsterne  um  19°,3426  ab,  d.  h.  die  Knotei: 
gehen  in  jedem  gemeinen  Jahre  in  der  Ecliptik  um  diesen  Winkel  rück- 
wärts. Der  siderische  Umlauf  der  Knoten  erfolgt  hiernach  in  18  bh 
19  Jahren.  —  Die  Endpunkte  der  grossen  Axe  der  Mondbahn  (die  Ap- 
siden) gehen  in  305  Tagen  in  Bezug  auf  die  Fixsterne  40°,G488  vor- 
wärts, worius  sich  die  Länge  des  anomalistischen  Monats  (s.  Art.  Mo- 
nat) ergiebt. 

Mondlicht.  Der  Mond  an  sich  ist  ein  dunkler  Körper  und  leuchtet 
durch  von  seiner  Oberfläche  retlectirtes  Sonnenlicht.  Das  Mondlicht  ist 
daher  auch  polarisirt.  Nach  Wollaston  erleuchtet  das  Mondlicht 
144  mal  schwächer  als  das  Licht  einer  in  12  Fuss  Entfernung  stehenden 
Wachskerze;  das  »Sonnenlicht  würde  801072  mal  stärker  erhellen,  nach 
Bouguer  hingegen  nur  300000  mal.  —  Wegen  des  sogenannten 
aschgrauen  Mondlichtes ,  welches  bald  nach  Neumond  dem  duuklen 
Theile  des  Mondes  entstrahlt,  vergl.  Art.  Mond.  S.  141. 

Mondphasen  nennt  man  die  regelmässig  wechselnden  Gestalteu  des 
Mondes:  Neumond,  Vollmond,  erstes  und  letztes  Viertel.  Vergl.  Art. 
Mond.    S.  139  und  140. 

Mondregenbogen  nennt  man  die  allerdings  selten  auftretenden 
Hegenbogen  bei  Mondbeleuchtung.  Sie  erfolgen  unter  denselben  Be- 
dingungen wie  die  Sonnenregenbogen  (s.  Art.  Regenbogen) ,  sind 
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jedoch  nur  lichtschwach,  auch  nicht  immer  farbig,  sondern  zuweilen  nur 
weisslich  oder  gelblich. 

Mondschein,  s.  Art.  Erdschein. 

Mondstein,  s.  Art.  Feuerkugel.  Auch  nennt  man  einen  opal- 
artigen Adular,  der  sich  z.  B.  auf  Grönland  als  Geschiebe  findet,  Mond- 
stein. 

Mondtafeln  sind  Tabellen ,  welche  dazu  dienen ,  den  jedesmaligen 
«Stand  des  Mondes  am  Himmel  im  Voraus  zu  berechnen.  Sie  sind  be- 
sonders wichtig  zur  Bestimmung  der  geographischen  Länge  bei  der 
SchiflTahrt.  Mit  Hilfe  des  Sextanten  bestimmt  der  Seemann  den  Winkel- 
abstaud  des  Mondes  und  eines  bestimmten  Sternes,  während  zwei  Ge- 
hilfen die  Höhe  des  Mondes  und  des  Sternes  messen ,  wobei  natürlich 
zugleich  die  Beobachtungszeit  festgestellt  wird.  Aus  einer  Vergleichung 
mit  den  ftir  einen  bestimmten  Ort,  z.  B.  für  London,  berechneten  Tafeln 
ergiebt  sich  der  Unterschied  in  der  Länge.  Die  gemessenen  Höhen  sind 
auf  den  Mittelpunkt  der  Erde  zu  reduciren.  —  Die  Idee  zu  den  Mond- 
tnfeln  stammt  von  einem  Nürnberger  J o h a n n  Werner  (1519)  her; 
die  ersten  vollständigen  Moudtafeln  verdanken  wir  aber  (1755)  Tobias 
Mayer,  dessen  Wittwe  dafür  von  dem  englischen  Parlamente  eine 
Belohnung  von  3000  Pfd.  Sterl.  erhielt.  La  place  und  Bürg  haben 
die  Mayer'schen  Tafeln  vervollkommnet.  In  neuerer  Zeit  haben 
namentlich  die  Mondtafeln  des  Nordamerikaners  Peirce  Anerkennung 
gefunden. 

Mondviertel,  erstes  und  letztes,  s.  Art.  Mond. 

Mondwechsel  besteht  in  der  Aufeinanderfolge  der  verschiedenen 
Mondphasen.  S.  Art.  Mond. 

Monochord  (Einsait)  oder  Sonometer  (Schallmesser)  oder 
Tonometer  (Tonmesser)  ist  ein  Instrument  zur  Ermittelung  und 
Prüfung  der  bei  gespannten  Saiten  stattfindenden  Verhältnisse  zwischen 
Länge,  Dicke  und  Spannung  zu  dem  Tone,  welchen  sie  in  Schwingungen 
versetzt  geben.  —  Das  Monochord  kann  verschiedene  Gestalten  erhalten ; 
in  der  einfachsten  besteht  dasselbe  aus  einer  einzigen  über  einen  Reso- 
nanzboden gespannten  Saite ,  unter  welcher  ein  verschiebbarer  Steg  an 
beliebigen  Stellen  eingesetzt  werden  kann.  In  der  Regel  bringt  man 
aber  mehrere  Saiten  an,  wenigstens  zwei ,  um  das  Verhältniss  des  Tones 
zur  Saitendicke ,  oder  zur  Spannung  zu  ermitteln ,  auch  wohl  um  dem 
Stoffe  nach  verschiedene  Saiten  in  akustischer  Hinsicht  vergleichen  zu 
können.  Man  unterscheidet  daher  wohl  auch  noch  das  Dychord  mit 
zwei  Saiten ,  das  Tetrachord  mit  vier  Saiten. 

Monochromatisch  heisst  ein  Körper,  welcher  von  dem  auf  ihu 
fallenden  Lichte  nur  eine  Farbe  reflectirt  oder  durchlässt.  Vergl.  Art. 
Farbe  und  Dichroismus. 

Monogen  nennt  Erlenmeyer  die  Elemente,  welche  sich  —  wie 
Silber  und  die  Alkalimetalle  —  mit  Chlor  nur  in  einem  einzigen  Verhält- 
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nisae  vereinigen  können ,  während  p  o  1  y  g  e  u  e  Elemente  diejenigen  sein 
sollen ,  welche  sich  in  mehreren  Verhältnissen  mit  Chlor  oder  mit  mono- 
genen Elementen  überhaupt  verbinden. 

Monsoon  )  ist  die  englische  Bezeichnung  der  Mussons.    S.  Art. 

Monsun  j  Musson.  > 

Montgolfiere  heisst  ein  durch  Erhitzen  der  eingeschlosseneu  Luft 
zum  Steigen  gebrachter  Luftballon  im  Gegensatze  zu  den  mit  einem 
leichten  Gase  gefüllten  Charlieren.    Vergl.  Art.  L u f t b a  1 1. 

Moorbrennen  als  Ursache  des  Moorrauchs,  s.  Art.  H  a  a  r  r  a  u  c  h. 

Moorranch,  s.  Art.  Haar  rauch. 

Moräne  oder  Gandecke  heisst  die  wallartige  Erhöhung  oder  der 
Schutt  wall,  der  sich  vor  einer  Gletscherwand  aus  den  von  dem  Gletscher 
mitgeführten  Felsblöcken  und  Gebirgsschutte  bildet,  wenn  das  Eis  au 
der  Wand  abschmilzt.    Vergl.  Art.  Gletscher. 

Morgen  als  Himmelsgegend  wird  gewöhnlich  Ost  oder  Osten 
genannt.  Vergl.  deshalb  Art.  Ost.  — Morgen  als  Morgenzeit  ist 
die  Zeit  des  Sonnenaufgangs.  —  Morgen  als  F  e  1  d  m  a  s  s  ist  eine  Fläche 
von  180  Quadratruthen. 

Morgendämmerung,  s.  Art.  Dämmerung. 

Morgengegend,  s.  Art.  Morgen. 

Morgenpunkt  oder  Ostpunkt,  s.  Art  Ost. 

Jfforgenröthe,  J  g.  Art.  Abendrot!.. 
Morgenroth ,  ) 

Morgenstern ,  s.  V  e  n  u  s  im  Art.  Planeten. 

Morgennhr  heisst  eine  Sonnenuhr,  wenn  ihre  Ebene  vertical  steht 
und  gegen  Osten  gekehrt  ist.  Eine  solche  Uhr  zeigt  nur  die  Vormittags- 
stunden. 

Morgenweite  heisst  der  Abstand  eines  Gestirnes  im  Augenblicke 
seines  Aufganges  vom  wahren  Ostpunkte.  Die  Morgenweite  wird  ge- 
messen durch  den  Bogen  des  Horizontes  zwischen  dem  Ostpunkte  des- 
selben und  dem  Mittelpunkte  des  Gestirnes.  Für  den  Seemanu  ist  die 
Ermittelung  der  Morgen-  und  Abendweite  besonders  wegen  der  Bestim- 
mung der  Declination  der  Magnetnadel  wichtig.  Vergl.  Art.  Abend- 
weite. 

Morgenwind,  8.  Thal  wind. 

Morse's  Telegraph  liefert  die  Depeschen  auf  einem  Papier- 
streifen, indem  er  die  Buchstaben  in  aus  Punkten  und  Strichen  bestehen- 
den Zeichen  auf  demselben  eindrückt.    Näheres  im  Art.  Telegraphie. 

Moser' s  Bilder ,  s.  Art.  Hauptbilder. 

Mosköestrom,  8.  Art.  Mahlstrom. 

Mostmesser,  der,  oder  das  Gleu kometer  gehört  zu  den  Aräo- 
metern. Chevalier  benutzt  als  solchen  ein  Beaume'sches  Aräo- 
meter für  schwerere  Flüssigkeiten,  aber  nur  die  Grade  von  0  bis  16 
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abwärts ,  die  er  möglichst  gross  macht.  Je  mehr  Grade  das  Instrument 
anzeigt,  desto  mehr  Zucker  soll  in  dem  Moste  enthalten  sein. 

Motor  bedeutet  überhaupt  eine  Vorrichtung,  durch  welche  Be- 
wegung erzeugt  wird.  In  diesem  Sinne  sind  Dampfmaschinen  Dampf- 
motoren. Wegen  der  electromagnetischen Motoren  vergl.  Art  Electro- 
m  a  g  n  e  t.  Bei  den  Nerven  unterscheidet  man  motorische  (bewegende) 
und  sensitive  (empfindende)  etc. 

Mouches  volantes,  s.  Mücken,  fliegende. 

Mousson  ist  die  französische  Bezeichnung  der  Mussons.  S. 
Art.  Musson. 

Mücken,  fliegende,  oder  mouches  volantes  nennt  man  eine  Er- 
scheinung, welche  darin  besteht,  dass  man  vor  den  Augen  schwarze 
(schattige)  Punkte,  Fäden,  Metze  oder  Schnüre,  ähnlieh  den  Perlen- 
schnuren, in  grösserer  oder  geringerer  Menge  sich  bewegen  sieht.  Die  Ur- 
sache liegt  in  feinen,  höchstens  t/fM  Linie  im  Durehmesser  haltenden 
Partikelchen,  die  in  der  Glasfeuehtigkeit  (s.  Art.  Auge)  suspendirt  sind 
und  ihren  Schatten  auf  die  Retina  (s.  Art.  Auge)  werfen.  Nach 
Brewster  rühren  diese  Partikelchen  von  den  Resten  der  Gtfässe  her, 
welche  die  Glasfeuchtigkeit  umschliessen. 

Müble  Barker's  ist  eine  Reaetionsmühle,  d.h.  eine  Mühle,  bei 
welcher  die  Bewegung  durch  ein  Segner 'sches  Rad  (s.  Art.  Rad. 
Segner 'sc  lies)  bewirkt  wird. 

Mühle,  electrische,  s.  Art.  Rad,  electrisches. 

Mühlrad,  s.  Art.  Wasserrad. 

Multiplicationskreis  oder  Ver  viel  fäll  igungs  kreis  ist  ein 
astronomisches  Messinstrument ,  welches  nicht  wie  das  Passageninstru- 
ment  (s.  d.  Art.)  blos  auf  Beobachtungen  in  der  Ebene  des  Meridians 
beschränkt  ist.  Das  Instrument  besteht  aus  zwei  concentrischen  Kreisen, 
von  denen  der  eine  sich  an  die  Peripherie  des  anderen,  diese  umfassend, 
ansehliesst .  und  welche  beide  um  eine  gemeinschaftliche  horizontale  Are 
drehbar  sind.  Die  Peripherie  des  einen  Kreises  trägt  die  Eintheilung. 
die  des  anderen  die  Veruiere  (s.  Art.  Nonius);  gewöhnlich  ist  der 
äussere  Kreis  mit  der  Eintheilung  versehen.  Der  innere  Kreis  hat  an 
seiner  Axe  noch  ein  Fernrohr,  dessen  Axe  der  Ebene  des  Kreises  parallel 
läuft  und  welches  sich  nur  mit  dem  inneren  Kreise  zugleich  drehen  lässt. 
Die  Axe  beider  Kreise  wird  von  einer  verticalen  Säule  getragen  und 
diese  Säule  lässt  sich  auf  einem  unten  angebrachten  Horizontalkreise 
drehen,  wobei  die  Axe  der  Säule  durch  den  Mittelpunkt  des  Kreises  geht. 
Man  kann  dadurch  dem  Fernrohre  jede  verticale  Bewegung  auch  ausser- 
halb der  Meridianebene  ertheilen  und  Zenithdistanzen  beobachten.  Um 
die  Fehler  der  Beobachtung  namentlich  in  Folge  mangelhafter  Einthei- 
lung zu  eliminiren ,  wiederholte  man  die  Beobachtungen  früher  in  einer 
bestimmten  Weise  und  davon  erhielt  das  Instrument  seinen  Namen. 
Namentlich  kam  es  hierbei  darauf  an,  die  Säule  um  180°  zudrehen 
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und  einmal  die  Beobachtung  mit  links  und  das  andere  Mal  mit  recht? 
von  den  Kreisen  liegendem  Rohre  auszuführen,  wodurch  man  die  doppelte 
Zenithdistanz  erhielt.  Man  ging  wohl  gar  noch  weiter  und  ermittelte 
das  Vierfache  etc.  Jetzt  wird  diese  Multiplication  nicht  mehr  ausgeführt, 
da  man  das  Instrument  viel  zuverlässiger  herzustellen  weiss.  Vergl. 
überdies  Art.  Theodolit. 

Multiplicator  heisst  ein  von  S  c  h  w  e  i  g  g  e  r  in  Halle  bald  na?h  Ent- 
deckung des  Electromagnetismus  durch  Oersted  (1819)  angegebener 
und  daher  auch  nach  demselben  benannter  Apparat ,  durch  welchen  di< 
Wirkung  eines  electrischen  Stromes  auf  die  Magnetnadel  vervielfacht 
also  multiplieirt  wird.  Das  Wesentliche  ist  mit  Seide  tibersponnener 
und  über  einen  kleinen  Holzrahmen  wiederholt  gewundener  Draht  und 
eine  kleine  Magnetnadel ,  welche  innerhalb  der  Drahtwindungen  ihren 
Drehpunkt  hat,  so  dass  die  Windungen  über  und  unter  derselben  hinweg- 
gehen. Wegen  der  Wirkungsweise  des  Multiplieators  8.  Art.  Elec- 
trodynamik.  B.  und  wegen  der  Benutzung  desselben  als  Galvanoskop 
und  Galvanometer,  d.  h.  als  Anzeiger  eines  wenn  auch  nur  schwachen 
electrischen  Stromes  und  als  Strommesser,  vergl.  Art.  Galvauo- 
m  e  t  e  r. 

Mumienhöhlen  sind  Höhlen  (s.  d.  Art.)  i  die  als  Begrübnissstätten 
benutzt  worden  sind.  In  Mexico  hat  man  im  Thale  Bolson  de  Mapimi 
eine  mit  Mumien  angefüllte  Höhle  entdeckt. 

Münch' s  Säule  ist  ein  aus  6  Kupfer-  und  4  Zinkplatten  bestehen- 
der galvanischer  Becherapparat.  Die  Platten  tauchen  in  2  Glässer  mit 
verdünnter  Schwefelsäure.  In  jedem  Glase  stehen  3  Kupferplatten  und 
zwei  Zinkplatten  in  der  Reihenfolge  k  z  k  z  k:  die  Platten  sind  einzeln 
in  die  Nöthen  zweier  hölzerner  Kähmen,  von  denen  zu  jedem  Glase  einer 
gehört ,  gesteckt ,  so  dass  man  die  Platten  einzeln  herausnehmen  kann. 
Die  erste  Kupferplatte  wird  durch  Klemmschrauben  mit  der  zweiten 
Zinkplatte  (Platte  4)  verbunden ,  ebenso  die  Kupferplatte  2  mit  Kupfer- 
platte 3  und  die  letztere  mit  der  ersten  Zinkplatte  im  zweiten  Glase  (als- 
Platte  3,  5  und  7),  desgleichen  Kupferplatte  4  mit  Zinkplatte  4  (al* 
Platte  6  mit  0)  und  Kupferplatte  5  mit  Kupferplatte  6  (also  Platte  & 
mit  10);  die  Polplatten  sind  die  erste  Zinkplatte  (Platte  2)  und  dir 
letzte  Kupferplatte  (Platte  10).  Beide  Kähmen  sind  unter  sich  verbun- 
den und  lassen  sich  an  einem  zwischen  beiden  Glasern  stehenden  Stab' 
höher  und  niedriger  festschrauben,  so  dass  man  die  Platten  beliebig  titi 
in  die  Ladungsrlüssigkeit  eintauchen  kann.  Der  Apparat  ist  für  der 
täglichen  Gebrauch  sehr  bequem. 

Mundhaxmonika  ist  ein  einfaches  musikalisches  Instrument,  bei  wel- 
chem die  Töne  durch  nach  Aceorden  gestimmte  Zungen,  die  unmittelbar 
durch  Blasen  mit  dem  Munde  in  Schwingungen  versetzt  werden,  erzeug 
werden.    Vergl.  Art.  11  a n d  h a  r  m  o n  i  k a  uud  Harmonium. 
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Mundloch  heisst  bei  musikalischen  Instrumenten,  welche  durch 
Blasen  mit  dem  Munde  ohne  besonderes  Mundstück  zum  Tönen  gebracht 
werden ,  die  OerTnung ,  auf  welche  der  aus  dem  Munde  kommende  Luft- 
Btrom  unmittelbar  einwirkt,  z.  B.  bei  der  Flöte. 

Mundstück  heisst  bei  vielen  Blasinstrumenten  der  zum  Anblasen 
dienende  Theil.  Die  Einrichtung  ist  verschieden  und  bei  den  einzelnen 
Instrumenten  angegeben,  z.  B.  Fagott,  Horn,  Oboe,  Zungenpfeife. 

Muschelschieber  ist  das  Mnschelventil.   s.  d.  Art. 

Muschelthermometer  ist  ein  von  Magellan  vorgeschlagenes, 
aber  wenig  gebräuchliches  Thermometer.  Die  Kugel  ist  von  oben  her 
eingedrückt,  um  Flüssigkeiten  in  der  Vertiefung  aufzunehmen,  die  unter- 
sucht werden  sollen. 

Muschel ventil  oder  C-Schiebe  - Ventil  ist  das  in  der Dampf- 
kamraer  bei  den  Dampfmaschinen  angebrachte  Ventil ,  durch  dessen 
Stellung  der  Ein-  und  Austritt  des  Dampfes  in  den  Cylinder  auf  der 
einen  oder  der  anderen  Seite  des  Kolbens  bestimmt  wird.  Vergl. 
Dampfmaschine.  Eine  Abart  des  Kegelventils ,  wenn  nämlich  der 
Ventilkörper  ein  Kugelabschnitt  ist ,  nennt  man  auch  Muschelventil.  S. 
Art.  Kegel  ventil. 

Muschen  nennt  man  bisweilen  die  fliegenden  Mücken  (s.  Art. 
Mücken,  fliegende)  nach  dem  Französischen  mouches  volantes. 

Musim  ist  die  malaische  Bezeichnung  der  Mussons.  S.  Art. 
M  usson. 

Muskelstrom  nennt  man  den  in  den  Muskeln  eines  lebenden  Thieres 
auftretenden  electrischen  Strom.  Jeder  Muskel  wirkt  nämlich  wie  eine 
geschlossene  Kette.  Schneidet  man  einen  Muskel  quer  durch  und  setzt 
einerseits  diesen  Querschnitt,  andererseits  die  Oberfläche  mit  dem  Gal- 
vanometer (s.  d.  Art.)  in  leitende  Verbindung,  so  erhält  man  einen 
Strom ,  der  von  der  Oberfläche  nach  dem  Querschnitt  geht.  Zerreisst 
man  einen  Muskel  in  der  Richtung  der  Längsfasern ,  so  verhält  sich 
dieser  Längsschnitt  zum  Querschnitte  ebenso,  wie  die  Oberfläche  zu 
demselben.  Durch  willkürliche  Zusammenziehung  (Contraction)  der 
Muskeln  erleidet  der  Muskelstrom  eine  Schwächung.  Es  gelang 
1850  zuerst  Du  Bois-Reymond  in  Berlin ,  diese  Thatsachen  ausser 
Zweifel  zu  setzen,  nachdem  allerdings  bereits  Galvaui  60  Jahre  früher 
das  Phänomen  im  Allgemeinen  behauptet  hatte.  Auch  die  Nerven  eines  . 
lebenden  Thieres  wirken  wie  eine  geschlossene  Kette  (s.  Art.  Nerven- 
strom), überhaupt  können  am  menschlichen  Körper  keine  zwei  Haut- 
stellen zum  Kreise  geschlossen  werden,  ohne  dass  ein  Strom  entstehe. 
vergl.  Thier  i  sc  he  Electricität. 

Musson  bedeutet  einen  Wind,  welcher  regelmässig  mit  der  Jahres- 
zeit m  seiner  Richtung  wechselt.  Die  alten  Griechen  nannten  solche 
Wechsel  win  de  E  tesien;  im  Altarabischeu  hatte  man  dafür  die  Bezeich- 
nung Maus  im  und  damit  hängen  die  anderen  Bezeichnungen  zusammen, 
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nämlich  bei  den  Malaien  M  u s i  rn  ,  bei  den  Engländern  Monsoon,  bei 
den  Franzosen  Mousson.    Die  Mussous  zeigen  sieh  namentlich  in  dem 
indischen  Oceane  und  im  südlichen  Asien.    Auf  dem  nördlichen  Theile 
des  indischen  Oceans  herrscht  vom  October  bis  April  Nordostwind  und 
vom  April  bis  October  Südwestwind ,  getrennt  an  einigen  Orten  zur  Zeit 
des  Ueberganges  durch  Windstillen,  an  anderen  durch  veränderliche 
Winde.    »Schon  zu  Alexander  des  Grossen  Zeiten  kannten  die 
Griechen  diese  Verhältnisse  und  man  führte  diese  Kunde  auf  den  Hip- 
1 1  a  1  u  s  zurück  ,  so  dass  man  sogar  den  im  indischen  Meere  wehenden 
Südwestwind  den  Hippalus  nannte.    Zwischen  Madagaskar  und  Nen- 
holland  herrscht  während  des  ganzen  Jahres  der  Südostpassat ;  auf  der 
Nordseite  des  Aequators  sollte  man  nun  den  Nordostpassat  erwarten. 
Letzteres  ist  auch  während  der  Wintermonate  der  Fall ,  weil  dann  die 
Sonne  südlich  steht  und  von  dem  kälteren  Asien  ein  kalter  Luftstrom 
südlich  geht,  der  durch  die  Axendrehung  der  Erde  (s.  Art.  Passat- 
winde)  zu  einem  Nordost  wird.    Im  Sommer  treten  durch  die  Gestal- 
tung des  Festlandes  im  Norden  des  indisehen  Oceans  in  diesen  Gegenden 
andere  Verhältnisse  ein.   Die  Gegend  der  Windstillen  rückt  im  Sommer, 
wo  das  Festland  sich  stark  erwärmt ,  weit  auf  die  Nordseite  des  Aequa- 
tors, der  Südostpassat  überschreitet  dann  den  Aequator  und  verändert, 
da  er  bei  seinem  Fortrücken  in  Gegenden  immer  kleinerer  Rotations- 
geschwindigkeit kommt ,  seine  Richtung  erst  in  Südwind  und  endlich 
sogar  in  Südwestwind.     Es  giebt  daher  dort  Gegenden ,  in  denen  eine 
Zeit  lang  Nordostwind  weht ,  worauf  die  Gegend  der  Windstilleu  dahin 
trifft,  dann  der  Südwestwind  herrscht,  worauf  wieder  die  Windstillen  ein- 
treten ,  denen  der  Nordost  wind  folgt.    Und  dies  Alles  richtet  sich  nach 
dem  Gange  der  Sonne,  also  nach  den  Jahreszeiten.  Die  Matrosen  nennen 
diese  Winde  wohl  auch  wegen  ihres  Hin- und  llermarschirens  Matrosen- 
winde.    Für  die  Segelschifffahrt  sind  diese  Winde  in  jenen  Gegenden 
seit  alten  Zeiten  von  der  grössten  Wichtigkeit  gewesen. 
Musterzeiger,  s.  Art.  Typoskop. 

Mutterlauge  heisst  die  Flüssigkeit ,  in  welcher  bei  der  Krystall- 
bildung  die  krystalüsirende  Substanz  aufgelöst  war  und  welche  die 
Krystalle  noch  während  der  Bildung  umgiebt.  S.Art.  Krystallogenie. 

Myodesopsie  bedeutet  das  Muschensehen.  S.  Art.  Mücken, 
fliegende. 

Myopie  bedeutet  K.irttichtigkeit >  j  g,  xrt.  Kurzsichtig. 
Myopisch  bedeutet  kurzsichtig,  \ 

MyriagTamm  heisst  ein  Gewicht  von  10000  Gramm.  S.  Art. 
Gram  m. 

Myriameter  heisst  eine  Länge  von  10000  Metern.  S.  Art. 
Meter. 

Myzogasometer  hat  Zcnneck  einen  pneumatischen  Apparat  ge- 
nannt, den  er  für  den  Fall  vorschlug,  wenn  beim  Experimentiren  mit 
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Gasen  keine  grössere  pneumatische  Wanne  zu  Gebote  steht.  Wesent- 
lich war  bei  diesem  Apparate ,  die  Luft  in  einem  Cylinder ,  welcher  in 
der  Absperrflüssigkeit  mit  der  Oeffnung  nach  unten  steht ,  durch  Saugen 
an  einem  Rohre  zu  entfernen  und  so  den  Cylinder  mit  der  Absperr- 
flü8sigkeit  zu  füllen.  Das  .Saugrohr  war  mehrmals  rechtwinkelig  ge- 
bogen und  reichte  mit  dem  inneren  Ende  bis  zum  (oben  liegenden)  Boden 
des  Cylinders. 


w. 

Nachbild  nennt  man  das  Bild,  welches  nach  einem  starken  Licht- 
eindrucke dem  Auge  vorschwebt.  Man  unterscheidet  positive  und  nega- 
tive Nachbilder.  Bei  jenen  ist  das  hell,  was  im  Objecte  hell,  und  das 
dunkel,  was  im  Objecte  dunkel  ist ;  bei  diesen  ist  es  gerade  umgekehrt. 
Die  positiven  Nachbilder  sollen  nach  Plateau  darin  bedingt  sein,  dass 
die  Retina  (s.  Art.  Auge),  ohne  Rücksicht  auf  eine  Ermüdung  der- 
selben ,  durch  den  primären  Eindruck  in  secundäre  Erregungszustände, 
die  dann  den  betreffenden  Farbenerscheinungen  zum  Grunde  liegen  (s. 
Art.  A  b  k  1  i  ngen) ,  versetzt  werde.  Die  Retina  befindet  sich  für  je 
zwei  coinplementäre  Farben  (s.  Art.  Farbe)  gewissermassen  in  ent- 
gegengesetzten Zuständen  in  der  Art,  dass  dieselbe,  durch  eine  be- 
stimmte Farbe  angeregt,  nun  selbst  das  Bestreben  in  sich  trägt,  in  den 
entgegengesetzten  Zustand  überzugehen.  Ist  also  ein  Theil  der  Retina 
durch  Einwirkung  gewisser  Farbestrahlen  aus  dem  gewöhnlichen  Zu- 
stande herausgetreten,  so  dauert  der  anfängliche  Eindruck  nach  Wegfall 
der  äusseren  Ursache  noch  eine  Zeit  lang  fort,  natürlich  mit  abnehmen- 
der Intensität,  bis  der  normale  Zustand  wieder  erreicht  ist.  Hiermit 
tritt  jedoch  noch  keineswegs  Ruhe  ein ,  sondern  der  betreffende  Theil 
der  Netzhaut  geht  nun  in  den  entgegengesetzten  Zustand  über,  wobei 
dann  das  complementäre  Nachbild  zum  Vorschein  kommt.  Alsdann 
nimmt  dieser  letztere  Zustand  wieder  ab ,  um  dem  anfänglichen  Platz  zu 
machen,  etc.,  so  dass  der  afficirte  Theil  d»r  Netzhaut  durch  eine  Reihe 
solcher  Schwingungen  in  den  Zustand  der  Ruhe  zurückkehrt.  Nach 
Fechner  wird  die  Netzhaut  an  den  Stellen,  wo  sie  eine  Zeit  lang  einen 
gewissen  Farbeneindruck  erfahren  oder  eine  gewisse  Fnrbenreaction  ge- 
äussert hat,  für  einige  Zeit  nachher  unfähiger,  auf  das  Ursächliche  dieser 
Farben  zu  reagiren,  dagegen  desto  fälliger ,  diejenige  Farbenreaction  zu 
äussern,  hinsichtlich  deren  sie  unthätig  war  und  ausgeruht  hat,  sei 
Übrigens  das  Ursächliche,  was  das  Auge  zur  Farbe  anregen  will,  in  oder 
ausser  dem  Auge.  Die  erstere  Ansicht  scheint  den  Vorzug  zu  verdienen. 
—  Die  negativen  Nachbilder  hat  zuerst  Scherffer  (1785)  daraus 
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erklärt ,  dass  die  Netzhaut ,  wenn  sie  durch  anhaltendes  Wahrnehmen 
einer  bestimmten  Farbe  für  diese  abgestumpft  ist,  bei  nun  einfallendem, 
alle  Farben  in  sich  vereinigenden,  weissen  Lichte  nicht  fttr  die  jene 
Farbe  hervorrufenden  Strahlen  empfanglich  sei ,  sondern  nur  für  die 
übrigen  Farbenstrahlen ,  welche*  die  betrachtete  Farbe  zu  Weiss  ergän- 
zen. —  Vergl.  Art.  Diploskop.  Betrachtet  man  ein  helles  Object, 
z.  B.  eine  weisse  Scheibe,  auf  dunklem  Grunde,  so  erscheint  in  dem  ge- 
schlossenen Auge  ein  positives  Nachbild ;  dies  Nachbild  wird  in  ein  nega- 
tives Ubergehen,  wenn  von  Neuem  weisses  Licht  in  das  Auge  fallt. 
Blickt  man  auf  eine  weisse  Lampenglocke  und  löscht  dann  die  Lampe 
aus,  so  dass  das  Zimmer  dunkel  ist ,  so  zeigt  sich  ein  positives  Nachbild 
der  Glocke. 

Nachglühen  der  Alpen  ist  eine  bei  dem  Alpenglühen  auftretende 
Erscheinung.  W.  v.  Bezold  (Poggend.  Annal.  Bd.  123.  S.  255) 
spricht  sich  über  das  ganze  Phänomen  auf  folgende  Weise  aus :  Die 
Erscheinung  des  Alpenglühens  beobachtet  man  am  besten  an  weissen 
Kalkfelsen  oder  an  schneebedeckten  Bergen.  Bei  einer  Höhe  der  Sonne 
von  etwa  2  Grad  fangen  die  Berge  an  lebhaft  roth  zu  werden ,  was  sich 
gegen  Sonnenuntergang  in  einer  Weise  steigert ,  die  man  nicht  besser 
als  durch  Glühen  bezeichnen  kann.  So  wie  nun  die  Sonne  mehr  und 
mehr  hinabsinkt ,  steigt  der  Schatten  von  unten  an  den  Bergen  empor 
und  entzieht  bald  auch  den  höchsten  Gipfeln  das  Licht,  so  dass  sie  nun 
alle  fast  farblos  grau  und  kalt  dastehen.  Doch  schon  nach  wenigen 
Minuten  fangen  sie  wieder  an  etwas  heller  zu  werden  und  zwar  sehwach 
gelblich  weiss,  bis  sie  allmälig  in  einen  oft  ziemlich  lebhaften  fleisch- 
rothen  Ton  übergehen.  Dies  ist  das  Nachglühen.  Es  tritt  immer 
gleichzeitig  mit  dem  ersten  Purpurlichte  der  Abenddämmerung  auf  und 
ist  nur  durch  dasselbe  hervorgebracht.  Obwohl  wieder  Schatten  und 
Licht  aufs  Entschiedenste  an  den  Bergen  auftreten ,  so  sind  doch  alle 
Schatten  schlecht  begrenzt.  Die  grosse  Menge  diffusen  Lichtes  giebt 
der  Beleuchtung  etwas  Ungewöhnliches,  etwas  Magisches.  Das  Ver- 
schwinden dieser  Beleuchtung  geschieht  nicht  sowohl  durch  das  Empor- 
steigen von  Schatten ,  wie  das  erste  Mal ,  sondern  vielmehr  durch  ein 
allmäliges  Abklingen  der  Farben.  Das  Fleischroth  geht  zuerst  in  einen 
hellen ,  dann  immer  dunklern  aschfarbenen  Ton  über ,  bis  endlich  die 
Nacht  hereinbricht  und  allen  Farbenspielen  ein  Ende  macht.  Manchmal 
tritt  noch  ein  zweites ,  freilich  sehr  schwaches ,  doch  immerhin  unver- 
kennbares Nachglühen  ein,  welches  dem  zweiten  Purpurlichte  der 
Dämmerung  entspricht.  Im  Chamounithale  unterscheidet  man  am  Mont- 
blanc die  coloration  brillante,  welche  von  den  letzten  directen  Sonnen- 
strahlen herrührt,  darauf  die  leinte  cadavereuse,  dann  la  resurrection 
du  Montblanc,  nämlich  das  Nachglühen,  und  endlich  rexiinetion.  Auch 
vor  Sonnenaufgang  findet  man  die  Berge  an  hellen  Morgen  zu  den  ent- 
sprechenden Zeiten  mit  rosenfarbenem ,  ausserordentlich  diffusem  Lichte 
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Übergossen.  Die  rosa  und  purpurnen  Töne  sind  des  Morgens  vorherr- 
schend ,  sparsamer  dagegen  die  feurigen  Tinten ,  das  Orange  und  das 
Rothe. 

Kachhall  ist  eine  von  der  Reflexion  der  Schallwellen  bedingte  Er- 
scheinung, wenn  nämlich  der  Abstand  des  reflectirenden  Hindernisses  so 
gross  ist,  dass  der  reflectirte  Schall  nur  theilweis  mit  dem  ursprünglichen 
zusammentrifft  und  diesen  stört.  In  grossen  Sälen  und  Kirchen  wirkt 
der  Nachhall  oft  störend.  Vergl.  Art.  Echo. 

Kachsommer,  vergl.  Art.  Indianersommer. 

Nachtbli ndh eit,  s.  Art.  Htthnerblindheit. 

Nachtfernrohr  ist  ein  Kometensucher  (s.  d.  Art.).  Ein  Vorzug 
ist  das  verhältnissmässig  grosse  Gesichtsfeld. 

Nachtfrost  bezeichnet  eine  Temperaturerniedrigung  während  der 
Nacht  bis  unter  den  Eisschmelzpunkt.  Die  Bedingungen  sind  im  Wesent- 
lichen dieselben,  wie  bei  der  Thaubildung.  Am  meisten  fällt  der  Nacht- 
frost auf,  wenn  er  zu  einer  Zeit  eintritt ,  in  welcher  die  aufkeimende 
Vegetation  darunter  leidet.    Vergl.  Art.  Herren,  gestrenge. 

Nachtsehen  oder  Tagblindheit,  s.  Art.  Lichtscheue. 

Nacht  wind  oder  Abendwind,  8.  Art.  T  h  a  1  w  i  n  d. 

Kadel,  astatische,  s.  Art.  Astatische  Nadel. 

Kadel ,  electrische,  gehört  zu  den  Electroskopen  und  besteht 
aus  einem  an  dem  Ende  mit  kleinen  Kugeln,  wie  Stecknadelknöpfe,  ver- 
sehenen Drahte,  der  auf  einer  isolirten  Spitze  —  wie  eine  Magnetnadel 
—  schwellt.  Soll  die  Nadel  nicht  isolirt  sein ,  so  braucht  man  nur  an 
dem  spitzen  Träger  einen  Ableitungsdraht  anzubringen.  S.  Art.  Elec- 
troskop. 

Nadir  ist  die  arabische,  aber  gewöhnlich  gebrauchte  Bezeichnung 
für  den  unteren  Endpunkt  der  durch  den  Mittelpunkt  des  Horizontes  ge- 
henden Verticallinie.  Den  Gegensatz ,  also  das  obere  Ende  der  Verti- 
calen,  bildet  das  Z  e  n  i  t  h  oder  der  Scheitelpunkt. 

Nähepunkt,  s.  Art.  Fernpunkt. 

Nagelflue  nennt  man  Geschiebe  und  Bruchstücke  von  verschieden- 
artigen Kalksteinen,  oder  von  Sandsteinen ,  oder  von  Grauwacke  etc.,  die 
durch  einen  kalkig-sandigen  Kitt  verbunden  sind. 

Nase,  8.  Art.  Geruch. 

Nasskaltemesser  ist  das  Psychrometer  von  August.  S.  Art. 
Hygrometer.  3.    8.  479. 

Katronglas  ist  ein  wegen  seines  Natrongehaltes ,  durch  welchen 
zugleich  eine  blaugrüne  Färbung  bedingt  wird ,  leichtflüssiges  Glas. 
Kalk  giebt  dem  Glase  mehr  Glanz  und  grössere  Härte ,  macht  es  aber 
strengflüssig.   S.  Art.  F 1  i  n  t  g  I  a  8  und  Glas. 

Natterer'scher  Apparat  ist  ein  von  Natterer  in  Wien  (1844) 
con8truirter  Apparat  zur  Compression  von  Gasen.  Der  wesentlichste 
Theil  ist  eine  Compressionspumpe  (8.  Art.  Corapressionsmaschine), 
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die  an  einem  festen  Gestelle  befestigt  ist  und  deren  Kolben  durch  eine 
mit  einem  Sehwungrade  versehene  Kurbel  mittelst  Pleuelstange  bewegt 
wird.  An  die  Seitenoffnung  der  Pumpe  lässt  sich  ein  Gummischlauch 
befestigen,  durch  welchen  das  zu  comprimirende  Gas  zu  -  und  eingeführt 
wird.  Auf  das  aufwärtsgerichtete  Ende  der  Pumpe  wird  eine  eiserne, 
wenigstens  200  Atmosphären  Druck  allshaltende,  Flasche  als  Recipient 
aufgeschraubt.  Diese  Flasche  entspricht  dem  Windbüchsenkolben.  Sie 
hat  da,  wo  sie  aufgeschraubt  wird,  ein  sich  nach  innen  öffnendes  Ventil 
und  am  entgegengesetzten  Ende  einen  Ansatz,  der  mit  einer  in  das 
Innere  führenden  Durchbohrung  verschen  ist,  welche  durch  eine  Schraube 
gesperrt  werden  kann ,  aber  ausserdem  noch  einen  in  eine  feine  Spitze 
ausgehenden  Seitenkanal  hat ,  welcher  mit  dem  Innern  communicirt ,  so- 
bald die  Schraube  zurückgedreht  wird.  Ausserdem  ist  der  Recipient 
und  der  obere  Theil  der  Pumpe  von  einem  abschraubbaren  Kupferbehälter 
umgeben,  welcher  beim  Comprimiren  mit  Eis  gefüllt  wird,  um  die  hierbei 
eintretende  starke  Erhitzung  zu  beseitigen. 

N  a  1 1  e  r  e  r  hat  diesen  Apparat  namentlich  zur  Darstellung  fester 
Kohlensäure  gebraucht.  Der  leere  Recipient  wird  gewogen,  dann  an  der 
Pumpe  befestigt.  Die  Kohlensäure  wird  durch  Chlorealciumröhren  ge- 
leitet und  zur  Compressionspumpe  geführt ;  zunächst  werden  aber  erst 
20  bis  30  Umdrehungen  der  Kurbel  gemacht  bei  geöffneter  Flasche,  um 
die  atmosphärische  Luft  aus  derselben  zu  entfernen.  Hierauf  wird  der 
Recipient  geschlossen  und  die  Compression  beginnt,  bis  das  Gewicht  der 
Flasche  um  450  Gramm  zugenommen  hat,  weshalb  man  von  Zeit  zu 
Zeit  das  Gewicht  derselben  untersucht.  Ist  dies  erreicht,  so  ist  die 
Flasche  bis  zu  -  3  mit  flüssiger  Kohlensäure  gefüllt  und  sie  wird  abge- 
nommen. Lässt  man  einen  Strahl  flüssiger  Kohlensäure  aus  der  Spitze 
des  Recipienten  auf  ein  Spiritusthermometer  strömen ,  so  sinkt  dasselbe 
schnell  auf  — 00°  0.  Durch  die  beim  Ausströmen  entstehende  so  be- 
deutende Kälte  wird  sogar  ein  Theil  der  Kohlensäure  fest ,  es  bilden 
sich  schneeähnliche  Floi-ken  und  der  ausströmende  Strahl  bekommt  ein 
ganz  milchiges  Aussehen.  Um  die  feste  Kohlensäure  in  grösserer  Menge 
zu  sammeln,  hat  Natt  er  er  einen  kleinen  Riechapparat  construirt ,  in 
welchen  der  Strahl  einströmt,  so  dass  man  dann  in  dem  Innern  der 
Blechbüchse  die  feste  Masse  findet.  Vergl.  Art.  Gas  und  Kä  He- 
in i  s  c  h  u  n  g. 

Natur  bezeichnet  theils  den  Inbegriff  aller  sinnlich  wahrnehmbaren 
Dinge,  also  die  ganze  Körperwelt,  theils  die  Gesammtheit  aller  Eigen- 
schaften, Kräfte  und  Beziehungen  einer  Sache;  theils  aber  auch  die  erste 
Ursache  aller  Dinge. 

Naturbegebenheit  )  oder  Phänom e n  ist  jede  Veränderung,  die 
Naturerscheinung  j  wir  mit  Hilfe  unserer  Sinne  in  dem  Zustande 
der  Körper  wahrnehmen.   N  a  t  u  r  b  e  g  e  b  e  n  h  e  i  t  bezeichnet  insbeson- 
dere ein  Phänomen,  welches  in  seiner  Art  grossartig  und  dem  Menschen 
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gefahrvoll  erscheint,  z.  B.  ein  Erdbeben.  Das  Erscheinen  eine9  Kometen 
galt  früher  für  eine  Natnrbegebenheit.  Die  unzählige  Menge  der  Natur- 
erscheinungen theilt  man  ein  in  chemische  und  physikalische. 
Jene  bestehen,  z.  B.  das  Verbrennen  eines  Körpers ,  in  einer  inneren, 
diese,  z.  B.  das  Ausspritzen  einer  Feder,  in  einer  äusseren  Ver- 
änderung. Die  innere  Veränderung  erkennt  man  an  dem  Anders- 
werden  des  Stoffes  der  Körper,  die  äussere  Veränderung  an  dem 
Anderswerden  der  verschiedensten  anderen  Verhältnisse  der  Körper, 
sofern  nur  der  Stoff  dabei  ungeäudert  bleibt.  Vergl.  Art.  Beobachten. 

Naturgeschichte  ist  derjenige  Zweig  der  Naturwissenschaft  (s.  d. 
Art.),  welcher  sich  mit  dem  Unveränderlichen  an  den  Körpern,  mit 
ihren  Merkmalen,  beschäftigt,  und  dadurch  die  Körper  von  einander  unter- 
scheiden lehrt.  Bekanntlich  unterscheidet  man  die  Körper  in  organisch«» 
und  in  unorganische.  Die  letzteren  sind  die  Mineralien;  die 
ereteren  zerfallen  wieder  in  Pflanzen  undThiere.  Hiernach  zer- 
fällt die  Naturgeschichte  in  drei  Abtheilungen:  Mineralogie,  Bota- 
nik und  Zoologie.  Die  Natu  rl  eh  re  (s.  d.  Art.)  kümmert  sich 
nicht  um  diesen  Unterschied,  sondern  hat  es  mit  allen  Körpern  zu  thun. 

Naturgesetz,  s.  Art.  Gesetz. 

Naturkunde,  s.  Art.  Naturwissenschaft. 

Naturlehre  oder  Physik  i  m  A 1 1  g  c  m  e  i  n  e  n  sucht  die  Aufgabe 
zu  lösen ,  die  Gesetze  und  die  Ursachen  der  Naturerscheinungen  anzu- 
geben. Naturlehre  und  Naturgeschichte  zusammen  bilden  den  Inhalt 
der  Naturwissenschaft.  Die  Naturlehre  zerfallt  wieder  in  zwei  Zweige, 
nämlich  in  die  Chemie  und  in  die  Physik  im  engeren  Sinne 
oder  Physik  schlechthin ,  da  es  zwei  Arten  von  Naturerscheinungen 
(s.  d.  Art.)  giebt.  In  das  Gebiet  der  Chemie  gehören  die  chemischen 
und  in  das  der  Physik  die  physikalischen  Naturerscheinungen.  Vergl. 
Art.  Beobachten  und  M  a  t e  r  i  e. 

Naturmass  würde  ein  Mass  sein,  welches  sich  in  derselben  Grösse 
wieder  anfertigen  Hesse ,  falls  alle  Normalmasse  verloren  gehen  sollten. 
Man  hat  sich  bemüht  ein  Naturlängenmass  herzustellen  und  dabei  die 
Erde  selbst  als  Einheit  zu  Grunde  gelegt;  aber  trotz  aller  Anstrengung 
ist  ein  solches  doch  nicht  gewonnen  worden.  Ausführlicher  handelt 
hierüber  Art.  Längenmass. 

Naturphilosophie.  Muncke  sagt  (Gehlen  physik.  Wörtcrb. 
2.  Aufl.  Bd.  7.  S.  504)  hierüber  Folgendes:  In  den  neueren  Zeiten 
hat  man  sich  häufig  des  Ausdrucks  Naturphilosophie  bedient,  ohne  dass 
bis  jetzt  noch  durch  irgend  Jemand  deutlich  und  bestimmt  nachgewiesen 
ist,  was  hierunter  eigentlich  zu  verstehen  sei.  Die  philosophischen 
Systeme  der  Alten  bezogen  sich  ausschliesslich  oder  vorzugsweise  auf 
die  Erklärung  der  Natur,  ihrer  Erscheinungen  und  Gesetze,  ohne  dass 
dies  jedoch  durch  einen  besonderen  Ausdruck  bezeichnet  wurde.  Vor- 
züglieh  stammt  die  Bezeichnung  Naturphilosophie  (philosophia  natura- 
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Iis)  wohl  von  Newton  her,  wurde  seitdem  ein  in  vielen  Schriften  häufig 
vorkommender  Ausdruck  und  ist  im  Englischen  als  natura/  philosophy 
ausschliesslich  beibehalten  worden.  In  Deutschland  kennt  man  den- 
selben als  vorzügliches  Eigenthum  der  Sendling*  sehen  Schule,  deren 
Gründer  jedoch  ungleich  mehr  darunter  begriff,  als  bis  dahin  geschehen 
war,  nämlich  die  ganze  Summe  alles  aus  einem  einzigen  höchsten  Grund- 
satze abgeleiteten  Wissens  und  Erkennens  oder  vielmehr  die  geistige 
Operation  dieses  Ableitens  selbst.  Da  jedoch  die  Erfahrung  vieler  Jahre 
gegenwärtig  zu  der  sichern  Ueberzengung  geführt  hat,  dass  die  ächte 
Naturforschung  durch  die  Anhänger  jener  sogenannten  Naturphilosophie 
eher  zurückgehalten  als  gefordert  worden  ist ,  so  scheint  es  am  zweck  - 
mässigsten,  vom  jenem  Missbrauche  zurückzukommen  und  die  ursprüng- 
liche Bedeutung  des  Wortes  wieder  herzustellen.  Philosophie  oder 
philosophische  Behandlung  irgend  eines  Zweiges  der  menschlichen  Kennt- 
nisse findet  dem  allgemeinen  Spraehgebrauche  nach  mir  dann  statt, 
wenn  die  Einzelnheiten  nach  ihrem  innern  Znsammenhange  hauptsächlich 
als  Ursachen  und  Folgen  verbunden  und  wissenschaftlich  zusammenge- 
stellt werden.  Hiernach  kann  also  die  Philosophie  oder  die  Philosophie 
der  Natur  oder  die  Naturphilosophie  nur  darin  bestehen ,  dass  man  die 
durch  Beobachtungen  und  Versuche  erhaltenen  Erfahrungen  systematisch 
ordnet  und  zur  wissenschaftlichen  Begründung  der  Naturgesetze  benutzt, 
wie  dies  namentlich  durch  Newton  geschehen  ist ;  jedes  Andere,  was 
man  unter  diesem  Namen  in  die  Wissenschaft  unterzuschieben  mehrmals 
versucht  hat,  kann  nur  als  ein  unächtes  und  nachtheiliges  Product  des 
irregeleiteten  Verstandes  betrachtet  werden. 

Naturwissen schaft  oder  Naturkunde  erstreckt  sich  auf  die 
Erkenntniss  alles  dessen,  was  in  der  Körperwelt  wahrgenommen  wird. 
Sie  zerfällt  in  Naturgeschichte  und  in  Naturlehre ,  von  denen  jene  sich 
mit  dem  Unveränderlichen,  diese  mit  dem  Veränderlichen  an  den  Körpern 
beschäftigt  (s.  diese  Art.). 

Nebel  heissen  im  Allgemeinen  alle  unmittelbar  an  der  Erdober- 
fläche vorfallenden  Verdichtungen  der  atmosphärischen  Luft,  durch 
welche  diese  mehr  oder  weniger  undurchsichtig  wird.  Es  sind  diese 
Nebel  theils  feuchte,  theils  trockene  Nebel.  Planetarische  Nebel 
gehören  zu  den  Nebelflecken. 

A.  Die  feuchten  Nebel  finden  sich  in  der  feuchten  Luft,  wenn 
durch  eine  eintretende  Temperaturemiedrigung  diese  nicht  mehr  im 
Stande  ist,  die  in  ihr  enthaltene  Menge  des  luftförmigen  Wassers  im 
luftfbrmigen  Aggregatzustande  zu  erhalten,  d.  b.  wenn  das  der  eintreten- 
den Temperatur  entsprechende  Maximum  der  Expansivkraft  überschritten 
wird.  Ein  bestimmter  Kaum  kann  nämlich  bei  einer  bestimmten  Tempe- 
ratur nur  eine  bestimmte  Menge  Dampf  höchstens  aufnehmen,  und  zwar 
um  so  mehr ,  je  höher  die  Temperatur  ist ;  hat  also  die  Luft  die  ihrer 
Temperatur  entsprechende  Menge  Wasserdampf  aufgenommen  und  tritt 
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«iue  Temperaturerniedrigung  ein,  so  muss  daß  Zuviel  in  tropfbarflüssiger 
Gestalt  sich  niederschlagen  (s.  Art.  Dampf,  Hygrometer.  2  und 
Hy grometrie).    Im  Kleinen  sieht  man  den  Vorgang  an  dem  aus 
einem,  kochendes  Wasser  enthaltenden,  Topfe  aufsteigenden  Brodem 
oder  Schwaden.    Die  feuchten  Nebel  sind  gewissermassen  Sehwaden 
in  grossem  Massstabe.    Je  näher  die  Luft  ihrem  Sättigungspunkte  ist, 
desto  dichter  muss  ein  Nebel  werden ,  wenn  noch  mehr  Dampf  in  die- 
selbe tritt.    Auf  diese  Art  bildet  sich  die  Nebelwolke  über  der  Locomo- 
live ,  wenn  der  im  Cylinder  verbrauchte  Dampf  in  die  Luft  entweicht, 
und  dieselbe  Entstehung  haben  die  Nebel ,  welche  sich  über  dem  Meere, 
über  Seen,  Flüssen  und  Bächen ,  überhaupt  über  feuchtem  Boden  bilden, 
wenn  die  Temperatur  der  Luft  niedriger  ist,  als  die  des  Wassers.  Es 
kommt  hierbei  indessen  auch  noch  darauf  an ,  ob  die  Luft  sich  in  Ruhe 
befindet  oder  stark  bewegt  wird ;  denn  führt  die  Bewegung  in  der  Luft 
die  aufsteigenden  Dämpfe  fort  und  neue  noch  nicht  gesättigte  Luft  zu, 
so  kann  kein  Nebel  entstehen.    Die  Häufigkeit  der  Nebel  in  England, 
welches  von  einem  warmen  Meere  umspült  wird ,  erklärt  sich  aus  dem 
Vorstehenden,  ebenso  ergeben  sich  die  Nebel  bei  den  Azoren  und  über 
dem  (iolfstrorae.    Man  beobachtet  indessen  auch  Nebel,  wenn  die  Luft 
wärmer  ist,  als  das  darunter  befindliche  Wasser  oder  Uberhaupt  der 
Wasserdänipfe  entsendende  Boden.    Auch  hier  beruht  die  Nebelbildung 
auf  denselben  Principien.    Ist  nämlich  die  wärmere  Luft  mit  Feuchtig- 
keit gesättigt,  so  muss  sich  der  in  ihr  enthaltene  Wasserdampf  verdich- 
ten, sobald  sie  durch  die  niedere  Temperatur  der  darunter  befindlichen 
Oberfläche  abgekühlt  wird  oder  vielmehr  sich  mit  den  Luftschichten 
mischt ,  welche  durch  die  Berührung  mit  der  kalten  Oberfläche  eine 
niedrigere  Temperatur  haben.    Im  Allgemeinen  wird  durch  die  Ver- 
mischung jeder  zwei  mit  Feuchtigkeit  gesättigter  und  verschieden  er- 
wärmter Luftmassen  Nebel  erzeugt,  wenn  die  mittlere  Temperatur,  welche 
sich  aus  jener  Mischung  ergiebt,  ein  Maximum  der  Expansivkraft  besitzt, 
welches  kleiner  ist ,  als  das  Mittel  aus  denjenigen  der  gemischten  Luft- 
massen.   Auf  solche  Weise  entstehen  die  Nebel  während  eines  Thau- 
wetters;  desgleichen  über  Eisflächen,  ebenso  im  Frühlinge  und  Sommer 
nach  Gewitterregen  über  Flüssen  und  Seen,  und  endlich  mitten  im  Lande 
durch  Vermischung  verschieden  warmer  Luftmassen,  von  denen  die 
wärmere  viel  Feuchtigkeit  enthält.  Auf  die  letztere  Art  entstehen  Nebel 
auch  in  höheren  Regionen  und  heissen  dann  W o I k en.    Wolken  sind 
also  nichts  Anderes  als  über  der  Erde  schwebende  Nebel ,  oder 
Nebel  nichts  Anderes  als  auf  der  Erde  ruhende  Wolken.    Wie  solche 
Mischungen  verschieden  warmer  Luftschichten  möglich  sind ,  das  zeigen 
hei  der  Wolkenbildung  die  verschiedenen  Luftströmungen ,  die  Winde. 
Ebenso  zeigen  dies  die  localen  Nebel  auf  kleinen  Binnengewässern, 
indem  sich  die  über  dem  Boden  stärker  erkältete ,  also  schwerere  Luft 
von  dem  erhöhten  Ufer  herabsenkt  und  sich  mit  den  wärmeren  Schichten 
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über  dem  Wasserspiegel  mischt.  Aehnlich  ist  es  mit  dem  Frostnebe! 
der  Polarmeere.  Vergl.  auch  Art.  E  i  8  n  e  b  e  1  und  Nordpolarnebel. 

Der  Nebel  besteht  Dicht  aus  dichteu  Wasserkugeln  wie  der  Thaö. 
sondern  aus  Dampfbläschen  (s.  d.  Art.).  Thau  und  Nebel  entstehen 
auch  auf  verschiedene  Weise.  Das  Wasser  der  Thantröpfchen ,  wenig- 
stens der  auf  ganz  trockene  Gegenstände  gefallenen ,  rührt  aus  der  Luft 
allein  her,  das  Wasser  der  Nebelbläschen  von  der  Erdoberfläche,  wo  der 
Nebel  wie  der  Thau  durch  die  der  nächtlichen  Ausstrahlung  folgende 
Erkaltung  entstanden  ist.  Beim  Thauen  muss  dann  der  Boden  kälter 
sein  als  die  Luft ;  beim  Nebeln  die  Luft  kälter  als  der  Boden.  Der 
Thau  fällt  uugleichmässig  auf  verschiedene  Stoffe  an  der  Erdoberfläche; 
der  Nebel  trifft  alle  gleichmässig.  Die  erste  Nebelbildung  hebt  die 
Wärmeausstrahlung  des  Bodens  auf  und  somit  auch  die  Bedingung  der 
Thaubildung. 

Enthält  die  Luft  schon  viel  Feuchtigkeit,  so  kann  die  Nebelschicht 
eine  bedeutende  Höhe  erreichen ;  wirkt  dann  die  Sonne  ein,  so  wird,  da 
die  Luft  ihre  Wärme  von  der  erwärmten  Erdoberfläche  erhält,  die  untere 
Schicht  zunächst  nebelfrei ,  während  oberhalb  der  Nebel  bleibt.  Man 
sagt  dann,  der  Nebel  steige,  und  ein  trüber  Tag  ist  die  Folge.  Ist 
die  Nebelschicht  nicht  bedeutend ,  weil  die  Luft  von  dem  Sättigungs- 
punkte weit  entfernt  ist,  so  steigert  sich  bei  Einwirkung  der  Sonne  die 
Temperatur  der  unteren  Schicht  immer  mehr ;  die  Luft  wird  fähig  mehr 
Dampf  aufzunehmen  und  der  Nebel  kann  ganz  verschwinden ,  wobei  er 
in  verticaler  Richtung  immer  durchsichtiger  wird.  Man  sagt  dann,  der 
Nebel  falle,  und  schliesst  auf  einen  heiteren  Tag. 

Nebel  sind  stets  stark  positiv  electrisch ,  in  der  kälteren  Jahreszeit 
stärker  als  in  der  wärmeren ,  d.  h.  wohl  um  so  stärker ,  je  dichter  sie 
sind.  —  Das  Nebelwasser  enthält  gewöhnlich  Ammoniak. 

Nennt  man  einen  Tag,  an  welchem  ein  Nebel  erscheint ,  einen 
Nebel  tag  und  stellt  diese  zusammen,  so  ergiebt  sich,  dass  die  Anzahl 
derselben  an  demselben  Orte  in  verschiedenen  Jahren  sich  ziemlich 
gleich  bleibt;  aber  die  Zahl  ist  nicht  an  allen  Orten  gleich;  auch  sind  die 
Nebeltage  nicht  gleichförmig  über  das  ganze  Jahr  vertheilt. 

Wegen  der  Schattenbilder  auf  Nebeln  8.  Art.  Brockenge- 
spenst. Dass  man  Gegenstände  von  bekannter  Grösse  im  Nebel  oft 
für  riesenmässig  gross  hält ,  beruht  auf  einer  Täuschung ,  die  dadurch 
veranlasst  wird ,  dass  man  den  Gegenstand  unbewusst  so  weit  fortrückt, 
als  er  stehen  müsste,  um  bei  heiterer  Luft  ebenso  undeutlich  zu  er- 
scheinen, wie  im  Nebel ;  dabei  bleibt  aber  der  Sehwinkel  so  gross ,  wie 
die  kleinere  Entfernung  bedingt.  Rothes  Glas  soll  die  Gegenstände 
durch  die  Nebel  sichtbarer  machen. 

B.  Die  trockenen  Nebel  bestehen  aus  Rauch  und  anderen 
in  Dampfform  oder  als  Staub  in  die  Luft  emporgestiegenen  oder  ge- 
führten Substanzen.    Vergl.  Art.  Haarrauch  und  Passatstsub. 
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Nebelbilder  sind  mit  der  Zauberlaterne  (s.  d.Art.)  erzeugte  Bilder, 
welche  der  Reihe  nach  so  auf  einander  folgen ,  dass  das  vorhergehende 
immer  wie  in  einen  Nebel  gehüllt  verschwindet ,  ans  welchem  dann  das 
folgende  sich  wieder  klar  und  deutlich  entwickelt.  Es  gehören  zur  Er- 
zeugung solcher  Bilder  zwei  Zauberlaternen ,  welche  ihre  Bilder  auf  die- 
selbe Stelle  der  Wand  werfen.  Giebt  eine  der  Laternen  ein  klares  Bild, 
so  bringt  man  das  Object  aus  seiner  richtigen  Einstellung ,  so  dass  das 
Bild  undeutlich  wird ;  gleichzeitig  setzt  man  das  folgende  Object  in  die 
zweite  Laterne ,  so  dass  das  Bild  noch  undeutlich  ist.  Verschiebt  man 
nun  das  erste  Object  immer  mehr  aus  seiner  richtigen  Einstellung  und 
bringt  das  zweite  immer  mehr  in  dieselbe,  so  geht  ein  Bild  in  das  andere  über. 

Nebelbläschen  8.  Art.  Nebel  und  Dampfbläschen.  Der 
Nebel  besteht  nicht  aus  dichten  Wasserkngeln ,  sondern  aus  mit  Dampf 
gefüllten  Bläschen. 

Nebelflecke  hassen  die  am  nächtlichen  Himmel  sichtbaren,  kleine- 
ren lichten  Stellen ,  welche  meistens  aus  einer  grossen  Anzahl ,  wohl  in 
der  Mehrzahl  nur  scheinbar  bei  einander  stehender  Fixsterne  bestehen, 
die  aber  wegen  ihrer  zu  grossen  Entfernung  mit  blossen  Augen  nicht 
mehr  als  einzelne  Sterno  unterschieden  werden  können ,  sondern  zusam- 
men eine  lichte,  matte  Wolke  bilden.  Betrachtet  man  einen  Nebelfleck 
mit  einem  stark  vergrössernden  Fernrohre,  so  gelingt  es  bei  vielen,  den 
Nebel  in  eine  Unzahl  von  einzelnen  Stemen  aufzulösen ,  und  da  mit  der 
Vervollkommnung  der  Fernröhre  viele  Nebelflecke  aufgelöst  worden  sind, 
welche  man  früher  als  unauflösbar  ansah ,  so  ist  man  wohl  berechtigt, 
analog  zu  schliessen  und  alle  Nebelflecke  für  auflösbar  zu  halten.  Der 
Unterschied  zwischen  Nebeln  und  Sternhaufen  wird  für  die  Zukunft 
aufzugeben  sein.  WTas  H ersehet  d.  ä.  planetarische  Nebel 
nannte,  sind  ebenfalls  Nebelflecke,  da  mehrere  in  Sterngruppen  aufgelöst 
sind.  Nebelsterne  hingegen  scheinen  wirkliehe  Sterne  mit  einem  zu 
denselben  in  Beziehung  stehenden  milchigen  Nebel  zu  sein,  der  vielleicht 
selbstleuchtend  ist ;  oder  es  steht  vielleicht  auch  der  Stern  nur  vor  dem 
Nebel  und  projicirt  sich  auf  diesen.    Vergl.  Art.  Milchstrasse. 

Nebelkrystalle  sind  die  Eisstäubeben ,  welche  den  Eisnebel  (s.  d. 
Art.)  bilden. 

Nebelkügelchen ,  s.  Art.  Nebelbläschen. 

Nebeltag,  b.  Art.  Nebel. 

Nebenaxe  oder  Queraxe,  s.  Art.  Hauptaxe. 

Nebenbewohner  oder  Neben  wohn  er  (Periöci)  heissen  die- 
jenigen Menschen  in  Bezug  auf  einander,  welche  auf  demselben  Breiten- 
kreise, aber  um  180°  auseinander  wohnen.  Sie  haben  dieselben  Jahres- 
zeiten;  ihre  Tageszeiten  sind  aber  um  12  Stunden  verschieden. 

Nebendnrchgang,  s.  Art.  Kry stall ograp hie.  D. 

Nebenkanten,  s.  Art.  Krystallographie.  A. 

Nebenlast  heisst  bei  einer  Maschine  die  Last ,  welche  auf  Rech* 
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nung  der  unvermeidlichen  Hindernisse  kommt ,  während  die  Last ,  deren 
Bewältigung  beabsichtigt  wird,  die  Nutzlast  heisst. 

Nebenmond  ist  eine  Erscheinung,  welche  sich  an  dem  Mond« 
zeigt,  wenn  sich  um  denselben  grosse  Höfe  (8.  Art.  Hof.  B.)  bilden, 
indem  sich  dann  zu  beiden  Seiten  des  Mondes  auf  einem  den  Mond  umge- 
benden Kreise  hellere  Stellen  zeigen. 

Nebenplanet  oder  Trabant  oder  Satellit  bezeichnet  einen 
Himmelskörper,  welcher  einen  Planeten  (s.  d.  Art.)  begleitet  und  um 
diesen  seine  Bahn  beschreibt ;  also  dasselbe,  was  man  sonst  Mond  nennt. 

Nebenregenbogen  heisst  der  Regenbogen ,  welcher  häufig  bei  der 
Bildung  eines  Kegenbogens  diesen  aussen  concentrisch  umsehliesst.  Er 
unterscheidet  sich  von  dem  Hauptregenbogen  nicht  nur  durch  seine  Lage, 
sondern  auch  durch  mattere  Färbung,  hauptsächlich  aber  dadurch ,  da& 
die  Farben  in  umgekehrter  Ordnung  liegen ,  nämlich  bei  dem  Haupt- 
regenbogen aussen  Roth,  innen  Violett,  bei  dem  Neben  regen  bogen  hin- 
gegen innen  Roth  und  aussen  Violett.  Bisweilen  tritt  noch  ein  zweiter 
Nebanregenbogen  auf.    Vergl.  Art.  Regenbogen. 

Nebensonne  ist  dieselbe  Erscheinung  an  der  Sonne,  wie  der  Neben- 
mond (s.  d.  Art.)  an  dem  Monde. 

Nebenstellen  nannte  Scheibler  diejenigen  Stellen  auf  einer 
Saite,  bei  deren  Unterstützung  durch  einen  Steg  die  Saite  mit  einem  er- 
regten Tone  gleichviel  Stösse  (s.  Art.  Battements)  giebt.  Setzi 
man  z.  B.  unter  eine  Saite  einen  Steg  so,  dass  sie  mit  einer  Stimmgabel 
vom  Tone  o,  welchem  216  Schwingungen  zukommen,  4  Stösse  in  einer 
Secunde  macht,  so  giebt  die  Saite  entweder  220  oder  2 1 2  Schwingungen 
und  es  findet  sich  daher  in  der  Nähe  der  Stellung  des  Steges  noch  ein 
Stelle,  au  welche  der  Steg  gebracht  werden  kann  und  bei  welcher 
Stellung  dann  die  Saite  wieder  4  Stösse  mit  dem  Tone  der  Stimmgabel 
giebt.    Diese  beiden  Stellen  des  Stegs  sind  Nebenstellen. 

Nebenstrom,  s.  Art.  Inductionsstrom. 

Nebenton  heisst  jeder  Ton,  der  oft  neben  dem  eigentlichen  Haupt- 
tone zum  Ohre  gelangt  und  sich  durch  grössere  Höhe  kenntlich  macht. 
Es  können  Nebentöne  entstehen ,  sobald  entweder  die  erzeugten  Oscilla- 
tionen  andere  Körper  in  Bewegung  setzen,  die  zu  Schwingungen  geneiu' 
sind,  deren  Zahlen  zu  denen  der  Hauptschwingungeu  in  einfachen  Ver- 
hältnissen stehen ,  oder  wenn  die  tönenden  Körper  selbst  durch  den  er- 
haltenen Impuls  ausser  den  Hauptabtheilungen  noch  in  Unterabtheilungen 
getheilt  und  gleichzeitig  in  vernehmbare  Schwingungen  versetzt  werden. 
Zu  letzterer  Art  gehören  die  Flageolettöne  (s.  d.  Art.). 

Nebenwohner,  s.  Art.  Nebenbowolmer. 

Neef  sch er  Apparat  oder  Hammer,  s.  A rt  H a  m  m  e  r,  N  e  e  f  's  c  h  e  r 

Negativ,  s.  die  betreffenden  näheren  Bestimmungen,  z.  B.  Bilii 
Electricität  etc.  —  Ein  Negativ  bedeutet  geradezu  ein  negative* 
photographisches  liild.    S.  Art.  Photographie. 
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Neigung  der  Magnetnadel  oder  Inclination  der  Mag- 
netnadel heisst  der  Winkel ,  welchen  eine  Magnetnadel ,  die  sich  in 
der  Ebene  des  magnetischen  Meridians  frei  um  ihren,  vor  dem  Magueti- 
siren  bestimmten,  Schwerpunkt  bewegen  kann,  mit  dem  Horizonte  macht. 
Zur  Messung  dieses  Winkels  dient  das  Inclinatorium  (8.  d.  Art.). 

Die  Erscheinung  ist  näher  folgende.  Wenn  man  bei  der  Anferti- 
gung einer  Magnetnadel  vor  dem  Magnetisiren  den  Schwerpunkt  genau 
ermittelt  und  in  diesem  den  Stutzpunkt  anbringt ,  so  bleibt  die  Nadel 
nach  dem  Magnetisiren  nicht  mehr  in  jeder  Lage  schweben,  sondern 
neigt  sich  in  unseren  Gegenden  mit  dem  Nordpole  gegen  den  Horizont, 
als  ob  dies  Ende  schwerer  geworden  wäre.  Richtet  man  die  Nadel  so 
ein ,  dass  sie  sich  um  eine  horizontale  Axe  in  einer  verticalen  Ebene, 
ähnlich  einem  Waagebalken,  bewegen  kann,  so  ist  der  Winkel,  welchen 
die  Axe  der  Nadel  mit  dem  Horizonte  bildet ,  verschieden  ,  je  nach  der 
Lage  der  Verticalebene,  in  welcher  die  Nadel  sich  bewegt.  Am  kleinsten 
ist  der  Winkel ,  wenn  die  verticale  Drehungsebene  der  Nadel  mit  der 
magnetischen  Meridianebene  zusammenfällt ;  die  Nadel  steht  hingegen 
lothrecht,  wenn  die  verticale  Drehungsebene  senkrecht  zum  magnetischeu 
Meridiane  steht.  Den  kleinsten  unter  allen  Winkeln ,  welche  die  Nadel 
mit  dem  Horizonte  bildet,  nennt  man  den  Neigungs-  oder  Incli- 
n  a  t  i  o  n  8  w  i  n  k  e  1,  die  Erscheinung  selbst  die  Neigung  oder  I  n  c  1  i  - 
nation  derMagetnadel. 

Die  Inclination  ist  au  verschiedenen  Orten  verschieden  und  ebenso 
an  demselben  Orte  veränderlich,  jedoch  sind  die  Veränderungen  (Va- 
riationen) nicht  so  bedeutend  wie  bei  der  Declination  der  Magnet- 
nadel (s.  d.  Art.).  In  Paris  hatte  die  Inclination  von  1071  bis  1853 
folgende  Werthe: 


Wir  sehen  hier  eine  fortwährende  Abnahme ;  an  manchen  Orten 
hat  man  aber  bereits  beobachtet,  dass  die  Abnahme  wieder  in  Zunahme 
überging,  z.  B.  zwischen  1820  und  1830  am  Vorgebirge  der  guten 
HofTnung,  zwischen  1810  und  1820  auf  Otahaiti,  zwischen  1780  und 
1790  auf  Manila  In  Berlin  beträgt  die  Inclination  jetzt  ungefähr  67°. 
Die  Inclination  zeigt  also  eine  wohl  Jahrhunderte  umfassende  (eine 
säculare)  Variation  an  jedem  Orte.  Ausserdem  hat  man  aber  auch 
im  Verlauf  eines  Jahres,  sogar  eines  Tages  Schwankungen  wahrgenom- 
men und  unterscheidet  daher  noch  jährliche  und  tägliche  Variationen 
der  Inclination.  Ein  Gesetz  für  die  jährlichen  Inclinations-Variationen 
besitzen  wir  freilich  noch  nicht  und  ebendasselbe  gilt  von  den  täglichen, 
die  überhaupt  erst  seit  1722  entdeckt  worden  sind.  Im  Allgemeinen 
zeigen  sich  die  Variationen  während  der  Nacht  unbedeutend,  im  Sommer 

Emsmoun,  Handwürlcrhucb.  II.  11 


1671  75°  0' 

1780  71  48 

1806  69  12 

1814  68  36 

1820  68  20 


1825  68°  0' 

1830  67  41 

1835  67  24 

1841  67  9 

1853  66  28 
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grösser  als  im  Winter.  Das  Maximum  der  jahrlichen  Inclination  scheint 
mit  der  mittleren  Wärme  im  Frühjahre,  und  das  Minimum  mit  der  mitt- 
leren Wärme  im  Herbste  zusammenzufallen. 

Verbindet  man  auf  einem  Erdglobus  die  aneinander  liegenden  Orte, 
welche  zu  gleicher  Zeit  gleiche  Inclination  haben ,  so  erhält  man  die 
sogenannten  isoclinischen  Linien.  Karten,  auf  welchen  die 
isoclinischen  Linien  verzeichnet  sind ,  nennt  man  Inclination  skar- 
ten.  Die  Linie,  welche  die  Orte  ohne  Inclination  verbindet,  heisst 
der  magnetische  Aequator.  Dieser  schneidet  zur  Zeit  den  Erd- 
äquator unweit  der  Westküste  Afrikas  in  dem  Busen  von  Guinea ,  geht 
dann  auf  der  südlichen  Halbkugel  durch  den  atlantischen  Ocean  uud 
durch  Südamerika,  wo  er  die  grösste  südliche,  noch  nicht  20°  betragende 
Breite  erreicht,  nähert  sich  hierauf  im  stillen  Oceane  immermehr  dem 
Aequator,  schneidet  ihn  etwa  in  der  Mitte  desselben ,  und  durch  Ilinter- 
und  Vorderindien  gehend  wendet  er  sich  vou  dem  Eingange  in  das  rothe 
Meer,  wo  er  seine  grösste  nördliche  Breite  erreicht ,  wieder  dem  obigen 
Ausgangspunkte  zu.  —  Nördlich  von  dem  magnetischen  Aequätor  neigt 
sich  die  Inclinationsnadel  mit  ihrem  Nordpole,  südlich  mit  ihrem  Südpole 
gegen  den  Horizont,  und  zwar  im  Angemeinen  um  so  mehr,  je  mehr 
man  sich  vou  dem  magnetischen  Aequator  entfernt.  Eine  Inclination 
von  90°  zeigt  sich  an  einer  Stelle  im  Norden  Amerikas  und  an  einer 
zweiten  im  südlichen  Eismeere  im  Süden  von  Neuholland. 

Näheres  über  den  Zusammenhang  der  Inclination  mit  der  Declina- 
tion  und  Intensität  s.  im  Art.  Magnetismus  der  Erde. 

Entdeckt  ist  die  Inclination  1543  von  Georg  H  a  r t  m  a  n  n  io 
Nürnberg  und  dann  wohl  zum  zweiten  Male  selbständig  von  dem  Eng- 
länder Robert  Norman,  der  1576  das  erste  Iuclinatorium  con- 
struirt  hat. 

Neigungsnadel,  s.  Art.  lud  i  nat  or  ium. 

Neigungswinkel  oder  I  n  c  1  i  n  a  t  i  o  n  s  w  i  n  k  e  1  der  Magnetnadel, 
s.  Art.  Neigung. 

Neigungswinkel  zweier  Ebenen,  s.  Art.  Kaut  en  wink el. 

Nephische  Windrosen  stellen  den  Zusammenhang  zwischen  dem 
Wechsel  von  Regen  und  Trockenheit  und  der  Winddrehung  dar.  S. 
Art.  Regen. 

Neumann'sches  Oesetz  heisst  das  von  Neu  mann  (Poggend. 
Annal.  Bd.  23.  S.  31)  aufgestellte,  nach  welchem  bei  analog  zusammen- 
gesetzten Verbindungen  das  Product  der  specinscben  Wärme  mit  dem 
Aequivaleutgewichte  constant  sein  soll.  Nach  Pape  (Poggend.  Annal. 
Bd.  120.  S.  337  u.  579)  wächst  das  Produet  mit  dem  Wassergehalte 
in  der  Weise,  dass  einer  Vermehrung  desselben  um  ein  Aequivalent  eine 
gleiche  Zunahme  des  Productes  entspricht. 

Nervenhaut  des  Auges  oder  Netzhaut  (reti/ia),  s.  Artikel 
Auge. 
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Nervenstrom  nennt  man  den  in  den  Nerven  eines  lebenden  Thieres 
auftretenden  electrischen  Strom.  Es  wirken  nämlich  die  Nerven,  so 
lange  sie  tauglich  sind,  Muskelcontractionen  zu  erregen  oder  empfangene 
Eindrtk  ke  fortzupflanzen,  wie  eine  geschlossene  Kette  und  erzeugen  quer 
durchgeschnitten  zur  Oberfläche  oder  zum  Längsschnitte  einen  Strom, 
welcher  demselben  Gesetze  wie  der  Muskelstrom  (s.  d.  Art.)  folgt,  der 
also  von  der  Oberfläche  oder  von  dem  Längsschnitte  zum  Querschnitte 
geht.    Vergl.  Art.  Thierische  Electricität. 

NetzhauJ;  oder  Nerven  haut  des  Auges  (relina)  s.  Art.  Auge. 

Netzhautbildchen  heisst  das  Bild,  welches  von  den  gesehenen 
Gegenständen  in  einem  Auge  auf  der  Netzhaut  durch  das  von 
denselben  ausgehende  Licht  erzeugt  wird.  Es  ist  im  Vergleich  zu  dem 
Gegenstande  verkleinert  uud  umgekehrt  und  entsieht  im  Allgemeinen 
dadurch ,  dass  die  wässerige  Feuchtigkeit  und  die  Krystalllinse  wie  ein 
System  zweier  unmittelbar  an  einander  liegenden  Sammellinsen  wirken. 

Netzhautpunkte  j i d e n t i s c h e  oder  zugeordnete  neunt  man 

Netzhautstellen  |  diejenigen  Stellen  der  Netzhaut  in  beiden  Augen, 
auf  welche  die  Netzhautbildeheu  eines  Gegenstandes  treffen  müssen, 
wenn  man  den  Gegenstand  mit  beiden  Augen  einfach  sehen  soll.  Es 
gelten  im  Allgemeinen  die  Punkte  als  identisch ,  welche  in  dem  einen 
Auge  auf  der  inneren ,  im  anderen  auf  der  äusseren  Hälfte  symmetrisch 
zur  Augenaxe  liegen.    Vergl.  indessen  Art.  D  o  p  p  e  1 1  s  e  h  e  n. 

Neutral  wird  in  der  Physik  häufig  in  dem  Sinne  gebraucht,  in 
welchem  man  sonst  indifferent  (s.  d.  Art.)  sagt. 

Neve-Region  heisst  die  muldenförmige  Vertiefung,  welche  als  Ge- 
burtsstätte der  Gletscher  angesehen  wird.   Nevi  gleich  Firn. 

Newman'sches  oder  Hy drooxygengas-Gebläse,  s.  Art. 
Knallgasgebläse. 

Newton' s  Farbenringe,  s.  Art.  Farben  ringe.  0. 

Nicholson1  s  Aräometer  gehört  zu  den Gewichtsaräometem,  S.Art. 
Aräometer.  A. 

Nichtleiter,  s.  Art.  1 8  o  1  a  t  o  r. 

Nicol,  s.  Art.  N  i  c  o  1'  sches  Prisma. 

Nicolasfeuer,  s.  Art.  Elmsfeuer. 

Nicol'sches  Prisma  oder  ein  Nicol  ist  ein  von  Nicol  aus 
Doppelspath  construirtes  Prisma,  um  von  den  beiden  Strahlen,  in  welche 
ein  auf  den  Doppelspath  fallender  Lichtstrahl  gespalten  wird  (s.  Art. 
Brechung.  A.  IL),  nur  den  einen  zu  erhalten  und  durchzulassen.  Da 
dieser  durchgegangene  Strahl  polarisirt  ist ,  so  sind  dergleichen  Prismen 
bei  Polarisationsversuchen  sehr  bequem.  Um  den  angegebenen  Zweck 
zu  erreichen,  wird  ein  natürliches  Doppelspathrhomboeder,  dessen  Spalt- 
flächen mit  den  Seitenflächen  einen  Winkel  von  über  70°  bilden,  so  ab- 
geschliffen, dass  dieser  Winkel  nur  noch  68°  beträgt.  Hierauf  wird 
das  Rhomboeder  senkrecht  mit  dem  Hauptschnitte  des  Krystalles  und 
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Niederdruck  —  Nivelliren. 


rechtwinkelig  mit  den  neuen  Endflächen  durchschnitten ,  und  die  wohl- 
polirten  Flächen  werden  dann  mit  Canadahalsam  wieder  zusammenge- 
klebt. Die  4  langen  Seiten  schleift  man  entweder  matt  oder  Aberzieht 
sie  mit  schwarzer  Farbe,  um  die  Spiegelung  an  ihnen  aufzuheben.  Da 
der  Canadabalsam  ein  Brechungsverhältniss  besitzt,  welches  zwischen 
dem  des  ordinären  und  extraordinären  Strahles  des  Doppelspathes  liegt, 
so  erleidet,  wenn  ein  Lichtstrahl  auf  ein  solches  Prisma  fallt,  der  ordinäre 
Strahl  auf  der  Balsamschicht  eine  totale  Reflexion  (8.  Art.  Brechung. 
A.  1.)  und  nur  der  extraordinäre  geht  hindurch. 

Dove  hat  (1864)  ein  neues  polarisirendes  Prisma  angegeben, 
welches  durch  seine  grosse  Lichtstärke  sich  auszeichnet.  Es  ist  ein 
gleichschenkeliges  rechtwinkeliges  Prisma  von  Kalkspath,  die  eine 
Kathetenfläche  senkrecht,  die  andere  parallel  der  optischen  Axe,  die 
Hypotenusenfläche  daher  45°  gegen  diese  geneigt.  Diese  Hypotenusen 
fläche  liegt  in  der  Axe  des  Dove'  sehen  Polarisationsapparates  an  der 
Stelle  des  sonst  dort  befindlichen  Nieols. 

Niederdruck  nennt  man  eine  Spannung,  welche  nur  einen  geringen 
Ueberdruck  über  die  äussere  Luft  (s.  Art.  Atmosphärendruck) 
hat.    Den  Gegensatz  bildet  der  Hochdruck  (s.  d.  Art.). 

Niederdruckkessel,  8.  Art.  Dampfkessel. 

Niederdruckturbine ,  s.  Art.  Hochdruckturbine. 

Niederschlag  des  Wasserdampfes  in  der  Atmosphäre,  s.  Art. 
Hygrometrie,  ausserdem  die  Art.  Regen,  Schnee,  Thau.  Vergl. 
überdies  Art.  P  r  ä  c  i  p  i  t  a  t. 

Niederschlagung  oder  Fällung,  8.  Art.  P  r  ä  c  i  p  i  t  a  t  i  o  n. 

Nimbus  nennt  man  die  eigentliche  Regenwolke  oder  den  C  l  rr  o- 
cumulostratus  nach  Luke-How  ard.  Sie  entsteht  meist  aus  dem 
Cumulostratus,  zeigt  sich  als  dunkle  Wolkeumasse ,  mehr  oder  weniger 
ausgebreitet ,  mit  einem  faserigen  Rande ,  so  dass  man  nicht  mehr  im 
Stande  ist,  die  einzelnen  Theile  zu  erkennen,  und  entsendet  Regen  nach 
unten.  Dove  will  unter  Nimbus  die  nebelartige  Trübung  verstanden 
wissen,  welche  besonders  im  Spätherbste  entsteht. 

Nippfluth  nennt  man  im  Gegensatze  zu  den  Springfluthen ,  welche 
sich  durch  ihre  Höhe  auszeichnen  und  zur  Zeit  des  Vollmondes  und 
Neumondes  eintreten ,  die  niedrigsten ,  auf  die  Mondviertel  fallenden 
Fluthen.    Vergl.  Art.  Ebbe. 

Niveau  bezeichnet  die  ruhige  Oberfläche  einer  Flüssigkeit ,  z.  B. 
das  Niveau  des  Quecksilbers  im  Barometer.  Niveau  des  Meeres  ist  der 
Meeresspiegel.  Zwei  Punkte  liegen  in  gleichem  Niveau,  wenn  sie  gleiche 
Erhebung  über  dem  Meeresspiegel  haben.  Ausserdem  bezeichnet  man 
oft  als  Niveau  das  Instrument  zum  Nivelliren  (s.  d.  Art.). 

Nivelliren  heisst  das  Höhenverhältniss  nicht  weit  von  einander 
entfernter  Punkte  mittelst  der  sogenannten  Nivellirinstrumente  bestim- 
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ruhen  entweder  auf  der  Anwendung  des  Pendels,  da  dies  senkrecht  zur 
Horizontalen  steht,  oder  auf  dem  Stande  einer  Flüssigkeit  in  communici- 
renden  Geftissen,  da  in  solchen  die  Oberflächen ,  wenn  sie  mit  einer  und 
derselben  Flüssigkeit  gefüllt  sind,  in  derselben  Horizontalen  liegen,  oder 
auf  der  Horizontalitat  einer  einzigen  Flüssigkeitsoberfiäche  und  hier  noch 
besonders  darauf,  dass  in  einem  mit  Flüssigkeit  fast  ganz  gefüllten 
Gefässe  der  noch  mit  Luft  gefüllte  Theil  stets  die  höchste  Stelle  ein- 
nimmt. 

1)  Auf  dem  Pendel  beruht  die  Setzwaage  (s.  d.  Art.).  Dieser 
bedient  man  sich  unmittelbar,  wenn  es  sich  darum  handelt,  eine  kleinere 
Fläche  oder  Strecke  horizontal  zu  stellen;  ist  die  Entfernung  aber 
grösser,  so  gehört  noch  das  R  i  c  h  t  s  c  h  e  i  t  dazu. 

2)  Auf  dem  Stande  einer  Flüssigkeit  in  communicirenden  Gefassen 
beruht  die  C anal  waage.  Es  ist  dies  eine  2  bis  3  Fuss  lange,  1  bis 
2  Zoll  weite,  an  beiden  Enden  unter  rechten  Winkeln  umgebogene 
blecherne  Röhre,  in  deren  Mitte  eine  conische  Hülse  angelöthet  ist,  um 
dieselbe  auf  ein  Zapfenstativ  aufsetzen  zu  können ;  an  den  beiden  Enden 
sind  hohle  gläserne  Cylinder  eingekittet  oder  wasserdicht  angeschraubt. 
Soll  mit  diesem  Instrumente  invellirt  werden ,  so  stellt  man  es  auf  ein 
Zapfenstativ,  füllt  es  soweit  mit  Wasser ,  dass  die  beiden  Oberflächen  in 
den  Glascylindern  liegen  und  visirt  nun  über  die  beiden  Oberflächen. 
Alle  Punkte,  welche  in  der  Visirlinie  liegeu,  befinden  sich  mit  den  beiden 
Oberflächen  des  Wassers  in  derselben  Horizontalen.  Um  das  Visiren 
bequemer  und  sicherer  zu  machen ,  bringt  man  wohl  noch  auf  den  Glas- 
cylindern verschiebbare  Diopterflügel  an ,  von  denen  jeder  eine  horizon- 
tale Öcularspalte  und  einen  horizontalen  Objeetivfaden  hat.  Ein  Haupt- 
vorzug dieses  Instrumentes  ist ,  dass  keine  Rectification  desselben  nöthig 
ist ,  da  die  Oberflächen  des  Wassers  in  den  Glascylindern  in  derselben 
Horizontalen  liegen ,  wenn  auch  die  Röhre  nicht  horizontal  ist.  Die  zu 
erreichende  Genauigkeit  beträgt  1  i0oo  bis  1  ,000. 

Eine  Abänderung  der  Canalwaage  besteht  darin,  dass  man 
schwimmende  Diopter  anbringt.  De  la  Hire  Hess  die  Diopter 
auf  Wasserflächen  schwimmen;  besser  aber  ist  es  nach  Kei th 's  Vor- 
gänge, statt  der  Blechröhre  ein  hölzernes  Gefass  zu  nehmen ,  durch  das- 
selbe ein  Holzrohr  zu  führen  und  in  den  cylindrischen  oder  cubischeu, 
sich  rechtwinkelig  anschliessenden  Erweiterungen  an  den  Enden  dieses 
Rohres  auf  cylindrischen  oder  cubisehen  Körpern  stehende  Diopter 
schwimmen  zu  lassen ,  nachdem  man  das  Rohr  und  die  Erweiterungen 
mit  Quecksilber  gefüllt  hat.  Die  Diopter  haben  indessen  nicht  leicht 
beim  Schwimmen  gleiche  Höhe. 

3)  Auf  der  Horizontalitüt  einer  einzigen  Fltissigkcitsoberfläche 
beruhen  die  Libellen  oder  Wasserwaagen  mit  Luftblase  (8. 
Art.  Libelle).  Man  bringt  die  Libellen  häufig  mit  Dioptern  oder  mit 
einem  Fernrohre  in  Verbindung  (s.  Art.  N  i  v  e  1 1  i  r  d  i  o  p  t  e  r). 
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Nivellirdiopter  —  Nobert's  Scala. 


Ueber  die  Xivcllirlatten ,  welche  ausser  den  Nivellirinstruraenten 
beim  Xivelliren  noch  gebraucht  werden,  s.  Art.  X  i  ve  1 1  irl  atte. 

Nivellirdiopter  heisst  ein  Xivellirinstrument ,  welches  aus  einer 
mit  Dioptern  versehenen  Libelle  besteht.  Ein  Diopterlineal  ('s.  Art, 
Boussole)  von  2  bis  2l/2  Fuss  Länge  mit  senkrecht  auf  demselben 
stehenden,  etwa  2  Zoll  hohen  Dioptern,  von  denen  jedes  eine  horizontale 
Ocularepalte  und  einen  horizontalen  Ohjectivfaden  hat ,  trägt  in  seiner 
Mitte  eine  etwa  8  Zoll  lange  Röhrenlibelle  in  der  Richtung  des  Lineals 
und  an  dem  einen  Ende  der  Libelle  noch  eine  kleinere  von  etwa  2  Zoll 
Länge,  welche  senkrecht  zur  Längsrichtung  des  Lineals  angebracht  ist. 
Das  Diopterlineal  hat  auf  seiner  Unterseite  einen  einarmigen  Hebel ,  an 
dessen  Mitte  die  Vorrichtung  zum  Aufsetzen  auf  ein  Zapfenstativ  ange- 
bracht ist,  und  durch  dessen  Ende  eine  Schraube  geht ,  auf  welcher  das 
Lineal  ruht.  Mittelst  dieser  Sehraube  kann  das  Lineal  horizontal  ge- 
stellt werden,  wozu  die  lange  Libelle  als  Erkennungsmittel  dient.  Die 
kleine  Libelle  wird  zur  horizontalen  Einstellung  der  Diopter  benutzt, 
was  mittelst  einer Schraubenvorriehtung  andern  Ansätze  geschieht,  durch 
welchen  das  Instrument  auf  das  Stativ  aufgesetzt  ist. 

Kivellirinstrument  m i t  Fernrohr  ist  ein  etwa  9  Zoll  langes 
terrestrisches  Fernrohr  mit  einem  Fadenkreuze,  welches  auf  einem 
Zapfenstative  innerhalb  zweier  Ringe  liegt,  welche  an  einer  Platte  ange- 
bricht sind,  etwa  so  wie  die  Diopter  bei  dem  Xivellirdiopter.  Diea^e 
Ringe  tragen  oberhalb  eine  Röhrenlibelle ,  welche  bei  horizontaler  Rich- 
tung der  Femrohraxe  genau  einsteht.  Die  Einstellung  ist  ähnlich  der 
des  Xivellirdiopters. 

Nivellirlatte  ist  eine  1 1  2  bis  2  Zoll  breite ,  höchstens  1 2  Fuss 
lange,  hölzerne  Stange,  welche  von  Zoll  zu  Zoll,  oder  auch  in  Achtel- 
zolle oder  Zehntelzolle  eingetheilt  ist.  An  den  Enden  ist  die  Stange 
gewöhnlich  mit  Messing  oder  Eisen  beschlagen ,  um  das  Abnutzen  der- 
selben zu  verhindern.  Zu  dieser  Latte  gehört  nun  noch  eine  Ziel- 
tafel oder  Zielscheibe,  um  den  anvisirten  Punkt  der  Visirlatte  ge- 
nau bestimmen  zu  können.  Es  ist  dies  eine  12"  breite  und  8  bis  9" 
hohe  Tafel  von  Eisenblech  oder  Holz ,  die  auf  ihrer  Rückseite  mit  einer 
Hülse  versehen  ist,  durch  welche  die  Latte  geschoben  wird.  Die  Vorder- 
seite ist  entweder  in  4  Rechtecke  oder  in  4  Dreiecke  getheilt ,  letztere 
durch  die  Diagonalen,  erstere  durch  die  Halbirungslinien  der  Seiten  der 
Tafel  entstanden ,  und  diese  Rechtecke  oder  Dreiecke  sind  abwechselnd 
mit  hellrother  und  weisser,  oder  mit  schwarzer  und  weisser  Farbe  an- 
gestrichen. Die  Zieltafel  ist  gewöhnlich  oben  an  einer  Schnur  befestigt, 
welche  über  eine  Rolle  an  dem  oberen  Ende  der  Visirlatte  geht ,  um  sie 
bequem  auf  und  nieder  ziehen  zu  können. 

Nivellirwaage  ist  die*  Canalwaage ;  s.  Art.  Nivelliren.  2. 

Nobert's  Scala  dient  als  übject  zur  Untersuchung  der  Güte  eines 
Mikroskops.    Dieselbe  besteht  aus  einer  Glasplatte  mit  1 0  Gruppen  von 
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je  1 0  Linien.  Der  Abstand  der  Linien  der  einzelnen  Gruppen  beträgt 
1000;  857;  735;  630:  540;  463:  397;  340;  292  ;  225  Million- 
stel einer  pariser  Linie. 

Nobili's  Farbenringe  oder  Figuren,  s.  Art.  Farbenringe.  D. 

Nörremberg's  Polarisationsapparat,  s.  Art.  Polarisation 
des  Lichtes.  A.  e. 

Nonius.  der  oder  das  V  e  r  n  i  e  r  ist  eine  an  Messapparaten  häufig 
angebrachte  Vorrichtung,  mit  deren  Hilfe  von  einem  Massstabe,  sei  er 
geradlinig  oder  ein  Bogen ,  kleinere  Theile ,  als  die  darauf  angebrachte 
Eintheilung  enthält,  abgelesen  werden  können.  Die  Vorrichtung  besteht 
einfach  in  einem  beweglichen  Schieber  neben  dem  Massstabe  oder  neben 

dem  Gradbogen  (Limbus).    Dieser  Schieber  enthält,  um  -  der  Thri- 
ll 

lung  anzugeben ,  auf  die  Länge  von  n  —  1  oder  «4-1  Theilen  des 
Massstabes  n  gleiche  Theile.  Wäre  der  Massstab  in  Zolle  und  Linien 
(1"  =  12'")  getheilt  und  wollte  man  noch  Hundertstel  von  Linien  ab- 
lesen ,  so  theilt  man  auf  dem  Nonius  eine  Strecke  des  Massstabes  von 
100  Linien  in  99  oder  in  101  gleiche  Theile.  Wäre  eine  Theilung  in 
99  Theile  ausgeführt  und  stimmte  der  Nullpunkt  des  Nonius  gerade  mit 
einem  Theilstriche  des  Massstabes  Uberein,  so  würde  jeder  folgende 
Strich  des  Nonius  uin  l/ioo  hinter  der  Theilung  des  Massstabes  zurück- 
bleiben:  träfe  aber  nicht  der  Nullpunkt ,  sondern  z.  B.  der  37.  Strich 
mit  einem  Theilstriche  des  Massstabes  zusammen,  so  würde  der  Null-" 
punkt  des  Nonius  um  37  |0o  von  dein  nächsten  Theilstriche  des  Mass- 
stabes abweichen.  Man  hat  also  nur  zu  ermitteln,  der  wievielste  Theil- 
strich  des  Nonius  mit  der  Theilung  des  Massstabes  in  gerader  Linie 
liegt ,  um  zu  wissen ,  den  wievielsten  Theil  der  Theilung  der  Index 
(Zeiger)  des  Nonius  von  einem  Theilstriche  des  Massstabes  absteht. 
Bei  einer  Theilung  des  Nonius  in  101  gleiche  Theile  wäre  der  Nonius 
nicht  hinter  der  Theilung  des  Massstabes  zurückgeblieben,  sondern  voraus. 
—  Wie  der  Nonius  eingetheilt  ist,  muss  natürlich  in  jedem  besonderen 
Falle  zunächst  ermittelt  werden. 

Der  Name  Nonius  ist  abgeleitet  von  dem  Portugiesen  Nun  lies, 
der  1566  eine  ähnliche  Vorrichtung  für  die  Kreistheilung  astronomischer 
Instrumente  bekannt  machte.  Die  jetzt  gebräuchliche  Einrichtung ,  wie 
sie  vorstehend  angegeben  ist,  wurde  1631  von  dem  französischen  Geo- 
meter  V  e  r  n  i  e  r  veröffentlicht. 

Nord  oder  Norden  oder  Nor  dp  unkt  heisst  der  Durchschnitts- 
punkt des  Meridians  mit  dem  Horizonte  an  der  dem  Norpole  zugekehr- 
ten Seite.  S.  Art.  Cardin  alpunkte,  Meridian  uud  Himmels- 
gegenden. 

Nordersonne  heisst  in  den  Gegenden,  in  welchen  die  Sonne  zu  ge- 
wissen Jahreszeiten  nicht  untergeht,  die  Stunde,  zu  welcher  es  in  andern 
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Nordlicht  —  Xordwestmonsuu. 


Ländern  Mitternacht  ist,  weil  die  Sonne  dann  im  Norden  steht.  Ebenso 
sagt  man  dort  Ostersonne,  wenn  die  Sonne  im  Osten  steht ,  und  in 
gleicher  Weise  W estersonne  und  Südersonne. 

Nordlicht  oder  Nordschein  heisst  das  in  den  nördlichen  Regio- 
nen auftretende  Polarlicht,  während  man  das  in  den  südlichen  Gegenden 
erscheinende  Süd  Ii  cht  oder  Australschein  nennt.  Vergl.  Art. 
Polarlicht. 

Nordlichtskrone  (corona  borealis)  ist  einer  der  schöusten  Mo- 
mente bei  einem  zur  vollständigen  Entwickelung  kommenden  Nordliebte, 
indem  sich  die  emporschiessenden  Lichtstrahlen  im  magnetischen  Zenitb 
vereinigen.   S.  Art.  Polarlicht. 

Nordlinie ,  die ,  ist  jede  genau  von  Süden  nach  Norden  gerichtete, 
also  mit  dem  astronomischen  Meridian  zusammenfallende  Linie.  S.  Art. 
Meridian. 

Nordostering  nennen  die  Seeleute  die  östliche  Declination  der 
Magnetnadel.   S.  Art.  Nordwestering. 

Nordostmonsun  ist  der  vom  October  bis  März  auf  dem  nördlichen 
Theile  des  indischen  Oceans  wehende  Nordostwiud.  Vom  April  bis 
September  weht  daselbst  ein  Südwestwind,  also  der  Stldwestmonsmi-  S. 
Art.  Wind. 

Nordostpassat  heisst  der  nördlich  von  der  Region  der  Calmen  (s. 
d.  Art.)  wehende  Passatwind.   Vergl.  Art.  Passate  und  Wind. 

Nordpol  der  Erde  ist  das  nördliche  Ende  der  Erdaxe. 

Nordpol  des  Magnets  heisst  der  Magnetpol ,  welcher  auf  dem 
uordwärts  gerichteten  Ende  der  Axe  einer  Magnetnadel  liegt.  In  fran- 
zösischen Werken  wird  der  auf  dem  südwärts  gerichteten' Ende  dieser 
Axe  liegende  Pol  Nordpol  des  Magnets  genannt,  welchen  wir  Südpol 
des  Magnets  nennen ,  womit  die  Franzosen  wieder  unseren  Nordpol  be- 
zeichnen. 

Nordpolarnebel  heissen  die  in  den  nördlichen  Polarländern  auftre- 
tenden Nebel.  Der  Himmel  der  Polarländer  ist  im  Allgemeinen  ein 
trüber ;  aber  im  Spätsommer  und  Herbste  stellen  sieh  namentlich  Nebel 
ein,  wenn,  nachdem  die  Eisdecke  des  Meeres  zu  Anfang  des  Sommers 
geborsten  ist ,  die  kalte  Luft  mit  dem  wärmeren  Meerwasser  in  Berüh- 
rung tritt. 

Nordpunkt,  8.  Art.  Nord  und  C  a  r  d  i  n  a  1  p  u  n  k  t. 

Nordschein  oder  Nordlicht,  s.  Art.  Polarlicht. 

Nordwestering  nennen  die  Seeleute  die  westliche  Declination  der 
Maguetnadel.  S.  Art.  Nordostering. 

Nordwestmonsun  heisst  der  über  den  Aequator  südlich  hinaus- 
gehende Nordostpassat,  der  anfangs  in  Nord  und  weiterhin  in  Nord- 
west übergeht.  Es  zeigt  sich  dieser  Nordwestmonsun  im  tropischen 
Neuholland  und  auf  dem  M«*ero  westlich  davon  bis  Über  die  Salomons- 
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Inseln  und  neuen  Hebriden  hinaus  namentlich  im  December  oder  Januar. 
S.  Art.  Passat. 

Noria  heisst  eine  in  Spanien  gebräuchliche  hydraulische  Maschine. 
An  der  Peripherie  eines  verticaleu  Rades  sind  Kasten  oder  Schaufeln, 
die  sich  beim  Umdrehen  des  Rades  mit  Wasser  füllen  und  dasselbe  aus- 
schütten, wenn  sie  nach  oben  gekommen  sind. 

Normalbarometer  nennt  Bohnen  berger  ein  von  ihm  construir- 
tes  Barometer  von  14'/a  Linie  Weite,  bei  welchem  die  Quecksilberober- 
fläche sich  bis  auf  2'"  Abstand  von  den  Seiten  wänden  der  Röhre  eben  ergab, 
und  also  der  Einfluss  der  Capillaritiit  beseitigt  war.  Vergl.  Poggeud. 
Anna).  Bd.  26.  S.  459. 

Normalbeschleunigung ,  s.  Art.  Bewegungslehre  IV.  8.  e. 

Normale,  thermische,  heisst  die  Verbindungslinie  aller  Orte  nor- 
maler Temperatur.  Diese  Linie  ist  die  Grenzlinie  des  See-  und  Conti- 
nentalklimas.    Vergl.  Art.  Isothermen.  S.  517. 

Normalpunkte  nennt  man  zuweilen  die  Fundamentalpunkte  des 
Thermometers.   S.  Art.  Thermometer. 

Normaltemperatur  besitzt  ein  Ort,  wenn  seine  mittlere  Temperatur 
nicht  verschieden  ist  von  der  mittleren  Temperatur  des  Breitenkreises, 
auf  welchem  er  liegt.   S.  Art.  Isothermen. 

Normalthermometer  heisst  ein  Thermometer  mit  vollkommen 
genauer  Scala.   S.  Art.  Thermometer. 

Notapeliotes  hiess  bei  den  alten  Griechen  der  Südostwind ;  auch 
nannte  man  ihn  Euraster. 

Notiometer,  s.  Art.  Hygrometer. 

Notos,  Notus,  Auster,  auch  Meri dies  hiess  bei  den  Alten 
der  Südwind.  Leuco-Notus  (Phönix,  Phönicias,  Gangeticus)  be- 
zeichnet den  Süd-Südostwind ;  Hypo-Libo-Notus,  auch  Aisanns, 
SUd-zum-Westwind ;  Libo- Notus,  auch  Notolibycus  und 
Austro  -  Africus,  Südwestwind;  Mesolibo  •  Notus  Südwest- 
zum-Südwind. 

Nullpunkt  am  Thermometer,  8.  Art.  Thermometer.  Der  a b - 
s  o  1  u  t  e  N  u  1 1  p  u  n  k  t  ist  ein  Punkt ,  welcher  noch  273°  C.  unter  0°  C. 
liegen  würde,  und  273  +  /°  C  nennt  man  die  absolute  Tempe- 
ratur.   Vergl.  Art.  Gas.  S.  377. 

Nutation ,  die ,  oder  das  W  a  n  k  e  n  der  Erdaxe  bezeichnet  eine 
Kreisbewegung,  welche  der  Pol  des  Aequators  vollzieht ;  es  verhält  sich 
so,  als  ob  der  Pol  des  Aequators  innerhalb  19  Jahren  sich  durch  die 
Peripherie  einer  kleinen  Ellipse  bewege,  deren  Mittelpunkt  auf  dem 
Kreise  um  den  Pol  der  Ecliptik  jährlich  50,21  See.  rückwärts  geht  und 
deren  grosse  Axe  gegen  den  Pol  der  Ecliptik  gerichtet  ist. 

NutzefFect  ist  die  Arbeit  der  Nutzlast  an  einer  Maschine. 
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Nutzlast  —  Occitlens. 


Nutzlast  hcisst  die  Last  an  einer  Maschine ,  deren  Bewältigung 
beabsichtigt  wird.    Vergl.  Art.  X  e  b  e  n  1  a  s  t. 


o. 

Oberstrom,  s.  l'ntcrstrom. 

Objectiv ,  das ,  nennt  man  bei  optischen  Instrumenten  den  Theil. 
welcher  dem  zu  beobachtenden  Gegenstande,  dem  Objecte,  zugewen- 
det ist,  während  der  gegen  das  Auge  gerichtete  Theil  das  Ocular  heisst 
Bei  den  Fernröhren  ist  z.  B.  das  Objectiv  eine  Convexliuse  oder  ein 
Hohlspiegel.  Bei  Messinstrumenten  mit  Dioptern  unterscheidet  man 
ebenso  Objectiv-  und  Oculardiopter.  Wegen  der  achromatischen, 
aplan  atisehen  und  dialy tischen  Objective  s.  Art.  Fern- 
rohr. III. 

Objectivdiopter  nennt  man  das  dem  zu  beobachtenden  Gegenstände 
zugewendete  Diopter,  8.  Art.  B  o  u  s  s  o  1  e  und  N  i  v  e  1 1  i  r  e  n. 

Objective  Farbe  ist  die  Farbe ,  welche  Körper  im  .Sonnenlichte 
zeigen,  also  die  sogenannte  natürliche.    S.  Art.  Farbe. 


Objectivglas,  {  9.  Art.  objectiv. 
Objectivlinse,  \ 


Objectivmikrometer,  das,  gehört  zu  den  dioptrischen  Mikrometern 
und  zwar  besteht  das  Wesentliche  desselben  darin ,  dass  durch  das  Ob- 
jectivglas des  Fernrohres  selbst  zwei  Bilder  von  demselben  Objecte  er- 
zeugt werden.    Vergl.  Art.  Mikrometer.  3. 

Oboe  oder  Hoboe,  die,  ist  ein  musikalisches  Blasinstrument, 
dessen  Ton  die  Diseantstimnu;  vertritt,  während  das  demselben  ver- 
wandte Fagott  (s.  d.  Art.)  dem  Tenor  oder  Bariton  näher  kommt. 
Die  gewöhnlich  aus  Buxbaumholze  gefertigte  Oboe  besteht  aus  dem 
Kopfstücke,  Mittelstüeke,  dem  Schalltrichter  —  ähnlich  der  Clarinette  — 
und  einem  Mundstücke,  dem  sogenannten  Rohre,  welches  aus  zwei  Rohr- 
blättchen  gebildet  wird,  die  vorn  in  zwei  schwach  gewölbte  breite  Platten 
auslaufen  und  unten  in  eine  kleine  messingene  Röhre  zusammengefügt 
sind.  Dies  Mundstück  liegt  in  der  Verlängerung  der  Axe  des  Instru- 
mentes ,  während  es  bei  dem  Fagott  an  einer  dünnen ,  gebogenen  mes- 
singenen Röhre  steckt.    Vergl.  Art.  Zungenpfeife. 

Observatorium  heisst  jede  zu  bestimmten  Beobachtungen  einge- 
richtete Räumlichkeit.  Man  hat  z.  B.  astronomische,  magnetische  etc. 
Observatorien.   Vergl.  z.  B.  Schluss  des  Art.  M a  g  n  e  t  o  m  e  t  e  r. 

Occidens ,  auch  F a v o n i ti s  uud  Zephyrus,  hiess  bei  den  alten 
Römern  der  Westwind. 
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Occident  oder  West  bedeutet  die  Gegend ,  in  welcher  die  Sonne 
und  die  Gestirne  überhaupt  untergehen. 

Ochsenauge  heisst  bei  dickem  Wetter  eine  Oeffnung  in  den  Wolken. 
Zeigt  sich  das  Ochsenauge  der  Sonne  gegenüber,  so  erscheint  es  in 
Regenbogenfarben  und  wird  dann  auch  Wettergalle  genannt ;  steht 
es  bei  der  Sonne,  so  ist  es  gewöhnlich  ein  Vorbote  von  schlechtem 
Wetter.  Oft  stellt  sich  nach  dem  Erscheinen  des  Ochsenauges  Wind  ein 
und  zwar  von  der  Gegend  her,  wo  sich  dasselbe  zeigte.  Auch  heisst  so 
eine  kleine  schwarze  Wolke,  welche  in  der  heissen  Zone  als  Vorbote 
eines  Sturmes  plötzlich  erscheint,  sich  schnell  bewegt  und  vergrössert. 
Je  heiterer  vorher  das  Wetter  war ,  desto  heftiger  ist  der  ausbrechende 
Sturm. 

Octant  oder  Spiegel- Octant  ist  ein  Instrument  zu  Höhen- 
messungen, namentlich  auf  See,  oder  überhaupt  ein  Winkelmesser.  Die 
Einrichtung  ist  die  des  Sextanten  (s.  d.  Art.),  aber  der  Limbus  umfasst 
nur  45°  oder  den  achten  Theil  eines  Kreises,  weshalb  das  Instrument 
auch  Octant  genannt  wird.  Da  durch  die  Drehung  des  einen  Spiegels 
bis  90°  geraessen  werden  kann ,  weshalb  der  Limbus  auch  in  90  halbe 
Grade  getheilt  wird ,  die  als  ganze  Grade  gezählt  werden ,  so  heisst  das 
Instrument  wohl  auch  S  p  i  e  g  e  1  -  Q  u  a  d  r  a  n  t. 

Octave  nennt  man  in  der  Musik  das  Intervall  zweier  Töne  =  1:2. 
Der  Ton ,  welchem  in  derselben  Zeit  doppelt  soviel  Schwingungen  zu- 
kommen als  einem  anderen,  ist  die  nächst  höhere  Octave  von  diesem.  S. 
Art.  Ton. 

Octavfl öte.  s.  Art.  Flöte. 

Ocular,  s.  Art.  Objectiv.  Wegen  des  orthoskopischen 
und  pankratischen  Oculars  vergl. Art.  P e r n r o h r.  I.    S.  32 1 . 

Oculardiopter  nennt  man  das  gegen  das  Auge  gerichtete  Diopter. 
8.  Art.  Boussole  und  Nivelliren. 

Ocular-Irradiation  im  Gegensatze  zur  Irradiation  bei  astronomi- 
echen Instrumenten,  8.  Art.  Irradiation. 

Ocularmikrometer ,  das,  gehört  zu  den  dioptrischen  Mikrometern, 
s.  Art.  Mikrometer.  3. 

Oeffnungszuckung,  s.  Art.  Schliessungszuckung. 

Oelkrug  der  Wittwe  zu  Zarpath  besteht,  wie  der  Vexir-  oder 
Zaubertrichter  aus  einem  doppelten  Trichter  zusammengesetzt  ist ,  ans 
einer  doppelten  Kanne.  An  der  Dille  führt  eineOeffnung  in  den  Zwischen- 
raum zwischen  beiden  Kannen  und  an  dem  Griffe  ist  eine  ebensolche 
zweite ,  mit  dem  Finger  verschliessbare.  Oeffnet  man  die  letztere  Oeff- 
nung, so  fliesst  Oel  aus  dem  Zwischenräume,  weil  die  Luft  zu  demselben 
Zutritt  erhält ;  schliesst  man  aber  dieselbe  Orffnung  mit  dem  Finger ,  so 
hört  das  Ausfliessen,  wie  bei  dem  Stechheber  und  Zaubertrichter  auf,  da 
der  Druck  der  Luft  abgehalten  wird. 

Oelmesser,  s.  Art.  Oleometer. 


Digitized  by  Google 


172 


Oenometer  —  Ofenheizung. 


Oenometer,  das,  oder  der  Weinmesser  soll  den  Alkoholgehalt  des 
Weines  bestimmen.  Das  von  E.  T abarid  erfundene  Oenometer  be- 
steht aus  einem  kleinen  Destillirapparat ,  aus  welchem  mittelst  einer 
Spirituslampe  der  Alkohol  des  Weines  verflüchtigt  wird.  Den  entstan- 
denen Verlust  ersetzt  man  durch  Wasser  und  mittelst  eines  feinen  Aräo- 
meters (s.  d.  Art.)  prüft  man  das  speeifische  Gewicht  vor  und  nach  der 
Operation. 

Oersted' s  Piezometor .  s.  Art.  Piezometer. 

Oersted' s  Versuch  über  Einwirkung  des  electrischen  Stromes  am' 
die  Stellung  einer  Magnetnadel ,  8.  Art.  Electrodynamik.  B. 

Ofenheizung  besteht  darin,  dass  das  Feuer  in  einem  eingeschlosse- 
nen oder  völlig  umgrenzten  Räume  sich  befindet,  durch  dessen  Wände 
die  durch  das  Feuer  denselben  mitgetheilte  Wärme  abgegeben  wird 
Unter  den  verschiedenen  Stubenöfen  zeichnen  sich  die  russi  sc  h  en  da- 
durch aus ,  dass  sie  dem  Zimmer  eine  möglichst  lange  andauernde  und 
möglichst  gleichmäßige  Erwärmuug  ertheilen,  was  bei  eisernen  Oefen 
nicht  zu  erreichen  ist.  Der  russische  Ofen  besteht  aus  dicken  Kacheln 
von  Lehm  oder  gebranntem  Thone ,  die  durch  eine  starke  Füllung  noch 
mehr  Körper  erhalten  und  so  ausgefüttert  werden ,  dass  sie  wohl  die 
Stärke  von  7  Zoll  und  mehr  bekommen.  In  dieser  mächtigen  Hülle  be- 
finden sich  verticale  Kanäle  zur  Leitung  der  erhitzten  Luft  und  des 
Rauches ,  deren  Anzahl  sich  nach  der  Grösse  des  Ofens  und  Zimmers 
richtet,  und  manchmal  von  4  und  6  bis  12  steigt;  ausserdem  hat  jeder 
Ofen  seine  eigene,  nur  6  bis  10  Zoll  weite  Schornsteinröhre,  der  letzte 
Kauchkanal  des  Ofens  geht  stets  von  oben  nach  unten  und  der  Ver- 
schluss des  letzten  Kanals  geschieht  durch  doppelte  eiserne  Deckel ,  die 
genau  in  einander  passen,  durch  die  sogenannte  Gusche  oder  W  i  u  8  c  h  k  e. 
Dieser  Ofen  ist  für  ein  Klima  mit  anhaltend  strengem  Winter  berechnet : 
in  anderen  Gegenden  hat  man  ihn  nachzuahmen  gesucht ,  und  da  hat 
sich  namentlich  der  von  Feil n er  in  Berlin  1801  angegebene  und  seit 
1817  noch  wesentlich  verbesserte  Ofen  empfohlen.  Ein  wesentlicher  Be- 
standtheil  dieses  Ofens  ist  ein  eiserner  Kasten  im  Innern ,  der  von  den 
Kacheln  auf  allen  Seiten  2  bis  3  Zoll  entfernt  bleibt ,  und  von  dessen 
Deckplatte  am  hinteren  Ende  ein  Rohr  in  die  Züge  führt.  Der  Kasten 
ist  der  Brennraum.  Der  obere  Theil  des  Ofens  ist  von  oben  nach  unten 
durch  eine  Scheidewand  getheilt ,  neben  welcher  horizontale  Züge  ver- 
laufen. Der  Zug  der  eineu  Seite  geht  in  den  nebenliegenden  über  und 
dieser  leitet  in  die  nächst  höhere  Zugreihe ,  von  der  aus  es  in  gleicher 
Weise  aufwärts  geht ,  so  dass  die  heisse  Luft  wohl  einen  Weg  von  25 
bis  30'  zurücklegt,  ehe  sie  das  Rauchrohr  erreicht  und  in  den  Schorn- 
stein tritt.  Ausserdem ,  dass  die  erwärmten  Kacheln  an  das  Zimmer 
Wärme  abgeben ,  wird  noch  dadurch  eine  Luftcirculation  bewirkt ,  das« 
unter  dem  Kasten  Luft  einströmen  und  durch  den  Kasten  erwärmt  au* 
einer  Oeffnung  in  das  Zimmer  eintreten  kann.    Ein  Uebelstaud  ist  die 
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Ablagerung  von  Flugasche  in  den  horizontalen  Zügen.  Die  im  nörd- 
lichen Deutschland  gebräuchlichen  sogenannten  Zug-  oder  Wind- 
Kachelöfen  sind  leichtere  russische  Oefen  mit  4  verticalen  Kanälen. 
Im  südlicheren  Deutschland  findet  man  meistens  eiserne  Stubenöfen  aus 
mehreren  Kasten  bestehend ,  von  denen  jeder  obere  in  die  Nuten  des 
unteren  passt.  Die  Räume  zwischen  den  einzelnen  Kasten  bleiben  offen 
und  befördern  die  Circulation.  Neben  diesen  eisernen  Oefen  findet  man 
auch  noch  kleinere,  sogenannte  Kanonenöfen  in  Gebrauch,  die  jedoch 
keine  lebhafte  Luftzufiihrung  gestatten.  —  Die  schwedischen  Oefen 
unterscheiden  sich  von  den  russischen  im  Wesentlichen  nur  dadurch, 
dass  sie  gewöhnlich  rund  sind  und  beinahe  bis  an  die  Decke  des  Zim- 
mers reichen.  Das  Innere  besteht  aus  5  verticalen  Kanälen.  Der 
mittelste  dient  als  Feuerraum,  führt  oben  in  zwei  absteigende  Kanäle 
und  diese  gehen  wieder  in  zwei  aufsteigenden  zu  dem  Rauchrohre, 
vor  welchem  sie  sich  vereinigen. 

Wegen  der  Heizung  überhaupt  vergl.  Art.  Heizung.  Hier  be- 
merken wir  nur ,  dass  man  eiserne  Oefen  vorzuziehen  hat ,  wenn  es  auf 
schnelle  und  nicht  andauernde  Erwärmung  ankommt ,  andernfalls  aber 
irdene ;  ausserdem  bemerken  wir  in  historischer  Hinsicht ,  dass  die  Ver- 
besserung der  Stubenöfen  bereits  1552  auf  dem  Reichstage  zu  Regens- 
burg zur  Berathung  kam  und  dass  seitdem  fortwährend  bis  auf  die 
neueste  Zeit  an  derselben  gearbeitet  worden  ist ,  wie  die  hermetischen 
Ofenthüren  beweisen. 

Ofenkamin,  s.  Art.  Kamin heizung. 

Ohm,  ein  Weinmass,  in  Preussen  =120  Quart. 

* 

Ohm'sches  Gesetz  heisst  das  von  G.  S.  Ohm  in  Erlangen  1827 
zuerst  ausgesprochene  Gesetz  über  die  Abhängigkeit  der  Stromstärke 
von  der  electromotorischen  Kraft  und.  dem  Leitungswiderstande.  (Vergl. 
Art.  Galvanismus.  A.  und  LeiterderElectricität.) 

Die  Stärke  des  galvanischen  Stromes  ist  von  der  Geschwindigkeit 
abhängig ,  mit  welcher  die  Ausgleichung  und  Wiederherstellung  der  ent- 
gegengesetzten electrischen  Zustände  eintritt.  Diese  Geschwindigkeit 
ist  wieder  abhängig  von  dem  Unterschiede  der  electrischen  Spannung 
der  erregenden  Elemente,  also  von  der  electromotorischen  Kraft,  und  von 
dem  Widerstande,  welchen  die  Electricität  bei  ihrer  Fortpflanzung  selbst 
durch  die  besten  Leiter  erfährt,  also  von  dem  Leitungswiderstande. 

Bezeichnet  man  die  Stromstärke  mit  S ,  die  electromotorische  Kraft  mit 

£ 

E  und  den  Leitungswiderstand  mit  R ,  so  drückt  die  Formel  S  = 

Ii 

erfahrungsgemä88  die  Abhängigkeit  der  Stromstärke  von  der  electromoto- 
rischen Kraft  und  dem  Leitungswiderstande  aus.  Die  Stromstärke  ver- 
hält sich  also  gerade  wie  die  electromotorische  Kraft  und  umgekehrt  wie 
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E  E 

der  Leitungswiderstand,  oder  S:  St  =  „  :  Dies  Gesetz  heisst  nun 
das  0 1»  m  'sehe. 

Zu  der  Verwerthung  dieses  Gesetzes  ist  noch  anzuführen ,  dass  der 
Widerstand  im  directen  Verhältnisse  mit  der  Länge  /,  und  im  umge- 
kehrten mit  dem  Querschnitte  q  und  dem  Leitungsvermögen  k  des 

Schliessungsdrahtes  steht,  dass  also  R  .  Rx  —     .  ■      l.    ist.  —  Zu 

e/k     qx  A*| 

der  experimentellen  Prüfung  bedient  man  sich  am  vortheilhaftesten  der 
Tangenteuboussole.  Dabei  ist  zu  beachten ,  dass  auch  die  Flüssigkeit 
in  der  Kette  Widerstand  leistet ,  und  dass  iu  der  Ohm  'sehen  Formel 
stets  der  gesammte  Widerstand  in  Rechnung  zu  bringen  ist.  Dieser 
Widerstand  lässt  sich  zurückführen  auf  den  Widerstand  eines  Drahtes 
vom  Querschnitte  1  und  dem  Leitungsvermögeu  1,  indem  man  die  Länge 
angiebt,  welche  derselbe  erhalten  müsste,  um  eiuen  Widerstand  zu  leisten, 
der  jenem  gleichkommt.  Die  Länge  dieses  Drahtes  nennt  man  die 
reducirte  Länge.  Wegen  der  Widerstandseinheit  s.  Art.  Lei- 
tungswiderstand. Unter  Einheit  der  Stromstärke  aber  versteht 
man  gewöhnlich  die  eines  Stromes,  der  in  1  Minute  1  Cubikraeter  Knall- 
gas von  0°  C.  und  760mm  Expansivkraft  liefert. 

Von  den  aus  dem  0  h  m  'sehen  Gesetze  sich  ergebenden  und  durch 
die  Erfahrung  bestätigten  Folgerungen  fuhren  wir  folgende  an  : 

1)  Ist  eine  electrische  Kette  aus  ungleichen  Elementen  zusammen- 
gesetzt ,  deren  electromotorische  Kräfte  E ,  Ex ,  E%  .  .  ,  und  respective 
reducirte  Widerstände  R  ,  R% ,  J?s  .  •  .  sind ;  so  ist  die  Stromstärke  5 
bei  einem  Schliessungsdrahte  von  der  reducirten  Länge  / 

S  _  ^  +       +       +  '_' 
~  R  +  Rx  +  R2  +  .  .  +/' 
und  sind  die  Widerstände  und  die  electromotori sehen  Kräfte  aller  Ele- 

nE 

mente  gleich ,  so  wird  S  =    „  ,    .  • 

nR  / 

2)  Will  man  aus  der  doppelten  Anzahl  unter  sich  gleicher  Ele- 
mente die  doppelte  Stromstärke  gewinnen ,  so  reicht  es  nicht  aus ,  die 
Anzahl  der  Elemente  zu  verdoppeln ,  sondern  es  muss  auch  der  wirk- 
same Theil  der  Flächen  jedes  Elementes  verdoppelt  werden.  —  Denn  soll 

2  nE  2  nE  n 

— H  .  =  rr  ,  werden,  so  muss  x  .  2R  =  nR,  folglich  *  =  — 
.r.2n-f-/      nR  +  l  2 

sein ,  d.  h.  es  muss  in  jedem  einzelnen  Elemente  der  Widerstand  auf  die 

Hälfte  gebracht  werden ,  und  dies  geschieht  eben  dadurch ,  dass  man 

den  wirksamen  Theil  der  Flächen  jedes  Elementes  verdoppelt. 

3)  Wenn  der  Widerstand  im  Schliessungsbogen  im  Vergleiche  mit 
dem  Widerstande  in  den  Elementen  recht  gross  ist,  so  bewirkt  die  Ver- 
mehrung der  Anzahl  der  Elemente  einer  aus  unter  sich  gleichen  Ele- 
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menten  zusammengesetzten  Kette  eine  grossere  Stromstärke.  —  Denn  in 

*  nE 

diesem  Falle  kann  in  S  =  — ^  - — r  der  Widerstand  nR  areeren  /  ver- 

R/f  / 

nE 

nachlässigt  weiden,  und  man  erhält  S  =  —r-t   während  ein  einziges 

£ 

Element  nur  S  —  —  geben  würde.  —  Es  findet  dies  Anwendung  bei 

sehr  langem  und  dünnem  Drahte ,  z.  B.  bei  Telegrapheuleitungen ,  oder 
wenn  Flüssigkeiten  in  den  Schliessungsdraht  eingeschaltet  sind ,  z.  B. 
bei  chemischen  und  physiologischen  Versuchen. 

4 )  Wenn  der  Widerstand  im  Schliessungsbogen  im  Vergleiche  mit 
dem  Widerstände  in  den  Elementen  sehr  klein  ist ,  so  dass  dieser  ver- 
nachlässigt werden  kann ,  so  wird  nicht  durch  Vermehrung  der  Anzahl 
der  Elemente ,  sondern  durch  Vergrößerung  der  wirksamen  Fläche  der 
einzelnen  Elemente  einer  aus  unter  sich  gleichen  Elementen  zusammen- 
gesetzten Kette  eine  grössere  Stromstärke  erzielt.  —  Denn  vergrößert 
man  die  wirksame  Fläche  eines  Elementes  um  das  »fache,  so  wird 

3  =    l  ri      ,  =    r,  — r>  und  mau  erhalt  o  =  — «— ,  wenn  man 
ß  4-  /        /f  4-  nl  Ii 

nl  gegen  R  vernachlässigt ,  während  bei  einem  Elemente  mit  ungeän- 

derter  wirksamer  Fläche  S  =       sein  würde.  *  Lässt  man  die  wirk- 

ii 

same  Fläche  ungeändert,  vermehrt  aber  die  Anzahl  der  Elemente  um 

nE 

das  //fache,  so  würde  S  =  ,-  und  also  bei  Vernachlässigung 

nR  -f-  / 

E 

von  /  gegen  nR  die  Stromstärke  S '  =  ,  wie  bei  einem  einzigen  Ele- 
mente. Die  Vermehrung  der  Elemente  nützt  also  nichts,  wohl  aber  die 
Vergrösserung  der  wirksamen  Fläche.  —  Anwendung  hiervon  macht 
man  bei  kurzen  Leitungen,  z.  B.  bei  den  Localbatterien  der  Telegraphen- 
stationen, bei  Gltihversuchen  mit  kurzen  dicken  Drähten. 

5)  Will  man  mit  einer  bestimmten  Anzahl  von  Elementen  für  einen 
gegebenen  Widerstand  im  Schliessungsbogen  die  möglichst  grösste  Strom? 
stärke  erzielen ,  so  mnss  man  sie  so  combiniren ,  dass  der  gesammte 
Widerstand  der  Elemente  dem  Widerstande  in  dem  Schliessungsbogen 

nE 

(deich  ist.  —  Denn  für  »gleiche  Elemente  ist  nach  1)  o  =  n  -j. 
°  °  nn  / 

Würde  man  von  den  n  Elementen  je  zwei  zu  einem  combiniren,  so  würde 

wejjen  der  Hälfte  der  Elemente  der  Widerstand  in  denselben  schon  auf 

die  Hälfte  herabgehen ,  aber  da  jedes  combinirte  Element  eine  doppelt 

so  grosse  wirksame  Fläche  bietet ,  als  ein  einfaches ,  so  wird  dadurch 
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derselbe  Wideretand  nochmals  um  die  Hälfte  verringert ,  folglich  wird, 
wenn  man  x Elemente  zu  einem  verbindet,  der  Wideretand  .r*nial 
schwächer.   Combinirt  man  nun  wirklich  je  x  Elemente  der  gegebenen 

\E  nE 

n  Elemente  zu  einem,  so  wird —  =  *  '        ~m       Wäre  nun 

+  /        xR  +  xl. 

nE 

71 R  =  /  gewesen,  so  würde  jetzt  Sx  =~i    _|_  »  y  Der  kleinste  Wrertli 

von  ./•  ist  aber  2 ,  folglich  ist  x      -  jedenfalls  grösser  als  2  ;  folglich 

muss  stets  kleiner  sein  als  S ;  folglich  hat  5  und  mithin  auch  jede 
Combination  den  grössten  Werth ,  wenn  der  Widerstand  der  Element? 
dem  im  Schliessungsbogen  gleich  ist. 

6)  Sind  n  gleiche  Elemente,  von  denen  jedes  den  Widerstand  r 
bietet ,  gegeben ,  und  will  man  für  einen  Wideretand  /  im  Schliessungs- 
bogen bestimmen,  wie  viel  Elemente  x  man  am  vorteilhaftesten  zu 


einem  Elemente  zu  verbinden  hat ,  so  findet  mau  x  —  \j  — — .  —  Dens 

n 

combinirt  man  z  Elemente  zu  einem ,  so  ist  z  =  -  ;    der  Widerstand 

x 

r  r 
einer  Combination  ist  —  und  aller  Combinationen  -  x.    Ist  nun  /  = 

/•  ,  A      ,   .      r  A    f  1  fn .  i 

-  x ,  so  ist  auch  /  =    x*  also  x  =  /  — . 
z  n  \  r 

7)  Schliesst  man  eine  Kette  unmittelbar  durch  eine  Tangenten 

boussole  und  dann  durch  einen  Draht  von  der  Länge  /,  so  erhält  mai 

die  electromotorische  Kraft ,  wenn  im  ersten  Falle  die  Ablenkung  de 

__  ,  .        .  .  „       tgsa.tgsß   .       sinn  .  sin ß 

Nadel«  und  im  zweiten ß war,  h  =  a  «=    •  ^  ' 

tgsa — tgsß         stn(a  —  ß) 

—  D*dti  setzt  man  die  reducirte  Länge  des  Widerstandes  der  Kett 
=  r  und  bezogen  auf  die  Drahtsorte  des  im  zweiten  Falle  verwendete 

E  ,  E 

Schliessung8drahtes,  so  ist  r  =   und  /•  -f-  /  =  ,  also  /  = 

tgs  «  tgs  ß 

E  E 

—  —   ,  woraus  der  angegebene  Werth  fiir  E  folgt. 

tgs  ß       tgs  a 

8)  Durch  die  beiden  unter  7)  angegebenen  Beobachtungen  kan 
man  den  Widerstand  r  der  Kette  ermitteln.  —  Es  ist  nämlich  r :  r 


a  /.,,...,  tgs  ß       ,       cosa  .  sm  ß 

=  tgsß  :  tqsa\  fo  glich   st  r  =        J  — — J  =  — — —  f-  i 

J  r     u     1      ö  tgsa— tgsß  sin(a-ß) 

Ohr  des  Dionysius ,  das ,  gehört  zu  den  FlUstergallerien  (s.  > 
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Art.)-  E9  war  dies  ein  Gefängniss  in  den  Steinbrüchen  bei  Syrakus 
mit  der  den  Flüstergallerien  eigenen  akustischen  Wirkungsweise. 

Ohr  des  Menschen ,  das ,  besteht  aus  drei  Abteilungen :  aus 
einer  äusseren,  mittleren  und  inneren.  Zu  der  äusseren  Abtheilung  ge- 
hört die  Ohrmuschel,  der  Gehörgang  und  das  Trommel-  oder 
Paukenfell.  Die  mittlere  Abtheilung  begreift  die  Trommel-  oder 
Paukenhöhle,  die  Eustachische  Röhre  und  die  Gehör- 
knöchelchen: den  Hammer,  den  A  m  b  o  s  mit  dem  Linsenbein- 
chen  und  den  Steigbügel.  Die  innere  Abtheilung  bildet  das 
Labyrinth,  welches  aus  dem  V  o  r  h  o  f  e ,  den  drei  halbzirkel- 
förmigen  Bogengängen  und  der  Schnecke  besteht. 

Die  Ohrmuschel  ist  der  aussen  am  Schläfenbeine  anhaftende, 
einer  Muschel  ähnliche ,  knorpelige  Theil ,  in  welchem  der  Gehörgang 
beginnt. 

Der  Gehörgang,  welcher  nach  innen  bis  zum  Trommelfelle 
führt ,  besteht  aus  einer  knorpeligen ,  nach  aussenhin  liegenden  Hälfte 
und  aus  einer  inneren,  im  Schläfenbeine  befindlichen  knöchernen.  Beide 
sind  durch  Zellgewebe  mit  einander  verbunden  und  mit  einer  Fortsetzung 
der  Haut  der  Ohrmuschel  überkleidet ,  welche  die  Ohrenschmalzdrüsen 
enthält. 

Das  Trommelfell,  welches  den  Gehörgang  verschliesst ,  ist 
eine  dünne ,  faserige ,  elliptisch  herzförmige ,  nach  innen  gewölbte  Haut, 
die  auf  der  inneren  Seite  von  einer  zarten  Schleimhaut  bedeckt  ist.  Sie 
ist  in  einem  kreisförmigen  Falze  am  Ende  des  Gehörganges  ausge- 
spannt. 

Die  Trommel-  oder  Paukenhöhle  liegt  im  Schuppen-  und 
Felsentheile  des  Schläfenbeins  unmittelbar  hinter  dem  Trommelfelle. 
Sie  bildet  einen  im  Allgemeinen  sphärischen  Raum.  Von  dem  vorderen 
und  tiefer  gelegenen  Theile  aus  führt  die  Eustachische  Röhre 
oder  Ohrtrompete  in  die  Rachenhöhle ,  wo  dieselbe  hinter  den  inne- 
ren Nasenöffnungen  über  dem  Gaumensegel  mündet.  Im  oberen  Theile 
der  Trommelhöhle  liegt  das  ovale  oder  Vorhofs-Fenster,  eine 
mit  einem  zarten  Häutchen  überzogene  Oeffhung ,  und  weiter  nach  unteu 
befindet  sich  das  ebenfalls  mit  einem  zarten  Häutchen  versehene  runde 
F  e  n  8 1  e  r ,  welches  mit  der  Schnecke  in  Verbindung  steht. 

Von  den  Gehörknöchelchen  liegt  zunächst  am  Trommelfelle  der 
keulenförmige  Hammer.  Dieser  berührt  mit  seinem  langen  Fortsatze 
oder  Stiele  das  Centrum  des  Trommelfelles ;  ist  mit  einem  kurzen,  dicke- 
ren Fortsatze,  der  gerade  nach  vorn  über  dem  Rande  des  Trommelfelles 
hin  liegt,  an  der  Knochenwand  der  Trommelhöhle  angeheftet;  be- 
rührt das  Trommelfell  nochmals  mit  einem  kürzeren  Fortsatze  in  der 
Nähe  des  oberen  Ansatzrandes ,  und  steht  mit  seinem  Kopfe ,  der  den 
oberen  Rand  des  Trommelfelles  überragt ,  durch  ein  Gelenk  mit  dem 
zweiten  Knochen,  dem  A  m  b  o  s ,  in  Verbindung.  —  Der  A  m  b  o  s  gleicht 
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einem  zwei  wurzeligen  Backenzahne.  Er  ist  mit  seinem  kurzen  Fort 
satze  an  der  hinteren  Wand  der  Trommelhöhle  angestützt,  geht  mit  dem 
längeren  Fortsatze  dem  Stiele  des  Hammers  parallel  nach  unten  und 
tritt  an  dem  Ende  desselben  mittelst  eines  Gelenkes  mit  dem  Steig- 
bügel in  Verbindung.  An  dem  langen  Fortsatze  befindet  sich  noch  al> 
Knochen  vorsprang  das  sogenannte  Linsenbeinchen.  —  Der  Steig- 
bügel, der  seinen  Namen  seiner  Gestalt  wegen  vollständig  verdient 
besteht  aus  dem  Köpfchen,  zwei  Schenkeln  und  dem  Fusstritte.  Durch 
das  Köpfchen  ist  er  mit  dem  A  m  b  o  s  verbunden ;  der  Fnsstritt  ruht 
auf  dem  ovalen  Fenster.  —  Am  Halse  des  Hammers  ist  ein  Muskel,  der 
Spanner  des  Trommelfelles;  an  dem  Ende  des  langen  Fort- 
satzes des  Hammers  befindet  sich  ein  zweiter  Muskel,  derErsch  laffer 
des  Trommelfelles  und  am  Kopfe  des  Steigbügels  ist  der  Steig- 
bügelmuskel  befestigt. 

In  dem  Felsentheile  des  Schläfenbeines  liegt  die  innere  Ohrabthei- 
lung, das  Labyrinth.  Den  mittleren  Theil  nimmt  der  V  o  r  h  o  f  ein: 
nach  hinten  liegen  die  Bogengänge  und  nach  vorn  die  Schnecke. 
Der  Vorhof  ist  eine  kleine  eiförmige  Höhle,  welche  sowohl  mit  d« 
Bogengängen  als  der  Schnecke  communicirt  und  durch  das  ovale  Fenster 
mit  der  Trommelhöhle  in  Verbindung  steht.  —  Aus  der  hinteren  Hälft* 
des  Vorhofes  kommen  drei  enge,  kreisförmig  gebogene  Gänge,  die 
Bogengänge  oder  halbzirkelförmigen  Kanäle,  deren  Ebe- 
nen nahezu  rechte  Winkel  bilden;  zwei  von  ihnen  sind  lothrecht,  der 
andere  wagerecht  gestellt.  Diese  Bogengänge  kehren  mit  zwei  Oeff- 
niingen  in  den  Vorhof  zurück,  indem  die  inneren  Enden  der  beiden  loth- 
rechten  Gänge  sich  vorher  unter  einander  vereinigen.  Jeder  dieser 
Bogengänge  hat  an  einem  seiner  Enden  eine  blasenartige  Anseh wel- 
lung ,  A  m  p  u  1 1  e.  An  den  lothrechten  Gängen  findet  sich  die  Blase  an 
den  nicht  verbundenen  Enden.  Der  wagerechte  Gang  hat  sie  an  seinem 
vorderen  Ende.  Vorhof  und  Bogengänge  enthalten  im  Innern  äusseret 
feine  weiche,  röhrenförmige  Häute  von  der  Gestalt  der  knöchernen 
Höhlen ,  aber  enger  als  diese ,  so  dass  zwischen  ihnen  und  den  Knochen 
ein  Ireier  Kaum  bleibt  und  also  in  jedem  knöchernen  Bogengänge  Doch 
ein  sehr  enger,  mit  einer  Blase  versehener  häutiger  Bogengang  liegt. 
I  >iesc  Köhren  öffnen  sich  in  einen  länglichen  Sack ,  den  sogenannteu 
gemeinschaftlichen  Sack,  welcher  in  dem  eiförmigen  Grüb- 
chen liegt ,  das  nebst  dem  halbkreisförmigen  Grübchen 
im  Vorhofe  sich  befindet.  In  dem  letzteren  Grübchen  ist  ein 
kleinerer  rundlicher  Sack ,  der  mit  dem  gemeinschaftlichen  Sacke  zu- 
sammen hängt.  Der  Raum  zwischen  dem  häutigen  und  knöchernen 
Labyrinth,  sowie  auch  die  Säcke  werden  von  einer  hellen  eiweisshaltigen 
Flüssigkeit,  dem  Laby rinth wasser,  erfüllt,  und  die  in  den  Säck- 
chen befindliche  enthält  Anhäufungen  von  sehr  kleinen ,  durch  ein  zähes 
Mittel  miteinander  verbundenen  Kalkkrystallen ,  die  man  die  Gehör- 
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steinchen  oder  den  Gehörs  and  nennt.  —  Die  Schnecke  sieht 
einem  Sehneckeuhause  ähnlich ,  besteht  aus  einem  allmälig  enger  wer- 
denden Gange,  welcher  sich  2l/2  Mal  um  eine  sehr  kurze  wagerechte 
Axe,  die  Spindel,  in  die  Höhe  windet.  Eine  im  Innern  des  Kanals 
befindliche  Scheidewand,  das  S p i ra  1  b  1  a 1 1 ,  windet  sich  mit  um  die 
Spindel  und  theilt  ihn  in  zwei  Gänge  oder  Treppen,  eine  innere 
und  äussere.  Der  Theil  des  Spiralblattes ,  welcher  der  Spindel  am 
nächsten  liegt,  ist  knöchern,  der  andere  häutig.  Es  geht  das  Spiralblatt 
nicht  ganz  bis  zu  dem  Ende  des  Kanals,  sondern  läuft  iu  ein  freies, 
hakenförmig  umgebogenes  Ende  aus,  wo  die  beiden  Treppen,  nicht  weit 
von  der  Spitze  der  Schnecke ,  durch  eine  kleine  Oeffnung  mit-  einander 
verbunden  sind.  Die  innere  oder  untere  Treppe  steht  durch  das  runde 
Fenster  mit  der  Trommelhöhle  in  Verbindung ,  während  die  obere  sich 
in  den  vorderen  unteren  Theil  des  Vorhofs  öffnet. 

Die  bereits  erwähnten  Grübchen  im  Vorhofe  liegen  dem  Nerven- 
gange gegenüber,  welcher  die  Gehör-  und  Antlitznerven  gemeinschaft- 
lich führt,  und  sind  von  demselben  durch  eine  dünne  und  von  zahlreichen 
kleinen  Löchern  durchbohrte  Scheidewand  getrennt.  Der  Gehörnerv 
geht  durch  die  kleinen  Löcher  in  den  Vorhof  und  zu  deu  Bogengängen, 
wo  er  sich  auf  den  dort  befindlichen  Häuten  vertheilt.  Ausserdem  dringt 
ein  Hauptzweig  des  Nerveu  durch  eine  durchlöcherte  Platte  an  der 
Grundfläche  der  Schneckenspindel.  Diese  Spindel  liegt  nämlich  wage- 
recht in  die  Quere,  fängt  von  dem  Orte  des  gemeinschaftlichen  Nerven- 
ganges mit  einer  hohlen  Platte  an ,  welche  von  zahlreichen  kleinen 
Löchern ,  den  Eingängen  feiner  knöcherner ,  bis  in  die  Spitze  sich  er- 
streckender und  an  dem  Spiralblatte  ausmündender  Röhren  durchbohrt 
ist ,  und  geht  in  der  letzten  Windung  der  Schnecke  in  ein  dünnes 
Knochenblättchen  aus.  Der  Gehörnerv  geht  nun  durch  die  Röhrchen 
und  breitet  sich  auf  dem  Spiralblatte  aus.  Die  feinen  Nervenfasern 
liegen  dicht  neben  einander  und  tragen  auf  ihrer  Oberfläche  je  drei  fein- 
gestielte, den  Nervenzellen  ähnliche  Körperchen.  Vor  der  Mitte  des  häutigen 
Spiralblattes  erscheinen  sie  mit  abgestumpften  oder  zweizackigen  Enden. 

Der  Gehörnerv  wird  durch  mechanische  Einwirkungen  auf  das 
Gehörorgan  erregt  und  der  hieraus  resultirende  Reizzustand  giebt  zur 
Empfindung  des  Schalles  Veranlassung.  Vergl.  hierüber  Art.  Hören 
und  wegen  der  verschiedenen  Schallempfindungen  Art.  Schall  und  Ton. 

Oleometer ,  das  oder  der  0  e  1  m  e  8  s  e  r  ist  ein  Aräometer  (8.  d. 
Art.)  zur  Prüfung  der  Reinheit  des  Oeles.  Lau  rot  in  Ronen  hat  einen 
solchen  Apparat  angegeben  ,  der  sich  darauf  gründet ,  dass  die  Oele  bei 
100°  C  sehr  verschiedene  speeifische  Gewichte  haben. 

Oligochronometer ,  das,  heisst  ein  von  del  Negro  (1831)  an- 
gegebenes Instrument  zur  Messung  kleiner  Zeittheile. 

Ombrometer,  das, 

Ombrometrograph.  der, 


s.  Art.  Regenmesser. 
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Opalisiren  nennt  man  einen  Farbenweehsel ,  der  bei  einigen  Mine- 
ralien ,  z.  B.  bei  dem  edlen  Opale ,  auftritt ,  wenn  man  sie  in  verschie- 
denen unbestimmten  Richtungen  ansieht.  Hauy  sucht  den  Grund  in 
unzähligen  kleinen  Rissen ;  B  e  u  d  a  n  t  ist  der  Ansicht ,  dass  im  Inner» 
des  Minerals  kleine  Räume,  angefüllt  mit  einem  Fludium,  wahrscheinlich 
Wasser,  seien,  so  dass  das  Licht  auf  verschiedene  Weise  zerstreut  werd*. 
Vergh  Art.  Farbenspiel. 

Opernglas      \  nennt  man  ein  kleines,  gewöhnlich  binoculare« 

Operngucker  (  holländisches  Fernrohr  oder  Perspectiv.  Vergl 
Art.  Fernrohr.  Bisweilen  verlängert  man  das  Rohr  über  das  Objee- 
tivglas  hinaus,  bringt  seitwärts  eine  Oeffnung  und  dieser  gegenüber  einer 
ebenen  Spiegel  an ,  der  um  4  5°  gegen  die  Axe  des  Instrumentes  gestellt 
ist.  Man  kann  dann  seitwärts  Liegendes  beobachten ,  während  es  den 
Ansohein  hat,  als  ob  mau  nach  der  Bühne  hin  blicke. 

Ophthalmometer,  das.  heisst  ein  Instrument  zum  Mossen  dr* 
ganzen  Auges  und  seiner  Theile.  Petit  construirte  ein  solches  Instro 
ment,  welches  aus  einer  genau  eingetheilten  kupfernen  Stange  und  einerr 
Schieber  mit  Nonius  bestand.  Neuerdings  hat  Helm  hol  tz  ein  Oph- 
thalmometer ausgeführt,  welches  sich  darauf  gründet,  dass  Lichtstrahlen 
welche  schräg  auf  eine  Glasplatte  fallen ,  die  durch  parallele  Ebenen  be- 
grenzt ist,  parallel  zu  ihrer  früheren  Richtung,  aber  seitwärts  geschoben, 
auf  der  Rückseite  heraustreten.  Vergl.  Art.  Helm  hol  tz,  pbysiolo?. 
Optik.  1852. 

Opposition  oder  Gegenschein,  s.  Art.  C o n j u n c t i  o n. 

Opsiometer,  das,  heisst  ein  von  C.  J.  Lehot  (1829)  erfundenem 
Instrument  zur  Bestimmung  der  Grenzen  des  deutlichen  Sehens  bei  ver- 
schiedenen Augen.  Das  Wesentliche  ist  ein  horizontaler  weisser  Seiden- 
faden. Ein  Auge ,  welches  den  Faden  entlang  sieht ,  erblickt  diesen  in 
zu  grosser  Nähe  doppelt  oder  kegelförmig  verdickt,  dann  einfach  und 
im  weiteren  Abstände  wieder  doppelt.  Die  Stelle,  an  welcher  der  Faden 
zuerst  einfach  erscheint,  giebt  die  kleinste  und  die,  an  welcher  er  wieder 
doppelt  zu  werden  beginnt,  die  grösste  Entfernung  des  deutlichen  Sehern 
fiir  das  betreffende  Auge. 

Optik  bedeutet  eigentlich  die  Lehre  vom  Sehen ;  da  aber  das- 
jenige ,  was  als  Vermittler  zwischen  dem  Auge  und  dem  wahrgenomme- 
nen Körper  sich  geltend  macht ,  Licht  genannt  wird ,  so  versteht  man 
unter  Optik  die  Lehre  von  Allem,  was  durch  das  Licht  beding  wini, 
also  säramtliehe  auf  das  Licht  bezügliche  Wissenschaften.  Indessen 
wird  Optik  auch  noch  in  einem  engeren  Sinne  gebraucht ,  nämlich  ab 
um-  den  gewissermassen  einleitenden  Theil  in  sämmtliche  optisch 
Wissenschaften  bezeichnend ,  welcher  die  Lehren  von  dem  geradlinig»  d 
Fortgange  des  Lichtes  enthält.  Das  Nähere  über  die  Optik  in  diesem  enge- 
ren Sinne  enthält  Art.  Licht.  B.  An  dieser  Stelle  ist  nur  noch  zu  erwäi  - 
uen,  was  die  Optik  im  weiteren  Sinne  umfassen  würde:  1)  die  Optik 
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im  engeren  Sinne,  d.  h.  die  Lehre  von  den  Hauptgesetzen,  nach 
welchen  sich  das  Licht  geradlinig  verbreitet  und  fortpflanzt ,  wozu  die 
Untersuchung  von  der  Intensität  des  Lichtes  oder  die  Photometrie, 
die  Bestimmung  der  Geschwindigkeit  des  Lichtes ,  die  Lehre  von 
der  Perspective,  desgleichen  die  vom  Schatten  gehört;  2)  die 
Reflexion  des  Lichtes  oder  die  K a t o p t r i k ;  3)  die  Refraction 
des  Lichtes  oder  die  D  i  o  p  t  r  i  k ;  4 )  die  Untersuchung  des  farbigen  Lichtes 
oder  die  Chroraatik;  5)  die  Interferenz  und  Inflexion  des 
Lichtes;  6)  die  doppelte  Brechung  und  Polarisation  des 
Lichtes;  7)  das  Sehen  und  die  optischen  Instrumente.  — 
Ueber  diese  einzelnen  Abschnitte  sind  die  betreffenden  Artikel  nach- 
zusehen. 

Optisch,  z.  B.  Centrum ,  Kammer  oder  Camera  etc.  8.  in  den  be- 
treffenden Artikeln. 

Optometer ,  das ,  heisst  ein  Instrument  zur  Bestimmung  der  deut- 
lichen Sehweite  oder  des  Nähepunktes  und  Fempuuktes  eines  Auges. 
Es  gehört  hierher  das  Opsiometer  (s.  d.  Art.).    Einige  Optometer 
gründen  sich  auf  den  Schein  er'schen  Versuch  (s.  d.  Art.),  z.  B.  das 
Stampfer  'sehe.    Nach  F  r  i  c  k  erhält  man  dies  am  einfachsten, 
wenn  man  sich  zwei  viereckige  hölzerne,  1 5  Zoll  lange  Röhren  machen 
lässt,  von  denen  die  eine  in  der  anderen  leicht  verschoben  werden  kann, 
aber  doch  gut  eingepasst  ist.    Die  weitere  bekommt  etwa  einen  Zoll 
Seite  und  die  engere  wird  ihrer  ganzen  Länge  nach  in  Zolle  und  Linien 
getheilt.   Die  weitere  Röhre  ist  an  dem  einen  Ende  mit  einem  Stückchen 
Glas  geschlossen ,  auf  welches  man  ein  Stanniolblätlchen  geklebt  hat,  in 
welches  zwei  1  2  Zoll  hohe  und  1  s  Linie  breite  Spalten  geschnitten  sind, 
die  Y5  Linie  von  einander  entfernt  sind.    Das  eingesteckte  Ende  der 
engen  Röhre  wird  ebenfalls  durch  ein  mit  Stanniol  überklebtes  Glas  ge- 
schlossen ,  welches  jedoch  nur  eine  Spalte  erhält.  Das  andere  Ende  der 
engen  Röhre  verschliesst  man  durch  ein  fein  matt  geschliffenes  Glas  oder 
durch  ein  Stückchen  Strohpapier.    Wenn  die  engere  Röhre  so  weit  als 
möglich  eingeschoben  ist,  mnss  der  Nullpunkt  ihrer  Theilnng  noch  so 
weit  Uber  die  weitere  Röhre  hervorstehen,  als  dann  die  Spalte  auf  ihrem 
Glase  von  den  beiden  Spalten  des  Glases  der  weiten  Röhre  absteht. 
Hält  man  nun  die  beiden  Röhren  gegen  das  Tageslicht  und  das  mit 
Glas  geschlossene  Ende  der  weiten  Röhre  dicht  vor  das  Auge  und  ver- 
schiebt die  engere ,  bis  man  ihre  Spalte  durch  die  beiden  Spalten  nur 
einfach  sieht,  so  giebt  die  Theilung  auf  der  engen  Röhre  den  Nähepunkt 
ftir  dies  Auge  an ;  schiebt  man  dann  weiter ,  bis  die  Spalte  wieder  dop- 
pelt erscheint,  so  giebt  die  Theilung  den  Fernpunkt  an.    Das  Mittel  aus 
beiden  Entfernungen  ist  die  Entfernung  des  deutlichen  Sehens.  —  Schon 
Porter  field  und  Th.  Young  haben  den  Schein  er 'sehen  Versuch 
zu  Optometern  benutzt. 
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Die  den  Brillennuinmcrn  entsprechenden  Sehweiten  giebt  folgende 
Tabelle: 


Nuraiuer. 
Coniav. 

.Sehweite. 

A  1  1 1  1  (  . 

Nummer. 

V  OIK  <1V. 

Sehweite. 

! 
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20 
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24 
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6 
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22 
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26 
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7 
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24 
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28 
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8 
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26 
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30 
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9 

4,23 

28 

6,22 

12 
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32 
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10 
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30 

6,31 

13 
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34 

10.46 

1  1 

4,63 

32 

6,40 

14 

18,66 

36 
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12 

4.80 

34 
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15 

17,14 

38 

10,13 

13 

4.95 

36 

6,54 

16 

16,00 

40 

10,00 

14 

5.09 

38 

6,61 

17 

15,11 

15 

5.22 

40 

6.66 

Nach  Helm  hol  tz  braucht  man  nur  durch  eine  feine  Oeflnung 
nach  einer  Lichtquelle  oder  überhaupt  nach  einer  hellen  Stelle  hinzusehen, 
so  dnss  durch  dieselbe  ein  Lichtbündel  in  das  Auge  dringen  kann.  Ist 
das  Auge  richtig  eingestellt  und  schiebt  man  von  der  Seite  her  vor  die 
Pupille  einen  Schirm,  so  verdunkelt  sich  die  Figur  beim  Einschieben 
entweder  in  allen  Theilen  gleichmässig  oder  unregelmUssig  von  ver- 
schiedenen Seiten  zugleich ;  steht  aber  das  Auge  nicht  richtig  ein ,  so 
verdunkelt  sich  nur  ein  Theil  der  Lichtfigur  und  zwar  von  derselben 
Seite  her,  von  welcher  man  den  Schirm  einschiebt,  wenn  die  Entfernung 
zu  gross,  oder  von  der  entgegengesetzten,  wenn  dieselbe  zu  klein  war. 

Neuerdings  (18G3)  hat  A.  Burow  ein  Optometer  empfohlen, 
welches  aus  einer  Köhre  besteht,  in  welche  eine  achromatische  Linse  von 
etwa  4"  Brennweite  eingesetzt  ist,  und  in  welcher  man  mittelst  Zahn- 
stange und  Trieb  ein  durch  die  Linse  zu  betrachtendes ,  mit  zerstreutein 
Lichte  beleuchtetes  Object  (Druckschrift)  verschieben  kann.  Die  Grösse 
der  Verschiebung  lässt  sich  auf  einer  Theilung  ablesen  und  dann  die 
Sehweite  berechnen ,  wenn  man  die  Stellung  des  Objeetes  ermittelt  hat, 
bei  welcher  die  Accommodation  unmöglich  wird. 

Orcan  heisst  der  heftigste  Grad  des  Sturmes ,  welcher  Bäume  ent- 
wurzelt ,  Häuser  umwirft  und  das  Meer  in  fürchterliche  Bewegung  ver- 
setzt.   S.  Art.  Sturm. 

Ordinärer  Strahl  heisst  bei  der  doppelten  Strahlenbrechung  der 
Lichtstrahl,  welcher  den  Gesetzen  der  einfachen  Brechung  folgt;  den 
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Gegensatz  bildet  der  extraordinäre  Strahl.  Vergl.  Art.  Brechung. 
A.  IL 

Orgel ,  die ,  das  bekannte  grossartige  Instrument ,  hat  ihren  Aus- 
gangspunkt wohl  in  der  seit  den  ältesten  Zeiten  bekannten  Pan  -  oder 
Papageno-Flöte  und  in  der  Sackpfeife.  Schon  150  v.  Chr.  construirte 
C  t  e  s  i  b  i  u  8  eine  Wasserorgel.  P  i  p  i  n  erhielt  (753)  eine  Orgel  von 
dem  byzantinischen  Kaiser  Constantinus  Kopronymus;  Carl 
d.  Gr.  erhielt  eine  ebenfalls  dorther  und  Ludwig  der  Fromme  Hess 
826  eine  in  Aachen  bauen.  Dies  waren  tragbare  Wasserorgeln.  Die 
jetzigen  Windorgeln  kommen  in  Deutschland  zuerst  im  13.  Jahrhunderte 
vor  und  waren  nur  von  geringem  Umfange.  Das  Pedal  hat  1480 
Bernhard,  ein  Deutscher  und  Organist  in  Venedig,  angebracht.  Zu 
den  grössteu  Orgeln  gehört  die  in  der  Peterekirche  zu  Rom  von  100" 
Stimmen ,  die  in  der  Nicolaikirche  zu  Hamburg  von  7 1  Stimmen  und 
einem  32fUssigen  Principal,  die  zu  Görlitz  mit  57  Stimmen,  gebaut  von 
K ugen  Casparini. 

Orgeln ,  geologische  oder  E r d p f e i f e u ,  8.  Art.  Geologi- 
sche Orgeln. 

Orgelpfeifen,  die,  zerfallen  in  zwei  Klassen,  die  Labialpfeifen  und 
die  Zungenpl'eifen.  In  den  ersteren  ist  der  Ton  nur  von  der  schwingen- 
den Luftsäule  abhängig ;  bei  den  letzteren  wirkt  ausser  der  schwingen- 
den Luftsäule  noch  ein  schwingender  elastischer  Streifen  mit.  Vergl. 
die  beiden  betreffenden  Artikel. 

Orient  bezeichnet  die  Morgengegend  oder  Ost. 

Ort,  absoluter  und  relativer,  8.  Art.  Bewegung. 

Orthodrome.  s.  Art.  Loxodrome. 

Orthographische  Projection  ist  die  sogenannte  Vogelpei  - 
spective,  bei  welcher  das  Auge  in  Ktlcksicht  auf  die  Grösse  des 
Gegenstandes  als  unendlich  entfernt  von  diesem  angenommen  wird ,  so 
dass  alle  von  dem  Auge  nach  den  einzelnen  Punkten  des  Gegenstandes 
gedachten  Linien  unter  sich  parallel  laufen  und  daher  auch  alle  Linien, 
die  im  Urbildc  parallel  sind,  in  der  Abbildung  ebenfalls  parallel  werden. 
Vergl.  Art.  P r o j  e c t i  o n  und  Perspective. 

Oscillation  bedeutet  soviel  als  Schwingung  oder  Schwankung.  Es 
kommen  die  Osci  Nationen  namentlich  in  Betracht  bei  dem  Barometer- 
stände (s.  Art.  Baroraetrie),  bei  dem  Thermometerstande  (s.  Art. 
Isothermen),  bei  der  Magnetnadel  (s.  Art. Dec  1  i nat i on  und  Nei- 
guug  der  Magnetnadel)  etc. 

Oscillationsaxe  oder  Schwingungsaxe  heisst  die  horizontale 
Gerade,  um  welche  ein  Pendel  hin-  uud  herschwingt. 

Oscillationshypothese  {  heisst  die  Vorstellungsart,  nach  welcher 

Oscillationstheorie  (  die  Lichterscheinungen  durch  eine  Wellen- 
bewegung eines  den  ganzen  Weltenraum  und  all»'  Körper  durchdringen- 
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den  Stoffes,  des  Aethers,  bedingt  sein  sollen.  Vergl.  Art.  Undnla- 
tionshypothese. 

OsciHiren,  s.  Art.  Oscillation  und  Bewegung. 

Ost  oder  Osten  oder  Ostpunkt  heisst  derjenige  Durchschni  tts- 
punkt  des  Horizontes  mit  dem  Aequator  des  Himmels,  welcher  in  der 
Gegend  liegt,  in  welcher  die  Sonne  und  die  übrigen  Gestirne  aufgehen, 
während  der  entgegengesetzte  West  oder  Westen  oder  Westpunkt 
heisst.  Nur  zur  Zeit  der  Tag-  und  Nachtgleichen  (21.  März  und 
23.  Septbr.)  geht  die  Sonne  im  Ostpunkte  auf.  Vergl.  Art.  Cardinal- 
p unkte,  Windrose  und  Meridian. 

Ostersonne,  vergl.  Art.  Nordersonne  und  S ti d e r s o n n  e. 
Ostpunkt,  8.  Art.  Ost. 

Oxhoft,  ein  Weinmass,  in  Prenssen  =180  Quart. 

Oxyd  nennt  man  im  Allgemeinen  die  chemische  Verbindung  eines 
Elementes  mit  Sauerstoff. 

Oxydation  nennt  man  im  Allgemeinen  den  Process  der  chemischen 
Verbindung  deB  Sauerstoffes  mit  einem  andern  Elemente. 

Oxydationsflamme  nennt  man  die  Löthrohrflamme  (s.  Art.  Loth- 
rohr),  welche  man  erhält,  wenn  man  die  Löth  rohrspitze  etwa  bis  zu 
einem  Drittel  der  Dochtbreite  in  die  Flamme  eintaucht.  Diese  Flamme 
hat  eine  blaue  Farbe.  Den  Gegensatz  hierzu  bildet  die  reducirende 
Flamme,  welche  gelb  aussieht. 

Ozon,  das,  ist  ein  von  Schön  lein  in  Basel  entdeckter  Stoff  ( 1839, 
vergl.  Poggend.  Annal.  Bd.  50.  S.  616),  von  welchem  der  Geruch  her- 
rührt, den  man  häufig  in  Begleitung  der  Electricität  wahrnimmt.  Ber- 
z  e  1  i  u  s  und  S  c  h  ö  n  1  c  i  n  haben  sich  dahin  ausgesprochen ,  dass  das 
Ozon  eine  Modifikation  des  Sauerstoffs  sei ,  und  deshalb  bezeichnet  man 
dasselbe  auch  als  electrolysirten,  oxylysirten,  erregten,  allotropischen 
oder  activen  Sauerstoff.  Baumert  hat  nachzuweisen  gesucht,  dass  das 
Ozon,  wenigstens  zum  Theil,  auch  Wasserstoffhyperoxyd,  also  hydro- 
genige  Säure  sei.  —  Bringt  man  auf  dem  Conductor  einer  Electrisir- 
maschine  eine  Metallspitze  an  und  hält  einen  mit  Jodkaliumstärke  be- 
strichenen und  befeuchteten  Papierstreifen  vor  die  Spitze,  während  die 
Maschine  in  Thätigkeit  ist,  so  wird  der  Streifen  in  Folge  einer  Zer- 
setzung des  Jodkalium  durch  das  Ozon,  so  dass  nun  das  freie  Jod  auf 
die  Stärke  wirken  kann,  blaugefärbt.  —  Thut  man  ein  Stückchen 
Phosphor  in  ein  Medicinfläschchen  mit  so  viel  Wasser,  dass  der  Phos- 
phor zur  Hälfte  bedeckt  ist ,  so  entwickelt  die  Luft  in  dem  Fläscbchen 
nach  kurzer  Zeit  den  Geruch  nach  Ozon  und  färbt  ebenfalls  einen  Papier- 
streifeu  mit  Jodkaliumstärke  blau.  —  Bei  der  Electrolyse  (a.  d.  Art.) 
entwickelt  sich  der  Geruch  am  positiven  Pole ,  wenn  dieser  aus  Gold 
oder  Platin  besteht ,  und  das  Ozon  scheidet  sich  gleichzeitig  mit  dem 
Sauerstoffe  aus  der  electrolytischen  Flüssigkeit  ab.  —  Das  Ozon  übt 
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auf  organische  Stoffe  eine  dem  Chlor  sehr  ähnliche  Wirkung  aus  und 
findet  sich  stets  iu  grösserer  oder  geringerer  Menge  in  der  atmosphäri- 
schen Luft. 

Ozonometer,  das,  dient  zur  Bestimmung  des  Ozongehaltes  der 
atmosphärischen  Luft.  Es  besteht  aus  12  Büscheln  Streifen  normalen 
Jodkaliumkleisterpapiers,  von  denen  jeder  60  Streifen  enthält  und  auf 
eine  monatliche  Beobachtung  berechnet  ist ;  ferner  aus  einer  Farbenscala 
mit  10  Graden.  Zum  Behufe  der  Anstellung  ozonometrischer  Beobach- 
tungen wird  je  auf  einmal  ein  Streifen  des  Reagenzpapiers  an  einem 
Orte  aufgehangen ,  zu  welchem  die  Luft  einen  freien ,  das  unmittelbare 
Sonnenlicht  aber  keinen  Zutritt  hat,  und  der  möglichst  fern  ist  von  Oertlich- 
keiten ,  an  denen  sich  ozonzerstörende  Dämpfe  oder  Gase  entwickeln, 
also  namentlich  von  Düngerstätten.  Die  Dauer  der  Aussetzung  eines 
Streifens  währt  1 2  Stunden ,  worauf  derselbe  in  Wasser  getaucht  wird. 
Die  Färbung ,  welche  der  Streifen  annimmt ,  vergleicht  man  mit  der 
Farbenscala  und  trägt  in  das  Beobachtungsjournal  die  Zahl  der  Scala 
ein ,  welcher  die  Färbung  des  Streifens  gleich  oder  am  nächsten  kommt. 
—  Den  normal mässigen  Kleister  bereitet  man  durch  Kochen  aus  zehn 
Theilen  Stärke  und  200  Theilen  Wasser  auf  einen  Theil  Jodkalium. 
Mit  diesem  Kleister  bestreicht  man  weisses  Fi Itrirpapier  und  zerschneidet 
dies  in  4  Zoll  lange  und  1  3  Zoll  breite  Streifen,  die  man  in  verschlosse- 
nen Flaschen  aufbewahrt. 


p. 

Pachometer  nannte  Benoit  ein  von  ihm  erfundenes  Instrument 
zur  Ausmessung  der  Glasdicke  belegter  Spiegel,  welches  indessen  wenig 
Beifall  gefunden  hat. 

Packeis  nennt  man  eine  aus  vereinigt  fortfliessenden  Treibeis- 
stücken bestehende  Eismasse.    S.  Art.  E  i  8. 

Pallas,  8.  Art.  Planeten. 

Palme  ist  ein  Längenmass  und  bedeutet  soviel  wie  Spanne  mit  dem 
Daumen  und  kleinen  Finger.  Die  Länge  beträgt  etwa  8  Zoll ,  ist  aber 
in  verschiedenen  Ländern  verschieden.  In  Aegypten  und  Palästina  war 
eine  Palme  eine  Handbreite  und  betrug  Vi  Fuss;  in  Griechenland  war 
sie  2  Zoll ;  in  Rom  wieder  3  Zoll.  In  England  ist  1  foot  =  4  palms ; 
in  Holland  und  Belgien  1  Palm  =  1  Decimeter. 

Pancakes  oder  Pfannkuchen  nennt  man  in  dem  nördlichen 
Eismeere  Eisschollen  von  etwa  Fussdicke  und  mehreren  Klaftern  Umfang, 
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die  durch  Aneinanderstossen  scheibenförmig  werden  und  einen  aufge- 
worfenen Rand  erhalten.    Vergl.  Art.  Eis. 

Panflöte  oder  Papa  gen  ofl  öte  ist  die  schon  im  Alterthume  be- 
kannte Hirtenflöte ,  die  ein  Attribut  des  P  a  n  war  und  au9  einer  Ver- 
einigung mehrerer  Röhren  besteht ,  die  an  einem  Ende  geschlossen  sind 
und  verschiedene  Länge  haben,  um  in  verschiedenen  Tönen  anzusprechen, 
wenn  man  mit  dem  Munde  Uber  das  offene  Ende ,  wie  Ober  einen  hohlen 
Schlüssel  bläst.  Wegen  des  von  der  Röhrenlänge  abhängenden  Tones 
vergl.  Art.  Ton. 

Pankratisch ,  alles  beherrschend ,  nennt  man  Fernrohroculare  und 
danach  auch  die  ganzen  damit  versehenen  Fernröhre,  wenn  die  beiden 
äussersten  Oculargläser  in  einer  eigenen  Röhre  befestigt  sind ,  um  sie 
gegen  das  Objectiv  bewegen  und  dadurch  die  Vergrösserung  ändern  zo 
können.    Vergl.  Art.  Fernrohr. 

Panmelodion,  s.  Art.  Clavicy linder. 

Panorama,  das,  zeigt  eine  bildliche  Darstellung  aller  Gegenstände, 
die  man  von  einem  bestimmten  Punkte  aus  nach  allen  Seiten  bin  über- 
sieht, auf  verticalen,  gewöhnlich  in  einem  (.Minder  um  den  Standpunkt 
des  Beschauers  aufgestellten  Wänden ,  so  dass  man  ein  Rundgemälde 
vor  sich  hat.  Die  Zeichnung  jeder  Wand  hat  ihren  bestimmten  Augen- 
punkt und  ist  für  diesen  perspectivisch  entworfen ;  es  kommt  daher 
darauf  an,  dass  der  Beobachter  den  diesem  Augenpunkte  entsprechenden 
Standpunkt  in  der  Mitte  des  Cylinders  wählt. 

Pansterrad  heisst  ein  unterschlächtiges  Mühlrad  (s.  Art.  W  a  8  s  er- 
rad)  mit  breiten  Schaufeln,  die  gewöhnlich  in  zwei  parallelen  Ringen 
festsitzen,  und  mit  einem  Paust  er  versehen,  d.  h.  mit  einer  Vorrich- 
tung, durch  welche  dasselbe  mittelst  eines  Hebelwerkes  oder  mittelst 
Schrauben  je  nach  dem  verschiedenen  Wasserstande  gehoben  oder  ge- 
senkt werden  kann.  Man  wendet  diese  Räder  gewöhnlich  da  an ,  wo 
viel  W asser  von  geringer  Geschwindigkeit  zu  Gebote  steht. 

PantelegTaph ,  Caselli's,  s.  Art.  Telegraph. 

Pantograph  ist  das  gewöhnlich  Storchschnabel  (s.  d.  Art.) 
genannte  Instrument  zum  Copiren  von  Figuren  in  verkleinertem  oder 
vergrössertem  Massstabe. 

Neuerdings  (1864)  ist  von  Charles  Emmanuel  in  Paris  ein 
astronomischer  Pantograph  construirt  worden,  der  zugleich 
Theodolit,  Aequatorial-  und  Ecliptikinstrument  ist,  mit  dessen  Hilfe  man 
die  Stellung  der  Sterne  am  Himmel  vom  dreifachen  Standpunkte  aus 
(Horizont,  Aequator  und  Ecliptik)  ohne  alle  Berechnung  ermitteln  kann. 
Mit  dem  Theodoliten  (s.  d.Art.)  kann  man  nur  dieAzimuthe  und  Höhen 
der  Sterne  messen ;  mit  dem  Aequatorialinstrumente  nur  die  Decliuation 
und  gerade  Aufsteigung  der  Sterne  ermitteln;  aber  ein  Ecliptikinstrumeut. 
um  die  Längen  und  Breiten  der  Sterne  in  Bezug  auf  die  Ebene  der 
Ecliptik  direct  zu  messen,  fehlte  noch,  vielmehr  bedurfte  man  dazu 
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Immer  2  Beobachtungen ,  die  eine  mit  dem  Theodoliten  und  die  andere 
mit  dem  Aequatorialinstrumente,  um  mit  Hilfe  der  sphärischen  Trigono- 
metrie die  Grössen  zu  berechnen.  Der  Pantograph  soll  dies  überflüssig 
machen,  indem  man  ohne  Berechnung  nach  der  Wahl  entweder  das  Mass 
derAzimuthe  und  der  Höhen  der  geraden  Aufsteigungen  und  Declination, 
oder  die  Längen  und  Breiten  auf  den  graduirten  Kreisen  ablesen  kann. 
Das  Instrument  besteht  im  Wesentlichen  aus  3  Kreisen  auf  einem  Stän- 
der. An  dem  unteren  Theile  der  verticalen  Ständeraxe  ist  ein  verticaler 
nach  unten  liegender  graduirter  Halbkreis  angebracht ,  um  der  oberhalb 
dieses  Kreises  gebrochenen  Ständeraxe  mittelst  einer  Sehraube  ohne  Ende 
verschiedene  Neigungen  geben  zu  können.  Der  obere  Theil  der  Ständer- 
axe trägt  einen  Theodoliten,  also  einen  auf  der  Axe  8'  nkrecht  stehenden 
Kreis,  der  also  bei  vertiealer  Stellung  der  Axe  horizontal  liegt,  und  über 
diesem  einen  zu  dem  vorigen  Kreise  senkrecht  stehenden  Kreis,  der 
also  vertical  steht,  wenn  jener  eine  horizontale  Lage  hat,  mit  einem 
Fernrohre,  welches  seine  Drehaxe  in  dem  Mittelpunkte  des  Kreises  hat. 

Pantoedrisch ,  eine  Bezeichnung  der  Grundformen  der  Krystalle. 
S.  Art.  Kri  stallographie.  A. 

Panydrometer,  8.  Art.  Hygroklimax. 

Papagenoflöte,  s.  Art.  Panflöte. 

Papin'scher  Topf  (so  benannt  nach  dem  Erfinder  Dionysius 
P  a  p  i  n  ,  Professor  in  Marburg  (1681),  und  nicht  Papinia  nischer 
Topf,  wie  man  ihn  hier  und  da  nennt,  denn  Papinian  war  ein  römi- 
scher Rechtsgelehrter)  ist  ein  dicht  verschlossenes  Metallgefäss,  in 
welchem  man  Wasser  bis  über  den  Siedepunkt ,  den  dasselbe  im  offenen 
Gefilsse  erreicht ,  erhitzen  kann ,  da  der  Druck  der  Dämpfe ,  die  nicht 
entweichen  können ,  das  Sieden  verhindert.  Um  gegen  das  Ueberhitzen 
und  das  Zersprengen  des  Topfes  gesichert  zu  sein ,  ist  ein  Sicherheits- 
ventil unumgänglich  nothwendig.  In  neuerer  Zeit  sind  diese  Töpfe  unter 
dem  Namen  Autoclaves  wieder  mehr  in  den  Küchengebrauch  gekom- 
men.    Vergl.  Art.  Digestor. 

Parabel  heisst  eine  zu  den  Kegelschnitten  gehörige  krumme  Linie, 
welche  man  dadurch  erhält,  dass  man  einen  Kegel  durch  eine  Ebene 
schneidet,  welche  mit  einer  Kegelseite  parallel  läuft.  Die  Parabel 
schliesst  sich  nie,  sondern  ihre  Schenkel  entfernen  sich  je  länger,  desto 
weiter  von  der  Axe.  Die  Gleichung  der  Curve  ist  ?/*  =  a.r.  Vergl. 
Art.  Bewegungslehre.  IV.  7.  und  Spiegel. 

Paradox,  sagt  man,  klinge  ein  Satz,  der  einen  inneren  Widerspruch 
zu  enthalten  scheint ,  aber  dennoch  richtig  ist ,  z.  B. :  Eile  mit  Weile. 
Der  Satz  selbst  heisst  ein  Paradoxon.  In  der  Physik  kennt  man  ein  so- 
genanntes hydrostatisches  Paradoxon,  nämlich  dass  der  Druck, 
welchen  eine  Flüssigkeit  auf  den  Boden  des  Gefasses  ausübt ,  nur  von 
der  Höhe  der  Flüssigkeit  und  nicht  von  der  Menge  derselben  abhängig 
ist.    Vergl.  Art.  Hydrostatik.  C. 
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Paracusis  Willisiana  heisst  der  zuerst  1676  von  Willis  in 
zwei  Beispielen  beschriebene  Fall  der  Schwerhörigkeit ,  dass  Töne  mitt- 
lerer Stärke  nur  dann  wahrgenommen  werden,  wenn  gleichzeitig  ein 
starkes  Geräusch  von  Trommeln,  Glocken  u.  dergl.  erregt  wird. 

Parallaktisches  Instrument  hiess  ein  schon  von  Ptolemäus 
angewandtes,  aber  jetzt  nicht  mehr  gebräuchliches  Instrument  zu  genauen 
Höheilbestimmungen  und  zur  Ermittelung  der  Mondparallaxe.  Das  In- 
strument bestand  aus  einem  gleichsehen keligen  hölzernen  Dreiecke.  Die 
eine  gleiche  Seite  wurde  durch  einLoth  vertical  gestellt,  in  der  Richtung 
der  anderen  nach  dem  Gestirne  visirt  und  die  dritte  verschiebbare  und 
eingetheilte  gab  daun  die  Sehne  des  Abstandswinkels  vom  Zenith. 

Paralla tisch  heisst  die  Aufstellung  eines  Fernrohres,  wenn  es  mit 
einer  uhrwerkartigen  Vorrichtung  verbunden  ist ,  so  dass  es  auf  ein  Ge- 
stirn eingestellt,  diesem  folgt  und  es  unverrückt  im  Gesichtsfelde  behält. 
Das  Fernrohr  ist  mit  einer  festen  Axe  verbunden,  kann  gegen  diese  unter 
jedem  Winkel  festgestellt  werden ,  behält  aber  immer  diesen  Winkel, 
während  es  um  die  Axe  herumgeführt  wird.  Bedingung  ist  hierbei, 
dass  die  feste  Axe  genau  der  Weltaxe  parallel  ist.  Schon  S  c  h  e  i  n  e  r 
hat  sich  einer  solchen  Einrichtung  bedient. 

Parallaxe  heisst  im  Allgemeinen  der  Winkel ,  welchen  zwei  Ge- 
sichtslinien ,  die  von  zwei  verschiedenen  Standpunkten  nach  demselben 
festen  Punkte  oder  gleichzeitig  nach  demselben  in  Bewegung  begriffenen 
Punkte  gehen ,  an  dem  anvisirten  Punkte  mit  einander  bilden.  Ist  der 
Abstand  der  Standpunkte  von  einander,  d.  h.  die  Standlinie,  bekannt 
und  misst  man  die  Winkel ,  welche  die  Visirlinien  mit  der  Standlinie 
bilden,  so  erhält  man  die  Parallaxe,  da  das  Dreieck  durch  eine  Seite 
und  die  beiden  anliegenden  Winkel  bestimmt  ist,  und  damit  auch  die 
Entfernung  des  anvisirten  Punktes  von  den  Standpunkten.  Ist  das  be- 
stimmte Dreieck  gleichschenkelig  in  den  Visirlinien,  so  ist  die  Entfernung 
um  so  grösser,  je  kleiner  die  Parallaxe  ist.  —  Nimmt  man  an ,  dass  ein 
Gestirn  im  scheinbaren  Horizonte  eines  Beobachters  sich  befindet,  so 
nennt  man  den  Winkel,  welchen  die  von  dem  Standpunkte  des  Beobach- 
ters und  von  dem  Mittelpunkte  der  Erde  zu  dem  Gestirne  gebenden 
Linien  an  demselben  bilden,  die  Horizontalparallaxe  desselben. 
Von  dem  Gestirne  aus  würde  der  Halbmesser  der  Erde  unter  diesem 
Winkel  erscheinen.  —  Steht  das  Gestirn  über  dem  Horizonte  und  behält 
man  den  Erdhalbmesser  als  Standlinie  bei ,  so  wird  die  Parallaxe  um  so 
kleiner,  je  mehr  sich  das  Gestirn  über  den  Horizont  erhebt.  In  diesem 
Falle  nennt  man  die  Parallaxe  die  Höhen  par  all  axe.  Zwischen 
Horizontal-  und  Höhenparallaxe  findet  die  Beziehung  statt,  dass  die 
Höhenparallaxe  gleich  ist  dem  Producte  aus  der  Horizontalparallaxe  und 
dem  Sinus  des  Zenithabstandes.  —  Beobachten  zwei  auf  verschiedenen 
Standpunkten  in  demselben  Meridiane  stehende  Beobachter  einen  Planeten 
und  einen  und  denselben  Fixstern ,  wenn  beide  in  dem  Meridiane  des 
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Beobachtungsortes  stehen ,  und  misst  jeder  den  Abstand  des  Planeten 
von  dem  Fixsterne,  so  ist  die  Horizontalparallaxe  gleich  der  Summe  der 
Abstände  des  Planeten  von  dem  Fixsterne  dividirt  durch  die  Summe  der 
Sinus  seiner  Scheitelabstände.  Hieraus  ersieht  man,  wie  sich  die 
Horizontalparallaxe  finden  lässt ,  ungeachtet  man  nicht  direct  aus  dem 
Mittelpunkte  der  Erde  beobachten  kann.  —  Wegen  der  Parallaxe  der 
Fixsterne  vergl.  Art.  Fixsterne. 

Parallelkreis  heisst  auf  der  Erdkugel  und  ebenso  an  der  schein- 
baren Himmelskugel  jeder  Kreis ,  den  man  parallel  dem  Aequator  ge- 
zogen annimmt. 

Parallelogramm,  a)der  Beschleunigungen,  s.Art.  Bewe- 
gungslehre. IV.  b.  S.  96;  b)  der  Geschwindigkeiten  oder 
der  Kräfte,  s.  desgl.  IV.  3.  a.  S.  95;  c)Watt's,  s.  Art.  Dampf- 
maschine. S.  193. 

Parallelopiped,  s.  Art.  Prisma. 

Parallelopiped  Fresnel's,  8.  Art.  RhombusFresners. 
Parallelspiegel ,  s.  Art.  Spiegel.  A. 

Paramagnetismus  bezeichnet  im  Gegensatze  zu  Diamagnetismus 
(8.  d.  Art.)  das,  was  mau  gewöhnlich  schlechthin  Magnetismus  (8.  d. 
Art.)  nennt. 

Parameter  bei  Krystallen,  8.  Art.  Krystallographie.  A. 

Paramorphose  bezeichnet  das  gleichzeitige  Auftreten  eines  dimor- 
phen Körpers  iu  beiden  Formen ,  indem  die  eine  sich  in  der  Massenbe- 
schaffenheit ,  die  andere  in  der  äusseren  Gestaltung  ausspricht.  Frisch 
dargestellter  Schwefel  verhält  sich  in  seiner  inneren  Beschaffenheit ,  wie 
die  Spaltbarkeit  zeigt,  seiner  äusseren  Krystallform  gemäss;  aber  nach 
der  Abkühlung  hat  derselbe  zwar  noch  äusserlich  dieselbe  Krystallform, 
im  Inneren  indessen  ist  eine  Veränderung  vorgegangen,  wie  schon 
daraus  hervorgeht,  dass  der  vorher  durchsichtige  Körper  nun  trübe  und 
undurchsichtig  wird.  Das  Innere  ist  in  diesem  Falle  ein  feinkörniges 
krystallinisches  Aggregat  von  rhombischem  (1-  und  laxigen)  Schwefel 
iiiit  dem  spec.  Gewichte  2,05  geworden ,  während  der  frische  Schwefel 
im  2- und  lgliedrigen  Systeme  (s.  Art.  Krystallographie.  A.) 
krystallisirt  und  das  *p.  Gew.  1,98  besitzt.  Die  Ursache  dieser  Ver- 
änderungen hat  man  wohl  in  einer  Temperaturveräuderung  zu  suchen. 
Vergl.  auch  Art.  Pseudomorphose. 

Paries  hat  Göthe  eine  am  westlichen  Horizonte  lagernde  Wolken- 
bank genannt,  die  aus  einer  dichten  Schicht  von  Cirrostraten  besteht, 
während  der  östliche  Himmel  noch  heiter  ist.  Es  ist  dies  ein  Zeichen, 
dass  in  den  oberen  Regionen  Südwestwinde  das  Uebergewicht  erhalten 
haben. 

Paroptische  Farben  hat  Göthe  die  bei  Beugungsphänomenen 
auftretenden  Farben  genannt.    S.  Art.  Inflexion.  A. 
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Partial,  soviel  wie  theilweis,  z.  B.  eine  partiale  Mond-  oder  Sonnen- 
finsterniss. 

Partikel  hat  Ampere  von  Molecül  und  Atom  unterschieden.  Nach 
ihm  sind  die  Molecüle  Verbindungen  von  Atomen ;  die  Partikel  hingegen 
bestehen  wiederum  aus  Molecülen  und  haben ,  obgleich  sie  sehr  klein 
sind ,  bereits  die  Aggregatform  des  ganzen  Körpers.  Die  Atome  be- 
trachtet er  als  physische,  mit  attractiven  und  repul^ven  Kräften  begabte 
Punkte ;  die  Molecüle  als  feste  Polyeder. 

Passagen  1  nstrument.  Durch gangsinstrument,  Mittags- 
fernrohr, Mittagsrohr  heisst  ein  Fernrohr,  welches  so  aufgestellt 
ist ,  dass  man  es  in  der  Ebene  des  Meridians  auf  und  ab  bewegen  kann, 
und  welches  daher  dient,  den  Durchgang  irgend  eines  Sternes  durch 
den  Meridian  des  Beobachtungsortes,  d.  h.  die  Culminationszeit  desselben 
zu  beobachten.  Olaus  Römer  hat  1G89  zuerst  ein  Fernrohr  in  dieser 
Weise  aufgestellt.  Eine  Hauptsache  ist,  dass  das  Instrument  unver- 
änderlich fest  steht.  Deshalb  sind  die  Pfeiler,  welche  die  Axe  tragen, 
nicht  blos  von  Steinen,  aus  grossen  Granitblöcken,  zu  errichten,  sondern 
auch  für  sich  zu  fundamentiren,  und  dürfen  mit  den  übrigen  Theilen 
des  Gebäudes  in  keiner  Verbindung  stehen ,  um  nicht  etwa  durch  Er- 
schütterungen desselben  ebenfalls  eine  Erschütterung  zu  erleiden.  Das 
Fernrohr  darf  ferner  nicht  zu  gross  sein ,  damit  es  sich  nicht  durch  sein 
eigeues  Gewicht  biege.  Man  sollte  nicht  über  6  Fuss  Brennweite  des 
Objectivglases  hinausgehen.  Die  Axe  muss  nicht  nur  genau  horizontal, 
sondern  auch  genau  in  der  Richtung  von  Osten  nach  Westen  liegen. 
Dazu  kommt  noch  der  Collimationsfehler  (s.  d.  Art.),  die  richtige  Con- 
struction  der  Axenzapfen,  der  Eintiuss  der  Temperatur  auf  die  verschie- 
denen Theile  des  Instrumentes.  Gute  Dienste  zur  Controlle  leistet  ein 
Meridianzeichen  (s.  d.  Art.).  Soll  das  Instrument  uicht  blos  zur  Be- 
stimmung der  Rectascensionen ,  sondern  auch  der  Declinationen  dienen, 
so  ist  überdies  noch  ein  verticaler  Kreis ,  ein  sogenannter  Meridian- 
kreis erforderlich,  an  welchem  nmn  die  Richtung  des  Rohres  ablesen 
kann.  —  Uebrigens  hat  man  auch  tragbare  Passageninstrumente 
construirt. 

Passatdrift  heisst  die  in  der  Gegend  der  Passatwinde  durch  diese 
Winde  veranlasste  Oberflächenströmung  des  Meeres.  S.  Art.  Drift- 
strömung. 

Pas sate  oder  Passatwinde  heissen  die  innerhalb  der  Tropen 
auf  der  nördlichen  Halbkugel  aus  Nordosten  und  auf  der  südlichen  aus 
Südosten  wehenden  constanten  Winde,  welche  durch  die  sogenanute 
Gegend  der  Calmen  von  einander  getrennt  sind.  Näheres  enthält  der 
Art.  W  i  n  d. 

Passatstaub  heisst  der  zimmtfarbene  Staub,  welcher  an  den  West- 
küsten des  tropischen  Afrika,  namentlich  zwischen  Cap  Bojador  und  Cap 
Blanco ,  eine  so  häufige  Erscheinung  ist ,  dass  man  wegen  der  dadurch 
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veranlassten  Trübung  der  Luft  die  dortige  Küste  wohl  als  Nebelküste  und 
die  dortige  Meeresgegend  als  Dunkelmeer  oder  Meer  der  Finsternisse 
bezeichnet.  Dieser  Staub  enthält  an  chemischen  Bestandtheilen :  Kiesel- 
erde, Thonerde,  Eisenoxyd ,  Manganoxyd ,  kohlensaure  Kalkerde ,  Talk- 
erde, Kali,  Natron,  Kupferoxyd,  Wasser  und  organische  Materie,  und 
besteht  nach  Ehrenberg's  mikroskopischen  Untersuchungen  aus 
feinem  Quarzsande  und  noch  feinerem  gelblichen  oder  röthlichen  Mulm 
(überaus  feinkörnigem  Staube,  Gallionfilla  ferruginea?) ,  zwischen 
denen  sich  zahlreiche  organische  Formen  und  Fragmente  befinden. 
Einzeln ,  obwohl  fast  stets ,  lassen  sich  darin  auch  seltene  Bimsteinfrag- 
mente,  besonders  aber  grüne  Krystallprismen  erkennen ,  wie  sie  in  vul- 
canischeu  Tuffen  und  Aschen  häufig  sind.  Ebenso  sind  weisse  in  Salz- 
saure 8chnolI  auflösliche  Kalkkrystalle  fast  stets  einzeln  zerstreut  vor- 
handen. Das  Organische  besteht  aus  Polygastern,  Phytolitherien, 
Polythalamien  und  weichen  Pflanzentheilen.  Von  den  320  Arten  dieser 
organischen  Formen  gehören  nur  wenige  dem  Meere,  die  Mehrzahl  dem 
Süsswasser  und  dem  Lande  an ;  sie  finden  sich  in  mehreren  Welttheilen 
und  nicht  blos  in  Afrika.  Nordöstlich  von  dem  Gebiete  des  ununter- 
brochenen Passatstaubfalls  schlicsst  sich  über  Italien  gegen  Armenien 
hin  in  der  Richtung  des  Mittelmeercs  ein  sporadischer  Staubfall  an ,  der 
sich  bisweilen  sogar  bis  Schweden  und  Kussland  erstreckt  und  wahr- 
scheinlich in  Asien  —  zwischen  dem  caspischen  Meere  und  dem  persi- 
schen Meerbusen  durch  ziehend  —  bis  Turkistan  und  selbst  bis  China 
reicht.  Seit  1803  ist  der  Passatstaub  häufig  untersucht  worden  und 
stets  hat  man  die  Mischung  von  derselben  Art  gefunden.  Ehrenberg 
erklärt  dies  daraus,  dass  der  Staubnebelstrom  wohl  schon  Tausende  von 
Jahren  wirksam  ist  und  dadurch  eine  gleichartige  Mischung  veranlasst 
haben  werde. 

Passatwinde,  s.  Art.  Passate. 

Passatwölkchen  sind  vereinzelte  Wölkchen  in  den  oberen  Region*  u 
[er  Atmosphäre  innerhalb  der  Passat zone ,  währeud  sonst  der  Himmel 
lort  ganz  klar  ist.  Diese  Wölkchen  ziehen  nicht  in  der  Richtung  der 
Passatwinde,  sondern  derselbeu  entgegengesetzt  und  bestätigen  dadurch 
dir  oberhalb  der  Passatwinde  entgegengesetzte  Luftströmung,  nämlich 
den  von  der  Gegend  der  Gähnen  oben  abfliessenden  Aequatorialstrom. 
S.  Art.  Wind. 

Passatzone  hei  iche  .  in  w  elcher  die  aus 

Nordost  und  Sud  Htastant  herrschen.  Im 

Allgemeinen  er  ^südlich  von  dem 

rjuator  \m  Art.  W  i  u  d. 
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Passivität  der  Metalle. 


lVj  Linie  weiten  und  8  bis  10  Zoll  langen  Glasröhre  versehen  ist,  wird 
mit  Wasser  gefiillt  und  umgekehrt ,  also  mit  der  Röhrenmündung ,  ohne 
dass  Luft  eindringen  kann ,  in  ein  mit  Rothwein  gefülltes  weites  Glas 
getaucht.  In  Folge  des  ungleichen  speeifischen  Gewichtes  sinkt  das 
Wasser  herab  und  steigt  der  Rothwein  empor ,  wobei  man  die  beiden 
Strömungen  in  der  Röhre  wahrnehmen  kann ,  so  dass  zuletzt  die  Kugel 
nur  Wein  enthält.  Die  Röhre  muss  unten  schräg  geschnitten  sein, 
damit  noch  Wein  in  dieselbe  eindringen  kann ,  wenn  sich  bereits  unten 
eine  Wasserschicht  gebildet  hat. 

Passivität  der  Metalle  heisst  ein  eigentümlicher  Zustand  chemi- 
scher Indifferenz,  in  welchen  verschiedene  Metalle  unter  gewissen  Um- 
ständen versetzt  werden.    Eisen  wird  z.  B.  in  gewöhnlicher  Salpeter- 
säure vom  sp.  Gew.  1,35  mit  grosser  Heftigkeit  angegriffen,  bringt  man 
es  aber  nur  kurze  Zeit  mit  dem  positiven  Pole  einer  zusammengesetzten 
Kette  in  Berührung,  so  wird  es  von  jener  Säure  nicht  mehr  angegriffen. 
Dieselbe  Indifferenz  erhält  das  Eisen ,  wenn  man  das  eine  Ende  eines 
Eisendrahtes  bis  zum  Rothglühen  erhitzt  und  dann  erkalten  lässt.  Biegt 
man  hierbei  den  Draht  so ,  dass  gleichzeitig  mit  dem  ersten  Ende  auch 
das  andere  in  die  Säure  taucht ,  so-  verhält  sich  auch  dies  Ende  in 
gleicher  Weise.    Ebenso  ist  es,    wenn  man  einen  Eisendraht  mit 
einem   Platindrahte   berührt ,    oder   wenn   man   einen  Platindraht 
von  dem  negativen    Pole  und  darauf  einen  Eisendraht   von  dem 
positiven  Pole   einer   galvanischen    Säule   in  Salpetersäure  taucht. 
In  diesen  Zustand  versetztes  Eisen  fällt  kein  Kupfer  aus  einer  Auflösung 
von  Kupfervitriol.    Zugleich  hat  das  Eisen  in  diesem  Zustande  sein** 
Stelle  in  der  electrischen  Spannungsreihe  verändert.  Gewöhnliches 
Eisen  ist  nämlich  zwar  negativer  als  Zink ,  aber  positiver  als  Kupfer . 
das  Eisen  in  dem  bezeichneten  Zustande  ist  hingegen  negativer  als 
Kupfer  und  wirkt  daher  in  Berührung  mit  Zink  ungefähr  ebenso  stark 
electromotori8ch  wie  Platin.  —  Das  Eisen  in  diesem  Zustande  nennt 
man  nun  passiv  und  die  ganze  Erscheinung  die  Passivität  des- 
selben.   Es  ist  hierbei,  wie  Faraday  anfänglich  meinte,  das  Eisen 
mit  einer  dünnen  durchsichtigen  Oxydschicht  tiberzogen  worden  und 
diese  schützt  dasselbe  gegen  den  Angriff  der  Säure;  Mousson  hin- 
gegen sprach  sich  dahin  aus ,  dass  sich  an  das  in  concentrirte  Salpeter- 
säure getauchte  Eisen  eine  dünne  Hülle  der  Säure  angelegt  habe  und 
dasselbe  unlöslich  mache ,  woraus  sich  auch  die  electroraotorische  Ver- 
änderung erkläre.    Faraday* s  Ansicht  ist  von  mehreren  Seiten  ver- 
theidigt  worden,  namentlich  von  G ra e I i n  und  Beetz;  die  Sache  ist 
indessen  noch  nicht  entschieden.    Eine  Hülle  um  das  passive  Eisen  ist 
wohl  jedenfalls  vorhanden :  aber  woraus  diese  besteht ,  ist  noch  un- 
entschieden.   Wetzlar  dachte  an  einen  Ueberzug  wie  bei  der  Ent- 
stehung der  Hauchbilder  (s.  d.  Art.). 

Die  ersten  Beobachtungen  der  Passivität  reichen  bis  auf  1790 
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zurück,  wo  Iveir  bereits  von  einem  derartigen  Verhalten  spricht;  1827 
kam  W  e  t  z  1  a  r  wieder  auf  die  Erscheinung ;  aber  besonders  eingehend 
bearbeitete  1837  Schönbeiu  in  Basel  das  Verhalten  des  Eisens,  und 
von  diesem  rührt  auch  die  Bezeichnung  Passivität  her.  —  Au 
anderen  Metallen  hat  man  die  Passivität  ebenfalls  wahrgenommen ,  aber 
in  schwächeren  Graden  als  bei  dem  Eisen.  Es  gehört  hierher  das  Wis- 
muth,  wenn  es  in  Salpetersäure  vom  spec.  Gew.  1,4  getaucht  und  mit 
einer  grösseren  Platinplatte  berührt  wird ;  ferner  Zinu  in  Salpetersäure 
vom  spec.  Gew.  1,5,  desgleichen  in  Salpetersäure  vom  spec.  Gew.  1,47 
bei  Berührung  mit  einer  Platinplatte;  Kupfer  verhält  sich  wie«. Zinn: 
Zink  wird  passiv  durch  Berührung  mit  Platin  und  ausserdem  als  positive 
Electrode. 

Paternosterwerk  heisst  eine  Wasserhebungsmaschiue ,  die  aus 
<?iner  Kette  ohne  Ende  besteht ,  auf  welcher  sich  Kugeln ,  gepolsterte 
Bauschen  oder  Bretter  iu  gleichmässigeu  Abständen  von  einander  be- 
finden ,  die  durch  einen  verticalen  Kasten ,  der  mit  dem  unteren  Ende 
in  Wasser  steht ,  in  die  Höhe  gewunden  werden ;  oben  und  unten  sind 
Trommeln,  über  welche  die  Kette  hinweggeht ;  das  von  den  Kugeln  etc. 
abgesperrte  und  gehobene  Wasser  fliesst  oben  ab.  Besser  wirken  die 
Kastenwerke  (s.  d.  Art.) ,  da  bei"  dem  Patern osterwerke  viel  Wasser 
wegen  des  nicht  genauen  Anschlusses  der  Kugeln  etc.  wieder  zurück- 
fliesst. 

Pauke,  die,  ist  wie  die  Trommel  ein  Lärm-lustrument,  welches  sich 
auf  die  Schwingungen  einer  gespannten  Membran  gründet ;  die  Membran 
ist  Ober  die  Oeflnung  eines  metallenen  Kessels  gespannt  und  giebt  um 
so  höhere  Töne,  je  grösser  die  Spannung  ist.  Es  wird  nur  der  Gruudton 
benutzt,  der  bei  einfachen  Schlägen  entsteht. 

Paukenfell  oder  Trommelfell       )  _ ,  _ 

Paukenhöhle  oder  T  r  o  m  m  e  I  h  ö  h  1  e  j 8"  Art*  0  h  r  des  Me»*ch™- 
Pedal  heisst  bei  der  Orffei  die  mit  den  Füssen  bearbeitete  Claviatur 
im  Gegensatze  zu  dem  mit  den  Händen  behandelten  Manuale.    S.  Art. 
C  1  a  v  i  a  t  u  r. 

Pedometer  oder  Schrittzähler,  s.  Art.  H  o  d  o  m  e  t  e  r.  Der 
rhrmacher  Payne  in  London  hat  ein  Taschen-Pedometer  »construirt, 
welches  beim  Gehen ,  Reiten  und  Fahren  brauchbar  sein  soll  und  sich 
auf  Pendelschwingungen  gründet.  Schiereck  nennt  auch  ein  In- 
strument ,  um  den  Flächeninhalt  in  Karten  ohne  Rechnung  zu  erhalten, 
Pedomerer  (vergl.  Dingler's  Joum.  Bd.  82.  S.  251). 

Pegel  nennt  man  einen  vertical  iu  einem  Flusse  aufgerichteten 
Massstab ,  an  welchem  man  die  Ab  -  und  Zunahme  des  Wasserstandes 
erkennt. 

Peilen  heisst  etwas  abmessen  oder  beobachten.  Der  Seemann 
peilt  den  Grund ,  d.  h.  er  misst  die  Tiefe  der  See  mit  dem  Senkblei ;  er 
peilt  die  Sonne ,  d.h.  er  beobachtet  mit  dem  Azimuthal-Compasse  die 
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Peltier's  Kreuz  -  Pendel. 


Gegend,  in  welcher  sie  steht;  er  peilt  das  Land,  d.  h.  er  bestimmt  die 
Entfernung  desselben  von  dem  Schiffe  und  die  Richtung ,  nach  welcher 
hin  es  liegt,  mittelst  des  Compasses. 

Peltier's  Kreuz  ist  ein  Apparat,  durch  welchen  der  Nachweis  ge- 
führt wird,  dass  durch  den  electrischen  Strom  nicht  blos  eine  Temperatur- 
erhöhung, sondern  auch  umgekehrt  eine  Temperaturerniedriguug  ver- 
anlasst werden  kann.  Alle  Wirkungen ,  welche  der  electrische  Strom 
hervorzubringen  vermag,  können  umgekehrt  wieder  einen  electrischen 
Strom  erzeugen ,  der  jedoch  in  entgegengesetzter  Richtung  läuft.  Es 
ist  dies  ähnlich  wie  in  der  Wärmelehre ,  insofern  hier  eine  Temperatur- 
erhöhung eine  Zunahme  des  Volumens  zur  Folge  hat  und  umgekehrt  eine 
auf  irgend  eine  andere  Weise  zu  Stande  gebrachte  Zunahme  des  Volu- 
mens von  einer  Temperaturerniedrigung  begleitet  ist.  Durch  Wärme 
kann  man  einen  electrischen  Strom  hervorrufen  und  umgekehrt  durch 
einen  electrischen  Strom  Wärme.  Hierbei  zeigt  sich  nun ,  dass ,  wenn 
durch  Erwärmung  einer  Berührungsstelle  zweier  verschiedener  Metalle 
ein  Strom  erzeugt  wird ,  durch  einen  hydroelektrischen  Strom ,  der  die 
Berührungsstelle  in  derselben  Richtung  durchläuft,  eine  Temperatur- 
erniedrigung herbeigeführt  wird.  Peltier  hat  dies  zuerst  nachge- 
wiesen. Er  löthete  einen  Antimon-  und  einen  Wismuthstab  in  der  Form 
eines  Kreuzes  über  einander,  verband  zwei  benachbarte  Arme  des  Kreuze? 
mit  einem  constanten  Elemente,  so  dass  der  electrische  Strom  von  dem 
Wismut  Ii  durch  die  Löthstelle  zu  dem  Antimon  ging,  und  brachte  dtt 
andere  Armpaar  mit  einem  Galvanometer  in  Verbindung.  Sobald  di» 
Kette  geschlossen  wurde ,  zeigte  das  Galvanometer  einen  thermoeleetri- 
schen  Strom  an,  der  von  dem  Antimon  durch  die  Löthstelle  zum  Wismuth 
ging,  also  nur  durch  eine  Temperaturerniedrigung  der  Löthstelle  hervor- 
gebracht sein  konnte.  Ging  der  hydroelectrisebe  Strom  von  dem  Antimon 
durch  die  Lötlistelle  zu  dem  Wismuth,  so  deutete  der  im  Galvanometer 
erzeugte  Strom  auf  eine  Temperaturerhöhung  der  Löthstelle.  Bringt 
man  an  der  Löthstelle  eine  Vertiefung  an ,  giesst  in  diese  etwas  Queck- 
silber und  taucht  in  dies  die  Kugel  eines  Thermometers ,  so  lallt  oder 
steigt  das  Thermometer,  jenachdem  der  Strom  läuft.  Lenz  hat  sogar 
Wasser ,  Welches  nahe  bis  auf  0°  C.  erkältet  war ,  in  der  Vertiefung  an 
der  Löthstelle  zum  Gefrieren  gebracht ,  wobei  er  aber  vorher  das  Kreuz 
selbstverständlich  auch  bis  nahe  auf  0°  C.  abgekühlt  hatte.  —  LTm  die 
Temperaturerniedrigung  nachzuweisen,  hat  man  die  verbundenen  Stäb«1 
auch  luftdicht  durch  die  Glaskugel  eines  Instrumentes  gefilhrt ,  welches 
wie  ein  Luftthermometer  eingerichtet  war. 

Pendel  heisst  jeder  nicht  im  Schwerpunkte  unterstützte  oder  auf- 
gehängte Körper,  wenn  er  sich  um  die  Untersttitzungs -  oder  Aufhän- 
gungsstelle  bewegen  kann  und  aus  der  Ruhelage  gebracht  und  sich  selbst 
überlassen  in  Bewegung  geräth.  Bleibt  die  Auf hängungs  -  oder  Uuter- 
Stützungsstelle  dieselbe ,  so  ist  das  Pendel  ein  g  e  w  ö  h  n  1  i  c  h  e  s ,  z.  B. 
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das  Uhrpendel ,  die  Schaukel ,  der  Tactmesser  (Metronom) ;  ist  dieselbe 
aber  veränderlich,  so  ein  aussergewöhn  liebes  und  zwar  ein 
wälzendes,  wenn  die  Unterlage ,  auf  welcher  das  Pendel  sich  bewegt, 
eben  und  die  auf  derselben  aufliegende  Fläche  des  Pendels  convex  ist, 
z.  B.  das  Schaukelpferd  und  die  gewöhnliche  mit  Gängeln  an  den  Fuss- 
enden unterstützte,  desgleichen  die  auf  oben  angebrachten  und  auf  einem 
Gestelle  mit  geraden  Schienen  sich  bewegenden  Gängelu  hängende 
Wiege,  oder  ein  liegendes,  wenn  die  Unterlage  convex  und  die  auf- 
liegende Fläche  eben  ist,  z.  B.  ein  auf  einem  Cylinder  liegender  Balken, 
welcher  die  Cylinderaxe  unter  rechtem  Winkel  schneidet.  Noch  andere 
aussergewöhnliche  Pendel  würde  man  erhalten ,  wenn  die  in  Berührung 
stehenden  Stellen,  die  zur  Unterstützung  oder  Aufhängung  dienen, 
beiderseits  Curven  wären.  Solche  Pendel  könnte  man  Pendel  höh e- 
rerOrdnung  nennen.  Zu  den  außergewöhnlichen  Pendeln  gehört 
auch  das  Centrifugalpendel  oder  Kegelpendel  oder  conische  Pendel, 
worüber  der  besondere  Art.  Centrifugalpendel  das  Nöthige  ent- 
hält, ferner  das  Cycloidenpendel. 

Ein  aus  einem  physischen  Körper  gebildetes  Pendel  heisst  ein  zu- 
sammengesetztes oder  physisches;  ein  aus  einem  System  fest 
verbundener  Punkte  bestehendes,  von  denen  aber  nur  ein  einziger 
materiell  ist  und  mithin  Schwerkraft  besitzt,  ein  einfaches  oder 
mathematisches.  —  Ein  mathematisches  Pendel  kann  man  sich 
nur  denken ,  indessen  sind  die  Gesetze  desselben  zunächst  festzustellen, 
um  von  dem  Verhalten  eines  einzigen  schweren  Punktes  auf  mehrere 
festverbundene  einen  Uebergang  zu  gewinnen.  Eine  an  einem  dünnen 
Faden  aufgehängte  Bleikugel  kommt  dem  mathematischen  gewöhnlichen 
Pendel  sehr  nahe  und  die  Beobachtung  eines  solchen  hat  auch  zunächst 
zu  dem  Ausgangspunkte  der  Pendeluntersuchungen  gedient. 

Ein  Pendel  kann  nur  dann  in  Ruhe  sein ,  wenn  Beine  Falllinie 
durch  die  Aufhängungs-  oder  Unterstützuugsstelle  geht.  Bei  einer 
Billardkugel  soll  dies  bei  jeder  Lage  derselben  der  Fall  sein ,  so  dass 
sie  nie  pendelt ,  weshalb  ihr  Schwerpunkt  genau  im  Mittelpunkte  liegen 
muss.  Geht  die  Falllinie  eines  Pendels  nicht  durch  die  Aufhängung 
oder  Unterstützung  und  wird  dasselbe  sich  selbst  überlassen,  so  fallt  der 
Schwerpunkt  herab ,  kommt  an  der  tiefsten  Stelle  —  also  lothrecht  zu 
der  Aufhängungs-  oder  Unterstützuugsstelle  —  mit  derselben  Geschwin- 
digkeit an,  als  ob  er  vertical  durch  dieselbe  Höhe  gefallen  wäre  (s.  Art. 
Ebene,  schiefe.  A.  2.),  steigt  auf  der  anderen  Seite  —  in  Folge 
des  Beharrungsvermögens  (s.  d.  Art.)  empor,  bis  seine  Geschwindigkeit 
Null  wird ,  fällt  dann  in  derselben  Weise ,  wie  vorher  auf  der  anderen 
Seite,  wieder  herab,  und  bewegt  sich  also  —  wenn  von  allen  Hinder- 
nissen abgesehen  wird  —  ohne  Aufhören  hin  und  her.  Den  Weg  von 
einem  Wendepunkte  des  Pendels  bis  zum  anderen  nennt  man  eine  ein- 
fache Schwingung;  den  von  einem  Wendepunkte  bis  zu  demselben 

13* 
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zurück  eine  ganze  »Schwingung  oder  Doppelschwiugung. 
Die  zu  einer  Schwingung  verbrauchte  Zeit  heisst  Schwingungszeit 
der  Winkel,  welchen  die  durch  die  Aufhängung» -  oder  Unterst ützungs- 
stelle  gehende  Verticale  mit  den  nach  einem  Wendepunkte  gehenden  Gra- 
den  bildet,  A  ussch  1  ags  w  i  n  k  e  1  oder  Elougationswinkel: 
die  Grysse  dieses  Winkels  der  Ausschlag  oder  die  £  1  o  n  g  a  t  i  o  n. 
—  Machen  Pendel  in  gleichen  Zeiten  gleichviel  Schwingungen,  so  neoni 
man  sie  i  s  o  c  h  r  o  n  i  s  c  h  oder  t  a  u  t  o  c  h  r  o  n  i  s  c  h. 

A.  Das  mathematische  gewöhn  Ii  che  oder  einfache 
Pendel.    Ks  gilt  von  demselben  Folgendes: 

1 )  Der  schwere  Punkt  bewegt  sich  in  einem  Kreisbogen .  da  er 
stets  in  demselben  Abstände  von  der  Aufhängung  oder  Unterstützung 
bleibt. 

2)  Die  Bewegung  ist  ungleichförmig  und  zwar  beim  Herabfallen 
von  einem  Wendepunkte  bis  zur  tiefsten  Stelle  ungleichförmig  beschleu- 
nigt, bei  dem  Hinaufsteigen  von  der  letzteren  Stelle  bis  zu  einem  Wende- 
punkte ungleichförmig  verzögert.  Es  wird  nämlich  der  schwere  Punkt 
beim  Herabfallen  von  der  Schwerkraft  fortwährend,  wenn  auch  mit 
abnehmender  Stärke,  angetrieben  und  beim  Aufsteigen  fortwährend  mit 
zunehmender  Starke  gehemmt.  Dass  die  Grösse  der  Beschleunigung 
oder  Verzögerung  ( s.  Art.  Acceleration  und  R e t a r d a t i o n)  ver- 
änderlich und  =  ij.sina  ist,  wenn  u  den  Ausschlagswinkel  bedeutet, 
welcher  der  betreffenden  Stelle  als  Wendepunkt  zukommen  würde,  und 
ff  die  Acceleration  beim  freien  Falle  ist,  ergiebt  sich  einfach,  wenn  man 
an  der  betreffenden  Stelle  die  Acceleration  beim  freien  Falle  in  zwei 
Componcnteu  zerlegt,  von  denen  die  eine  die  Richtung  der  Tangente 
und  die  andere  die  Richtung  von  der  Aufhängung  oder  Unterstützung 
her  hat  (s.  Art.  Bewegungslehre.  IV.  10). 

3)  Selbstverständlich  haben  Pendel  von  gleicher  Pendellänge  und 
gleichem  anfänglichen  Ausschlagwinkel  gleiche  Schwingungszeiten: 
aber  von  zwei  verschieden  langen  Pendeln,  welche  mit  gleichem  anfäng- 
lichen Ausschlagswinkel  schwingen ,  hat  das  kürzere  eine  kleinen- 
Schwingungszeit,  schwingt  also  schneller. 

4)  Die  Pendellängen  verhalten  sich  überhaupt  wie  die  Quadrate 
der  Schwingungszeiten ,  also  auch  umgekehrt  wie  die  Quadrate  der 
Schwingungszahlen,  d.  h.  ein  Pendel,  welches  doppelt  so  schnell  schwin- 
gen soll  als  ein  anderes ,  nmss  1  mal  kürzer ,  und  welches  dreimal  so 
schnell  schwingen  soll,  9  mal  kürzer  sein,  etc.  —  Bezeichnet  T 
die  Schwingungszeit ,  L  die  Entfernung  des  schweren  Punktes  von  der 
Aufhäugungs-  oder  Unterstützungsstelle ,  d.  h.  die  Länge,  und  .V  die  in 
einer  gewissen  Zeit  gemachten  Schwingungen,  so  ist : 

/.  :  /  =       :  fä  =  *1 :  X2  und  T:  t  =  // :  .V  =  KL  :  Kl. 

TO  Ist  der  Ausschlagswinkel  höchstens  ft  Grad,  so  findet  man  die 
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1  II 

Schwingungszeit  für  eine  einfache  Schwingung  t  =  rr  \/  -  :  allgemein 

9 

ist  dieselbe  aber 

— V-I[,+<™,S+(i:-3"(ö'+ 


/ 1.3.5 

V  27  476 


2/> 


.  .  .  j, 


wo  //  =  1  —  rosu  od«T  der  sogenannte  st  tu/s  versus  ist,  wenn  «  den 
Att8Schlagswinkel  bezeichnet.  —  Die  mathematische  Ableitung  der  allge- 
meinen Zeitgleie hung  übersehreitet  die  von  uns  angenommenen  Grenzen; 

1 1 

ergiebt  sich  aber  auf  folgende  Weise.  Es 


die  Gleichung  t  —  rr 


sei  in  nebenstehender  Figur  A  der  Auf  hängepunkt ;  D  der  schwere, 
schwingende  Punkt,  also  BCU  der 
Kreisbogen ,  den  H  um  A  mit  dem 
Radius  AH  =  I  durchschwingt:  Ii 
und  I)  seien  die  Wendepunkte,  also 
HEI)  horizontal;  AKC  sei  senk- 
recht Hat BDy  halbire  ä1bo<^  BAD 
und  BCD  in  C,  so  dass  <  BAC 
=  a  ist.  Man  beschreibe  über  EC 
als  Durchmesser  einen  Kreis;  nehme 
den  beliebigen  Pnukt  F  auf  Wan; 
ziehe  FS  parallel  lil)y  welche  den 
Kreis  in  A  schneidet ;  nehme  F  als 
Mittelpunkt  eines  unendlich  kleinen 
Bogenstückes  an ,  so  dass  FG  die 
eine  Haltte  desselben  ist ;  ziehe  GOy 
«reiches  den  kleinen  Kreis  in  L 

schneidet,  ebenfalls  parallel  BD:  fülle  GH  und  LM  senkrecht  auf  F\: 
verbinde  A  mit  dem  Mittelpunkte  /  des  Kreises.  Setzt  man  das  halbe 
Bogenstück  FG  =  den  Bogen  KL  =  a{  ,  VE  =  b,  EX  =  h 
und  nimmt  an,  dass  EC  im  Verhältnis  zu  der  Lange  des  Pendels  Ali 
oder  „7Csehr  klein  sei;  so  erhalt  man  /\  FXA  ~  A. FGH,  da  FG 
als  gerade  Linie  und  als  Tangente  im  Berührungspunkte  F  betrachtet 
werden  kann,  also  <  GEH  =  <^  FAS  wird.    Folglich  ist  FG :  GH 

=  FA.FX  also  FG=  (,,[;!.  J«dvra=t/'''        Ebenso  ist 

A>  TKX~  £  KLM  und  folglieh  KL  i  LM  =  KI:  KX,  also  KL  = 

oder  öj  =  1  .2b.  Aus  diesen  beiden  Wertheu  für 


A.Y 


A'.Y 
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l  k'X 


a  und  a,  erhält  man       =   — .  .  "~  GH  —  LM  ist.  Folglich 

ni  4/2 

ist  auch         =  —  .  .    Nun  ist  aber  EC  gegen  AC  sehr  klein 

a,a        o*  rA2 

vorausgesetzt  und  noch  mehr  ist  dies  daher  mit  C.Y  der  Fall ;  folglich 

ist  FM*  =  CX  (XA  +  CA)  =  21.  CX  und  A'.Y2  =  CX.  XE 


21  h 


Ist  nun  der  Punkt  B 


a2        4/2  h 
=  h.CX.  Mithinist  - -  »       .  -  .   —  -v-r-. 

fl,8       A2    2/  £2 

bis  F  herabgefallen ,  so  hat  er  eine  Geschwindigkeit  c  er- 
langt (s.  Art.  Ebene,  schiefe.  A.  2.).  Zum  Durchlaufen  des  kleinen 
Bogeustückes  a  wird  eine  unendlich  kleine  Zeit  V  erforderlich  sein, 
während  welcher  die  Bewegung  als  gleichförmig  angenommen  werden 

kann ;  es  wird  also  a  =  ct'  oder  =  V  Y  2gh  sein.    Wir  erhalten  also 


a2        2lh  .  V*.2gh 
aus     .  =  — z— -  jetzt 
a,2        4"  J 


a,2 


'i 


2/A    .     ,  n, 
— ,   oder  t'  =  » 
A2  A 


0 


Zum 


Durchlaufen  eines  folgenden  Bogenstückes  von  derselben  Grösse .  wenn 


man  das  dazugehörige L M  =       setzt,  würde  die  Zeit  t"  = 


l 

9 


erforderlich  sein;  zu  einem  darauf  folgenden  V"  = 


a,., 


—  etc.  Wir 
9 


erhalten  also  zum  Durchlaufen  aller  Bogenstücke  von  B  bis  C  die  Zeit 


a 


t  =  t>  +  t"  +  =  ~j 


l 


+ 


b 


I 

!/ 


+ 


-f-  a>>  +  ö»//  •  •_• 


/ 


Nun  ist  aber  («'  -|-  a"  4-       •  •  •  •) 


die  Länge  des  halben  Kreisbogens  EkC,  also  =  !/2  £  n ;  folglich  /  = 

-.    Dies  ist  die  Zeit  zum  Herabfallen  des  Punktes  B  bis  C, 
aber  zum  Aufsteigen  von  C bis 77  ist  gerade  ebensoviel  Zeit  erforderlich. 


folglich  ist  die  ganze  Zeit  zu  einer  einfachen  Schwingung 


'  Q. 


Hieraus  ergiebt  sich  bei  ungeändertem  </,  also  an  demselben  Orte, 
für  Pendel  von  der  Länge  L  und  /  die  unter  (4)  aufgestellte  Proportion 

T:t  =  rL-ri- 

6)  Berechnet  man  die  Schwingungszeiten  ftlr  ein  Pendel  von  der 
Länge  /  nach  der  allgemeinen  Formel  fttr  a  =  1°,  2°  bis  5°,  so  er- 
hält man 


für  1°  /  =  1.000019  71 
2°,,  mm  1.000076  „ 


iL 

\  9 
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für  3°  /  =  1,000146  77 

„  40  „  =  1,000304  „ 
»    5°  *  —  1,000481  „ 


iL 
9 


Man  sieht  also ,  dass  für  diese  Ausschlagswinkel  die  Schwingungs- 
zeiten fast  von  gleicher  Grösse  sind.  Es  hat  daher  eine  kleine  Aende- 
rung  in  der  Grösse  des  Ausschlagswinkels  keinen  bemerklichen  Einfluss 
auf  die  Schwingungszeit ,  und  man  kann  deshalb  in  solchem  Falle  die 
Schwingungen  als  isochron  annehmen. 

7 )  Die  vorstehenden  Gesetze  —  allerdings  ohne  die  mathematische 
Begründong  —  fand  Galilei  bereits  als  Student.  Es  wird  erzählt, 
dass  derselbe  eines  Tages  zu  Pisa  in  dem  Dome  gewesen  sei ,  um  die 
Messe  anzuhören.  Ein  Luftzug  setzte  einen  von  dem  hohen  Gewölbe 
herabhängenden  Kronleuchter,  der  jetzt  mit  einem  gewissen  Stolze  den 
Fremden  gezeigt  wird  und  sich  dadurch  auszeichnet,  dass  an  seinen 
Armen  wieder  kleinere  Kronleuchter  hängen,  in  Bewegung.  Galilei, 
der  wohl  wenig  mit  seinen  Gedanken  sich  am  Gottesdienste  betheiligte, 
fand  ein  besonderes  Vergnügen  daran,  die  Schwingungen  zu  beobachten, 
und  soll  namentlich  die  Pulsschläge  gezählt  haben ,  welche  auf  eine 
Schwingung  kamen.  Hierbei  ergab  sich  das  Auffallende  des  Isochronis- 
mus ,  als  die  Schwingungen  ihre  Grösse  veränderten  ;  soviel  steht  jeden- 
falls fest,  dass  Galilei  durch  die  Schwingungen  des  Kronleuchters 
veranlasst  wurde,  die  Gesetze  der  Pendelschwingungen  experimentell  zu 
erforschen.  Er  versetzte  zwei  an  Fäden  hängende  Metallkugeln  in 
Schwingungen  und  stellte  sich  die  Aufgabe ,  zu  ermitteln ,  wie  vielmal 
kürzer  das  eine  Pendel  sein  müsse,  wenn  es  2mal,  3mal  etc.  schneller 
schwingen  solle,  als  das  andere.  Hierbei  fand  er  das  Verhältniss  L  :  l 
=  :  =  w2  :  N*.  Damit  nicht  zufrieden ,  hing  er  Körper  von 
verschiedenem  Stoffe ,  verschiedener  Form  und  verschiedenem  Volumen 
an  und  entdeckte,  dass  die  Schwingungszeit  dadurch  nicht  geändert 
wurde ,  wenn  nur  die  Länge  dieselbe  blieb.  Er  schloss  hieraus ,  dass 
die  Schwingungszeit  eines  Pendels  unabhängig  sei  von  der  Form ,  dem 
Stoffe  und  dem  Volumen  der  schwingenden  Körper,  und  sprach  nun  als 
der  Erste  aus ,  dass  für  alle  Körper  die  Schwerkraft  dieselbe  sei  oder 
dass  alle  Körper  gleich  schwer  seien.  Dies  stand  mit  den  damals 
herrschenden  Ansichten  in  grellem  Widerspruche  und  veranlasste  die 
bekannten  Fallversuche  auf  dem  schiefen  Thurme  zu  Pisa.  Huyghens 
experimentirte  später  in  derselben  Weise  wie  Galilei.  Der  Faden 
war  von  Aloe.  B 0 u g u e r  und  Condamine  nahmen  statt  der  Kugel 
zwei  mit  ihren  Grundflächen  vereinigte  abgestumpfte  Kegel.  De  B  0  r  d  a 
benutzte  eine  genau  abgedrehte  Platinkugel,  auf  welche  eine  genau  nach 
demselben  Halbmesser  gearbeitete  Kappe  passte,  die  mit  etwas  Fett 
bestrichen  an  der  Kugel  haftete  und  an  einem  dünnen  silbernen  Drahte 
aufgehängt  war.    An  der  oberen  Befestigung  des  Drahtes  waren  noch 
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besondere  Vorrichtungen,  um  die  Versuche  mit  grösster  Genauigkeit  an- 
zustellen. 

8 )  Ein  Pendel,  dessen  Schwingungszeit  gerade  eine  Secunde  beträgt« 
heisst  ein  S  e  c  u  n  d  e  n  p e  n  d  e  1.    Für  die  Länge  eines  solchen  giebt  die 

unter  (5)  gefundene  Formel  filr  kleine  Ausschlagswinkel  /  = 


9)  An  verschiedenen  Orten  hat  dasselbe  Pendel  —  wozu  nament- 
lich Richert  Beobachtungen  auf  Cayenne  (1671)  denAnstoss  gaben: 
vergt.  Art.  A  b  p  1  a  1 1  u  n  g  —  nur  dann  dieselbe  .Schwingungszeit,  wenn 
die  Beschleunigung  beim  freien  Falle  dieselbe  geblieben  ist.  Ist  dies 
nicht  der  Fall,  so  verhalten  sich  die  Schwingnngszeiten  desselben  Pendel- 
umgekehrt wie  die  Quadratwurzeln  aus  den  Grössen  der  Beschlcimigui):: 
beim  freien  Falle;  denn  die  Formel  unter  (.">)  giebt  dann: 

/  :  tx  =  r  |j  :  Yy  —  //,  in  und  (J  :  </,  =  t%2  :  /'-  =  //'-  :  w,2. 

10)  Filr  verschiedene  Orte  ist  Überhaupt :  /  :  /,  =  </t'2  : 

11)  Daraus  folgt,  dass  das  Pendel  ganz  besonders  geeignet  ist. 
die  Grösse  der  Beschleunigung  beim  freien  Falle  fiir  verschiedene  Ort»- 


tj  mm  /  ,  rr-.  Im  .Mittel  hat  das  Secuudenpendel  eine  Länge  von  S6S  ; 
preuss.  Zoll.  In  Spitzbergen  (79°  49'  4«")  betrügt  die  Länge  990,03. 
in  Petersburg  ( Ö9U  öC  21 " )  1)94,91  :  in  London  (51°31'8")  994.12: 
in  Köln  (50°  55'  21'  )  993,89 ;  in  New- York  (40»  42'  43")  993,1*» 
und  auf  St.  Thomas  (0°  24'  21'')  991,1 1  Millimeter.  In  Berlin  wurde 
die  Lange  des  einfachen  Seeiindcnpemlcls  1839  durch  B  es  sei  im  Garten 
der  Sternwarte  in  einer  Höhe  von  1 10,35  Fuss  über  dem  Meere  gleich 
3  Fuss  2  Zoll  0,1626  Linien  preuss.  Masses  gefunden.  Wegen  der 
Acceleration  beim  freien  Falle  s.  Art.  Fall,  freier.  I.  3.  Vergl. 
a uch  Art.  K e  v  e r s i  o  n  spendet. 

B.  D  :i  s  p  h  y  s  i  s  e  h  e  g  e  w  ö  Ii  n  I  i  c  h  c  P  e  n  d  e  1.  Die  unter 
(A)  angegebenen  Gesetze  gelten  nur  filr  das  mathematisch«-  Pendel, 
welches  wie  schon  gesagt  ist  -  sich  nur  annähernd  durch  «  in 
Faden pendelj  d.  h.  durch  einen  an  einein  dünnen  Faden  hängenden 
specirisch  schweren  Körper  darstellen  lässt.  Anders  ist  es  mit  dem 
physischen  Pendel.  Wirdein  physisches  gewöhnliches  Pendel  aus 
seiner  Ruhelage  gebracht  und  sich  selbst  überlassen,  so  macht  es  eb«n- 
falls  Schwingungen.  Da  hier  jedoch  jedes  Masscntheilchen  wie  ein  ein- 
faches Pendel  schwingen  will ,  dessen  Länge  der  Entfernung  des  Theil- 
chens  von  der  Aufhänge-  oder  rntcrstützungsstelle  gleich  ist.  so  werden 
die  verschieden  liegenden  Theiichen  sehr  verschiedene  Sehwingungs- 
zeiten  erstreben,  aber  wegen  der  festen  Verbindimg  unter  einander  nicht 
erhalten,  namentlich  werden  die  entfernteren  Theilchen  durch  die  näher»  n 
beschleunigt  und  diese  durch  .jene  verzögert;  hierzu  kommt  noch,  das-. 


zu  ermitteln  ;  denn  es  ist  y  =  l 


und  bei  einem  Secundenpeiidt  1 
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während  die  Theilelien  auf  der  einen  Seite  einer  durch  die  Aufhänge- 
oder  Unterstützungsstclle  senkrecht  zur  Schwingungsebene  gelegnen 
Verticalebene  fallen ,  die  auf  der  anderen  steigen ,  mithin  die  letzteren 
die  ersteren  in  ihrer  Bewegung  verzögern.  Trotz  dieser  verschiedenen 
Einwirkungen  wird  ein  solches  Pendel  Schwingungen  von  bestimmter 
Dauer  machen,  wenn  die  relative  Lnge  der  Theilchen  ungeändert  bleibt. 

Bestimmt  man  den  Durchschnitt  des  physischen  gewöhnlichen  Pen- 
dels in  seiner  Ruhelage  durch  die  Verticalebene ,  welche  durch  die  Auf- 
hange -  oder  Unterstützungsstelle  geht  und  auf  der  Schwingungsebene 
senkrecht  steht ,  so  lässt  sich  in  demselben  eine  Linie  ermitteln ,  welche 
als  Drehungsaxe  genommen ,  Schwingungen  von  derselben  Dauer  giebt, 
wie  vorher.  Ein  einfaches  Pendel  von  der  Lange  des  Abstandes  dieser 
Drehungsaxe  von  der  ursprünglichen  würde  also  mit  dem  physischen 
isochron  schwingen.  Man  bezieht  daher  alles,  was  die  Schwingungen 
des  physischen  Pendels  betrifft ,  auf  dies  isochrone  einfache ,  setzt  «lies 
geradezu  an  seine  Stelle,  oder  reducirt  das  physische  auf  das  einfache. 
Fragt  man  also  nach  der  Länge  eines  physischen  gewöhnlichen  Pendels, 
so  giebt  man  die  Lange  des  reducirten  an. 

Ist  ein  physisches  Pendel  um  eine  Drehaxe  beweglich ,  so  nennt 
man  die  Linie,  in  welcher  die  isochrone  Drehaxe  liegen  würde,  die 
Sch  wingungsaxe  des  Pendels.  Der  Punkt  der  Schwingungsaxe, 
welcher  in  der  durch  den  Schwerpunkt  gehenden  und  mit  der  Sehwingungs- 
ebene  parallelen  Yertiealen  liegt,  heisst  der  Schwingungspunkt. 
Der  Schwingungspunkt  liegt  von  der  Drehaxe  weiter  ab,  als  der  Schwer 
punkt.  Ein  physisches  Pendel ,  an  welchem  die  beiden  Sehwingungs- 
axen  bestimmt  sind ,  so  dass  man  sowohl  die  eine ,  als  die  andere  zur 
Drehaxe  nehmen  kann,  heisst  —  weil  es  eben  in  umgekehrter  Lage 
keinen  Unterschied  in  der  Schwingung  zeigt  —  ein  Reversions- 
p  e  n  d  e  I.  B  o  h  u  e  n  b  e  r  g  e  r  hat  1811  zuerst  den  Vorschlag  zu  solchen 
Pendeln  gemacht  und  Kater  hat  ihn  zuerst  ausgeführt,  wiewohl  schon 
Huyghens  den  Schwingungspunkt  kannte.  Wegen  der  Ausführung 
vergl.  Art.  Revers  ion  spendet.  Um  das  Verhalten  eines  Rever- 
sionspendels noch  mehr  zu  erläutern ,  wollen  wir  einen  geraden  Holzstab 
von  einem  Fuss  Länge  und  durchweg  gleichgrossem  Querschnitte  nehmen 
und  in  der  Entfernung  von  einem  Zolle  von  jedem  Ende  durchbohren. 
Lassen  sieh  diese  Bedingungen  genau  erfüllen ,  ist  namentlich  auch  der 
Stab  von  durchweg  gleicher  Dichtigkeit,  so  wird  es  gleichgültig  sein, 
durch  welche  Durchbohrung  man  einen  Stift  steckt,  um  welchen  er  dann 
schwingt.  Es  ist  also  so,  als  ob  man  ein  mathematisches  Pendel  hatte, 
dessen  Länge  gleich  der  Entfernung  der  beiden  Durchbohrungen  von 
einander  wäre,  also  in  diesem  Falle  von  10  Zoll  Länge.  Man  würde 
also  von  dem  Stabe  sagen ,  er  habe  eine  Pendellänge  von  1 0  Zoll :  aber 
diese  wäre  bei  demselben  Stabe  auch  0  Zoll  gewesen  ?  wenn  die  Durch- 
bohrungen in  einem  Abstände  von  1 1  .2  Zoll  von  jedem  Ende  angebracht 
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worden  wären.  Je  näher  man  indessen  mit  den  Durchbohrungen  dem 
Schwerpunkte  bei  Ueberschreitung  eines  gewissen  Abstandes  kommt, 
desto  langsamer  werden  die  Schwingungen- 

Durch  ein  Reversionspendel  erhält  man  ein  Mittel ,  die  zu  einem 
bestimmten  mathematischen  Pendel  gehörige  Schwingungszeit  mit  mög- 
lichster Genauigkeit  zu  bestimmen ,  und  somit  gewinnt  man  dadurch  die 
Grössen,  welche  nach  ( A .  11.)  zur  Berechnung  der  Beschleunigung  beim 
freien  Falle  erforderlich  sind. 

Eine  Hanptverwendnng  hat  das  Pendel  durch  Huyghens  »!* 
Regulator  an  den  Räderuhren  gefunden.  Vergl.  Art.  Uhr.  C.  Ueber 
F  o  u  c  a  u  1 1 '  8  Versuche ,  durch  ein  Pendel  die  Axendrehung  der  Erde 
nachzuweisen,  s.  E.  dieses  Artikels. 

B  e  s  a  6 1  berechnete,  wie  schon  früher  von  H  a  1 1  o  u  vorgeschlagen 
war,  die  Länge  des  Secundenpendels  aus  den  beobachteten  Schwingungs- 
zeiten zweier  Pendel ,  deren  LängendirTcrenz  gemessen  war.  Hat  da? 
eine  Pendel  die  Länge  x  und  macht  es  in  einer  Stunde  n  Schwingungen, 
das  andere  die  Läuge  x  -\-  a  mit  /*,  Schwingungen  in  derselben  Zeit. 

//  2  n 

so  ist  x  :  ( x  — I—  ü  )  =  7/i2  :  7i'2 ,  also  x  =  -—  -.    Ist  nun  die 

1  ?r2  —  //,- 

Länge  des  Secundenpendels  /,  so  erhält  man,  da  dies  in  einer  Stunde 

3000  Schwingungen  macht,  x  :  /  =  36002  :  w2,  also 

=  >600*  (»«  —  «,»)  ' 

C.  Das  ausser  gewöhnliche  Pendel.  Von  dem  ausser- 
gowöhnJichen  Pendel,  welches  nach  der  Beschaffenheit  der  zur  veränder- 
lichen Berührung  kommenden  Flächen  sehr  verschieden  sein  kann,  sollen 
hier  nur  einige  Angaben  über  den  Fall  eine  Stelle  finden,  wenn  die  ein« 
Berührungsfläche  eben  und  die  andere  kreisförmig  gekrümmt  ist ,  und 
überdies  soll  nur  auf  das  mathematische  Pendel  Bezug  genommen  werden. 

1 )  Bei  dem  mathematischen  aussergewöhnlichen  Pendel  kanu  der 
schwere  Punkt  sowohl  unter  als  über  der  Berührungsstelle  in  der  Ruhe 
läge  liegen. 

2 )  Bei  dem  w  ä  1  z  e  n  d  e  n  mathematischen  Pendel  mit  kreisförmiger 
Berührungsfläche  muss  der  schwere  Punkt  noch  unter  dem  Mittelpunkte 
des  Kreises,  nach  welchem  die  wälzende  Fläche  gekrümmt  ist,  sich 
befinden.  Der  Ausschlagwinkel  kann,  wie  bei  dem  gewöhnlichen  Pen- 
del, bis  an  180  Grad  gross  werden.  Es  gehört  hierher  das  Schaukel- 
pferd und  die  Wiege. 

3 )  Bei  dem  liegenden  mathematischen  Pendel  mit  kreisförmiger 
Berührungsfläche  ist  der  jedesmalige  grösste  Ausschlagswinkel  von  der 
Lage  des  schweren  Punktes  abhängig.  Bezeichnen  wir  den  Abstand 
des  schweren  Punktes  von  der  Berührungsstclle  in  der  Ruhelage  mit  >. 
und  nehmen  wir  denselben  positiv  für  die  Lage  des  Punktes  über  und 
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negativ  für  die  unter  der  Berübrungsstelle ;  bezeichnen  wir  ferner  den 
Ausschlagwinkel  mit  x  und  den  zugehörigen  Bogen  auf  der  kreisförmigen 
Unterlage,  also  /vr,  mit  h :  so  muss  S.tgsx  kleiner  als  b  sein.  Liegt 
also  der  schwere  Punkt  in  der  Berührungsstelle,  so  darf  der  Ausschlags- 
winkel höchstens  bis  an  90  Grad  wachsen ;  liegt  er  über  derselben ,  so 
wird  der  grösste  Ausschlagswinkel  um  so  kleiner ,  je  höher  der  Punkt 
liegt. 

4)  Der  schwere  Punkt  beschreibt  bei  dem  raathematischen  ausser- 
gewöhnlichen  Pendel  eine  cycloidische  Bahn.  Es  b«  steht  dieselbe  in 
zwei  aufsteigenden  Aesten  der  gewöhnlichen  Cycloide,  wenn  der  schwere 
Punkt  im  Berührungspunkte  der  Ruhelage  liegt ;  befindet  sich  derselbe 
tiefer ,  so  erhält  man  die  verkürzte  oder  verschlungene  Cycloide ,  und 
befindet  er  sich  höher,  so  die  gedehnte  oder  geschweifte  Cycloide. 

D.  D  a  8  C  y  c  1  o  i  d  e  n  p  e  n  d  e  1  ist  ein  Pendel,  dessen  Sehwingnugs- 
I Hinkt  sich  nicht  in  einem  Kreisbogen,  sondern  in  einem  Cycloidenbogen 
bewegt  von  einer  Cycloide,  die  durch  Abwälzung  eines  Kreises  auf  einer 
horizontalen  Bahn  entstanden  ist.  Nehmen  wir  den  Halbmesser  des 
sich  wälzenden  Kreises  =  r  an ,  so  ergiebt  die  mathematische  —  auf 
Integration  sich  gründende  —  Ableitung  die  Zeit  einer  ganzen  einfachen 


Schwingung  /  =  s2n  \/r.  Da  dieser  Werth  unabhängig  von  dem  Aus- 


schlagswinkel  ist,  im  Gegensatze  zu  der  allgemeinen  Zeitgleichung  für 
das  Kreispendel  (s.  A.  5.),  so  folgt  daraus,  dass  bei  dem  Cycloiden- 
pendel  alle  Schwingungen  isochron  sind.  —  Ein  einfaches  Cycloiden- 
pendel  herzustellen,  benutzt  man  die  Eigenschaft  der  Cycloide,  dass  ihre 
Evolvente  ebenfalls  eine  Cycloide  und  zwar  eine  derselben  congruente 
ist.  Denkt  man  sich  an  einer  Horizontalen  von  einem  Punkte  aus  nach 
beiden  Seiten  nach  unten  hin  halbe  Cycloiden  abgehend  und  von  demselben 
Punkte  einen  schwerlosen ,  aber  an  seinem  Ende  mit  einem  schweren 
Punkte  versehenen  Faden  herabhängend ,  der  gerade  die  Länge  einer 
halben  Cycloide  hat ,  und  führt  den  schweren  Punkt  am  angespannten 
Faden  in  der  verticalen  Ebene  der  Cycloiden  seitwärts,  so  legt  sich  der 
Faden  an  die  Cycloiden  immer  mehr  an  und  der  schwere  Punkt  durch- 
läuft eine  Cycloide.  Lässt  mau  den  schweren  Punkt ,  nachdem  er  seit- 
wärts gezogen  ist,  los,  so  durchschwingt  er  eine  Cycloide.  Davon,  dass 
der  Faden  sich  an  die  halben  Cycloiden  anlegt  oder  aufwickelt  und 
andererseits  sich  abwickelt,  hat  die  Curve  des  schweren  Punktes  den 
Namen  Evolvente  erhalten,  während  man  die  Curve,  auf  welcher  das 
Auf-  und  Abwickeln  erfolgt,  Evolute  heisst. 

D.  Das  ballistische  Pendel  dient  zur  Bestimmung  der  Ge- 
schwindigkeit abgeschossener  Kugeln.  Es  besteht  aus  einer  schweren 
Masse ,  die  gewöhnlich  aus  einem  hölzernen ,  mit  Thon  gefüllten  Kasten 
gebildet  wird ,  der  um  eine  horizontale  Axe  pendelartig  schwiugen  kann 
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und  mit  derselben  in  geeigneter  Weise  verbnnden  ist.  Gegen  den  io 
Ruhe  hängenden  Kasten  wird  eine  Kanonenkugel  geschossen.  Der 
Kasten  muss  so  gross  sein,  dass  die  in  ihn  eingedrungene  Kugel  in  ihm 
stecken  bleibt.  Das  Pendel  wird  durch  den  Stoss  in  Bewegung  gesetzt 
und  aus  der  Grosse  des  ersten  Ausschlagswinkels  und  aus  den  Grössen- 
und  Gewichtsverhältnissen  des  Pendels  und  der  Kugel  lässt  sich  unter 
Anwendung  der  Gesetze  des  Stesses  und  der  Pendelbewegung  die  ur- 
sprüngliche Gesehwindigkeit  der  Kugel  berechnen. 

E.  Foucault's  Pendel  versuch.  Ein  frei  schwingen- 
des einfaches  oder  gewöhnliches  Pendel,  d.h.  ein  so  aufgehängtes,  dass 
die  Schwingungsebene  jede  beliebige  Lage  zu  den  Himmelsgegenden 
annehmen  kann ,  hat  in  Folge  des  Beharrungsvermögens  das  Bestreben, 
seine  Schwingungsebene  in  der  Richtung  zu  halten,  welche  dieselbe  beim 
Beginne  des  Schwingens  einnahm.  Diese  Eigenschaft  des  Pendels  hat 
der  französische  Physiker  Leon  F  o  u  c  a  u  1 1  1851  benutzt ,  um  eineu 
experimentellen  Beweis  für  die  Ax<  ndrehung  der  Erde  zu  liefern. 

Um  zunächst  eine  Vorstellung  von  dem  Verhalten  eines  solchen 
Pendels  zu  gewinnen,  verschaffe  mau  sich  auf  einer  um  ihre  Mitte  dreh- 
baren .Scheibe  ein  festes  Gestell ,  welches  z.  B.  die  Form  eines  gleich- 
schenkeligen  Dreiecks  von  einigen  Fuss  Höhe  hat  oder  auch  nur  ans 
einem  eben  so  hohen  festen  Bügel  besteht.  An  dem  höchsten  Punkte 
des  Gestelles  befestige  man  einen  Ilaken  und  hänge  in  diesen  ein  mög- 
liehst  schweres  Fadenpendel.  Es  leuchtet  ein.  dass  man  diesem  PencM 
jede  beliebige  Enge  der  Schwingungsebene  geben  kann.  Nun  stiebe 
man  durch  den  Punkt  der  Scheibe,  welchen  der  Faden  des  Pendels  in 
der  Ruhelage  treffen  würde ,  Gradlinien ,  indem  man  diesen  Punkt  zum 
Mittelpunkte  eines  Kreises  macht  und  diesen  eintheilt.  Gesetzt  man 
gebe  der  Schw  ingungsebene  des  Pendels  die  Richtung  von  0  zu  180  und 
dn  he  darauf  die  Scheibe  langsam  in  der  Richtung  von  90  nach  o  hin. 
ao  rückt  die  Schwingungsebene  in  derselben  Weise  von  0  nach  90.  Es 
hat  also  die  Schwingungsebene  ihre  Richtung  beibehalten.  Eine  Drehung 
der  Scheibe  bringt  also  eine  scheinbare  Drehung  der  Schwingungsebene 
in  entgegengesetzter  Richtung  hervor« 

Würde  man  einen  solchen  Apparat  über  dem  einen  Erdpole ,  z.  B. 
Über  dem  Nordpole  aufstellen ,  so  würde  man  nicht  uöthig  haben  die 
Scheibe  zu  drehen ,  da  die  umgeändert  stehenbleibende  Scheibe  schon  in 
Folge  der  Rotation  der  Erde  eine  Drehung  von  Westen  nach  Osten  er- 
halt :  es  würde  also  an  dem  Erdpole  die  Schwingungsebene  eine  schein- 
bare Bewegung  von  Osten  nach  Westen  machen  und  im  Verlaufe  einer 
Umdrehung  der  Erde  um  ihre  Axe  einen  vollen  Umlauf  zurücklegen. 
—  Stellt  man  hingegen  den  Apparat  gerade  unter  dem  Aequator  der 
Erde  auf  und  nimmt  z.  B.  an.  dass  die  Schwingungsebene  beim  Beginn-' 
des  Schwingens  die  Richtung  von  Süden  nach  Norden  habe,  so  wird,  da 
die  Rotationsrichtung  der  Erde  zu  der  Lage  der  Schwingungsebene  un- 
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geändert  bleibt,  auch  die  letztere  ihre  Lage  Uligeändert  beibehalten. 
Dasselbe  würde  auch  eintreten,  wenn  die  anfängliche  Lage  der  Schwin- 
gungsebene nicht  von  .Süden  nach  Norden  ginge.  —  An  einer  Stelle 
zwischen  dem  Aequator  und  einem  Pole  würde  nun  das  Ergebniss  ein 
mittleres  sein,  d.  h.  die  Schwingungsebene  würde  keinen  ganzen  Umlauf 
während  einer  Rotation  der  Erde  durchlaufen,  aber  auch  nicht  ungeändert 
bleiben,  sondern  eine  theilweise  Veränderung  erleiden  und  zwar  eine  um 
so  bedeutendere,  je  näher  die  Beobachtungsstelle  an  einem  Pole  gewählt 
worden  wäre. 

Foucault  hat  nun  zuerst  den  Gedanken  ausgesprochen,  dass  das 
thatsächliche  Eintreten  dieser  Erscheinung  ein  Beweis  für  die  Axen- 
drehung  der  Erde  sein  würde ,  und  auch  dieseu  experimentellen  Nach- 
weis zuerst  geliefert.  Den  ersten  Versuch  stellte  er  in  einem  Keller- 
gewölbe an  mit  einer  5  Kilogramm  (10  Npfd.)  wiegenden  Messingkugel 
an  einem  2  Meter  langen  Stahldrahte.  Darauf  wiederholte  er  den  Ver- 
such im  Meridiansaale  der  Sternwarte  zu  Paris  mit  einem  Pendel  von 
11  Meter  Länge.  Ein  dritter  Versuch  wurde  1852  an  einem  Pendel 
von  07  Meter  Länge  im  Pantheon  zu  Paris  ausgeführt,  bei  welchem  die 
Kugel  28  Kilogramme  wog.  Der  Versuch  ist  darauf  au  mehreren  Orten 
wiederholt  worden,  namentlich  von  Garthe  im  Kölner  Dome,  und  hat 
das  erwartete  Resultat  geliefert.  Die  Kugel  lässt  man  gewöhnlich  in 
eine  feine  Spitze  auslaufen,  welche  gewissermassen  die  Verlängerung 
des  Aufhängefadens  bildet ;  unter  das  Pendel  in  seiner  Ruhelage  kommt 
ein  möglichst  grosser  eingetheilter,  mit  Radien  bezeichneter  Kreis,  dessen 
Mittelpunkt  genau  unter  der  ruhenden  Spitze  liegt :  darauf  schleift  man 
um  die  Kugel  einen  Zwirn  -  oder  Seideufaden ,  zieht  die  Kugel  aus  der 
Ruhelage,  befestigt  den  Faden  an  einer  festen  Stelle  (Wand)  und  brennt, 
■wenn  völlige  Hube  eingetreten  ist ,  den  Faden  durch.  Es  versteht  sich 
von  selbst,  dass  bei  einem  solchen  Versuche  jede  Luftbewegung  vermieden 
werden  muss,  weshalb  auch  die  beobac  htenden  Personen  ihren  einge- 
nommenen Platz  während  desselben  nicht  verändern  dürfen ,  was  über- 
dies zur  genaueren  Beobachtung  der  eintretenden  Veränderung  in  der 
Lage  der  Schwingungsebene  dienlich  ist.  Die  Aufhängung  des  Drahtes 
geschieht  am  einfachsten  und  sichersten  dadurch ,  dass  man  denselben 
mit  seinem  oberen  Ende  in  einem  eisernen  oder  stählernen  Körper,  dessen 
freie  Fläche  vollkommen  eben  und  horizontal  ist,  einklemmt. 

Es  fragt  sich  nun,  wie  pross  die  scheinbare  Drehung  der  Schwin- 
gungsebene in  einer  bestimmten  Breite  sein  wird.  Es  stelle  in  bei- 
folgender Figur  XOSJf  die  Erdkugel  vor.  SS  sei  die  Axe,  OlT  der 
Aequator,  C  der  Mittelpunkt,  A  ein  Ort  auf  dem  Parallelkreise  EE< 
dessen  geographische  Breite  durch  den  Wiukel  ACU  =  «  gemessen 
werde  und  dessen  Mittelpunkt  B  sei.  SAUS  ist  dann  der  Meridian 
des  Ortes  A ,  die  Tangente  des  Meridians  in  A  ist  die  Nordlinie  des 
Horizontes  mid  diese  schneide  die  Erdaxe  in  F.    Dreht  sich  die  Erde 
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etwas,  also  in  der  Richtung  von  W  nach  0,  so  dass  A  nach  A'  kommt 
dann  ist  die  Nordlinie  des  Horizonts  aus  der  Lage  AF  in  die  Lage  A'F 
übergegangen ,  hat  sich  also  um  den  Winkel  AFA'  gedreht ,  Während 

die  Erde  sich  um  den  Winkel  DCD'  = 
ABA'  gedreht  hat.  Nun  ist  Winkel  ABC, 
=~  FAC  =  BCI)  =  90«,  folglich  ist 
Winkel  AFB  =  BAC  =  ACD ,  d.  h. 
gleich  der  geographischen  Breite  et  des 
Ortes  A.  In  den  Dreiecken  AFA'  und 
ABA',    welche  AA'  gemeinschaftlich 

haben,  ist  AA'  =  AB  .  und 

360 


F 

B 

C 

P 

auch  =  AF . 


iAFA^ 
360 


da  man  den  klei- 


nen Bogen  AA'  des  Parallelkreises  auch 
als  einen  Bogen  eines  mit  AF  um  F  ge- 
schlagenen Kreises  annehmen  kann ;  folg- 
lich verhält  sich  AF  :  AB  =  f_  ABA'  : 
iAFA'.     Es  ist  aber  AB  ~=  AF  . 
sin  AFB  =  AF  .  sin  «;  folglich  ist  1  : 
sin  u  =  i_ABA'  :  iAFA'  und  LAFA 
=  iABA'  .  sin«.  Nun  ist  aber  iAFA'  der  W'inkel,  um  welchen  sich 
die  Schwingungsebene  des  Pendels  in  Bezug  auf  den  Meridian  gedreht 
hat;  denn  nimmt  man  an,  dass  die  anfängliche  Richtung  der  Schwingungs- 
ebene in  den  Meridian  fällt,  also  in  die  Richtung  AF,  so  ist  diese  in  A 
ungeändert  geblieben ,  aber  A'F  hat  eine  andere  Lage  erhalten  ;  es  ist 
daher  der  Winkel ,  welchen  die  Schwingungsebene  mit  A'F  bildet ,  als 
Wechselwinkel  an  Parallelen  gleich  iAFA'.    Setzen  wir  AFA'  = 
y  und  ABA'  =  ß,  so  ist  y  =  ß  .  sin  a,  d.  h.  die  Drehung  der  Schwin- 
gungsebene ist  gleich  der  in  derselben  Zeit  eingetretenen  Axendrehung 
der  Erde  multiplicirt  mit  dem  Sinus  der  geographischen  Breite.  Dreht 
sich  die  Erde  in  24  Stuuden  (Sternzeit)  einmal  um  ihre  Axe,  so  kommt 
auf  die  Zeitminute  15'  Winkeldrehung ,  oder  da  die  Umdrehungszeit  der 
Erde  nach  mittlerer  Zeit  nur  23  St.  56  Min.  4,09  See.  beträgt,  auf 
1  Minute  mittlerer  Zeit  15', 041  Winkelhewegung  in  der  Erddrehung. 
Diese  Grösse  muss  mit  dem  Sinus  der  geographischen  Breite  multiplicirt 
werden ,  um  die  Abweichung  der  Schwinguugsebene  in  einer  Minute  zu 
erhalten.    Unter  51°  geographischer  Breite  würde  die  Abweichung  in 
jeder  Minute  11 ',689  betragen  und  zu  einer  vollen  Umdrehung  der 
Schwingungsebene  eine  Zeit  von  30  St.  47  Min.  52  See.  erforderlich 
sein. 

Pendel ,  electrisehes,  nennt  man  ein  kleines ,  gut  gerundetes 
Kügelchen  von  Kork,  Hollunder-  oder  Sonnenblumenmark,  welches  an 
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einem  feinen  Seidenfaden  von  einem  Gestelle  herabhängt  und  als  Electro- 
skop  dient.  Hängt  man  zwischen  die  entgegengesetzten  Pole  zweier  oder 
auch  nur  einer  in  der  Weise  des  B  o  h  n  e  n  b  e  r  g  e  r '  sehen  Electrometers 
('s.  Art.  Electroskop)  eingerichteten  Zamboni'schen  Säule  ein  solches 
Pendel,  so  erhält  man  das  sogenannte  electrische  Perpetuum 
mobile  (s.  Art.  Perpetuum  mobile),  was  allerdings  Jahre  lang 
fortgehen  kann ,  wenn  man  es  durch  eine  Ubergesetzte  Glasglocke  vor 
Luftzug  und  sonst  vor  Erschütterung  und  Staub  schützt.  Man  hat  dies 
Perpetuum  mobile  als  Glockenspiel  abgeändert,  indem  man  die  Pole  der 
Säulen  mit  kleinen  metallenen  Glocken  versah  und  zwischen  ihnen  eine 
kleine  Metallkugel  an  einem  Seidenfaden  aufhing ;  auch  sonst  hat  man 
es  noch  in  spielerischer  Weise ,  z.  B.  in  der  Art  eines  Caroussels ,  auf 
verschiedene  Art  ausgeführt. 

Pendel ,  h  y  d  r  o  m  e  t  r  i  s  c  h  e  s ,  ist  ein  Strommesser,  welcher  aus 
einem  eingetheilten  Quadranten  besteht,  von  dessen  Mittelpunkte  ein 
Fadenpendel  herabhängt,  dessen  Kugel  durch  den  Strom  mehr  oder 
weniger  aus  der  lothrechten  Lage  gebracht  wird. 

Pendelstange  ) 

Pendeluhr     j  8*  Art  L  h  r-  C' 

Pennmbra  nennt  man  namentlich  den  Halbschatten,  welcher  häufig 
bei  den  Sonnenflecken  (s.  Art.  Sonne)  auftritt. 

Percussion smasch ine  heisst  auch  die  S  t o  s  8  m  a  s  c  h  i  n  e  ( s .  den 
Art.)  zum  experimentellen  Nachweise  der  Gesetze  des  Stosses. 

Perigäum  oder  Erdnähe,  s.  Art.  Erdferne. 

Perihelium  oder  Sonnennähe,  s.  Art.  A  p  h  e  I  i  u  m. 

Periode  nennt  man  jeden  Zeitraum  ,  nach  dessen  Verlauf  gewisse 
Erscheinungen  sich  wiederholen.  Der  Wechsel  der  Tageszeiten ,  der 
Jahreszeiten  etc.  ist  periodisch.  Manche  Perioden  haben  besondere 
Namen  erhalten,  z.  B.  die  Julianische  Periode,  welche  die  Zeit  um- 
schliesst,  nach  deren  Verlauf  ein  Jahr  dieselbe  Zahl  des  Sonnencyclus, 
des  Mondcyclus  und  des  Indictionscyclus  wieder  erhält.  Diese  Periode 
umfasst  7980  Jahre.  Eine  kleinere  Periode  nennt  man  in  der  Astro- 
nomie gewöhnlich  einen  Cyclus,  z.B.  der  1 9jährige Mondcyclus,  nach 
dessen  Ablaufe  die  Neumonde  wieder  auf  die  nämlichen  Jahrestage  fallen. 
Wegen  der  in  der  Physik  vorkommenden  Perioden  vergl.  die  näheren 
Bezeichnungen  derselben,  z.  B.  Declination  der  Magnetnadel. 

Periodisch  bedeutet  nach  einem  bestimmten  Gesetze  wiederkehrend. 
Nichtperiodisch  wird  in  der  Physik  zum  Theil  nicht  als  strenger 
Gegensatz  von  periodisch  im  Sinne  von  „wiederkehrend" ,  also  nicht  im 
Sinne  „nicht  wiederkehrend"  gebraucht,  sondern  als  „wiederkehrend 
nach  unbestimmter  Zeit"  im  Gegensatze  zu  periodisch  als  „wiederkehrend 
nach  bestimmter  Zeit" ;  z.  B.  die  meteorologischen  Erscheinungen  haben 
eine  tägliche  und  jährliche  Periode,  insofern  sie  von  den  Tages-  und 
Jahreszeiten  abhängen,  aber,  insofern  sie  durch  die  Windrichtung  bedingt 


Digitized  by  Google 


208  Periöci  —  Perpetuum  mobile. 

werden,  sind  sie  zwar  nicht  periodisch,  aber  doch  wiederkehrend,  freilich 
nach  unbestimmter  Zeit. 

Periöci ,  s.  Art.  N  e  b  e  u  b  e  w  o  h  n  e  r. 

Peripolare  Molecüle  hat  D  u  b  o  i  s  bei  den  Nerven  uud  Muskeln 
angenommen,  um  den  Nerven-  und  Muskelstrom  (s.  Art.  Thierische 
Electricität)  zu  erklären.  Die  Nerven  und  Muskeln  sollen  aus  gleich- 
gerichteten elektromotorischen  Molecülcn  zusammengesetzt  sein,  von  denen 
jedes  zwei  gleichnamige  polare  Enden  und  eine  entgegengesetzte  polare 
Mittelzone  besitzt.  Ein  peripolares  Molecül  wäre  gewissermassen  aus 
zwei  d  i  p  o  1  a  r  c  n  Moleciilen  zusammengesetzt. 

Periskopisch  hat  man  die  von  W  o  1 1  a  s  t  o  n  in  Vorschlag  gebrach- 
ten concav - convexen  uud  convex - concaven  Brillengläser  genannt,  weil 
man  durch  diese  bequem  nach  allen  Seiten  soll  sehen  können,  was  durch 
die  beiderseits  hohl  oder  beiderseits  erhaben  geschliffenen  Gläser  nicht 
möglich  ist.  Die  periskopischen  Gläser  siud  indessen  nicht  recht  in 
Aufnahme  gekommen,  weil  sie  stark  spiegeln. 

Perlmutter  ist  in  physikalischer  Beziehung  wegen  des  auf  dem- 
selben auftretenden  Farbenspiegels  interessant.  Das  Phänomen  ist  das- 
selbe wie  bei  Barton's  irisirenden  Knöpfen  (s.  d.  Art.),  da  die  Ober- 
fläche voller  Furchen  ist ,  die  selbst  durch  Schleifen  oder  Poliren  ni  ht 
fortgeschafft  werden  können.  Drückt  man  die  Perlmutterfläche  in  Kitt, 
in  feines  schwarzes  Siegellack,  in  Wachs,  in  arabischen  Gummi,  in  Gold- 
blättchen ,  die  auf  Wachs  liegen ,  so  zeigt  sich  auf  diesen  Eindrücken 
dasselbe  Farbenspiel.  Vergl.  Art.  Inflexion.  A.  S.  öOO  und  Far- 
benspiel. 

Permanentes  Gas,  s.  Art.  Gas.  S.  374. 

Permanente  Electricität ,  s.  Art.  Gewitter.  S.  403. 

Perpetuum  mobile  nennt  man  eine  künstliche  Vorrichtung,  welche 
-  den  Grund  ihrer  Bewegung  oder  der  steten  Erhaltung  derselben  in  sich 
selbst  trägt.  Ein  erster  Antrieb  zur  Bewegung  mag  von  aussen  her 
erfolgt  sein ,  aber  dann  darf  von  aussen  her  kein  neuer  hinzukommen. 
Die  stete  Bewegung  der  Quecksilbersäule  eines  Barometers,  die  fort- 
währenden Schwankungen  einer  Magnetnadel,  der  stete  Wechsel  zwischen 
Ebbe  und  Fluth  etc.  sind  keine  Bewegungen ,  wie  man  sie  von  einem 
Perpetuum  mobile  verlangt ,  da  sie  den  Grund  zu  ihrem  Eintreten  ausser 
sich  haben  und  fortwährend  von  aussen  her  neue  Einwirkungen  statt 
finden. 

In  der  ersten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  knüpfte  man  in  Folge 
der  damals  noch  herrschenden  unklaren  Begriffe  au  das  Steigen  und 
Fallen  der  Flüssigkeit  in  dem  eben  erst  construirteu  sogenaunten 
Dreh  bei' sehen  Thermometer  den  Gedauken  eines  Perpetuum  mobile 
und  nannte  dies  Instrument  sogar  perpetuum  mobil?  yradus  catoris 
et  I  rigor  is  monstruns,  z.B.  Samuel  Key  her,  Prof.  der  Mathematik 
in  Kiel  in  seiner  üissertutio  de  aerc.   cap.  U.j  selbst  Drebbel 
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widmete  dem  König  Jacob  von  England  einen  Brief  über  das  Perpe- 
tuum mobile,  das  er  construirt  habe. 

Das  Weltganze  dürfte  ein  Perpetuum  mobile  sein ,  aber  selbst  dar- 
über lässt  sich  noch  streiten.  Da  es  sich  im  vorliegenden  Falle  um 
eine  künstliche  Vorrichtung  handelt,  so  kann  die  ewige  Dauer  des  Appa- 
rates nicht  Bedingung  sein ;  das  Einzige  bleibt  die  Erzeugung  und  die 
Erhaltung  der  einmal  eingeleiteten  Bewegung  aus  sich  selbst. 

Alle  hierauf  gerichteten  Versuche  sind  missglückt ;  bei  vielen  hat 
man  sogar  absichtlichen  Betrug  schliesslich  nachweisen  können.  Es 
müssen  aber  auch  diese  Versuche  missglückeu,  weil  in  Folge  der  mecha- 
nischen Hindernisse  mit  jeder  Umformung  gegebener  Arbeit  und  mit 
jeder  Bewegung  der  Körper  auch  eine  Verminderung  der  vorhandenen 
mechanischen  Arbeit  verbunden  ist ,  so  dass  jedes  bestimmte  Quantum 
gegebener  mechanischer  Arbeit  in  der  Bewegung  selbst  mit  der  Zeit 
verzehrt  wird.  Da  sich  dies  aus  den  Principien  der  Mechanik  erweisen 
lässt,  so  ist  auch  die  Unmöglichkeit  der  Herstellung  eines  Perpetuum 
mobile  erwiesen,  und  daher  ist  auch  der  bereits  1775  von  der  pariser 
Acadeniie  gefasste  Beschluss  gerechtfertigt,  keinen  Vorschlag  zur  Cou- 
struetion  einer  solchen  Maschine  mehr  anzunehmen ,  da  es  sich  doch 
stets  nur  um  den  Nachweis  des  Irrthums  oder  des  Betrugs  handeln  würde. 
Dies  Gesetz  der  Mechanik  gilt  nicht  blos  für  die  rein  mechanischen 
Maschinen ,  die  sich  auf  den  Hebel  und  die  schiefe  Ebene  zurückfuhren 
lassen,  sondern  auch  für  die  Wärme,  seitdem  das  mechanische  Aequi- 
valent  (s.  Art.  Aequivaleut)  der  Wärme  erkannt  und  erwiesen  ist, 
und  somit  ist  es  auch  für  Electricität ,  Magnetismus,  Licht,  Chemismus 
giltig,  da  diese  Kräfte  sich  auf  dasselbe  Princip  wie  die  Wärme  zurück- 
fuhren lassen  oder  wenigstens  die  sichere  Aussicht ,  dass  dies  gelingen 
werde,  gewonnen  ist.    Vergl.  auch  Art.  Pendel,  electrisches. 

Perspectiv,  das,  d.  h.  ein  Instrument  zum  Hindurchsehen,  wird  ein 
kleines  dioptrisches  Femrohr  genannt.    S.  Art.  Fernrohr. 

Perspective ,  Scenographie  oder  perspectivische  Zei- 
ch e  n  k  u  n  s  t  ist  die  Wissenschaft ,  welche  lehrt ,  wie  Gegenstände  auf 
gegebenen  Flächen  in  einer  Zeichnung  darzustellen  sind.  Gewöhnlich 
ist  die  gegebene  Fläche  eine  Ebene,  aber  sie  kanu  auch  anders  sein, 
z.  B.  bei  dem  Panorama  (s.  d.  Art.  ),  desgleichen  bei  den  Anamorphosen 
für  nicht  spitze  Kegelspiegel  (s.  Art.  Kegelspiegel)  ein  Cylinder. 
Man  unterscheidet  Linea  rperspective  und  Luft  perspective. 
Jene  giebt  nur  die  richtige  Lage  der  in  einer  Zeichnung  darzustellenden 
Punkte  an ,  diese  lehrt  die  Gegenstände  in  einer  Zeichnung  nach  der 
Beleuchtung  und  Entfernung  so  darstellen,  dass  dieselben  der  Natur 
gemäss  erscheinen.  Da  die  Luftperspective  vorzugsweise  in  die  Zeichen- 
uud  Malerkunst  einschlägt ,  so  soll  hier  nur  vou  der  Linearperspective 
das  Charakteristische  eine  Stelle  finden. 

Emsmann,  Handwörterbuch.  II.  14 
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Die  geradlinige  Fortpflanzung  des  Lichtes  bildet  die  GrundUpe 
der  Perspective.  Mao  denke  ach  von  allen  Pnnkten  eines  Gegenstandr». 
der  jenseits  der  Ebene  liegt .  auf  welcher  er  dargestellt  werden  soll ,  ge- 
rade Linien  nach  dem  Ange  gezogen  nnd  merke  sich  die  Punkte,  in 
denen  diese  Linien  die  erwähnte  Ebene  treffen.  Alsdann  gebe«  diev 
Punkte  die  Orte  an ,  wo  das  Bild  jedes  einzelnen  Punktes  des  Gegen- 
standes hin  zu  zeichnen  ist,  so  dass  aus  der  gehörigen  Verbindung  der 
so  erhaltenen  Pnnkte  der  richtige  L'mriss  des  Bildes  entsteht .  das  durch 
Sehattirung  nnd  Farbengebung  dem  Gegenstande  möglichst  ähnlich  ge- 
macht werden  kann.  Auf  diese  Weise  erhält  man  ein  Bild,  welches  man 
die  perspectivische  Projection  des  Gegenstandes  nennt  Die 
Lage  des  Auges ,  welches  hier  als  ein  Punkt  angenommen  wird .  mn>> 
gegeben  sein .  und  beim  Betrachten  einer  solchen  Zeichnung  muss  man 
sein  Auge  möglichst  in  diese  angenommene  Stille  bringen.  Man  durch- 
spanne den  leeren  Rahmen  z.  B.  einer  Schiefertafel  mit  Fäden ,  so  das? 
das  ganze  Rahmenfeld  in  eine  Anzahl  kleiner  Quadrate  getheilt  ist ,  und 
halte  denselben  so  gegen  eine  Landschaft :  so  erhält  man  die  Lage  der 
einzelnen  Punkte  im  Bilde  durch  die  Lage  derselben  gegen  die  ausge- 
spannten Fäden. 

Es  sei  in  nebenstehender  Fi^ur 
ABCl)  eine   in  der  horizontalen 
Ebene  ES  gezeichnete  Figur,  dir 
auf  der  Zeichentafel  EF  perspecti- 
viseh  aufgetragen  werden  soll,  $" 
bezeichnen  die  nach  dem  Auge  G 
gezogenen  geraden  Linien  AG,  BG. 
CG,  DG ,  die  in  a.  b%  c,  d  «Ii- 
Tafel  sehneiden ,  die  Eckpunkte  der 
aufzutragenden  Figur.  Sind  hier  AB  und  CD  Linien,  die  mit  der  Ebene 
der  Tafel  EF  parallel  laufen .  so  bleiben  sie  auch  in  der  Zeiehnun. 
parallel :  sind  dagegen  AI)  und  BC  Linien,  die  auf  der  Ebene  der  Tat' 1 
EF  senkrecht  stehen,  so  scheinen  diese  sich  in  ihrem  entfernteren  Theile 
einander  zu  nähern.    Fällt  man  von  dem  Auge  G,  dem  sogenannten 
Distanzpunkte,  eine  Linie  GH  senkrecht  auf  die  Tafel ,  so  ist  /i 
der  sogenannte  Augenpunkt,  gegen  welchen  alle  auf  die  Ebene  <1h 
Tafel  EF  senkrechten  Linien,  wie  AD  und  BC  im  Bilde  auf  der  Taf* 
zusammenlaufen.    Dieser  Augenpunkt  ist  bei  Beginn  der  Zeiehnun. 
festzusetzen. 

Die  orthographische  Protection  oder  Vogel -Per 
spective  nimmt  das  Auge  in  Rücksicht  auf  die  Grosse  des  Gegen 
Standes  als  unendlich  entfernt  von  diesem  an ,  so  dass  alle  von  den 
Auge  nach  den  einzelnen  Punkten  des  Gegenstandes  gedachten  Linier 
unter  sich  parallel  laufen ,  und  daher  auch  alle  Linien ,  die  im  Urbildt 
parallel  sind,  in  der  Abbildung  ebenfalls  parallel  werden. 
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Auch  die  von  F a r i s c h  angegebene  sogenannte  isometrische 
oder  isoperimetrische  Perspective,  die  beim  Maschinenzeich- 
nen Anwendung  findet,  setzt  eine  unendliche  Entfernung  des  Auges  vor- 
aus :  doch  ist  die  Lage  des  letzteren  durch  diejenige  Richtung  bestimmt, 
welche  mit  den  drei  Hauptaxen  des  abzubildenden  Gegenstandes  gleiche 
Winkel  einschliesst.  —  Vergl.  übrigens  auch  Art.  Projection. 

Perspect i vpumpe  heisst  eine  von  A  1 1  h  a  n  s  angegebene  Pumpe 
(s.  d.  Art.) ,  bei  welcher  eine  ununterbrochene  Wasserhebung  dadurch 
erzielt  wird ,  dass  in  dem  kurzen  Stiefel  eine  bewegliche  Röhre  ange- 
bracht ist,  welche  unten  kolbenartig  sich  erweitert,  mittelst  einer  Li- 
derung luftdicht  an  die  Stiefelwände  anschliesst  und  an  demselben  Ende 
auch  das  Kolbenventil  trägt,  oben  aber  das  Steigrohr  luftdicht  nmfasst. 
Am  oberen  Ende  der  Kolbenröhre  hat  die  Kraft*  ihren  Angriffspunkt, 
durch  welche  diese  Röhre  auf  und  nieder  bewegt  werden  kann.  Die  drei 
Röhren :  Stiefel ,  Kolbenröhre  und  Steigrohr  stecken  wie  bei  einem  Aus- 
zugsfernrohr in  einander,  und  darauf  bezieht  sich  der  Name.  Die  un- 
unterbrochene Wasserhebung  wird  dadurch  erzielt,  dass  die  Kolbenröhre 
einen  Querschnitt  des  Calibers  hat,  welcher  nur  halb  so  gross  als  der 
des  Stiefels  ist.  Beim  Aufgange  der  Kolbenröhre  füllt  sich  der  Stiefel 
und  das  Wasser  über  dem  Kolbenventile  wird  in  die  Steigröhre  getrieben; 
beim  Niedergange  der  Kolbenröhre  wird  das  Wasser  des  Stiefels  in  die 
Kolbenröhre  gepresst,  da  diese  aber  nur  dasselbe  zur  Hälfte  fasst,  so  ist 
damit  zugleich  ein  Auftrieb  in  die  Steigröhre  verbunden. 

Perturbation  nennt  man  eine  unregelmässige  Schwankung  oder 
eine  Störung  bei  einem  sonst  mehr  regelmässigen  Phänomene.  Man  hat 
solche  Perturbationen  namentlich  bei  den  Aeusserungen  des  Erdmagne- 
tismus (s.  Art.  Magnetismus  der  Erde),  besonders  im  Gange  der 
täglichen  Variation  der  Declination  und  Inclination,  wahrgenommen  und 
gefunden,  dass  dieselben  namentlich  durch  Polarlichter,  vulcanische 
Ausbrüche  und  Erdbeben  veranlasst  werden.  Die  Perturbationen  in  der 
Bewegung  der  Himmelskörper  liegen  ausserhalb  unseres  Planes;  vergl. 
indessen  Art.  Planeten. 

Pesometer  hat  Pontns  einen  Apparat  genannt  und  als  neue  Er- 
findung ausgegeben,  der  schon  als  Panydrometer  bekannt  war.  S.  Art. 
Hygroklimax. 

Petrina's  Maschine  ist  eine  magnetoelectrische  Maschine  in  der 
Weise  der  S  t  ö  Ii  r  e  r '  sehen.    Vergl.  Art.  lnductionsmaschinen. 

Pfannenstein  oder  Kesselstein  oder  Wasserstein,  s.  Art. 
Kesselstein. 

Pfannkuchen,  s.  Art.  Pancakes. 

Pfeife  nennt  man  in  akustischer  Hinsicht  ein  Instrument,  in  welchem 
Töne  durch  stehende  Schwingungen  von  Luftsäulen  erregt  werden.  In- 
sofern würden  die  meisten  Blasinstrumente  hierher  gehören;  man  hat 
indessen  für  die  eigentlichen  Pfeifen  als  charakteristisch  festzuhalten, 
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dass  die  stehenden  Schwingungen  namentlich  mit  dadurch  erzeugt  wer- 
den, dass  ein  Luftstrom  aus  einer  Spalte  austritt  und  sich  an  einer  Kante 
bricht.  Die  Repräsentanten  dieser  Pfeifen  sind  die  Orgelpfeifen ,  die  in 
Labialpfeifen  und  in  Zungenpfeifen  eingetheilt  werden.  In  jenen  wird 
die  schwingende  Bewegung  nur  durch  einen  Luftstrom  bewirkt  ;  bei  letz- 
teren sind  zwei  Schwingungsarten  combinirt ,  nämlich  die  einer  schwin- 
genden Luftsäule  und  die  eines  schwingenden  elastischen  Streifens.  Das 
Nähere  über  beide  Pfeifenarten  findet  sich  in  den  besonderen  Artikeln: 
Labialpfeife  und  Zungenpfeife.  Wegen  der  besonderen  Ein- 
richtung der  an  Dampfkesseln  angebrachten  Dampfpfeife  s.  Art.  Dampf- 
pfeife. 

Pferdegöpel  heisBt  ein  von  Pferden  gezogener  Göpel  (s.  d.  Art.) 
im  Gegensatze  zu  dem  von  Menschenkräften  bewegten  H  a  n  d  g  ö  p  e  1. 

Pferdekraft  ist  (vergl.  Kraft.  B.)  die  bei  der  Messung  von  Ar- 
beitskraft, d.  h.  von  dem  in  einer  bestimmten  Zeit  aufgewendeten  Ar- 
beitsquantum, gewöhnlich  zu  (»runde  liegende  Einheit.  Unter  einer 
Pferdekraft  verstellt  man  nun  die  Kraft,  durch  welche  75  Kilogramme 
iu  jeder  Secunde  einen  Meter  oder  300 Centner  in  einer  Minute  1  Fuss 
hoch  gehoben  werden.  In  Preussen  ist  durch  Ministeria lerlass  vom 
6.  Januar  1859  festgesetzt,  dass  eine  Pferdekraft  nach  neuem  Gewichte 
480  Npfd.  in  1  See.  1  Fuss  hoch  heben  oder  mit  480  Fusspfund  in 
Rechnung  genommen  werden  soll.  —  Aus  Versuchen  mit  mehr  denn 
100  Pferden,  die  durchschnittlich  lO1/^  Centner  wogen  und  gut  gefüttert 
wurden ,  hat  sich  als  Pferdekraft  herausgestellt  bei  BstÜudiger  Arbeit 
390 Fusspfund  in  1  See;  bei  Gstünd.  Arb.  406  Fusspfd. ;  bei  41  2stünd. 
Arb.  476  Fusspfd.;  bei  3stUnd.  Arb.  537  Fusspfd.  —  Ueber  die  Tage- 
arbeit von  Pferden ,  Mault  liieren  und  Stieren  finden  sich  Versuche  von 
Brunaci  in  Gilbert's  Annalen.  Bd.  61.  S.  415. 

Pflanzen ,  leuchtende,  s.  Art.  P  h  o  s  p  h  o  r  e  s c  e  n  z.  E. 

Pflanzenelectricität  in  dem  Sinne,  dass  in  allen  Prlanzentbeilen 
electrische  Strömungen  stattfinden  sollten,  hatten  Becquerel  und 
Wart  mann  behauptet;  nach  sorgfältigen  Versuchen  von  Buff  steht 
jedoch  die  electromotorische  Kraft ,  welche  die  electrische  Ausscheidung 
in  den  lebenden  Pflanzen  bedingt,  mit  dem  Vegetationsprocesse  iu  keinem 
directen  Zusammenhange  und  ist  nur  von  dem  chemischen  Gegensätze 
des  Wassers  zu  den  Pflanzensäften  abhängig. 

Pfund,  ein  Gewicht,  über  dessen  Grösse  Art.  Gewichte  das 
Nähere  enthält.  Das  preuss.  Pfund  oder  Neu pfuud  ist  genau  Kilo- 
gramm. 

Phänakistiskop ,  Phantaskop  oder  Phantasmaskop  ist 
gleichbedeutend  mit  S  t r o  b  o  s  k  o  p  (s.  d.  Art.)-  S  t  a  m  p  f e  r  in  Wien 
erfand  1833  das  Stroboskop  und  unabhängig  hiervon,  eigentlich  sogar 
schon  früher,  hat  Plateau  dasselbe  Instrument  unter  den  obigen 
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Namen  ausgeführt.  Bereits  im  November  1832  hat  Plateau  ein 
Exemplar  seines  Instrumentes  an  Faraday  geschickt. 

Phänomen,  s.  Art.  Naturbegebenheit. 

Phänomen ,  Leidenfrost' sches ,  s.  Art.  Leidenfrost' sches 
Phänomen. 

Phänomenologie  ist  der  Theil  der  Naturlehre,  welcher  nichts 
weiter  als  eine  Zusammenstellung  der  Phänomene  bezweckt.  Jede  Natur- 
erscheinung bietet  nämlich  dreierlei  dar :  erstens  die  Erscheinung  selbst 
und  an  sich  ;  zweitens  die  Art  und  Weise ,  auf  welche  sie  vorgeht,  d.  h. 
ihr  Gesetz;  drittens  die  Ursachen,  welche  sie  hervorrufen,  d.  h.  die  Er- 
klärung. Die  Phänomenologie  bezieht  sich  nur  auf  den  ersten  dieser 
drei  Punkte.  Von  einem  extremen  pädagogischen  Standpunkte  aus  hat 
man  die  Phänomenologie  als  etwas  Selbständiges  zur  Uebung  des  Be- 
obachtungsvermögens zur  Geltung  zu  bringen  gesucht,  aber  keinen  blei- 
benden Erfolg  erzielt. 

Phantaskop,  s.  Art.  Phänakistiskop. 

Phanta8magorie  ist  die  Darstellung  von  Luftbildern ,  resp.  Ge- 
spenstern. Man  bedient  sich  dazu  der  Zauberlaterne  (s.  d.  Art.)  und 
zwar  in  neuerer  Zeit  der  durch  D ru  m  m o n d 'sches  Licht  erleuchteten, 
indem  man  die  Bilder  auf  einen  durchscheinenden  Schirm  (ausgespannte 
Leinwand)  fallen  lässt.  In  neuester  Zeit  auf  den  Theaterbühnen  erzeugte 
Gespenstererscheinungen  beruhen  auf  der  Reflexion  in  einer  grossen 
Scheibe  von  Spiegelglas.  Die  Scheibe  ist  auf  der  Bühne  hinter  einer 
Oeffhung  im  Fussboden  aufgestellt  und  aus  dieser  Oeffnung  fällt  Licht 
auf  die  Scheibe  von  dem  Gegenstande,  der  den  Zuschauern  als  Gespenst 
auf  der  Bühne  erscheinen  soll. 

Phan  tasmaskop  ,  s.  Art.  Phänakistiskop. 

Phase  des  Mondes  nennt  man  die  wechselnde  Lichtgestalt  des- 
selben.   S.  Art.  Mond.    Auch  an  der  Venus  bemerkt  man  Phasen. 

Phase  der  Schwingung  nennt  mau  bei  eiuer  schwingenden  Be- 
wegung —  z.  B.  beim  Pendel,  bei  Wellen  —  den  einem  bestimmten  Augen- 
blicke entsprechenden  Bewegungszustand  des  Bewegten.  Die  Phase  ist 
bestimmt  durch  die  Lage  des  Bewegten  in  Bezug  auf  seine  anfangliche 
Gleichgewichtslage  uud  durch  seine  Geschwindigkeit  und  Bewegungs- 
richtung, öie  Zeit ,  welche  bis  zum  Eintritte  einer  bestimmten  Phase 
vergeht ,  wird  Phasen  zeit  genannt ,  während  die  zu  einer  ganzen 
Schwingung  verbrauchte  Zeit  die  Schwingungsdauer  heisst.  Die 
Zeit,  welche  verfliesst ,  bis  der  Punkt  wieder  in  derselben  Phase  ist ,  ist 
der  ganzen  Schwingungsdauer  gleich.  Die  um  eine  halbe  Schwingungs- 
zeit von  einander  entfernten  Phasen  nennt  man  entgegengesetzte, 
da  sich  das  Bewegte  dann  in  gleichen ,  aber  entgegengesetzt  gerichteten 
Bewegungszuständen  befindet. 

Phasenzeit,  s.  den  vorhergehenden  Artikel. 
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Phiolenbarometer  oder  Flaschenbaroineter.  b.  Art.  Baro- 
meter. S.  71. 

Phlogiston  nannte  Stahl  (1660 — 1734)  eine  Materie,  die  allen 
verbreunlichen  Stoffen  innewohnen  und  die  Fähigkeit  zu  verbrennen 
ertheilen  solle .  so  dass  der  Verbrennungsproeess  in  einem  Entweichen 
des  Phlogistons  bestände.  Diese  von  Stahl  begründete  phlogistische 
Theorie  wurde  um  1785  von  Lavoisier,  dem  Begründer  der  anti- 
phlogistischen Theorie,  dureli  den  Nachweis  gestürzt,  dass  jeder  Körper 
beim  Verbrennen  an  Gewicht  eine  Zunahme  erleidet ,  anstatt  etwas  ab- 
zugeben. 


Ph onisches  Centrum  heisst  beim  Echo  der  Ort ,  von  welehem  der 
Schall  ausgeht.    S.  Art.  Echo. 

Phonisches  Kaleidoskop,  s.  Art  Kaleidophon. 
Phonokamptik  soll  die  Lehre  von  allem  auf  das  Echo  Bezügliche 
bedeuten,  indessen  wird  von  dieser  Bezeichnung  selten  Gebrauch  gemacht. 

Phonokamptisches  Centrum  heisst  beim  Echo  der  Ort ,  nach 
welchem  hin  die  Schallstrahlen  zurückgeworfen  werden  und  au  welchem 
man  das  Echo  wahrnimmt.    S.  Art.  Echo. 

Phoronomie  oder  Bewegungslehre  (s.  d.  Art.). 
Phosphore  nennt  man  phosphoreseirende  Körper.    Vergl.  Art. 
Phosphorescenz. 

Phosphoreudiometer  ist  ein  Eudiometer  (s.  d.  Art.),  d.  h.  ein 
Luftgütemesser ,  der  sich  auf  das  Verbrennen  von  Phosphor  in  einem 
gemessenen  Luftvolumen  gründet,  wodurch  der  Sauerstoff  vollständig 
aus  demselben  entfernt  wird.  Achard,  Reboul,  Seguin,  Ber- 
thol 1  e  t  und  P  a  r  r  o  t  haben  namentlich  diese  Methode  befolgt. 

Phosphorescenz  wird  gewöhnlich  alsein  schwaches  Leuchten  eines 
Körpers  im  Dunkeln ,  ohne  dass  dabei  ein  eigentliches  Brennen  statt- 
fände, erklärt.  Hiernach  würde  sich  die  Phosphorescenz  von  dem 
Glühen  durch  die  geringe  Intensität  des  Lichtes  und  von  dem  Verbrennen 
durch  den  Mangel  chemischer  Zersetzung  unterscheiden  ;  doch  lässt  sieh 
in  dieser  Beziehung  keine  scharfe  Grenze  festsetzen.  Der  Begriff  der 
Phosphorescenz  leidet  entschieden  noch  an  einer  gewissen  Unbe- 
stimmtheit. 

Der  Diamant  scheint  der  erste  Körper  gewesen  zu  sein,  an  welchem 
man  das  phosphorische  Leuchten  wahrgenommen  hat:  wenigstens  spricht 
schon  Albertus  Magnus  (13.  Jahrb. )  davon.  Aufmerksamer  wurde 
man  zuerst  durch  den  Bologneser  oder  bononischen  Leuchtsteiu  (s.  d. 
Art.)  des  Vincenzio  Gascariolo  (1602). 

A.  Die  erste  Beobachtung,  dass  Körper  durch  Bestrahlung 
oder  Insolation  (s.  d.  Art.)  phosphorescireu ,  machte  man  IG" 7 
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au  dem  B  a  1  d  u  i  n'schen  Phospbor.  Mau  erhält  diesen ,  wenn  man  ge- 
stosseue  Steinkreide  mit  gutem  Scheidewasser  bis  zur  Sättigung  mischt, 
das  Uebrige  absaigert,  die  Mischung  auf  einem  wannen  Ofen  trocknet, 
zerstüsst  und  mit  Eiweiss  zu  Pasten  formt.  Diese  Pasten  werden  eine 
Stunde  lang  zwischen  lebhaft  glühenden  Kohlen  gebrannt,  dann  abgekühlt 
und  dem  Tageslichte  ausgesetzt.  —  Im  Jahre  1G74  entdeckte  Brandt 
den  vorzugsweise  Phosphor  genannten  Stoff,  dessen  Bereitungsart 
aber  erst  1737  bekannt  wurde.  Von  da  ab  kam  der  Begriff  Phosphores- 
zenz auf.  Boyle  stellte  durch  Versuche  an  einem  Diamanten  fest, 
dass  Electricität  und  Phosphorescenz  in  keinem  notwendigen  Zusammen- 
hange stehen.  Du  Fay  sprach  schon  1730  aus,  dass  bei  richtiger 
Behandlung  wohl  alle  Korper,  die  Metalle  vielleicht  ausgenommen, 
phosphorescireud  werden  können.  Seitdem  hat  man  eine  Menge  phos- 
pliorescirender  Körper  künstlich  dargestellt,  z.  B.  C  an  ton  1708  den. 
l'antonschen  Phosphor  (s.  d.  Art.). 

Ausser  den  künstlichen  Präparaten  giebt  es  viele  natürliche  Sub- 
stanzen, welche  durch  Bestrahlung  im  Dunklen  leuchtend  werden.  Sie 
sind  hinsichtlich  ihrer  Lichtstärke,  Farbe  uud  Dauer  des  Leuchtens  sehr 
verschieden.  Im  Allgemeinen  sind  die  kalkartigen  Fossilien  die  besten 
Pliosphore ;  der  ausgezeichnetste  ist  der  Flussspath  uud  uuter  diesem 
wieder  der  Chlorophan  (s.  d.  Art.)  der  interessanteste.  Die  zum  Baryt- 
geschlechte  gehörigen  Mineralien  leuchten  nach  der  Bestrahlung  auf 
kurze  Zeit,  am  besten  auf  dem  frischen  Bruche.  Dagegen  leuchten  alle 
sogenannten  Edelsteine  und  alle  nur  etwas  reinen  Kieselsteine,  die  Steine 
des  Thonerden-  und  Talkerdengeschlechts  gar  nicht  oder  äusserst 
schwach  und  nur  ein  paar  Stunden  lang.  Es  phosphorescirt  ferner  kein 
regulinisches  Metall  durch  Insolation :  die  Metallsalze  ziemlich  gut ;  die 
künstlichen,  durch  Feuer  bereiteten,  Metalloxyde  sehr  schwach  oder  gar 
nicht,  dir  natürlichen  etwas  besser.  Ferner  phosphorescirt  kein  brenn- 
bares Mineral  mit  Ausnahme  des  Bernsteins  und  des  Diamauten.  Reines 
Wasser,  reines  Glas,  geschliffener  Bergkrystall  leuchten  nicht  oder  kaum 
merklich  ;  sehr  reines  und  durchsichtiges  Eis  hingegen  leuchtet.  Auch 
gehören  zu  den  guten  Phosphoren  dieser  Art  Boraxsäure ,  Milchzucker, 
Benzoesäure. 

Frische  Bestandteile  der  organischen  Individuen  sind  gar  nicht 
oder  nur  schlechte  Phosphore  durch  Insolation.  Werden  thierische 
Substanzen,  welche  Fette  oder  Oele  enthalten  (z.  B.  Vogel  federn ,  Käse 
etc.)  stark  ausgetrocknet,  so  phosphorescireu  sie  durch  Bestrahlung. 
Ausgetrocknete  Pflanzen  phosphorescireu  nur  schlecht,  frische  gar 
nicht.  Altes  Zuckerrohr,  gebleichtes  Wachs,  Hutzucker,  arabisches 
Gummi  leuchten  gut.  Die  Pflanzenstoffe  werden  durch  Bleichen  in 
ihrer  Leuchtkraft  durch  Insolation  gekräftigt,  z.  B.  Leinwand,  Papier. 

B.  Auch  die  Wärme  macht  eine  grosse  Anzahl  von  Körpern  im 
Dunkeln  leuchtend  und  zwar  werden  fast  alle  nach  der  Insolation  leuch- 
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tend  werdenden  Körper  dies  auch  durch  Wärme.  Einige  Körper,  z.  B. 
die  Metalle  leuchten  nicht  nach  der  Bestrahlung,  wohl  aber  nach  Er- 
wärmung. Im  Allgemeinen  sind  die  besten  Phosphore  durch  Insolation 
auch  die  besten  Leuchter  durch  Erwärmung;  mit  Ausnahme  des  Diamanten 
und  Flussspath8  leuchten  sie  auch  länger  als  durch  Insolation.  Selbst- 
verständlich sind  hierauf  gerichtete  Versuche  in  einem  gegen  den  Eintritt 
des  Lichtes  völlig  verwahrten  Räume  (Kasten)  anzustellen  und  Anwen- 
dung von  leuchtender  Wärme  ist  anszuschliesscn.  Wenn  man  die  Stoffe 
in  Gestalt  eines  mässig  feinen  Pulvers  anwendet,  so  werden  sie  schon 
durch  die  schwächste  Temperaturerhöhung  leuchtend ,  z.  B.  Flussspath 
schon  zwischen  70°  und  88°  C.  Uebrigens  richtet  sich  der  Temperatur- 
grad ,  welcher  Leuchten  hervorbringt ,  nicht  nur  nach  der  materiellen 
Verschiedenheit  der  Körper,  sondern  ist  auch  bei  den  verschiedenen  Indi- 
viduen derselben  Art  verschieden.  Das  Licht  ist  bei  den  meisten  Körpern 
sanft  ausströmend;  bei  dem  Metallfeiligt  und  einigen  schweren  Metall- 
oxyden und  Metallsalzen  funkelnd ;  bei  dem  Durchlaufen  verschiedener 
Temperaturgrade  oft  die  Farbe  wechselnd  und  zwar  scheinen  die  weniger 
brechbaren  Strahlen  am  leichtesten  zu  entweichen.  Auch  bei  der  Phos- 
phorescenz durch  Wärme  zeichnet  sich  der  Chlorophan  (8.  d.  Art.)  aus. 

C.  Auch  durch  den  electrischen  Funken  kann  man  Körper 
leuchtend  machen.  Die  meisten  Körper  leuchten  in  diesem  Falle  nur  in 
der  Linie ,  welche  den  Weg  des  electrischen  Funkens  bezeichnet ;  die 
meisten  künstlichen  Phosphore  jedoch  und  ebenso  Zucker  zeigen  sich  in 
ausgedehnterer  Breite  leuchtend.  Das  Leuchtvermögen  der  Phosphore 
wird  durch  den  electrischen  Funken  erhöht  und  das  verlorene  wieder 
hergestellt.  Auch  Körper,  die  in  ihrem  fossilen  Zustande  die  Eigen- 
schaft zu  phosphoresciren  nicht  besitzen,  können  durch  electrische 
Schläge  dahin  gebracht  werden ,  z.  B.  mehrere  Arten  von  kohlensaurem 
Kalke,  calcinirte  Fischknochen  und  Schneckenschaalen.  Bei  solchen, 
die  schon  in  ihrem  natürlichen  Zustande  phosphoresciren .  wird  diese 
Eigenschaft  durch  Electricität  erhöht.  Diejenigen,  welche  durch  starkes 
Erhitzen  dieselbe  verloren  und  durch  electrische  Schläge  wieder  bekommen 
haben ,  phosphoresciren  dann  selten  mit  eben  so  starkem  Lichte  wie 
vorher.  Mit  der  Anzahl  der  electrischen  Schläge  steigert  sich  die  Phos- 
phorescenz und  erhält  sich  bisweilen  Monate  lang.  Flussspathe,  welche 
mit  ihrem  Vermögen  zu  phosphoresciren  beim  Erhitzen  auch  ihre  Farbe 
verloren  hatten,  färben  sich  öfters  bei  Wiederherstellung  dieses  Ver- 
mögens durch  electrische  Schläge,  aber  es  tritt  dann  meistens  eine  andere 
Farbe  auf.  —  Durch  Entladung  einer  electrischen  Säule  gewonnenes 
Licht  wirkt  zwar  auch  Phosphorescenz  erregend,  aber  nur  schwach. 

D.  Die  bedeutendsten  Untersuchungen  über  Phosphorescenz  haben 
angestellt :  Placidus  Heinrich  (die  Phosphorescenz  der  Körper  etc. 
Fünf  Abtheilungen.  Nürnberg.  1811.  1812.  1815.  1820.),  Dessaig- 
nc8,Wach,  Matteucci,Becqnerel,Grotthus8,  Pearsall, 
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John  \^  D  r  a  p  e  r  u.  a.  Die  vollständige  Literatur  Über  Phosphores- 
cenz  durch  Insolation  bis  zum  Jahre  1845  ist  zusammengestellt  in:  Die 
Fortschritte  der  Physik  im  J.  1845.  Berlin.  1847.  Jahrg.  I.  S.  243— 
247.  Im  Grossen  und  Ganzen  bestehen  die  auf  Phosphorescenz  bezug- 
lichen Forschungen  in  einer  grossen  Zahl  einzelner  Resultate ,  die  noch 
nicht  auf  ein  gemeinsames  Princip  zurückgeführt  sind.  Daher  finden 
wir  in  Bezug  auf  die  Erklärung  der  Phosphorescenz  noch  sehr  ver- 
schiedene Hypothesen.  Du  Fay  meinte,  jede  Phosphorescenz  sei  eine 
Verbrennung;  Lemery  nahm  an,  dass  sich  die  Körper  gegen  das 
Licht  ebenso  wie  gegen  die  Wärme  verhalten,  dass  sie  nämlich  dasselbe 
besser  absorbiren  und  wieder  ausstrahlen  etc. ;  D  r  a  p  e  r  gelangte  zu 
der  Ansicht ,  dass  sich  sämmtliehe  Phosphorescenzerscheinungen  durch 
das  Princip  der  Mittheilung  vibra  torisch  er  Bewegung  durch  den  Aether 
erklären  lassen,  dass  das  Licht  der  Sonne  oder  eines  electrischen  Funkens 
eine  schwingende  Bewegung  in  denjenigen  Körpern  erregt,  welche  von 
den  Strahlen  getroffen  werden,  dass  sich  bei  festen  Körpern  dieCohäsion 
diesen  Bewegungen  wiedersetzt,  dass  dieselben  aber  bei  Gasen  und 
Flüssigkeiten  augenblicklich  eintreten  und  fast  ebenso  augenblicklich 
verschwinden,  dass  bei  Verminderung  der  Cohäsion  eines  festen  Körpers 
in  Folge  einer  Temperaturerhöhung  die  Bewegung  Wiederbeginnen  kann, 
und  dass  jedweder  opake  Zustand  die  ganze  Erseheinung  unmöglich  macht. 
Ich  selbst  habe  (Poggend.  Annal.  Bd.  100.  S.  651—  657)  im  Hinblicke  auf 
das  Verhältniss  zwischen  Phosphorescenz  und  Fluorescenz  (s.  d.  Art.), 
namentlich  mit  Rücksicht  darauf,  dass  —  was  auch  Osann  hervorhebt 
—  bei  beiden  vorzugsweise  die  der  violetten  Seite  des  Spectrums  ange- 
hürigen  Lichtstrahlen  wirksam  sind,  mich  im  Allgemeinen  mit  Draper's 
Princip  der  Mittheilung  vibratorischer  Bewegung  dureh  den  Aether  ein- 
verstanden erklärt;  betrachte  aber  die  ehemischen  Strahlen  dahin  zielend, 
eine  Anordnung  der  Atome  herbeizuführen,  welche  eine  chemische  Action 
zur  Folge  haben  würde,  aber  sich  bei  Phosphorescenz  und  Fluorescenz 
nicht  bis  zum  Zustandekommen  derselben  steigert.  Das  sofortige  Auf- 
hören der  Fluore8cenzerscheinung ,  sobald  die  erregenden  Strahlen  nicht 
mehr  einwirken ,  betrachte  ich  nun  als  eine  Folge  des  sofortigen  Rtick- 
gehens  der  Atome  in  die  ursprüngliche  Lage  und  das  eintretende  Leuch- 
ten als  Folge  der  angeregten  Aether-  und  Molectilschwingungen  in  Folge 
der  unter  den  Atomen  eingeleiteten  Bewegung.  Nun  nehme  ich  an, 
dass  eine  gewisse  C  o  e  r  c  i  t  i  v  k  r  a  f  t  (s.d.  Art.)  die  Atome  in  ihrer 
jedesmaligen  den  Umständen  entsprechenden  Anordnung  zu  erhalten 
sucht ,  dass  diese  Coercitivkraft  je  nach  der  Natur  des  Stoffes  stärker 
oder  schwächer  ist,  dass  sie  sich  bei  den  phosphorescirenden  Stoffen 
durch  ihre  Stärke  auszeichnet,  während  sie  bei  den  fluorescirenden  von 
geringerer  Intensität  ist,  ähnlich  wie  im  Stahl  und  Eisen  in  Betreff  der 
magnetischen  Polarität.  Hiernach  scheint  es  mir  nicht  auffallend, 
warum  es  im  Vergleich  zur  Fluorescenz  so  wenig  phosphorescirende 
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Körper  giebt ,  warum  die  letzteren  eine  längere  Einwirkung  erfordern, 
und  warum  die  Phosphorescenz  läuger  andauert  als  die  Fluorescenz. 
Das  PhoBphorescireu  hört  mit  der  Zeit  auf,  wie  auch  die  magnetische 
Polarität  im  Stalile  versehwindet ,  wenn  er  unbeschäftigt  bleibt.  Es  ist 
nach  dieser  Ansicht  aber  auch  begreifbar,  dass  von  Seiten  der  Wärme- 
strahleu  und  überhaupt  durch  die  Wärme  Phosphorescenz  herbeigeführt 
wird,  da  auch  dadurch  eine  Abänderung  in  der  Anordnung  der  Atome 
veranlasst  wird.  Zu  erwarten  bleibt  nur,  dass  auch  Fluorescenzerschei- 
nungen  durch  Wärme  anerkannt  werden ,  wofür  ich  manche  Thatsaehen 
bereits  angeführt  habe.  —  Fear  sali  vermuthet,  die  Phosphorestenz 
beruhe  auf  einer  inneren  krystallinischeu  Structur. 

E.  Zu  den  Phosphorescenzerscheinuiigen  rechnet  man  auch  ein 
Leuchten  im  Dunkeln  bei  organischen  Stoßen.  Bei  lebendigen 
Pflanzen  ist  die  Beobachtung  öftere  gemacht  worden.  Zuerst  scheint 
Liune's  Tochter  die  Erscheinung  am  Tropaeofum  majus  wahrge- 
nommen zu  haben.  Es  gehören  hierher:  Lilium  bulbiferum  und 
vhaleedonivum ,  Helianlhus  annuus,  Tuyetes  palula  und  erecta. 
Calendula  o//irina/is ,  Gorteria  ringen* ,  Tropaeolum  majus  und 
minus t  Chrysanthemum  inodorum ,  Oenothera  maerocurpa,  lJhy- 
tolavcu  deeundra,  Polyanthes  tuberosay  Hhizomorphasubterrunea, 
Euphorbia  phosphorea  ;  fraglich  ist  Papuver  Orientale.  —  Viel 
öfter  ist  das  Leuchten  abgestorbener  Pflanzentheile  beobachtet  worden, 
namentlich  hat  mau  Holz  der  Erle ,  Weide  und  Fichte  häufig  leuchtend 
gefunden.  Das  Leuchten  des  Holzes  tritt  früher  ein  als  die  Fauluiss, 
aber  es  ist  nothwendig,  dass  es  sich  in  einem  gewissen  Grade  der  Feuch- 
tigkeit befinde.  —  Die  Ursache  des  Leuchten  *  der  l*flauzen  ist  noch 
unbekannt.  Einige  Naturforscher  sind  der  Meinung ,  dass  dasselbe  auf 
einer  Phosphor  haltenden  Secretion  (?)  beruhe.  Dass  bei  dem  Phospho- 
resciren  des  morschen  Holzes  ein  laugsamer  Yerbrennungsprocess  vor- 
liege, ist  auch  nicht  sehr  wahrscheinlich ;  mau  müsste  denn  annehmen, 
dass  während  der  Zersetzung  der  organischen  Bestandteile  eine  Ver- 
brennung stattfinde,  welche  wenig  Wärme,  aber  viel  Licht  entwickele. 
Einige  suchten  die  Ursache  in  Pilzen;  aber  es  ist  nachgewiesen,  da&s 
das  Leuchten  immer  von  der  Holzsubstanz  ausgeht. 

Es  giebt  auch  lebende  Thier  e,  w  elche  leuchten.  Vergl.  hierüber 
Art.  Leuchtth  iere. 

T  o  d  t  e  t  h  i  e  r  i  s  c  h  e  Körper  werden  sehr  häufig  leuchtend  ge- 
funden. Besonders  zeichneu  sich  in  dieser  Beziehung  die  Fische  aus. 
Diese  leuchten  in  der  See  nur  vermöge  ihnen  anhängender  (iewürme. 
Wenn  man  sie  aus  der  See  bringt  und  tödtet,  pflegen  sie  auch  den  ersten 
Abend  noch  nicht  zu  leuchten ,  sondern  erst  am  zweiten  Abend  beginnt 
das  Phosphorescircn,  und  zwar  leuchtet  zuerst  nur  der  Kopf,  namentlich 
die  Augen,  später  erst  Bauch  und  Schwanz.  Gekochte  oder  eingesalzene 
Fische  leuchten  nicht ,  aber  Besprengen  mit  Wasser  scheint  den  Glanz 
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leuchtender  Fische  zu  erhöhen.  Die  Fische  leuchten  nur  so  lange ,  als 
sie  feucht  bleiben,  und  das  Licht  zeigt  sich  am  schönsten  an  Ecken  und 
Winkeln.  Im  Winter  währt  das  Leuchten  oft  gegen  14  Tage,  weil  die 
Fäulniss  später  eintritt.  Namentlich  die  sehleimigen  Theile  leuchten, 
nicht  die  muskulösen.  Es  schwitzt  aus  den  Thieren  ein  anfangs  klarer 
flüssiger  Schleim  aus,  welcher  zähe  und  trübe  und  damit  auch  leuchteud 
wird.  Dieser  Schleim  lässt  sich  über  die  Finger  verbreiten,  welche 
dadurch  ebenfalls  leuchtend  werden.  —  Muskelfleisch  wird  ebenfalls 
bisweilen  phosphoreseirend.  Man  hat  ganze  Schlachthäuser  des  Nachts 
erleuchtet  gesehen ;  ebenso  hat  man  das  Leuchten  oft  in  anatomischen 
Theatern  beobachtet;  ferner  an  Wunden.  —  Am  ausführlichsten  hat 
Heinrich  die  hierher  gehörigen  Resultate  zusammengestellt. 

Ueber  die  bekannte  Behauptimg,  dass  die  Augen  verschiedener 
Thiere  im  Zustande  der  Aufregung,  namentlich  der  Katzen,  Hunde, 
vieler  Raubthiere  aus  sich  selbst  leuchten  sollen ,  herrscht  noch  Zweifel. 
Man  hat  sich  mehr  der  Ansicht  zu  geneigt,  dass  das  allerdings  nicht  zu 
bestreitende  Leuchten  von  einer  Reflexion  des  äusseren  Lichtes  von  dem 
glänzenden  Tapeivm  des  Auges  herrühre.  Nach  Beobachtungen  von 
Kengger  scheint  indessen  doch  bei  manchen  Thieren  eine  Lichtent- 
wickelung unter  dem  Einflüsse  des  Nervensystems  im  Hintergründe  des 
Auges  einzutreten. 

Phosphorstreichhölzchen,  s.  Art.  Feuerzeug.  S.  334. 

Photochalkographie,  s.  Art.  Phototyp ie. 

Photographie  ist  die  Kunst,  durch  chemische  Wirkung  des  Lichtes 
Bilder  zu  erzeugen.  Da»  auf  die  Erfindung  dieser  Kunst  durch  Daguerre 
und  N  i e p c e  Bezügliche  ist  im  Art.  Dagnerreotypie  kurz  ange- 
geben. Hier  soll  und  kann  nun  nicht  das  Photographiren  nach  den 
verschiedenen  Methoden  ausführlich  behandelt  werden ;  es  wird  genügen 
eine  Vorstellung  von  dem  Verfahren  gewissennassen  an  einem  Beispiele 
zu  geben ,  und  dazu  möge  die  Erzeugung  eines  sogenannten  negativen 
Bildes  (s.  Art.  Bilder,  optische)  auf  Glas  mittelst  Collodium  dienen, 
zumal  der  Art.  C  h  e  m  i  s  c  h  e  Wirkung e  n  d  e  s  L  i  c  h  t  s  das  Princip 
angiebt ,  auf  welchem  die  Kunst  beruht.  Nähere  Benennungen  des 
Photographirens ,  z.  B.  Chrysotypie,  die  für  besondere  Arten  des 
Verfahrens  in  Vorschlag  gebracht  worden  sind ,  haben  an  den  betreffen- 
den Stelleu  in  besonderen  Artikeln  ihre  Erledigung  gefunden. 

A.  Zur  Erzeugung  eines  Lichtbildes  gehört  eine  gute  Camera 
obscura  (s.  d.  Art.  S.  139).  Zunächst  wird  diese  auf  den  abzunehmen- 
den Gegenstand  gerichtet  und  das  auf  dem  matten  Glase  entstehende 
Bild  scharf  eingestellt.  An  die  Stelle  des  matten  Glases  setzt  man 
später  eine  an  einem  undurchsichtigen  Schieber  befestigte  möglichst 
ebene  Glasplatte,  so  dass  sie  genau  die  Stelle  des  matten  Glases  einnimmt 
und  auf  ihr  das  Bild  ebenso  klar  werden  müsste.    Diese  Glasplatte 
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wird  vor  dem  Gebrauche  sorgfaltig  gereinigt,  was  entweder  mit  Spiritus 
und  feinem  Trippel  und  Baumwolle,  oder  blos  mittelst  der  Hand  mit 
reinem  Wasser  geschieht.    Die  gut  abgetrocknete  und  mit  seifenfreier 
Leinwand  gehörig  geriebene  Glasplatte  wird  dann ,  indem  man  sie  an 
einer  Ecke  anfasst ,  mit  Collodium  auf  einer  Seite  Übergossen ,  wobei 
min  sie  der  gleichmassigen  Vertheilung  wegen  nach  den  Richtungen 
hinneigt,  nach  welchen  das  Collodinm  Hi  essen  soll,  bis  die  ganze  Fläche 
tiberzogen  ist ,  während  man  das  Zuviel  an  einer  Ecke  des  Glases  in  die 
Collodiumflasche  zurückmessen  lässt.    Diese  Operation  verrichtet  man 
bei  Lampenlichte  oder  bei  dem  durch  einige  dunkelgelbe  Glasscheiben 
einfallenden  Tageslichte  in  einem  sonst  dunkeln  Zimmer.    Hat  sich 
eine  festsitzende  Collodiumschicht  gebildet,  so  bringt  man  iu  demselben 
Zimmer  die  Glasplatte  in  das  sogenannte  Si  1  berbad ,  d.  h.  in  eine 
AuHüsung  von  neutralem  salpetersauren  Silberoxyd  (bekannt  als  Höllen- 
stein )  in  etwa  der  1 0  fachen  Menge  Wassers ,  wozu  mau  sich  flacher 
GlasgefäBse,  welche  die  Glasplatte  bequem  aufnehmen  können  und  ent- 
weder die  Form  von  Schalen  oder  von  verticalen  Kasten  haben,  bedient. 
Ist  die  Platte  gleichmassig  befeuchtet,  was  man  daran  erkennt,  dass  sich 
auf  der  milchichtcn  Schicht  keine  Ungleichheiten  zeigen ,  so  bringt  man 
sie  noch  nass  in  den  Schieber  der  Camera  obscura  und  setzt  sie  schnell 
in  die  letztere  ein ,  wobei  man  sie  sorgfältig  «regen  das  Auffallen  von 
Licht  verwahrt ,  was  durch  eine  Ubergeschobene  undurchsichtige  Platte 
geschieht.    Es  ist  zweckmässig  sich  vor  dem  Einsetzen  der  präparirten 
Glasplatte  erst  nochmals  von  der  Deutlichkeit  des  Hildes  auf  der  matten 
Glasscheibe  zu  überzeugen,  dann  auf  das  Objectivglas  der  Camera  ob- 
scura einen  Deckel  aufzusetzen  und  nun  an  die  Stelle  der  matten  Glas- 
scheibe die  präparirtc  einzuschieben.    Ist  Alles  in  Ordnung,  so  entfernt 
man  den  Deckel  von  dem  Objective  plötzlieh  und  setzt  ihn  dann  wieder 
schnell  auf,  wenn  man  glaubt,  dass  die  Collodiumplatte  hinreichend  lange 
der  Einwirkung  des  Lichtes  ausgesetzt  gewesen  ist.    Dies  richtet  sieh 
nach  der  Intensität  des  Lichtes  und  nach  der  Empfindlichkeit  der  Collo- 
diumschicht ,  worin  die  Photographen  durch  Uebung  bald  die  nöthige 
Sicherheit  gewinnen.    Die  Platte  wird  hierauf  in  dem  herausgezogenen 
Schieber  unter  gehörigem  Schutze  gegen  die  Einwirkung  des  Lichtes 
wieder  in  das  dunkle  Zimmer  gebracht ,  aus  dem  Schieber  genommen, 
gewöhnlich  auf  eine  grössere  Glasplatte  gelegt  und  mit  einer  Lösung  von 
Pyrogallussäure  (1  Gewichtstheil) ,  Essigsäure  (10  Th.)  und  Wasser 
(160  Th.)  Übergossen,  wobei  man  die  Platte  wieder  nach  allen  Rich- 
tungen neigt ,  um  eine  gleichmässige  Vertheilung  zu  erzielen.  Hierbei 
tritt  das  negative  Bild  hervor.    Nachdem  man  die  Platte  in  Wasser 
gehörig  abgespült  hat,  übergiesst  man  sie,  um  das  Bild  zu  fixiren,  d.  h. 
gegen  die  Einwirkung  des  Lichtes  zu  schützen ,  mit  einer  Lösung  von 
unterschwefligsaurem  Nation  in  der  öfachen  Menge  Wassers  oder  von 
Cyankalium  in  der  lOOfachen.    Die  nochmals  mit  Wasser  gehörig  ab- 
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gespülte  Platte  wird  hierauf  getrocknet  und  ist  dann  zur  Herstellung 
positiver  Bilder  fertig. 

Um  positive  Bilder  auf  Papier  mittelst  eines  negativen  Collodium- 
bildes  zu  erzeugen ,  legt  man  schwach  geleimtes  gleichmässiges  Schreib- 
papier auf  eine  gesättigte  Kochsalzlösung,  die  mit  der  doppelten  Wasser- 
menge verdünnt  worden  ist,  bringt  dasselbe  dann  auf  eine  Glasplatte,  so  , 
dass  die  nasse  Seite  nach  aussen  kommt ,  und  trocknet ,  bis  das  Papier 
nur  noch  weich  ist.  Das  von  der  Glasplatte  abgenommene  Papier  legt 
man  darauf  mit  derSalzfläcbe  auf  eine  Lösung  von  salpetersaurem  Silbei  - 
oxyde  in  5  Theilen  Wassers,  nimmt  es  nach  einigen  Minuten  ab,  legt  es 
wie  vorher  auf  eine  Glasplatte  und  lässt  es  im  Dunklen  trocknen.  Das 
negative  Bild  bringt  man  nun ,  wenn  man  auf  dem  präparirten  Papiere 
ein  positives  erzeugen  will,  unter  die  Glasscheibe  eines  sogenannten 
Copirrahmens,  so  dass  die  Collodiumschieht  diese  Scheibe  nicht  berührt ; 
auf  das  negative  Bild  legt  man  das  präparirte  Papier ,  auf  dies  gewöhn- 
lich ein  doppeltliegendes  Stück  Sammt,  auf  diesen  einige  Blätter  weichen 
Papieres  und  auf  diese  ein  Brettchen,  welches  fest  augedrückt  wird. 
Setzt  man  hierauf  die  Glasfläche  des  Copirrahmens  dem  Lichte  aus,  so 
wirkt  dies  durch  das  negative  Bild  hindurch  auf  das  präparirte  Papier 
und  zwar  werden  die  Stellen  am  stärksten  angegriffen ,  welche  im  nega- 
tiven Bilde  am  hellsten  sind ,  so  dass  Hell  und  Dunkel  auf  dem  Papiere 
gerade  umgekehrt  ist  wie  auf  dem  negativen  Bilde,  und  ein  Bild  in  den 
naturgemässen  Verhältnissen  von  Licht  und  Schattenden tsteht.  Hat  die 
Lichteiuwirkung  hinreichend  lange  stattgefunden,  worüber  vielfache 
Erfahrung  den  besten  Anhalt  giebt,  80  nimmt  man  das  positive  Bild  im 
dunklen  Zimmer  aus  dem  Copirrahmen  und  fixirt  es,  indem  man  es  etwa 
1  2  Stunde  in  eine  Lösung  von  unterschwef ligsaurem  Natron  bringt  und 
dann  längere  Zeit,  wohl  einen  Tag  lang,  in  einer  grösseren  Menge 
Wassers  liegen  lässt,  worauf  man  es  zwischen  Fliesspapier  trocknet. 

B.  Daguerre  setzte  die  gut  polirte  und  sorgfältig  gereinigte 
Silberfläche  einer  versilberten  Kuperplatte  den  Dämpfen  von  Jod  in 
einem  Zimmer  aus ,  welches  nicht  nothwendig  dunkel  zu  sein  braucht, 
bis  die  Fläche  gleiehmässig  gefärbt  war.  Die  Farbe  ist  dann  dunkel 
messinggelb  mit  einem  Stiche  ins  Violette.  Die  jodirte  Platte  kam 
hierauf  in  die  richtig  eingestellte  Camera  obscura ,  wie  vorher  bei  der 
Erzeugung  negativer  Bilder  auf  der  Collodiumscheibe  diese  präparirte 
Scheibe,  und  wurde  der  Einwirkung  des  Lichtes  ausgesetzt.  Auf  die 
gegen  das  Licht  gehörig  geschützte,  aus  der  Camera  obscura  entfernte 
Platte  Hess  hierauf  Daguerre  Quecksi Iberdämpfe  einwirken,  indem  er 
in  einem  besonderen  Kasten,  der  die  jodirte  Platte  aufnahm,  Quecksilber 
bis  auf  50 — 60"  C.  erhitzte.  Hierdurch  wurde  auf  der  Platte  das 
Bild  sichtbar.  Die  erkaltete  Platte  wurde  hierauf  in  eine  Auflösung 
von  unterschwef  ligsaurem  Natron  in  12  Theilen  Wasser  mit  etwas 
Alkohol  getaucht  und  bewegt.    Bei  diesem  Verfahren,  welches  den 
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Ausgangspunkt  der  ganzen  Kunst  des  Photographirens  bildet ,  greift  das 
Licht  das  Jodsilber  an,  auf  diesen  angegriffenen  Stellen  condeusiren  sich 
die  Quecksilberdämpfe  und  die  kleinen  weissen  Quecksilbertröpfchen 
liefern  nun  das  Bild,  welches  sofort  positiv  erscheint. 

Dies  Verfahren  von  Daguerre,  Lichtbilder  auf  Metallplatten 
herzustellen,  ist  die  eigentliche Daguerreotypie;  Niepce  benutzte 
anfangs  einen  Ueberzug  von  Judenpech  auf  Metallplatten ,  später  nahm 
er  als  Unterlage  für  die  empfindliche  Schicht  Glas  und  dies  Verfahren 
nannte  man  Niepcotypie;  Talbot  war  der  Erste,  welcher  die  Licht- 
bilder auf  Papier  erzeugte  und  zwar  mittelst  eines  zunächst  auf  Papier 
gewonnenen  negativen  Hildes,  und  dies  Verfahren  nannte  man  Talbo- 
t  y  p  i  e ,  T  a  l  b  o  t  selbst  K  a  1  o  t  y  p  i  e.  Alle  Methoden  der  Herstellung 
von  Lichtbildern  begreift  die  Bezeichnung  Photographie  in  sich,  da 
dies  der  Wortbildung  nach  die  Kunst  mit  Licht  zu  schreiben  und  nid:' 
Lichtbildung  auf  Papier  bedeutet,  wie  es  im  Publikum  meist  verstand*-! 
wird. 

C.  1)  Man  hat  versucht  die  Bilder  des  Mikroskops  photographis«  I 
zu  rixiren  und  diese  Kunst  Megaskopie  genannt.  Mit  deu  Bilden 
des  Sonnenmikroskops  ist  dies  gelungen ,  indem  man  sie  einfach  au 
photographisch  präparirtem  Glase  oder  Papier  auffing.  Die  Bilder  de? 
gewöhnliehen  zusammengesetzten  Mikroskops  hat  Pohl  in  Wien  photo 
graphirt,  indem  er  durch  ein  Glasprisma  am  Ocularende  das  horizonta 
liegende  Bild  des  -Mikroskops  in  verticale  Stellung  brachte  und  in  einen 
kleinen  dunklen  Behälter  —  gewissermassen  eine  am  Ocularende  ange 
braehte  Camera  obsettra  ohne  Objectivlin.se  —  auf  iie  lichterupninl 
liehe  Platte  fallen  Hess. 

2)  Umgekehrt  hat  man  Photographien  hergestellt,  welche  kaun 
die  Grösse  eines  Stecknadelkopfes  haben  und  durch  ein  Mikroskop  be 
trachtet  Bilder  von  einigen  Quadratzoll  Grösse  zu  sein  scheinen.  De: 
Optiker  Daucer  in  Manchester  scheint  1855  zuerst  derartige  Photo 
graphien  zu  Stande  gebracht  zu  haben.  Das  Verfahren  ist  im  Allge 
meinen  folgendes.  Man  verfertigt  zuerst  auf  einer  Glasplatte  mit  Colh> 
diuruüberzug  ein  negatives  Bild  in  der  Art  und  Grösse,  wie  zu  der 
gewöhnlichen  Visitenkartenbildern.  Durch  dies  Negativ  hindurch  lä?> 
man  das  Licht  auf  ein  etwa  3  Fuss  entferntes  Objectivglas  mit  knrzei 
Brennweite  fallen.  Ks  bildet  sich  dann  ein  sehr  verkleinertes  Bild  de: 
Negativs,  welches  man  auf  einer  mit  Collodium  und  Jodsilber  überzogt 
nen  Glasplatte  auffängt.  Nach  2  bis  3  Secunden  ist  dies  photographischt 
Bild  zu  Stande  gekommen.  Diese  präparirte  Glasplatte  ist  in  einei 
Fassung  angebracht,  welche  gestattet,  sie  leicht  um  ein  bestimmtes  StUrk 
aufwärts  und  seitlich  zu  verschieben.  Nachdem  ein  Bild  auf  ihr  erzeugt  ist. 
schiebt  man  sie  um  etwas  mehr  als  die  Breite  des  Bildes  zur  Seite ;  lässt 
ein  zweites  Bild  entstehen  u.  s.  f.,  bis  6  — 10  Bilder  in  einer  Reihe  er- 
zeugt sind :  dann  stellt  man  die  Glasplatte  etwas  tiefer  und  nimmt  hier 
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wieder  eine  ebensolche  Reihe  von  Bildern  auf,  womit  man  fortfährt,  bis 
die  Platte  36  — 100  Bilder  trägt.  Dann  behandelt  man  die  Platte  wie 
unter  (A)  angegeben  ist,  fixirt  die  Bilder,  trocknet,  schneidet  die  Platte 
mit  dem  Diamant  in  entsprechend  viele  Theile,  bestreicht  sie  auf  der 
Bildseite  mit  canadischem  Balsam  und  klebt  sie  damit  auf  Glas.  —  Der 
Franzose  Dagron  scheint  1858  zuerst  den  Gedanken  gehabt  zu  haben, 
jedem  solchen  Bilde  das  erforderliche  Vergrösserungsglas  beizufügen. 
Man  klebt  das  Bild  mit  der  Bildseite  mittelst  canadisehen  Balsams  auf 
das  flache  Ende  eines  kleinen  Glasstabes  aus  Crownglas.  Derselbe  ist 
etwa  2  Linien  lang  und  weniger  als  1  Linie  dick ,  an  dem  freien  Ende 
stark  convex ,  fast  in  der  Form  einer  Halbkugel  geschliffen.  Hat  man 
die  hervorstehenden  Ecken  des  anfgekitteten  Glasplättchens  abge- 
Bchliffen,  das  Stabehen  in  eine  Fassung  geschoben,  welche  das  Seitenlicht 
abhält ,  und  sieht  von  dem  convexen  Ende  aus  durch  das  Glasstäbchen, 
welches  man  gegen  das  Lieht  gerichtet  hat ,  auf  das  Bildchen ,  so  er- 
scheint dies  sehr  vergrössert,  ganz  deutlich  und  scharf.  Kittet  man  auf 
ein  kurzes  Glasstäbchen  mit  zwei  ebenen  Enden  auf  jede  Endfläche  ein 
Bildehen  und  schleift  das  etwas  dicke  Glas  desselben  convex ,  so  kann 
man  neben  einem  Bildchen  vorbei  nach  dem  anderen  sehen  und  hat 
einen  Apparat  mit  zwei  Bildern. 

Photolithographie,  s.  Art.  Photo typie. 

Photometer,  d.  h.  Lichtmesser,  nennt  man  ein  Instrument, 
durch  welches  das  Verhältniss  der  Leuchtkraft  verschiedener  Lichtquellen 
bestimmt  werden  soll.  Der  Zweig  der  Optik ,  welcher  sich  hiermit  be- 
schäftigt, heisst  Photometrie.  Das  hierbei  zur  Grundlage  dienende 
Gesetz  ist ,  dass  die  Stärke  der  Erleuchtung  einer  Fläche  durch  einen 
leuchtenden  Punkt  im  umgekehrten  Verhältnisse  mit  den  Quadraten  der 
Entfernungen  steht  (s.  Art.  Licht.  B.  4.). 

Man  hat  eine  ziemliche  Anzahl  von  Photoraetern  construirt,  von 
denen  die  am  häutigsten  angewendeten  folgende  sind. 

1 )  Das  Photometer  von  K  i  t  c  Ii  i  e  besteht  aus  einem  beiderseits 
offenen ,  im  Innern  geschwärzten,  etwa  15  bis  18  Zoll  langen  und  4 
bis  6  Zoll  breiten  und  hohen  Kasten ,  dessen  obere  Fläche  in  der  Mitte 
kreisförmig  ausgeschnitten  und  mit  einem  nach  oben  pich  verengenden 
Rohre  versehen  ist.  Unter  dem  Ausschnitte  stehen  im  Innern  zwei  unter 
90°  zu  einander  und  unter  45°  gegen  die  untere  und  obere  Wand  ge- 
neigte glatte  und  ebene  Papierflächen.  Die  eine  der  zu  vergleichenden 
Lichtquellen  wirkt  durch  das  eine  offene  Ende  auf  die  eine  Papierfläche, 
die  andere  durch  das  andere  Ende  auf  die  andere,  und  die  stärker  leuch- 
tende Quelle  wird  soweit  abgerückt ,  bis  beide  Papierflächen  ganz  gleich 
erleuchtet  erscheinen.  Steht  die  Lichtquelle  L  in  der  Entfernung  E, 
die  andere  /  in  der  Entfernung  e,  so  verhalten  sich  die  Leuchtkräfte 

2)  Rumford's  Photometer  besteht  aus  einem  auf  einem  Rahmen 
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ausgespannten  Papierblatte ,  vor  welchem  sich  in  einem  Abstände  vou 
1  bis  2  Zoll  ein  Holzstäbehen  von  der  Dicke  eines  gewöhnlichen  Blei- 
stiftes befindet.  Die  zu  vergleichenden  Lichtquellen  werden  auf  der 
Seite  des  Stäbchens  so  aufgestellt,  dass  man  auf  der  Papierfläche  von 
dem  Stäbchen  zwei  Schatten  erhält,  und  die  eine  so  lauge  verschoben, 
bis  beide  Schatten  gleich  dunkel  erscheinen.  Es  muss  hierbei  dafür 
gesorgt  werden ,  dass  die  Lichtstrahlen  beider  Quellen  die  Papierfläche 
möglichst  unter  demselben  Winkel  treffen,  was  mau  daran  erkennt,  dass 
die  Schatten  gleichweit  ab  von  dem  Stäbchen  liegen ;  ausserdem  ist  es 
zweckmässig  die  Schatten  von  der  Hinterseite  der  Papierfläche  aus  zu 
beobachten.  Sind  die  Schatten  gleich  dunkel ,  so  wird  jeder  von  der 
anderen  Lichtquelle  gleich  stark  beleuchtet  und  das  Verhältnis**  der 
Leuchtkräfte  ist  wieder  das  unter  (1 )  angegebene. 

3 )  B  u  n  s  e  n  s  Photometer ,  welches  sehr  genau  arbeitet ,  besteht 
aus  einem  auf  einem  Kalmn-n  ausgespannten  Papierblatte,  auf  dessen 
Mitte  mit  flüssigem  Stearin  oder  Wachs  ein  runder  Fleck  gemacht  ist. 
Stellt  man  diesen  Schirm  in  einem  sonst  nicht  weiter  erhellten  Zimmer 
■ —  was  auch  sonst  gilt  —  zwischen  zwei  Lichtquellen ,  so  ist  der  Fleck 
von  der  übrigen  Fläche  nicht  zu  unterscheiden ,  sobald  er  vou  beideu 
Seiten  gleich  stark  erleuchtet  wird ,  während  bei  ungleicher  Erleuchtung 
derselbe  von  Seite  der  schwächer  erleuchtenden  Quelle  gesehen  hell  auf 
dunklem  Grunde  und  vou  Seite  der  stärker  erleuchtenden  her  dunkel  auf 
hellerem  Grunde  erscheint.  Jede  Lichtquelle  wirft  Licht  auf  die  Papier- 
fläche und  den  Fleck ;  von  der  ersteren  wird  das  Licht  reflectirt ,  bei 
dem  letzteren  geht  es  aber  durch.  Ist  nun  der  Fleck  von  dem  Papiere 
nicht  zu  unterscheiden ,  so  ist  das  durchgehende  Licht  am  Flecke  gleich 
dem  reflectirten  von  dem  Papiere ;  sind  aber  Fleck  nnd  Papier  ver- 
schieden, so  ist  das  durchgehende  und  das  reflectirte  Licht  ungleich  und 
offeubar  da  die  grössere  Helligkeit,  wo  das  Licht  intensiver  ist.  Das 
Verhältniss  der  Leuchtkräfte  ist  wieder  wie  vorher. 

4 )  Bei  dem  Wheatston e'schen  Photometer  ist  eine  kleine  polirte 
Stahlkugel  auf  dem  liande  einer  Holz-  oder  Korkspitze  befestigt  und 
diese  sitzt  auf  einein  Getriebe  (s.  Art.  Räderwerk),  welches  in  den 
inneren  Umfang  eines  grösseren  Zahnrades  (Kronrades)  eingreift.  Dies 
Letztere  ist  auf  dem  Deckel  einer  kleinen  Messingdose  befestigt,  die  man 
in  der  eineu  Hand  hält ,  während  mau  mit  der  anderen  das  Zahnrad 
mittelst  einer  Kurbel  auf  der  unteren  Seite  der  Dose  umdreht.  Hierdurch 
wird  auch  das  Getriebe  in  Bewegung  gesetzt  und  zwar  so,  dass  es  sich 
nicht  nur  um  seine  Axe  dreht ,  sondern  zugleich  um  die  Axe  des  Zahn- 
rades einen  Kreis  beschreibt.  Die  Stahlkugel  beschreibt  in  Folge  dieser 
Bewegung  dea  Getriebes  eine  rosettenartige  Figur.  Bringt  man  dies 
Photometer  zwischen  zwei  Lichtquellen,  so  erhält  man  auf  der  Stahl- 
kugel von  jeder  derselben  einen  leuchtenden  Puukt  und  diese  erscheinen 
bei  schneller  Bewegung  als  zwei  rosettenfbrmig  verschlungene  Licht- 
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linien.  Es  kommt  nun  darauf  an,  dass  die  Lichtquellen  in  solchen  Ent- 
fernungen stehen,  dass  beide  Lichtlinien  gleich  intensiv  erscheinen. 

5)  Dove  hat  eine  sehr  feine  photometrische  Messungsmethode 
angegeben  mittelst  des  Mikroskops  und  einer  mikroskopischen  Photo- 
graphie (s.  Art.  Photographie.  C.  2.).  Bringt  man  eine  solche 
Photographie  unter  das  Mikroskop ,  so  erscheint  das  Bild  bei  intensiver 
Beleuchtung  von  unten  in  Bezug  auf  Licht  und  Schatten  positiv ;  hin- 
gegen bei  stärkerer  Beleuchtung  von  oben  negativ.  Der  üebergang  von 
dem  positiv  en  in  den  negativen  Anblick  oder  umgekehrt  lässt  sich  scharf 
bestimmen  und  es  dient  daher  eine  solche  Photographie  sehr  zweck- 
mässig zu  photometrischen  Messungen ,  wenn  man  das  Licht  der  einen 
Quelle  von  oben  und  das  der  anderen  von  unten  auf  dasselbe  fallen 
lässt,  was  durch  passend  angebrachte  Röhren  erreicht  werden  kann,  und 
nun  die  eine  Lichtquelle  so  verschiebt,  bis  der  Üebergang  stattfindet. 

6)  Wegen  des  Stein  hei  ('sehen  Prismenphotometers  s.  Art. 
Prismenphotometer;  wegen  des  von  Sc  h  a  f h  ä  u  1 1  angegebenen 
Universal-  Vibrations- Photometers  den  Art.  U  niversal  - Vibration  s- 
Photometer;  wegen  photometrischer  Resultate  den  hier  folgenden 
Artikel ;  vergl.  auch  Art.  Polaris ationsastrometer  und  L  a  m  - 
protometer.  Ein  Polarisationsphotometer  hat  (1863)  H.  Wild  in 
Poggend.  Annal.  Bd.  118.  S.  190  angegeben. 

Photometrie  ist  der  Zweig  der  Optik ,  welcher  sich  auf  die  Be- 
stimmung des  Verhältnisses  bezieht ,  in  welchem  die  Leuchtkraft  ver- 
schiedener Lichtquellen  zu  einander  steht.  Die  Messung  wird  mittelst 
des  Photometers  (s.  d.  Art.)  ausgeführt.  Die  hier  zu  lösende  Aufgabe  gehört 
mit  zu  den  wichtigsten  Zweigen  der  Optik ;  denn  sie  spielt  bei  der  Infle- 
xion,  Reflexion,  Refraction,  Absorption  und  Polarisation  eine  Hauptrolle. 
Schlimm  ist  es  jedoch,  dass  man  sich  bei  der  Messung  auf  den  im  Auge 
hervorgebrachten  Eindruck  verlassen  niuss,  der  selbst  bei  derselben 
Person  sehr  verschieden  ausfallen  kann;  ausserdem  ist  eigentlich  noch 
keine  Einigung  über  eine  Einheit  vorhanden .  da  die  so  häufige 
Vergleichung  mit  einer  brennenden  Kerze,  von  denen  so  und  so- 
viel auf  ein  Pfund  gehen,  keinen  sicheren  Anhalt  geben  kann.  Man 
sollte  wenigstens  augeben ,  wieviel  Brennmaterial  in  einer  bestimmten 
Zeit  von  der  als  Einheit  angenommenen  Lichtquelle  verzehrt  wird. 
R  n  m  f  o  r  d  legte  eine  Argand'sche  Lampe  zu  Grunde ;  ebenso  bediente 
sich  Bansen  einer  Lampe ,  deren  Flamme  in  einem  inwendig  ge- 
schwärzten Blechkasten  steht,  welcher  an  einer  Seite  ein  Auszugsrohr 
trägt ,  an  dessen  äusserem  Ende  sich  das  Papier  mit  dem  Stearinflecke 
befindet. 

Von  den  photometrischen  Resultaten  müssen  hier  einige  wenige 
genügen.  Nach  Bouguer  ist  das  Licht  der  Sonne  gleich  dem  von 
11664  Wachslichtern  in  16  par.  Fuss  Entfernung,  nach  Wollaston 
gleich  dem  von  5563  Kerzen  in  der  Entfernung  von  1  engl  .Fuss.  Redu- 
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cirtmanBongner's  Angabe  ebenfalls  auf  die  Entfernung  von  1  engl.  Fugs, 
so  erhält  man  5774  Wachskerzen,  so  dass  beide  Resultate  ziemlich  stimmen. 
Nach  Foucault  und  Fizeau  verhält  sich  die  Stärke  des  Drunimond- 
schen  Lichtes  zum  Sonnenlichte  wie  1  : 146.  —  Die  Intensität  des  Voll- 
mondlichtes ist  nach  Bouguer  250000  bis  300000 mal  schwächer 
als  die  des  Sonnenlichtes;  nach  John  Mich  eil  450000  mal ;  nach 
Eu ler  noch  achtmal  weniger;  nach  Wollaston  800000 mal ;  nach 
Leslie  nur  150000 mal.  Nach  Wollaston  ist  das  Sonnenlicht 
20000  Millionen  mal  intensiver  als  das  des  Sirius.  —  Lambert  giebt 
die  mittlere  Helligkeit  der  Planeten  in  der  Opposition  folgendermassen 
an:  Merkur  =  6,6735;  Venus  =  1,9113;  Erde  =  1;  Man*  = 

0.  4307;  Jupiter  0,037;  Saturn  =  0,011.  —  Nach  Steinheil  ver- 
halten sich  die  Lichtmengen ,  welche  die  Fixsterne  zur  Erde  senden ,  in 
folgender  Weise:  6.  Grösse  10;  5.  28 ;  4.  80;  3.  227;  2.  642  und 

1.  Grösse  1819. 

Nach  dem  technischen  Wörterbuche  von  Karmarsch  und 
Heeren  kann  man  für  Kerzen  folgende  Durchschnittszahlen  annehmen. 


Liehtgattung. 


Verzehrung  in  100 
Stunden  preuss.  alte 
Loth,  wenn  1  Lieht 
100  Stunden,  oder  2 
Liehte  50  St.  ge- 
brannt werden. 


Durchschnittliche    1  Lichtoenge 
Helligkeit,  jene  eines  ™8  «l«ch?n 
Wachslichts  4  Stück  I.1?  .  'f 
auf's  Pfand  zu  lOu 
gesetzt. 


Leuchtkraft 
des  Wachses 
=  100. 


Talg,  6  ä  Altpfd. 
Stearinsäure  4 

5 


» » 


1 1 


a 

Alt- 


I 

a  Altpfd 


61 

68 
65 
63 
59 
60 
55 
49 
66 
59 
55 

48 


81 

98 
92 
89 
82 
100 
92 
83 
118 
100 
96 

40,5 


79.67 
86.47 
84,923 
84.762 
83.39 
100 
100,3 
101.6 
107.27 
101.7 
104,72 

50,625 


I 


Wachs  4  l 

6  / 

..  8) 
Wallrath  4  j 

„      5;  desgl. 
6) 

Küchenlampe  mit 

3 "',6  dickem  Dochte 
Flaschenlampe  mit 
Docht  von  8"\ 4 

Dnrchmesser  294  680  138,77 

Nach  v.  L  i  e  b  i  g  und  S  t  e  i  n  h  e  i  I  kommt  für  einen  Consnm  von 
41  2  engl.  Cubikfuss  in  der  Stunde  das  münchener  Steinkohlengas  = 
10,84  und  das  bayreuther  Holzgas  =  12,92  münchener  Normalwachs- 
lichtern. 

Photophobie,  s.  Art.  Lichtscheue. 

Photosphäre  nannte  man  die  leuchtende  Hülle,  welche  nach  Her- 
schel' s  Annahme  die  Sonne  umgeben  sollte.    Nach  den  neuesten  Er- 
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gebnissen  der  Forschung  ist  diese  Ansicht  nicht  mehr  haltbar,  wie  im 
Art.  Sonne  näher  angegeben  ist. 

Phototypie  bezeichnet  die  Kunst,  die  photographischen  Bilder  auf 
den  lithographischen  Stein,  oder  auf  eine  Stahlplatte,  oder  auf  eine 
Kupferplatte  zu  tibertragen  und  durch  weitere  chemische  Mittel  zum  Ab- 
drucke vorzubereiten.  Man  könnte  unterscheiden  Photolithographie 
und  Photochalkographie,  je  nachdem  man  die  Bilder  auf  Stein- 
oder Metallplatten  überträgt. 

Physharmonika,  s.  Art.  H  a  r  m  o  n  i  u  m  und  H  a  n  d  h  a  r  ra  o  n  i  k  a, 
jenes  ist  die  grössere,  diese  die  kleinere  Physharmonika. 

Physik  ist  der  Theil  der  Naturlehre  (s.  d.  Art.) ,  welcher  sich  mit 
der  Ermittelung  der  Gesetze  und  Ursachen  derjenigen  Naturerscheinungen 
beschäftigt,  bei  denen  die  Veränderung  nicht  in  einem  Auderswerden 
des  Stoffes  besteht. 

Physiologie  heisst  die  Wissenschaft ,  welche  die  Erforschung  der- 
jenigen Erscheinungen  zur  Aufgabe  hat,  welche  durch  den  Lebensprocei-s 
der  organischen  Körper  bedingt  sind. 

Physiologische  Wirkungen  kommen  in  der  Physik  namentlich 
bei  der  Electricität  und  dem  Lichte  vor  (vergl.  Art.  Galvanismus 
und  Farbe.  S.  310). 

Pianoforte,  s.  Art.  C  lavier. 

Piccolo,  8.  Art.  Flute. 

Pictet'scher  Versuch  heisst  ein  von  P  i  c  t  e t  zuerst  ausgeführter 
V ersuch,  durch  welchen  der  experimentelle  Nachweis  geführt  wird .  das* 
die  strahlende  Wärme  nach  den  Gesetzen  des  Lichtes  reflectirt  wird.  Es 
gehören  dazu  zwei  metallene  Hohlspiegel ,  die  so  einander  gegenüber 
stehen,  dass  ihre  Axen  zusammenfallen.  Bringt  man  in  den  Brennpunkt 
des  einen  eine  glühende  Kohle,  die  man  mit  dem  Blasebalge  in  Gluth 
erhält ,  und  in  den  des  anderen  ein  Stück  Brennsehwamm ,  so  entzündet 
sich  letzterer  und  zwar  auf  der  Seite,  welche  von  der  Kohle  abgewendet 
ist.  Die  von  der  Kohle  ausgehenden  Wärmestrahlen  gehen ,  da  sie  vom 
Brennpunkte  ausgehen,  parallel  der  Axe  vom  Spiegel  zurück,  fallen  also 
parallel  der  Axe  auf  den  andern  Spiegel  und  werden  daher  von  diesem 
in  den  Brennpunkt ,  in  welchem  der  Schwamm  angebracht  ist,  reflectirt. 

Piezometer  oder  S  y  m  p  i  e  z  o  m  e  t  e  r  ist  ein  Instrument  zum  Nach- 
weise der  Zusammendrückbarkeit  tropfbarer  Flüssigkeiten.  John 
Ca n ton  hat  1761  zuerst  den  richtigen  Weg  eingeschlagen  ,  indem  er 
die  Flüssigkeiten  in  offene,  thermometerartige  Gefasse  brachte  und  unter 
der  Glocke  einer  Compressionspumpe  einem  grösseren  Drucke  aussetzte, 
der  also  nicht  nur  auf  die  Flüssigkeit,  sondern  auch  auf  das  Gefäss 
wirkte.  Oersted  hat  mit  seinem  Piezometer  besonders  Anerkennung 
gefunden.  Umstehende  Figur  stellt  das  Instrument  dar.  Es  ist  cc  von 
dickem  Glase  und  der  ebenfalls  gläserne  Behälter  zz ,  welcher  in  ein 
oben  bei  /  trichterförmig  erweitertes  Haarröhrchen  ausläuft,  bildet  das 
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eigentliche  Piezometer.  Das  Haarröhrchen  ist  in  gleiche  Theile  getheilt, 
deren  Capacität  ein  bekannter  Bruch  des  weiteren  Theiles  ist.  Gesetzt 
man  füllt  den  weiten  Theil  mit  Quecksilber  und  dies  wiege  1000  Gramm; 

das  Gewicht  des  in  einer  gegebenen  Länge  des 
Haarröhrchens  enthaltenen  Quecksilbers  sei  auch 
ermittelt  und  betrage  auf  eine  Länge  von  100 
Millimeter  2  Decigramm ;  so  entspricht .  wenn 
das  Haarröhrchen  calibrirt  ist,  die  Capacität  von 
1  Millimeter  des  Röhrchens  a/ioooooo  von  der 
Capacität  des  weiten  Theiles.  An  der  das  Piezo- 
meter tragenden  Platte,  auf  welcher  sich  meistens 
auch  die  Eintheilung  des  Röhrchens  befindet. 
|jz]  falls  man  sie  nicht  auf  diesem  selbst  eingeschnit- 
ten hat,  ist  noch  ein  oben  verschlossenes,  unten 
offenes  Glasrohr  (mm)  angebracht,  welches  als 
Luftmanometer  zur  Bestimmung  des  ausgeübten 
Druckes  dient. 

Um  den  Gebrauch  zu  erläutern,  nehmen  wir 
an,  es  solle  die  Zusammendrückbarkeit  des  Was- 
sers ermittelt  werden.    Man  füllt  zunächst  das 
Piezometer  durch  Erwärmung   mit  luftfreiem 
Wasser  und  sperrt  dies  entweder  durch  einen 
Quecksilbertropfen,  den  man  auf  t  bringt,  ab,  oder 
man  lässt  nur  eine  kleine  Luftsäule  in  dem  Röhr- 
chen.   Hierauf  bringt  man  das  Piezometer  in 
das  bereits  mit  Wasser  gefüllte  Compressionsgefäss ,  wobei  besonders 
darauf  zu  achten  ist ,  dass  keine  merkliche  Temperaturveränderung  ein- 
tritt.   Nun  kommt  der  Verschluss  des  Compressionsgefässes  zur  Beach- 
tung. Das  obere  Ende  ist  mit  einem  starken  Metallringe  /  7 ''  umgeben : 
in  diesen  wird  ein  genau  cylindrisch  ausgeschliffener  Cylinder  geschraubt, 
der  einen  genau  schliessenden  Kolben  *  enthält,  welcher  durch  eine 
Schraube  G  in  der  Mutter  PP  mittelst  des  Griffes  TT  vorwärts  gedrückt 
werden  kann.    An  dem  Metallringe  befindet  sich  noch  eine  Röhre  BB\ 
durch  welche  Wasser  eingegossen  wird,  während  der  Kolben  s  noch 
oberhalb  der  Oeffnung  o  steht.    Läuft  au3  o  Wasser  aus,  so  wird 
die  Röhre  BB'  abgesperrt  und  der  Kolben  s  eingedrückt.    Der  Druck, 
welcher  nun  auf  das  Wasser  im  Compressionsgefässe  ausgeübt  wird, 
pflanzt  sich  mittelst  der  Oeffnung  t  auf  die  im  Piezometer  enthaltene 
Flüssigkeit  fort ;  die  Flüssigkeit  in  dem  Haarröhrchen  beginnt  zu  sinken 
und  das  Manometer  (mm)  zeigt  die  Stärke  des  in  jedem  Augenblicke 
stattfindenden  Druckes  an. 

Bei  O  e  r  s  t  e  d '  s  Versuchen  betrug  die  Zusammendrückbarkeit  filr 
eine  Atmosphäre  in  Millionsteln  des  ursprunglichen  Volumens  für  Queck- 
silber 1,  Alkohol  20,  Schwefelalkohol  30,  Wasser  4 5,  Schwefeläther  60. 
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Bis  zn  70  Atmosphären  blieb  die  Zusammendrtiekbarkeit  des  Wassers 
den  drückenden  Kräften  proportional. 

Es  fragt  sich  bei  dieser  Versuchsweise ,  ob  nicht  das  Piezometer, 
welches  von  innen  und  aussen  denselben  Druck  erleidet ,  dadurch  eine 
Veränderung  seiner  Capacität  erfährt.  Oersted  glaubte  dies  ver- 
nachlässigen zu  können.  P  o  i  8  s  o  n  hat  nachgewiesen ,  dass  eine  Ver- 
minderung der  Capacität  eintreten  muss,  und  eine  deshalb  nöthige 
Correction  angegeben,  durch  welche  Oersted 's  Resultate  in  2,65; 
21,65;  81, G5;  46,65  und  61,65  tibergehen.  —  Auch  Colladon 
und  Sturm  haben  Versuche  angestellt  (vergl.  PoggendorfTs  Annalen 
Bd.  12.  S.  39),  aus  denen  namentlich  für  Alkohol,  Schwefeläther  und 
Salzäther  eine  Abnahme  der  Zusamraendrtickbarkeit  mit  wachsendem 
Drucke  hervorgeht. 

Pigment  des  Auges  ist  die  innere  gefärbte  Lage  der  Choroidea 
(s.  Art.  Auge).  Die  äussere  Schicht  bildet  die  eigentliche  gefassreicbe 
Aderhaut.  Die  innere  schwarze  Pigraentschicht  besteht  aus  einer  Lage 
dicht  aneinander  befindlicher  (dodecaedrischer?)  Zellen  (Pigmentzellen), 
die  mit  sehr  kleinen,  länglich  runden  Körperchen  angefüllt  sind. 

Pinte  heisst  in  England  ein  Hohlmass  für  Flüssigkeiten ,  welches 
dem  achten  Theile  eines  Gallon  gleich  kommt.  Auch  in  Frankreich  war 
früher  die  Pinte  im  Gebrauch  und  hielt  gesetzlich  48  Cubikzoll,  in  Wirk- 
lichkeit jedoch  nur  46,95. 

Pipe  hiess  früher  in  England  ein  Weinmass  von  126  Gallon 
Gehalt. 

Pipette  ist  ein  kleiner  gläserner  Stechheber ,  der  aber  oben  in  eine 
offene  Erweiterung  mit  umgebogenem  Hände  ausgeht ,  über  welche  eine 
elastische  Haut  gespannt  wird,  während  der  untere  Theil  aus  einer  Röhre 
besteht ,  die  in  eine  sehr  feine  Oeffnimg  endet.  Man  bedient  sich  der 
Pipette  zum  Aufsaugen  oder  zum  Zusetzen  geringer  Fltissigkeitsmengen, 
indem  man  im  ersten  Falle  durch  einen  Drnek  auf  die  elastische  Haut 
aus  der  leeren  Pipette  einen  Theil  der  Luft  entfernt  und  dann,  nachdem 
die  Spitze  in  die.  Flüssigkeit  getaucht  ist,  mit  dem  Drucke  nachlässt,  im 
anderen  Falle  auf  die  elastische  Haut  der  bereits  mit  etwas  Flüssigkeit 
gefüllten  Pipette  einen  Druck  ausübt. 

Pistole,  electrische  oder  electrische  Kanone  oder  Don- 
nerbüchse oder  K  n  a  1 1  p  i  s  t  o  I  e  ist  ein  Gefäss  von  der  Form  einer 
Pistole  oder  Kanone,  welches  mit  Knallgas  gefüllt,  mit  einem  Kork- 
pfropfen verschlossen  und  durch  einen  electrischen  Funken  zur  Explosion 
gebracht  wird.  Das  Gefäss  ist  gewöhnlich  von  Metall ;  seitwärts  in  der 
Nähe  des  Bodens  geht  durch  eine  Glasröhre  isolirt  ein  Metalldraht,  der 
beiderseits  in  eine  kleine  Kugel  endet ,  von  denen  die  innere  der  gegen- 
überstehenden Wand  bis  auf  einen  kleinen  Abstand  genähert  ist,  so  dass 
ein  electrischer  Funke,  den  man  auf  den  äusseren  Knopf  schlagen  läset, 
von  der  inneren  Kugel  auf  die  GerHsswand  überspringt.    Will  man  mit 
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der  Pistole  knallen ,  so  entwickelt  man  in  eiuer  Flasche ,  dnrch  deren 
luftdicht  schliessenden  Pfropfen  eine  Glasröhre  geht,  welche  im  Innern 
der  Flasche  nur  eben  aus  dem  Pfropfen  hervorragt ,  während  sie  aussen 
die  Länge  der  Pistole  hat.  Wasserstoffgas :  s'eckt  die  geöffnete  Pistole  auf 
die  Glasrohre ;  schliesst  sie  nach  einigen  Secunden  durch  den  Pfropfen  und 
l.isst  einen  electrischen  Funken  überschlagen.  Sollte  der  Pfropfen  nicht 
abfliegen,  so  ist  die  Pistole  mit  Wasserstoffgas  fiberladen  und  es  ist  nur 
nöthig  in  das  wieder  geöfrnete  Instrument  etwas  Luft  mit  dem  Mündt* 
einzuhlasen,  es  wieder  zu  verschliessen  und  den  Versuch  mit  dem  electrischen 
Flinken  zu  wiederholen.  Schon  der  Funke  eines  Electrophor  genügt 
zur  Entzündung.  Mischt  man  der  Ladung  der  Pistole  Schwefeläther- 
dünste bei,  -so  wird  die  Detonation  noch  stärker.  Auf  demselben  Principe 
beruht  das  electrische  Feuerzeug  (8.  Art.  Feuerzeug). 

Pitot'sche  Röhre  ist  ein  Strommesser.  Eine  ganz  oder  nnr  theil- 
weis  aus  Glas  bestehende  Röhre  ist  unten  umgebogen  und  gewöhnlich  an 
diesem  Ende  mit  eiuem  Trichter  versehen.  Lässt  man  die  Röhre  in 
einen  Strom ,  so  dass  das  Wasser  gegen  das  umgebogene  Ende  strömt, 
so  steigt  dasselbe  um  so  mehr  über  das  äussere  Niveau ,  je  stärker  die 
Strömung  ist. 

Pixns  Maschine  ist  eine  magnetoelectrische.  S.  Art.  Induc- 
1  i  o  n  s  m  a  s  c  h  i  n  e  n. 

Plagiedrisch  nennt  man  Krystalle,  an  denen  eigentümliche 
hemiedrische  Flächen  vorkommen ,  welche  zu  den  Krvstallaxen  nicht 
symmetrisch  liegen.  Es  finden  sich  solche  Krystalle  namentlich  bei  dem 
Quarze. 

Planconcav,  s.  Art.  Concavglas. 
Planconvex.  s.  Art.  Convexglas. 

Planeten      J  sind  der  Ableitung  des  Wortes  nach  Wandelsterne. 

Planetoiden  j  d.  h.  Sterne,  welche  relativ  zu  den  Gestirnen  des 
Himmels  ihren  Ort  verändern.  So  fasste  man  es  im  Alterthume  auf. 
sonderte  aber  Sonne  und  Mond  anfangs  noch  ab,  weil  sie  grosse  Scheiben 
bilden ,  obgleich  auch  sie  ihren  Ort  in  Bezug  auf  die  Fixsterne  ändern. 
Die  Alten  betrachteten  die  Erde  als  stillstehend  und  zählten  5  Planeten, 
erst  später  kam  es  auf,  deren  7  zu  rechnen ,  nämlich :  Mond ,  Sonne. 
Merkur,  Venus,  Mars,  Jupiter  und  Saturn.  Wir  nehmen  die  Sonne  als 
Ceutralkörper  und  verstehen  jetzt  unter  Planeten  —  mit  Ausschluss  der 
Kometen  —  nur  diejenigen  Weltkörper,  welche  sich  in  elliptischen 
Hahnen,  in  deren  einem  Brennpunkte  die  Sonne  steht,  um  diese  bewegen. 
Die  Erde  ist  selbst  ein  Planet  und  der  Mond  ein  Begleiter  derselben,  wie 
wir  solche  Begleiter  auch  noch  bei  anderen  Planeten  finden.  Seit  den 
zahlreichen  nach  dem  Jahre  184  5  gemachten  Planetenentdeckungen 
zählt  man  bereits  (bis Ende  1 864)  90 Planeten,  nämlich:  Merkur,  Venns. 
Erde,  Mars,  Jupiter,  Saturn,  Uranus.  Neptun  und  zwischen  Mars  und  Jupiter 
82  Planetoiden.    Ausser  durch  ihre  Ortsveränderung  in  Beziehung  zu 


Planetoiden.  23 1 

deu  Fixsternen  zeichnen  sich  die  Planeten  noch  durch  ihr  matteres  Licht 
aus,  welches  sich  als  reflectirtes  herausstellt,  und  dadurch, dass  sie  durch 
Fernröhre  betrachtet  einen  —  wenigstens  bei  den  eigentlichen  Planeten 

—  messbaren  Durchmesser  zeigen ,  wogegen  die  Fixsterne  sämmtlich 

—  mit  Ausnahme  der  Sonne  —  auch  bei  den  stärksten  Vergrößerungen 
nur  als- Punkte  erscheinen. 

Die  Planeten  rücken  unter  den  Fixsternen  ostwärts  fort,  denn  wenn 
auch  bisweilen  rückgängige  Bewegungen  vorkommen,  so  sind  diese  doch 
von  keinem  Bestände  und  im  Ganzen  ergiebt  sich  als  Resultat  ein  öst- 
liches Fortschreiten.  Bisweilen  rücken  nämlich  die  Planeten  unter  den 
Fixsternen  hin  und  her  und  beschreiben  dabei  förmliche  Schleifen.  Die 
Unter6rechungen  des  Fortschreitens  ergeben  sich  aber  bei  aufmerksamer 
Beobachtung  als  regelmässig  wiederkehrende.  Wir  müssen  jedoch  selbst 
in  Rücksicht  der  scheinbaren  Bewegung  der  Planeten  einen  Unterschied 
machen  und  hiernach  zwei  Hauptarten  von  Planeten  unterscheiden :  die 
oberen  und  die  unteren.  Zu  den  unteren  gehören  nur  Merkur  und 
Venus ;  zu  den  oberen  alle  übrigen.  Die  Bezeichnung  obere  und  untere 
bezieht  sich  aber  darauf,  dass  die  unteren  der  Sonne  näher  stehen  als 
die  Erde ,  die  oberen  hingegen  sich  von  derselben  weiter  ab  befinden 
als  diese. 

Ohne  hier  auf  den  scheinbaren  Lauf  der  Planeten  ins  Einzelne  ein- 
zugehen, sei  nur  bemerkt,  dass  aüe  scheinbaren  Unregelmässigkeiten 
sich  aus  den  verschiedenen  Stellungen  erklären,  welche  die  Planeten  von 
der  Erde  aus  betrachtet  gegen  Sonne  und  Fixsterne  annehmen  müssen, 
da  die  Erde  sich  gleichfalls  um  die  Sonne  bewegt.  Schon  die  regel- 
mässige Wiederholung  der  scheinbar  so  verwickelten  Erscheinungen,  das 
Auftreten  der  Schleifen  oder  Schlingen  zur  Zeit  der  Opposition  oder  zur 
Zeit  der  grössten  Ausweichung  spricht  hierftir ,  da  zu  jenen  Zeiten  die 
Stellungen  der  Planeten  gegen  die  Sonne  und  die  Erde  stets  dieselben 
sind  und  auch  die  mittlere  Zeit,  welche  zu  den  einzelnen  Perioden  er- 
forderlich ist,  sich  gleich  bleibt  Noch  tiberzeugender  ergiebt  sich  aber 
die  Abhängigkeit  dieser  Erscheinungen  von  der  Sonne  daraus,  dass  die 
mittlere  Zeit,  welche  zwischen  zwei  nächsten  Durchgängen  eines  Planeten 
durch  denselben  Knoten ,  d.  h.  durch  die  Ebene  der  Ecliptik ,  dieselbe 
bleibt,  mag  der  Planet  sich  hierbei  direct  oder  retrograd,  schneller  oder 
langsamer  bewegen.  Diese  Zeit  ist  aber  offenbar  die  Zeit  eines  ganzen 
Umlaufes  des  Planeten  um  die  Sonne.  Jene  Punkte  des  Durchgangs 
müssen,  von  der  Sonne  aus  gesehen ,  dieselben  sein ,  wie  von  der  Erde 
aus  gesehen ,  weil  in  dem  Augenblicke ,  in  welchem  er  eintritt ,  Sonne. 
Erde  und  Planet  in  der  Ecliptik  liegen.  Man  wird  daher  den  Planeten 
stets  wieder  bei  demselben  Fixsterne  sehen  —  falls  der  Knoten  selbst 
seine  Stellung  nicht  verändert,  was  ziemlich  nahe  der  Fall  ist,  und  des- 
halb nennt  man  einen  solchen  Umlauf  eine  siderische  Revolu- 
tion. 
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A.  Man  hat  Bich  im  Altert  Imme  vielfache  Mühe  gegeben  und  Hypo- 
thesen ersonnen,  um  die  scheinbare  Bewegung  der  Himmelskörper  zu 
erklären ;  konnte  aber  zu  keinem  richtigen  Resultate  gelangen,  weil  man 
die  Erde  als  feststehend  in  der  Mitte  des  Planetensystems  annahm.  Die 
erste  Erklärung  der  Planetenbewegungen  versuchte  Ptolemäus  (gest. 
um  loO  nach  Chr.).  Sein  ursprüngliches  System  war:  1)  Die  Erde 
steht  fest  und  unbeweglich  im  Mittelpunkte.  2)  Um  diesen  Mittelpunkt 
liegen  7  concentrische  Kreise  für  die  7  alten  Planeten  —  Sonne  und 
Mond  nämlich  mit  gerechnet.  3)  Dann  kommen  5  concentrische  Kugel- 
schaalen  ( Sphären )  für  die  Fixsterne  von  verschiedener  Grosse.  4)  Hinter 
«Uesen  Sphären  befindet  sieh  das  primum  mobile .  d.  h.  die  bewegende 
Kraft  oder  das  Weltrad.  5)  Ausserhalb  liegt  dann  noch  das  Reich  der 
Seligen. 

Bald  sah  man  das  Ungenügende  dieses  Systems,  riss  sich  aber  nicht 
•ranz  davon  los,  sondern  verbesserte  es  und  dies  verbesserte  Ptole- 
mfti  sc  he  System  ist  das  ägyptische  oder  epievklische 
Das  von  Hipparch  bereits  250 Jahre  vor  Ptolemäus  entdeckte  Zu- 
rückweichen der  Nachtgleichen  zwang  noch  zwei  bewegende  Sphären  an- 
zunehmen. Um  Tag  und  Nacht  zu  erklären,  war  eine  vierte  bewegende 
Kraft  oder  Sphäre  erforderlich ,  durch  welche  die  übrigen  Kreise  und 
Sphären  täglich  einmal  in  entgegengesetzter  Richtung --  von  Osten  nach 
Westen  —  umgedreht  werden  sollten.  —  Die  Erscheinungen  der  untereu 
Planeten  zwangen  zu  der  Annahme,  dass  die  Sonne  zwei  kleinere  Kreise, 
in  deren  Mittelpunkt  stets  die  Sonne  steht ,  mit  sich  herumführe.  Dies 
war  schon  ein  Schritt  zu  dem  wahren  Systeme;  aber  bei  den  oberen 
Planeten  blieb  man  dabei,  dass  Kreise  die  Grundlage  bildeten,  in  deren 
Mittelpunkte  die  Erde  stehe,  aber  auf  dem  Umfange  des  Kreises  bewege 
sich  mit  seinem  Mittelpunkte  ein  kleinerer  Kreis  und  in  diesem  kleineren 
Kreise  nehme  der  Planet  erst  seinen  Lauf.  —  Für  Sonne  und  Mond  be- 
hielt man  anfangs  den  einfachen  Kreis  bei ;  da  man  aber  fand ,  dass  die 
Sonne  zu  einer  gewissen  Zeit  —  jetzt  am  2.  Januar  —  einen  grössten 
und  ein  halbes  Jahr  später  —  jetzt  am  2.  Juli  —  einen  kleinsten  schein- 
baren Durchmesser  hat ,  so  sah  man  sich  später  genöthigt ,  die  Erde 
nicht  mehr  in  den  Mittelpunkt  des  Kreises  für  die  Sonne  zu  setzen,  son- 
dern den  Kreis  excentrisch  anzunehmen.  —  Stimmten  trotzdem  die 
Beobachtungen  nicht  mit  den  vorausberechneten  Oertem  namentlich  der 
Planeten,  so  ging  man  auf  dem  einmal  eingeschlagenen  Wege  weiter, 
liess  den  Planeten  sich  nicht  auf  dem  zweiten  Kreise  bewegen,  sondern 
setzte  auf  den  Umfang  dieses  zweiten  Kreises  noch  einen  dritten  mit 
seinem  Mittelpunkte  und  nahm  an ,  dass  der  Planet  auf  der  Peripherie 
dieses  dritten  Kreises  seinen  Lauf  nehme.  Ja  man  ging  wohl  noch  zu 
mehr  Kreisen  ,  die  in  gleicher  Weise  auf  einander  sich  bewegten.  Man 
baute  so  Kreis  auf  Kreis  oder  Epicyklen.  —  Es  sei  nur  noch  bemerkt, 
dass  Ptolemäus  seinen  Sphären  und  Kreisen  keine  reelle  Existenz 
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zugeschrieben  hat ,  sondern  ihm  sein  System  nur  aJs  eine  geometrische 
Auffassungsweise  galt,  durch  welche  sich  die  scheinbaren  Bewegungen 
des  Himmels  den  Beobachtungen  gemäss  darstellen  Hessen. 

Nicolaus  Copernikus  aus  Thorn  (geb.  1472,  gest.  24.  Mai 
1543)  veröffentlichte  kurz  vor  seinem  Todestage  ein  neues,  nach  ihm 
das  copernikanische  genanntes,  System.  Nach  diesem  steht  die 
Sonne  still  im  Mittelpunkte  unseres  Planetensystems ;  die  Erde  und  alle 
Planeten  bewegen  sich  um  dieSonue  und  drehen  sich  um  sich  selbst  von 
Westen  nach  Osten ;  Merkur,  Venus,  Erde,  Mars,  Jupiter,  Saturn  sind  Pla- 
neten, aber  der  Mond  ist  ein  Trabant  der  Erde.  Copernikus  hatte  dies 
System  nicht  eigentlich  mathematisch  begründet,  sondern  nur  als  eine 
Idee  hingestellt ,  welche  auf  Wahrscheinlichkeit  Anspruch  machen  dürfe. 
Kepler  (geb.  27.  Decbr.  1571,  gest.  15. Nov.  1631)  legte  dies  System 
zu  Grunde  bei  der  Berechnung  der  für  die  damalige  Zeit  ausgezeichneten 
Beobachtungen  des  Tycho  de  Brahe  (geb.  14.  Decbr.  1546,  gest. 
24.  Octbr.  1601)  und  fand  seine  berühmten  drei  Gesetze:  1)  Die  Pla- 
neten bewegen  sich  nicht  in  Kreisen  um  die  Sonne,  sondern  in  Ellipsen, 
in  deren  einem  Brennpunkte  die  Sonne  steht.  2)  Die  Planeten  durch- 
laufen in  gleichen  Zeiten  gleiche  Ellipsenansschnitte.  3)  Die  Quadrate 
der  Umlaufszeiten  der  Planeten  verhalten  sich  wie  die  Cuben  der  mitt- 
leren Entfernungen  von  der  Sonne. 

Es  war  ein  Glück,  dass  die  durch  Kepler  in  der  Astronomie  zu 
Stande  gebrachte  Revolution  mit  der  Ei  findung  der  Fernröhre  zusammen- 
fiel ;  dass  das  eben  entdeckte  Mondensystem  des  Jupiter  gewissermassen 
das  Sonnensystem  im  Kleinen  wiedergab ;  dass  Galilei  über  die  Schwere 
Aufschluss  gegeben  hatte;  dass  Napier  durch  seine  Logarithmen  den 
Astronomen  das  Rechnen  erleichtert  hatte  und  dergl.  mehr.  Das  rege 
Leben,  welches  auf  dem  hier  in  Kede  stehenden  Gebiete  herrschte,  führte 
endlich  Newton  (geb.  25.Decbr.  1642,  gest.  20.  März  1727)  zu  der 
Entdeckung  der  allgemeinen  Gravitation,  aus  welcher  der  Beweis  geführt 
wurde ,  dass  die  Planeten  sich  nicht  anders  bewegen  konnten ,  als  es 
Kepler  gefunden  hatte. 

B.  Von  den  uns  jetzt  bekannten  Planeten  unseres  Sonnensystems  kann- 
ten die  Alten  ausser  unserer  Erde  nur  die  mit  unbewaffneten  Augen 
sichtbaren:  Merkur,  Venus,  Mars,  Jupiter  und  Saturn.  Am  13.  Marz 
1781  bemerkte  Herschel  durch  sein  7  flüssiges  Fernrohr  bei  einer 
227maligeu  Vergrösserung ,  dass  das  sogenannte  GreyoHum  sidus, 
welches  filr  einen  Fixstern  sechster  Grösse  gehalten  wurde,  eine  Scheibe 
von  merklichem  Durchmesser  hatte.  Er  verfolgte  den  Stern  anhaltend 
und  gewann  die  Ueberzeugung ,  dass  derselbe  ein  Planet  sein  müsse. 
Dies  war  der  Uranus,  der  noch  jenseits  des  Saturn  seine  Bahn  be- 
schreibt.  Ueber  die  Entfernungen  der  Planeten  von  der  Sonne  empfiehlt 
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«ich  als  mnemonisehes  Mittel  das  sogenannte  Titius'sclie  oder  Bode- 
sehe Gesetz :  Setzt  man  die  Entfernung  des  Mercur  von  der  Sonne  = 
8 ,  so  ist  die  der  Venus  8  -f-  8  .  2  =  14 ,  der  Erde  8  +  3  .  2*  = 
20,  desMars  8  -f-  3  .  2*  =  32,  des  Jupiter  8  +  3.2*=  104,  des 
Saturn  8  -f-  3  .  2«  200,  des  Uranus  8  -|-  3  .  27  =  392  Millionen 
Meilen.  Dies  Gesetz  ist  zwar  nicht  richtig,  denn  es  giebt  die  Entfernung 
bei  den  meisten  Planeten  zu  gross,  bei  der  Venus  zu  klein :  man  könnte 
wohl  höchstens  sagen,  dass  —  abgesehen  von  dem  Sprunge  in  dem  an- 
geführten Gesetze  von  8  -|-  3  .  2 3  auf  8  -|-  3  .  2 5  —  jede  folgende 
Bahn  lf/a  bis  2mal  weiter  von  der  Sonne  absteht  als  die  vorhergehende. 
Indessen  war  die  Lücke  zwischen  Mars  und  Jupiter  auffallend ,  so  dass 
man  auf  den  Gedanken  kam,  es  müsse  hier  ein  Planet  fehlen,  für  welchen 
$  -f-3  .  2*  =  56  gelten  werde.  Ausserdem  schien  es  nicht  unwahr- 
scheinlich, dass  die  Reihe  noch  weiter  gehen  dürfte  und  also  auch  in  den 
Entfernungen  8  -f"  3  .  28,  8  +  3  .  29...  Millionen  Meilen  Planeten 
«ich  befinden  möchten.  Ja  man  warf  auch  die  Frage  auf,  ob  es  nicht 
vielleicht  aueh  Planeten  gebe,  welche  näher  als  der  Mercur  an  der  Sonne 
ständen. 

Namentlich  Bode  machte  auf  die  Lücke  zwischen  Mars  und  Jupiter 
aufmerksam,  und  beim  Ablauf  des  vorigen  Jahrhunderts  vereinigten  sich 
daher  mehrere  Astronomen ,  um  auf  den  vermutheten,  wie  man  annahm, 
sehr  kleinen  Planeten  Jagd  zu  machen.  Da  entdeckte  Piazzi  in  Pa- 
lermo ,  ohne  von  dem  Unternehmen  der  vereinten  Astronomen  etwas  zu 
wissen,  am  1.  Januar  1801  im  Sternbilde  des  Stiers  den  später  Ceres 
genannten  kleinen  Planeten,  der  in  die  bezeichnete  Lücke  passt.  Olbers 
in  Bremen  entdeckte  darauf  am  28.  März  1802  einen  zweiten  in  dieselbe 
Lücke  gehörigen ,  ebenfalls  kleinen  Planeten ,  die  Pallas;  desgl.  am 
1.  Sept.  1804  Harding,  damals  in  Lilienthal ,  später  in  Göttingen, 
einen  dritten,  die  Juno.  So  hatte  man  drei  Planeten  statt  eines  ein- 
zigen zwischen  Mars  und  Jupiter.  Ceres  und  Pallas  zeigten  in  der 
Grösse,  Lage  ihrer  Bahn  und  Bewegung  grosse  Aehnlichkeit ,  und  so 
kam  Olbers  auf  den  Gedanken,  diese  kleinen  Planeten  möchten  Trümmer 
eines  grösseren  sein ,  der  auf  irgend  eine  Weise  eine  Explosion  erlitten 
habe.  Wäre  dies  richtig,  so  könnte  man  auf  die  Auffindung  noch  meh- 
rerer Stücke  rechnen  und  am  sichersten  würde  man  sie  da  finden ,  wo 
sie  mit  ihren  Bahnen  die  Erdbahn  durchschneiden ,  was  im  Sternbilde 
der  Jungfrau  geschieht.  Olbers  beobachtete  hier  fleissig  und  so  ent- 
deckte er  am  20.  März  1807  die  Vesta.  Man  nannte  diese  kleinen 
Planeten  Planetoiden.  Noch  mehrere  Stücke  wollten  sich  nicht 
finden  lassen,  so  dass  man  die  Idee  von  der  Zertrümmerung  eines  grösse- 
ren Planeten  nicht  gelten  lassen  mochte.  Da  entdeckte  Henke  in 
Driesen,  ein  früherer  Postbeamter,  der  sich  namentlich  mit  der  Revision 
der  Sternkarten  beschäftigte,  am  8.  Decbr.  1845  noch  einen  fünften 
Planetoiden  ,  welcher  A  s  t  r  ä  a  genannt  wurde.    Dies  gab  einen  neuen 
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Anstoss,  nach  ferneren  Genoasen  zu  suchen,  und  so  ist  seit  1847  bis 
jetzt  kein  Jahr  vergangen ,  in  welchem  nicht  einige  neue  Planetoiden 
entdeckt  worden  wären,  deren  Zahl  am  26.  April  1865  auf  83  gestiegen 
ist.  Im  Jahre  1847  entdeckte  H  e  n  k  e  die  H  e  b  e  und  J  o  h  n  H  i  n  d  in 
London  die  Iris  und  Flora.  —  Die  Lücke  zwischen  Mars  und  Jupiter 
ist  somit  reichlich  ausgefüllt  und  wahrscheinlich  ist  noch  nicht  die  ganze 
Zahl  entdeckt.  Die  Bahnen  dieser  Planetoiden  erstrecken  sich  durch 
einen  Raum  von  25  Millionen  Meilen  Tiefe.  Flora  (Nr.  8)  ist  dem 
Mars  am  nächsten,  Cybele  (Nr.  65)  dem  Jupiter.  Die  mittlere  Ent- 
fernung der  ganzen  Gruppe  ist  55  Millionen  Meilen  und  35  Planetoiden 
haben  nahezu  diese  Entfernung.  Jupiter  hat  einen  grossen  Einfluss  auf  die 
Bahnen  und  so  stellt  jetzt  Ceres  vor  Pallas,  während  vor  60  Jahren 
Pallas  mit  der  kleineren  Umlaufszeit  voran  stand.  Die  Planetoiden  sind 
sehr  klein.  Aus  dem  Sehwinkel  ist  der  Durchmesser  des  grössten,  näm- 
lich der  Vesta,  zu  66  Meilen  berechnet  worden;  Argelander  gab 
denselben  aus  der  relativen  Helligkeit  zu  50  Meilen  an;  Ceres  soll  einen 
Durchmesser  von  49  Meilen  haben.  Pallas  von  34,  Juno  und  noch  sieben 
andere  zwischen  20  und  30 ,  und  -so  nimmt  die  Grösse  immer  mehr  ab 
bis  auf  den  kleinsten  Planetoiden  Hestia  von  nur  3'/9  Meile.  Auch 
Stampfer  hat  durch  photometrische  Messungen  die  wahren  Durch- 
messer zu  bestimmen  gesucht.  —  Im  Gegensatze  zu  der  Hypothese  von 
0 1  b  e  r  s ,  dass  zwischen  Mars  und  Jupiter  ein  grösserer  Planet  zertrüm- 
mert sei,  hat  man  die  umgekehrte  Hypothese  aufgestellt,  dass  es  hier  — 
nach  der  L  a  p  1  a  c  e '  sehen  Theorie  —  nicht  zur  Bildung  eines  Haupt- 
planeten gekommen  sei ,  sondern  dass  sich  die  Ringtrümmer  ftlr  sich 
herum  trieben. 

Dass  es  auch  jenseits  des  Uranus  noch  Planeten  geben  werde,  hatte 
namentlich  M :1dl er  betont.  Schon  1812  hatte  Gerd  um  sogar  das 
Dasein  von  noch  sechs  Planeten  in  diesen  fernen  Regionen  behauptet. 
Es  spricht  hierfilr  der  ungeheure  Raum  von  über  4  Billionen  Meilen  bis 
zum  nächsten  Fixsterne  («  des  Centaur) ;  die  Bahn  des  Kometen  von 
1  680 .  welcher  im  Aphelium  die  Entfernung  des  Uranus  von  der  Sonne 
4  Omal  übertrifft  und  doch  auch  da  noch  der  Anziehung  durch  die  Sonne 
unterliegt.  Nun  kommt  zu  diesen  Wahrscheinlichkeiten  eine  Anomalie 
ira  Laufe  des  Uranus,  die  sich  nur  durch  die  Annahme  eines  entfernteren, 
auf  ihn  störend  einwirkenden  Planeten  erklären  lässt.  Der  Planet  müsste 
ungefähr  in  einer  Entfernung  von  8  -f-  3  .  28  Millionen  Meilen  von  der 
Sonne  entfernt  sein  und  eine  mittlere  Umlaufszeit  nach  K  e  p  I  e  r '  s  drittem 
Gesetze  von  216  bis  218  Jahren  haben.  Leverrier  in  Paris  machte 
sich  an  die  Aufgabt-,  aus  den  Abweichungen  im  Laufe  des  Uranus  zwischen 
Theorie  und  Beobachtung  den  Ort  und  die  Masse  des  unbekannten  Pla- 
neten zu  bestimmen.  Gleichzeitig  hatte  Adams  in  Cambridge  sich 
dieselbe  Aufgabe  gestellt ,  ohne  dass  der  Eine  von  dem  Andern  dies 
v  usste.    Die  Resultate  stimmten  fast  genau  überein ,  aber  Leverrier 
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kam  mit  der  Veröffentlichung  früher,  theilte  im  Januar  1846  der  Aca- 
demie  der  Wissenschaften  zu  Paris  mit,  dass  er  den  Ort  des  unbekannten 
Planeten  voraus  berechnet  habe,  machte  die  Elemente  bekannt  und 
Galle  in  Berlin  fand  am  23.  Septbr.  1846  den  Planeten  wirklich  in 
der  Nähe  der  bezeichneten  Stelle.  Der  neue  Planet  erhielt  den  Namen 
Neptun.  Ist  die  Bahn  des  Neptun  erst  längere  Zeit  beobachtet,  so  ist 
es  nicht  unmöglich ,  dass  man  durch  etwaige  Unregelmässigkeiten  zum 
Aufsuchen  eines  noch  ferneren  Planeten  veranlasst  wird. 

Ob  es  etwa  einen  noch  näheren  Planeten  als  Merkur  gebe ,  dürfte 
Bich  am  ersten  noch  durch  Vorübergänge  dieses  Fremdlings  vor  der 
Sonne  entscheiden  lassen.  Nach  Leverrier  zeigen  sich  im  Laufe  des 
Merkur  allerdings  Unregelmässigkeiten ,  welche  für  das  Vorhandensein 
eines  oder  mehrerer  Planeten  zwischen  Merkur  und  Sonne  sprechen.  Im 
Januar  1859  wollte  der  französische  Arzt  Escarbault  einen  kleinen 
schwarzen  Punkt  auf  der  Sonnenscheibe  entdeckt  haben ,  der  eine  Sehne 
der  Sonnenscheibe  in  einer  Stunde  durchlaufen  habe.  Es  schien  dies 
Leverrier  selbst  nicht  ohne  Anhalt  zu  sein  und  er  sprach  sich  datier 
für  einen  Planeten  von  26  Tagen  Umhuifszeit  aus;  aber  alle  Bemühungen 
sind  bisher  vergeblich  gewesen,  denselben,  dem  man  den  Namen  Vulcan 
beilegte,  nochmals  zu  beobachten. 

C.  Die  Planeten  kann  man  in  drei  Gruppen  t heilen,  deren  mittelste 
von  den  Planetoiden  gebildet  wird ;  Merkur,  Venns,  Erde  und  Mars  sind 
die  inneren,  Jupiter ,  Saturn ,  Uranus  und  Neptun  die  äusseren 
Planeten.  Von  den  inneren  Planeten  hat  nur  die  Erde  einen  Mond; 
von  den  äusseren  führt  jeder  einen  oder  mehrere  Monde,  mit  sich,  als 
Trabanten  oder  Nebenplaneten.  Der  Jupiter  besitzt  vier  Monde, 
entdeckt  1610  von  Galilei  und  Simon  Marius  unabhängig  von 
einander.  Saturn  hat  acht  Monde  und  einen  eigentümlichen  dreitheiligen 
Ring.  Diese  Monde  sind  nur  durch  gute  Fernrohre  wahrzunehmen ;  am 
leichtesten  noch  der  sechste,  welcher  an  Volumen  den  Mars  übertrifft. 
Huyghens  entdeckte  1655  den  sechsten  (Titan);  Cassini  den 
achten  (Japetus),  dann  den  fünften  (Rhea),  darauf  den  vierten  (Dione) 
und  den  dritten  (Thetis)  während  des  Zeitraums  von  1671  — 1687; 
Herschel  1788  den  zweiten  (Enceladus)  nnd  1789  den  ersten 
(Mimas);  der  siebente  (Hyperion)  ist  erst  1852  von  Lasse  II  gefunden 
worden.  Bei  dem  Uranus  sind  vielleicht  sechs  Monde,  aber  davon  sind 
nur  vier  sieher,  von  denen  den  zweiten  nnd  vierten  Herschel  am 
11.  Januar  1787  entdeckte.  Am  Neptun  ist  von  Lassei  1  in  England 
und  Bond  in  Nordamerika  ein  Mond  sicher  nachgewiesen ,  doch  sind 
deren  mehrere  wahrscheinlich;  Lassei  I  glaubt  sogar  einen  Ring,  wie 
bei  dem  Saturn,  gesehen  zu  habeu. 

Auffallend  ist  bei  sämmtlichen  Planeten  ihre  Reehtlänfigkeit ,  die 
geringe  Abweichung  der  elliptischen  Bahnen  vom  Kreise  oder  die  geringe 
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Excentricität  und  die  geringe  Neigung  der  Bahnen  zu  einander  und  also 
zur  Ecliptik.  Wenn  man  die  Planetoiden  mit  in  Rechnung  nimmt ,  so 
betrfigt  die  Excentricität  doch  höchstens  nur  33  Procent  von  der  mitt- 
leren Entfernung  und  die  grösste  Neigung  der  Bahn  34  Grad.  Bei  den 
eigentlichen  Planeten  hat  Merkur,  also  der  kleinste,  die  grösste  Excen- 
tricität, nämlich  20  Procent,  und  7  Grad  Babnneigung,  während  bei  den 
übrigen  keine  Excentricität  10  Procent  und  keine  Bahnneigung  4  Grad 
erreicht.  In  neuerer  Zeit  hat  man  noch  eine  Uebereinstimmung  an  den 
Planeten  entdeckt  ,  nämlich  die  Couvergenz  der  Perihelien  auf  einen 
Punkt ,  der  sehr  nahe  in  der  Richtung  nach  der  Plejadengruppe  liegt. 
Hierdurch  ist  man  sogar  zu  der  Annahme  einer  Ceutralsonne  (s.  Art. 
Fixsterne)  veranlasst  worden. 

Der  Erde  am  Aehnlichsten  sind  die  inneren  Planeten.  Venus 
kommt  an  Grösse  und  Masse  der  Erde  am  nächsten ,  denn  ihr  Durch- 
messer ist  nur  einige  Meilen  kleiner.  Die  Atmosphäre  der  Venus  soll 
nach  Mädler  dichter  sein  als  die  Erdatmosphäre.  —  Mars  ist  zwar 
viel  kleiner  als  die  Erde,  scheint  ihr  aber  in  seiner  Oberflächenbeschaffen- 
heit am  meisten  zu  gleichen.  An  seinen  Polen  scheint  ewiger  Schnee 
zu  liegen,  wechselnd  an  Ausdehnung  mit  den  Jahreszeiten ;  auch  will 
man  Abend-  und  Morgenröthe  beobachtet  haben.  Die  Umdrehungszeit 
um  die  eigene  Axe  ist  bei  der  Venus  30  Minuten  kleiner,  bei  dem  Mars 
37  Minuten  grösser,  als  24  Erdstunden. 

Die  äusseren  Planeten  sind  grösser  als  die  Erde.  Jupiter 
übertrifft  alle  an  Grösse  und  Masse,  Uranus  ist  der  kleinste.  Jener 
hat  ein  1414mal  grösseres  Volumen  und  eine  340mal  grössere  Masse 
als  die  Erde;  dieser  nur  ein  82mal  grösseres  Volumen  und  eine  MVaroal 
grössere  Masse.  Alle  haben ,  wie  es  scheint,  eine  kurze  Axendrehungs- 
zeit ;  wenigstens  steht  eine  solche  von  etwa  1 0  Stunden  beim  Jupiter 
und  von  101  2  Stunden  beim  Saturn  fest.  Daher  findet  man  auch  eine 
starke  Abplattung.  Bei  dem  Jupiter  ist  der  Durchmesser  des  Aequators 
1494  Meilen  grösser  als  die  Axe,  während  bei  der  Erde  der  Unterschied 
nur  etwa  G  Meilen  beträgt.  Aus  dem  Gebiete  der  Thatsachen  sei  nur 
noch  angeführt ,  dass  man  auf  der  Jupiteroberfläche  in  der  Nähe  des 
Aequator  merkwürdige  Parallelstreifen  bemerkt  hat,  die  auf  Wolken- 
bildung in  der  Jupitersatmosphäre  hindeuten  oder  vielleicht  auch  mit  den 
Sonnenflecken  verwandt  sind.  Auch  auf  dem  Saturn  hat  man  in  der 
Richtung  des  Aequators  Streifen  bemerkt.  Einzig  steht  dieser  Planet 
da  durch  sein  Ringsystem.  Man  kennt  jetzt  drei  Ringe,  von  denen  die 
beiden  äusseren  hell ,  der  innere  dunkler  ist.  Ob  es  noch  einen  zweiten 
oder  noch  mehrere  dunklere  Ringe  in  noch  grösserer  Nähe  des  Planeten- 
körpers giebt ,  und  ob  der  äusserste  Ring  noch  getheilt  ist ,  darüber  ist 
zur  Zeit  noch  nichts  entschieden.  Geht  man  von  der  Lap lace' sehen 
Theorie  aus,  so  scheint  es,  als  ob  in  diesen  Ringen  Trabanten  noch  in  ihrer 
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ursprünglichen  Form  vorhanden  seien  und  also  noch  ein  Zustand  in  der 
Bildung  vorliege,  welchen  die  inneren  Planeten  längst  hinter  sich  haben. 

Ueber  andere  Verhältnisse  auf  deu  äusseren  Planeten  ist  der  Phan- 
tasie ein  weiter  Spielraum  gelassen  und  es  scheint  daher  nicht  rathsam, 
dies  Gebiet  hier  zu  betreten. 

• 

Planimeter  heisst  ein  Instrument,  durch  welches  der  Flächeninhalt 
ebener  gezeichneter  Figuren  auf  mechanischem  Wege  gefunden  werden 
soll ,  um  die  directe  Berechnung  ganz  oder  theilweis  zu  ersparen.  Es 
lassen  sich  diese  Instrumente  nicht  leicht  in  der  Kürze  beschreiben  und 
deshalb  geben  wir  hier  einige  Nachweise.  Physikalisches  Lexicon  von 
Marbach  und  Cornelius.  2.  Aufl.  Art.  Planimeter;  Dingler' s  polyt. 
Journ.  Bd.  82.  S.  251,  Bd.  86.  S.  33,  Bd.  116.  S.  424,  Bd.  122. 
S.  420,  Bd.  137.  S.  82  und  84,  Bd.  140.  S.  27.  Bei  dem  Österreich. 
Kataster  sind  Planimeter  in  Gebrauch.  Ein  Hauptverdieust  um  die  Con- 
struetion  hat  sich Oppikofer  aus Untereppikon  im Thurgau  erw  orben. 
Das  sogenannte  Ernst'  sehe  Planimeter  von  dem  Mechaniker  Ernst 
in  Paris  ist  eigentlich  das  Oppikofer'  sehe  mit  einigen  Verbesserungen, 
deren  später  von  anderen  Seiten,  z.  B.  von  John  Sang,  von  Wetli, 
von  Hansen  in  Gotha,  ebenfalls  angegeben  und  ausgeführt  worden 
sind. 

Plastisch,  d.  h.  bildsam,  s.  Art.  Geschmeidigkeit. 

Platinfeuerzeug  oder  Do  berein  er' sches  Feuerzeug,  8.  Art. 
Feuerzeug.  S.  335. 

Platiniren  heisst  ein  Metall  mit  einem  Ueberzuge  vou  Platin  ver- 
sehen oder  mit  Platin  plattiren.  Es  geschieht  das  gewöhnlich  auf  gal- 
vanischem Wege,  da  das  Platin  durch  Leithen  mit  anderen  Metallen  nicht 
verbunden  werden  kann ,  theils  weil  das  Loth  nur  schwierig  an  allen 
Stellen  bindet,  theils  weil  es  in  das  Platin  eindringt.  Mit  Silber  kann 
eine  dauerhafte  Verbindung  des  Platin  durch  Walzen  erzielt  wei  den ;  das 
Silber  muss  aber  eine  reine  metallische  Oberfläche  besitzeu ,  die  mittelst 
eines  Schabeisens  hergestellt  wird.  Man  platinirt  daher  wohl  auch  andere 
Metalle  dadurch,  dass  man  sie  erst  versilbert.  Die  zu  galvanischer  Ver- 
platiiiirung  erforderliche  Lösung  erhält  man,  wenn  man  100  Theile  Platin 
in  vorsichtig  eingetrocknetes  Platinchlorid  verwandelt,  dies  in  Wasser 
löst,  100  Theile  Aetzkali  hinzusetzt,  den  entstandenen  Niederschlag  mit 
einer  Lösung  von  200  Theilen  Oxalsäure  übergiesst,  erhitzt,  tiltrirt  und 
zur  Lösung  300  Theile  Aetzkalilauge  hinzufügt. 

Platten,  schwingende,  8.  Art.  Klangfiguren. 

Platten co mpensation  oder  Streifencompensation,  s.  Art. 
Compensationspendel.  3. 

Platzregen  nennt  Dove  stille  Gewitter.  S.  Art.  Regen  und 
Gewitter.  S.  401. 

Platzung  nennt  man  eine  beim  Einschlagen  des  Blitzes  eintretende 


Pleochroismus  —  Polarisation.  23^ 

Erscheinung,  wenn  nämlich  der  Blitz  bei  seinem  Herabfahren  einen  Leiter 
trifft ,  der  nicht  ohne  Unterbrechung  bis  zur  Erde  herabreicht ,  so  dass 
der  Blitz  von  dem  Leiter  auf  einen  anderen  überspringen  muss.  Dasselbe 
geschieht ,  wenn  der  Leiter  für  die  Stärke  des  Blitzes  nicht  hinreichend 
ist.  Dann  wird  der  electrische  Strom  gleichsam  einen  Augenblick  ge- 
hemmt und  springt  rings  herum,  bis  er  einen  neuen  Leiter  gefunden  hat. 
Bei  den  Platzungen  zeigt  sich  gerade  die  zerstörende  Gewalt  des  Blitzes 
und  befindet  sich  ein  brennbarer  Körper  in  der  Nähe ,  so  wird  derselbe 
entzündet.    Vergl.  Art.  Gewitter. 

Pleoch roismus  ,  s.  Art.  Dichroismus. 

Pluviometer,  s.  Regenmesser. 

Pneumatik  oder  Aerodynamik  (s.  d.  Art.).  Vergl.  auch  Art. 
Mechanik. 

Pneumatisches  Feuerzeug  oder  M  o  1 1  e  t '  s  Pumpe,  s.  Art.  Feuer- 
zeug. 8.  335. 

Poetischer  Auf- und  Untergang  der  Gestirne,  s.  Art.  Unter- 
gang- 

Poikilogramm  nannte  Flaugergues  den  Raum  hinter  einem 
schmalen  Körper,  an  welchem  das  Licht  eine  Beugung  (s.  Art.  In- 
fiexion)  erleidet,  in  welchem  scheinbar  der  Schatten  ganz  verschwindet 
und  nur  helle  Streifen  in  einander  laufen.  Man  könnte  also  Poikilo- 
gramm als  einen  bunten  Halbschatten  erklären. 

Pol,  s.  Art.  Polarität. 

Polareis,  s.  Art.  Eis. 

Polarisation.  A.  Polarisation  des  Lichtes,  a) "Unter 
gewissen  Umständen  verliert  das  Licht  die  Fähigkeit,  von  einer  Fläche 
bei  verschiedener  Lage  der  Einfallsebene  ( —  vergl.  Art.  Brechung. 
A.  I.  S.  116.  — )  in  gleicherweise  reflectirt  zu  werden.  Man  sagt 
alsdann,  dass  das  Licht  pol arisi r t  sei ,  und  nennt  überhaupt  diese 
Eigentümlichkeit  die  Polarisation  des  Lichtes.  Um  sich  die 
Erscheinung  klar  zu  macheu ,  lasse  man  einen  gewöhnlichen  Lichtstrahl 
auf  einen  Spiegel  unter  möglichst  verschiedenen  Einfallswinkeln  fallen 
und  überzeuge  sich,  dass  der  Strahl  stets  reflectirt  wird.  Nun  lasse  man 
aber  einen  Lichtstrahl  unter  einer  Neigung  von  35°  25'  auf  einen  ebeuen 
•Spiegel  treffen  und  fange  den  refleetirten  Strahl  mit  einem  zweiten  Spiegel 
so  auf,  dass  er  zu  demselben  wieder  die  angegebene  Neigung  hat,  so 
wird  man  finden,  dass  der  Lichtstrahl  nicht  bei  allen  Lagen  des  zweiten 
Spiegels  gleich  gut  reflectirt  wird ,  dass  also  der  Lichtstrahl  durch  die 
erste  Reflexion  in  einen  polarisirten  Strahl  umgewandelt  ist.  Zu  be- 
quemerer Beobachtung  der  Polarisationserscheinungen  hat  man  besondere 
Apparate  construirt,  die  man  Polarisationsapparate  nennt. 
Einen  solchen  Apparat  zur  Anstellung  des  angegebenen  Versuchs ,  der 
als  Fundamentalversuch  bezeichnet  werden  kann,  stellt  um- 
stehende Figur  dar.    Man  schwärze  —  um  eine  Reflexion  nur  von  der 
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einen  Glasfläche  zu  erhalten,  da  bei  den  gewöhnlichen  Glasspiegeln  beide 
Flächen  reflectiren  —  zwei  Stücken  Spiegelglas  von  etwa  S  Zoll  Breite 
und  6  Zoll  Länge  auf  einer  Seite  mit  Tusche ,  fasse  sie  wie  Spiegel  und 


von  einer  Spirituslampe ,  deren  Docht  mit  Kochsalz  eingerieben  ist, 
fallen,  so  dass  der  reflectirte  Strahl  parallel  mit  der  Latte  auf  den  anderen 
Spiegel  fällt,  so  erblickt  man  in  dem  drehbaren  Spiegel  das  Bild  der 
Flamme  mit  einer  gewissen  Intensität,  sobald  beide  Reflexionsebenen  zu- 
sammenfallen,  die  Intensität  wird  aber  immer  schwächer,  wenn  man 
den  zweiten  Spiegel  dreht ,  bis  beide  Reflexionsebenen  einen  Winkel  von 
90°  bilden ,  in  welcher  Stellung  die  Flamme  kaum  noch  wahrzunehmen 
ist.  Fallen  beide  Reflexionsebeiien  zusammen ,  so  ist  also  die  Intensität 
im  drehbaren  Spiegel  am  grössten ,  nimmt  ab  bis  zu  einer  Drehung  des 
Spiegels  um  90°,  nimmt  wieder  zu  bis  zu  einer  Drehung  von  180°, 
nimmt  dann  wieder  ab  bis  zu  270°  und  hierauf  wieder  zu  bis  zu  360°. 

Die  Ebene ,  in  welcher  die  Reflexion  eines  polarisirten  Strahles  am 
vollständigsten  ist,  nennt  man  die  Polarisationsebene,  und  den 
Winkel,  welchen  der  Lichtstrahl  mit  dem  Spiegel  bilden  muss,  wenn  die 
Polarisation  am  stärksten  sein  soll,  den  Polarisationswinkel. 
Der  erste  Spiegel,  von  welchem  das  Licht  als  polarisirtes  reflectirt  wird, 
heisst  der  P  o  I  a  r  i  s  a  t  i  o  n  s  s  p  i  e  g  e  I ,  der  andere ,  welcher  das  Liebt 
auffängt ,  Z  e  r  I  e  g  u  n  g s  8  p  i  e  g  e  1. 

Die  Entdeckung,  dass  das  Lieht  durch  blosse  Reflexiou  polarisirt 
werden  könne,  machte  1808  der  Franzose  Malus  und  dadurch  schuf 
er  einen  der  merkwürdigsten  Zweige  der  Optik.  Schon  früher  hatte  mau 
aber  ähnliche  Erscheinungen  wahrgenommen,  ohne  indessen  das  Rät  h  sei 
zu  lösen.  Jetzt  schien  es  nach  der  Emanationstheorie  (s.  d.  Art.)  klar 
zu  sein ,  dass  man  dem  polarisirten  Lichtstrahle  oder  LichtbUndel  eine 
S  e  i  1 1  i  c  h  k  e  i  t  zuschreiben  müsse,  d.  h.  dass  man  rechts  und  links,  oben 
und  unten  in  demselben  zu  unterscheiden  habe,  während  ein  natürliches 


befestige  sie  auf  der  Rückseite 
an  Holzklötzchen  in  einer  Neigung 
von  35°  25'.  Den  einen  Spiegel 
bringe  man  auf  einer  2  bis  3  Fuss 
langen  Latte  an  dem  einen  Ende 
tiuter  der  angegebenen  Neigung 
fest  an,  wie  68  a  in  der  Figur 
zeigt,  den  andern  an  dem  anderen 
Ende,  jedoch  an  einer  daselbst 
hervortretenden  Leiste  drehbar, 
wie  bei  h  in  der  Figur ,  so  dass 
er  zu  der  der  Latte  parallelen 
Axe  stets  die  Neigung  von  35° 
25'  behält.  Läs>t  man  nun  auf 
den  festen  Spiegel  n  Licht,  z.  B. 
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Lichtbündel  nach  allen  Seiten  hin  gleichartig  erscheint.  Diese  Seit- 
lichkeit nannte  man  nun  Polarisation  des  Lichtes,  analog 
den  verschiedenen  Polen  eines  Magnets. 

Zu  den  bereite  früher  wahrgenommenen  Erscheinungen,  welche  zur 
Polarisation  gehören,  zählt  eine  Beobachtung  von  Huyghens,  so  dass 
man  diesen  sogar  als  Entdecker  der  Polarisation  ansehen  könnte ,  da  er 
sich  mit  voller  Klarheit  über  das  Merkwürdige  der  Erscheinung  aus- 
spricht ,  allerdings  ohne  die  Entstehungsweise  zu  erkennen.  Die  Be- 
obachtung von  Huyghens  ist  im  Wesentlichen  folgende.  Legt  mau 
auf  einen  isländischen  Doppelspath  (s.-Art.  Brechung.  A.  H.  S.  119) 
einen  zweiten  und  sieht  in  einer  Richtung,  welche  auf  einer  Fläche  senk- 
recht steht,  hindurch  nach  einem  Punkte,  so  erblickt  man  vier  Bilder  von 
gleicher  Lichtstärke,  wenn  die  Hauptschnitte  beider  Krystalle  sich  unter 
einem  Winkel  von  45°  schneiden;  stehen  hingegen  die  Hauptschnitte 
senkrecht  auf  einander ,  oder  sind  sie  parallel ,  so  erscheinen  nur  zwei 
Bilder ;  in  allen  übrigen  Lagen  sieht  man  zwar  vier  Bilder ,  doch  sind 
zwei  davon  immer  lichtschwächer  als  die  beiden  anderen. 

War  11  n  y  g  h  e  n  8  die  Entstehungsweise  noch  ein  Räthsel ,  so  ist 
sie  es  nach  der  Entdeckung  von  M  a  1  u  8  nicht  mehr.  Die  Antwort  ist, 
dass  der  ordinäre  und  extraordinäre  Strahl  eines  doppeltbrechenden 
Körpers  entgegengesetzt  polarisirt  sind.  Dies  bestätigt  das 
Experiment.  Lässt  man  den  aus  einem  Doppelspathe  austretenden 
ordinären  Strahl  unter  35°  25'  auf  einen  Zerlegnngsspiegel  fallen  und 
liegt  die  Ebene  des  Hauptschnittes  parallel  der  Reflexionsebene,  so  findet 
vollständige  Reflexion  statt,  aber  gar  keine,  wenn  diese  Ebenen  senkrecht 
zu  einander  stehen ;  lässt  man  hingegen  den  extraordinären  Strahl  auf- 
fallen, so  ist  es  bei  derselben  Lage  gerade  umgekehrt. 

Nachdem  die  Polarisation  des  Lichtes  durch  Reflexion  und  an  den 
doppeltbrechenden  Körpern  erkannt  war ,  entdeckten  Malus,  B  i  o  t , 
S e e b e c k  und  Brewster  unabhängig  von  einander  noch  eine  dritte 
Art  der  Polarisation,  nämlich  durch  einen  Glassatz.  Lüsst  mau  einen 
Lichtstrahl  unter  einem  Winkel  von  35°  25'  auf  eine  Schicht  mehrerer 
aneinander  gelegter  Glasscheiben ,  d.  h.  auf  einen  Glassatz ,  .fallen ,  so 
wird  ein  Theil  des  Lichtes  reflectirt.  ein  anderer  Theil  geht  durch  das 
Glas,  wird  gebrochen  und  tritt  parallel  dem  einfallenden  Strahle  auf  der 
anderen  Seite  wieder  heraus.  Das  reflectirte  Licht  sowohl ,  wie  das 
durchgegangene  ist  polarisirt,  doch  verhalten  sich  beide  zu  einander 
entgegengesetzt ,  wie  es  auch  bei  dem  Doppelspathe  der  Kall  ist .  und 
zwar  ist  das  reflectirte  Licht  dem  ordinären  Strahle  analog. 

b)  Das  nähere  Studium  der  merkwürdigen  Erscheinung  ergab  nun 
zunächst  in  Bezug  auf  einfache  Reflexion,  dass  jede  Substanz  ihren 
eigenthttmlichen  Polarisationswinkel  hat.  Lässt  man  z.  B.  auf 
einen  geschwärzten  Glasspiegel  ein  Lichtbündel  unter  einem  anderen 
Winkel  als  35°  25'  auffallen,  z.  B.  unter  20°,  und  so  dass  dasselbe  den 
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Zerlegungsspiegel  ebenfalls  unter  20°  trifft;  so  wird  auch  bei  Drehung 
des  Zerlegungsspiegels  eine  Aenderung  in  der  Lichtintensität  bemerklich 
werden,  aber  nicht  in  so  bedeutendem  Masse  als  bei  35°  25'.  Man 
muss  folglich  schliessen ,  dass  die  Polarisation  des  unter  einem  anderen 
Winkel  als  35°  2  5'  von  dem  Glase  reflectirten  Lichtes  nicht  so  voll- 
ständig ist  wie  gerade  bei  diesem,  und  deshalb  nennt  man  den  Winkel 
von  35°  25'  den  Polarisationswinkel  des  Glases.  So  wie  mit  Glas  ist 
es  nun  auch  mit  anderen  Substanzen  und  einer  jeden  kommt  ein  eigen- 
thttmlicher  Polarisationswinkel  zu.  Im  Jahre  1815  entdeckte  Brewster 
das  merkwürdige  Gesetz ,  dass  die  Tangente  des  zum  Einfallslothe  ge- 
rechneten Polarisationswinkels  dem  Brechungsverbältnisse  gleich  ist,  dass 
also  für  den  Winkel  der  vollständigen  Polarisation  der  reflectirle  und  der 
gebrochene  Strahl  auf  einander  senkrecht  stehen.  Ist  p  der  Polarisa- 
tionswinkel gegen  den  Spiegel  und  n  der  Brechungsexponent ,  so  ist 
tgs  (90 — p)  =  clgp  =  n;  ist  90 — p  «=  e  und  der  zu  e  gehörige 
Brechungswinkel  =  b,  so  ist  sin  e  —  n.  sin  b ;  da  nun  tgs  e  —  n  ist , 
so  ist  auch  sin  e  =  n  .  cose,  d.h  .vose  =  sin  b,  d.h.  e-\-b  =  90°. 

Für  Luft  ist  der  Polarisationswinkel  zum  Spiegel  45°;  fUr  Wasser 
37°  15';  für  Flussspath  35°  10';  für  Obsidian  33°  57';  für  Berg- 
krystall  32° 38';  für  Diamant  21° 58 'etc.  —  Man  kann  also,  wenn  man 
den  Polarisationswinkel  kennt ,  den  Brechungsexponenten  berechnen, 
ebenso  wie  man  umgekehrt  aus  dem  Brechungsexponenten  den  Polari- 
sationswinkel tinden  kann ,  und  man  liat  also  in  der  Polarisation  sogar 
ein  Mittel ,  selbst  fiir  undurchsichtige  Körper  den  Brechungsexponenten 
zu  bestimmen. 

In  Bezug  auf  das  entgegengesetzte  Polarisationeverhalten  des  ordi- 
nären und  extraordinären  Strahles  beim  Doppelspathe  ergab  sich  über- 
haupt ein  gleiches  Verhalten  bei  doppelter  Strahlenbrechung.  —  Spaltet 
man  einen  T  u  r  m  a  1  i  n  parallel  der  Axe  in  Platten  und  legt  zwei  der- 
selben auf  einander,  so  dass  die  Axen  parallel  laufen,  so  lassen  sie  ein- 
fallendes gewöhnliches  Licht  so  durch,  als  ob  sie  nur  eine  einzige  Platte 
bildeten,  zeigen  sich  also  durchsichtig;  dreht  man  aber  eine  Platte  auf 
der  anderen ,  so  nimmt  die  Durchsichtigkeit  immer  mehr  ab  und  es  tritt 
völlige  Undurchsichtigkeit  ein,  wenn  die  Axen  sich  unter  rechten  Winkeln 
kreuzen.  —  Ebenso  wie  der  Turmalin  wirkt  der  Herapathit  (Jod- 
chininsalz). —  Liegen  die  Hauptschnitte  zweier  Doppelspathe  parallel, 
so  wird  der  ordinäre  Strahl  des  ersten  Krystalles  im  zweiten  wieder  ein 
ordinärer  und  der  extraordinäre  wieder  ein  extraordinärer ,  als  ob  beide 
Krystalle  nur  einen  einzigen  dickeren  bildeten ;  stehen  aber  die  Haupt- 
schnitte  senkrecht  auf  einander,  so  wird  der  ordinäre  Strahl  des  ersten 
im  zweiten  extraordinär  gebrochen  und  umgekehrt.  —  Ein  durch  einen 
Polarisationsspiegel  bereits  polarisirter  Strahl  erleidet  beim  Durchgange 
durch  einen  D  o  p  p  e  I  s  p  a  t  h  nur  die  ordinäre  Brechung ,  wenn  der 
Ilauptschnitt  des  Krystalls  und  die  Beflex ionsebene  des  Spiegels  parallel 
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sind,  aber  die  extraordinäre,  wenn  beide  Ebenen  senkrecht  auf  einander 
stehen.  —  Lässt  man  durch  eine  Turmalinplatte  gegangenes  Licht 
auf  einen  Zerlegungsspiegel  fallen,  so  muss  die  Reflexionsebene  desselben 
senkrecht  zur  Hauptaxe  des  Turmalins  stehen ,  wenn  die  Reflexion  ein- 
treten soll ;  beim  Zusammenfallen  beider  tritt  gar  keine  Reflexion  ein. 
Bei  zunehmender  Dicke  des  Turmalins  verschwindet  das  eine  durch  die 
Doppelbrechung  entstandene  Bild  vollständig. 

Um  bei  dem  Doppelspathe  nur  einen  der  beiden  Strahlen  zu  er- 
halten ,  hat  N  i  c  o  1  ein  besonderes  Verfahren  zur  Ausführung  gebracht 
und  die  nach  ihm  benannten  Nico l' sehen  Prismen  (s.  d.  Art)  her- 
gestellt. Es  sind  diese,  da  sie  statt  des  Zerlegungsspiegels  sowohl,  wie 
statt  des  Polarisationsspiegels  gebraucht  werden  können ,  bei  Polarisa- 
tionsversuchen besonders  bequem.  Noch  vorzüglicher  scheint  das  von 
Dove  (1864)  angegebene  polarisirende  Prisma  aus  Kalkspath  zu  sein, 
da  es  namentlich  eine  grössere  Lichtstärke  bietet.  Vergl.  Art.  N  i  c  o  1  - 
sches  Prisma. 

c)  Zur  bequemen  Darstellung  der  Polarisationserscheinungen  hat 
man  besondere  Polarisationsapparate  construirt.  Sie  bestehen 
alle  aus  einem  Polarisator,  d.  h.  einer  Vorrichtung,  welche  das 
direct  einfallende  Licht  polarisirt,  und  einem  Z  er  leger  oder  Ana- 
lyse u  r ,  d.  h.  einer  Vorrichtung,  durch  welche  eben  das  von  dem  Pola- 
risator kommende  Licht  als  polarisirtes  nachgewiesen  werden  soll.  Da 
man  sowohl  zum  Polarisator,  als  zum  Analyseur  einen  geschwärzten 
Spiegel,  oder  einen  Glassatz,  oder  einen  Turmalin,  oder  einen  Herapathit, 
oder  einen  Nicol  oder  ein  Dove'  sches  Prisma  gebrauchen  kann,  so  sind 
aus  diesen  sechs  verschiedenen  Vorrichtungen  21  verschiedene  Combi- 
nationen ,  oder  wenn  man  die  vier  letzten  als  nicht  wesentlich  von  ein- 
ander verschieden  betrachtet,  wenigstens  deren  sechs  möglich.  —  Ein 
aus  zwei  Spiegeln  bestehender  Apparat  ist  oben  unter  a)  in  einer  Zeich- 
nung angegeben.  Wollte  man  denselben  noch  vervollständigen,  so  müsste 
man  namentlich  noch  zwischen  den  beiden  Spiegeln  a  und  b  eine  Ein- 
richtung anbringen ,  um  daselbst  Körper  aufstellen  zu  können ,  deren 
Verhalten  man  untersuchen  will ,  wenn  polarisirtes  Licht  durch  sie  hin- 
durch geht.  Von  den  Polarisationsapparaten  sind  am  verbreitetsten 
ihrer  zweckmässigen  Einrichtung  wegen  der  von  Nörremberg  und 
der  von  Dove  und  empfiehlt  sich  namentlich  der  letztere ,  weil  man  an 
demselben  leicht  alle  Combinationen  ausfuhren  kann.  Der  erst ere  Apparat 
ist  in  Abbildungen  vielfach  verbreitet ;  wegen  des  letzteren  verweisen 
wir  auf  Poggend.  Annal.  Bd.  25.  S.  596. 

d)  Chromatische  Polarisation.  Senkrecht  zur  Axe  ge- 
schnittene Platten  doppeltbrechender  Krystalle  zeigen,  wenn  man  sie 
zwischen  den  Polarisator  uud  den  Analyseur  eines  Polarisationsapparates 
bringt ,  prächtige  Farbenerscheinungen.  Man  nennt  diese  Erscheinung 
die  chromatische  Polarisation.    Bei  einer  Drehung  des  An a- 
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lyseura  oder  der  Platte  ändert  sich  die  Intensität  der  Färbung  oder  die 
Färbung  selbst.  Auch  in  schnell  gekühlten  Gläsern ,  desgleichen  in 
Gläsern ,  welche  einer  Pressung  unterworfen  sind ,  treten  ähnliche  Er- 
scheinungen auf,  überhaupt  in  allen  durchsichtigen  Körpern,  in  welchen 
die  normale  Spannung  eine  Abänderung  erleidet ,  z.  H.  in  longitudiml 
schwingendem  Glase,  wie  Biot  1820  entdeckte. 

Es  war  Arago  1811  der  Erste ,  welcher  auf  die  chromatische 
Polarisation  aufmerksam  wurde.     Ein  dünnes  Glimmerblatt  (s.  Art. 
Glimmer)  erscheint  völlig  farblos  und  durchscheinend ,  wenn  man  es 
mit  blossem  Auge  gegen  den  wolkenlosen  Himmel  betrachtet ,  hingegen 
in  seiner  ganzen  Ausdehnung  brillant  gefärbt,  so  wie  man  zwischen  Aujre 
und  Glimmerblatt  ein  doppelt  brechendes  Prisma  bringt  und  durch  dieses 
hindurch  auf  dasselbe  blickt.    Die  Farben  zeigen  sich  niemals,  wenn 
man  sich  bei  der  Beobachtung  gegen  den  mit  Gewölk  bedeckten  Himmel 
wendet,  und  da  das  blaue  Licht  des  Himmels  stets  mehr  oder  weniger 
polarisirt  ist,  so  liegt  es  nahe,  die  angeführte  Farbenerscheinung  auf  die 
Polarisation  zu  beziehen.  Ausserdem  bemerkt  man  noch,  dass  die  Dicke 
des  Blattes  und  seine  Schiefe  gegen  das  Lichtbündel ,  welches  in  das 
Auge  gelangt,  Umstände  sind,  welche  die  Nüance  der  Farben  verändern, 
während  die  Stellung  gegen  den  Hauptschnitt  des  Prisma  nur  auf  die 
Intensität  Einfluss  hat.    Hierdurch  wird  man  an  Interferenzen  (s.  d. 
Art.)  erinnert.    Nun  gehört  Glimmer  zu  den  doppeltbrechenden  Körpern 
(8.  Art.  Brechung.  A.  II.  S.  121):  folglich  lag  es  nahe,  auch  andere 
doppeltbrechende  Körper  auf  das  Phänomen  der  Farben  zu  untersuchen. 
Die  hierauf  gerichteten  Versuche  haben  ergeben,  dass  alle  Krystallplatteo 
von  doppeltbrechenden  Körpern ,  sie  mögen  von  einem  Krystalle  mit 
einer  oder  von  einem  Krystalle  mit  zwei  optischen  Axen  kommen,  sie 
mögen  ihre  natürlichen  Flächen  behalten ,  oder  in  verschiedenen  Rich- 
tungen geschnitten  sein,  analoge  Erscheinungen  darbieten ;  aber  es  giebt 
immer  eine  gewisse  Dicke,  über  welche  hinaus  alle  Phänomene  verschwin- 
den, und  selbst  unter  dieser  Grenze  giebt  es  immer  fllr  jede  Platte  gewisse 
Stellungen,  in  denen  sie  aufhört  gefärbt  zu  sein.    Das  Resultat  ist  über- 
haupt im  Allgemeinen :  Ein  Bündel  polarisirten  weissen  Lichtes,  welches 
unter  gewissen  Bedingungen  durch  eine  Platte  eines  doppeltbrechendea 
Körpers  hindurchgeht ,  erscheint  Btets  auf  verschiedene  Weise  gefärbt, 
wenn  es  nachher  unter  dem  Polarisationswinkel  zurückgeworfen  oder  in 
einem  doppeltbrechenden  Körper  gebrochen  wird. 

Nähere  Untersuchungen  haben  für  Krystalle  mit  einer  Axe 
auf  welche  das  Lichtbündel  senkrecht  gegen  die  Ax* 
fällt,  Folgendes  ergeben.  Wenn  der  Hanptschnitt  des  Plättchens  mi 
dem  Hauptschnitte  des  Prisma  und  mit  der  ursprünglichen  Polarisation^, 
ebene  zusammenfallt,  giebt  es  nur  ein  Bild,  welches  weiss  ist,  und  die- 
ist  das  gewöhnliche  Bild.  Wenn  der  Hauptschnitt  des  Plättchens  senk 
recht  steht  auf  dem  Hauptschnitte  des  Prisma  und  auf  der  ursprüngliche- 1 
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PolariBationsebene ,  so  giebt  es  nur  ein  Bild ,  welches  weiss  ist,  und 
dies  ist  das  ungewöhnliche  Bild.  In  allen  mittleren  Stellungen  giebt 
es  zwei  Bilder,  welche  stets  mit  denselben  Ergänzungsfarben  gefärbt 
sind  ;  sie  nehmen  den  lebhaftesten  Glanz  dann  an,  wenn  der  Hauptschnitt 
des  Plättohens  einen  Winkel  von  1  3,  3/2,  5/a  oder  7  2  Quadranten  mit 
dem  Hauptschnitte  des  Prisma  macht.  —  Stellt  man  den  Hauptschnitt 
des  Prisma  senkrecht  auf  die  ursprüngliche  Polarisationsebene,  so  tritt 
das  gewöhnliche  Bild  an  die  Stelle  des  ungewöhnlichen  und  umgekehrt, 
die  Erscheinungen  sind  übrigens  dem  vorigen  Falle  analog.  —  Steht  der 
Hauptschnitt  des  Prisma  weder  parallel  noch  senkrecht  gegen  die  ur- 
sprüngliche Polarisationsebene ,  so  beobachtet  man  noch  die  nämlichen 
Erscheinungen ,  nämlich  ein  Bild  gar  nicht  und  das  andere  weiss ,  wenn 
die  beiden  Hauptschnitte  des  Plättchens  und  das  Prisma  parallel  oder 
senkrecht  gegen  einander  sind ;  den  grössten  Glanz  in  den  Farben,  wenn 
die  Schnitte  einen  Winkel  mit  einander  machen,  der  durch  eine  uugerade 
Anzahl  Halbquadranten  gemessen  wird,  und  immer  dieselben  Nüancen 
mehr  oder  weuiger  geschwächt  in  allen  mittleren  Stellungen. 

Die  Farben  erinnern  an  die  Farben  der  Farbenringe  (s.  d.  Art.). 
Man  unterscheidet  daher  auch  hier  bei  jeder  Farbe  —  je  nach  der  Ring- 
folge —  eine  erste ,  zweite  u.  s.  w.  Ordnung.  B  i  o  t  untersuchte  die 
Farben  von  Krystallplättchen  derselben  Substanz  bei  verschiedener  Dicke 
und  fand,  dass,  wenn  ein  Plättchen  von  bestimmter  Dicke  z.B.  das  Roth 
erster  Ordnung  zeigte ,  ein  Plättchen  von  doppelter  Dicke  das  Roth  der 
zweiten  Ordnung  lieferte ,  ebenso  von  dreifacher  Dicke  das  der  dritten 
Ordnung  etc.  Es  verhalten  sich  überhaupt  die  Durchmesser  der  Ringe 
derselben  Farbenordnung  umgekehrt  wie  die  Quadratwurzeln  aus  den 
Dicken  der  Platten.  Verschiedene  Substanzen  geben  bei  verschiedener 
Dicke  dieselbe  Farbennüance ,  z.  B.  ein  der  Axe  paralleles  Plättchen 
Bergkrystall  und  ein  achtzehnmal  dünneres  von  kohlensaurem  Kalke. 
Bei  gleichdicken  Platten  verschiedener  Krystalle  sind  die  Ringe  um  so 
näher  an  einander ,  je  grösser  der  Unterschied  zwischen  dem  grössten 
und  kleinsten  Brechungsexponenten  des  Krystalles  ist. 

An  Krystallen  mit  einer  Axe,  auf  welche  dasLicht- 
bündel  schief  auffällt,  hat  man  gefunden,  dass  dieselbe  Wir- 
kung eintritt,  als  wenn  das  Plättcheu  dicker  würde,  sobald  das  Plättchen 
um  die  Axe  gedreht  wird,  hingegen  als  wenn  das  Plättchen  dünner  würde, 
sobald  die  Drehung  um  die  auf  der  Axe  Senkrechte  erfolgt. 

Man  kommt  leicht  darauf,  vielfache  Variationen  und  vollständigere 
Farbenstufen  dadurch  herbeizuführen ,  dass  man  den  polarisirten  Strahl 
durch  zwei  verschiedene  Plättchen  in  deji  verschiedensten  Stellungen  der 
Axen  zu  einander  hindurchgehen  lässt.  Man  kann  dadurch  Farben  ent- 
wickeln, wo  man  bei  directer Beobachtung  keine  entdecken  kann;  ferner 
erhält  man  dadurch  eine  einfache  Methode  zu  sehen ,  ob  ein  gegebener 
Krystall  positiv  oder  negativ  ist ;  denn  man  braucht  nur  ein  Plättchen 
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mit  parallelen  Flächen  zu  schneiden ,  welches  dick  genug  ist ,  um  keine 
Farben  zu  geben ,  und  es  nachher  mit  einem  dicken  PUttchen  eines  be- 
kannten Krystalles  zu  verbinden.  Man  nennt  das  Verfahren  die  Doppe- 
lung (s.  d.  Art.). 

Ueber  Kr  y stalle  mit  zwei  Axen  hat  mau  namentlich  mit 
Glimmer  und  bliitterigem  Gyps  Versuche  angestellt ,  da  diese  sich  leicht 
in  sehr  dünne  Plättchen  spalten  lassen.  —  Bei  dem  Gypse  geben  sehr 
dünne  Plättchen  Farben  von  lebhaftem  Glänze  und  bei  senkrechtem  Ein- 
fallen des  Lichtbündels  gehen  um  die  mittlere  Linie  im  Krystalle  alle 
Erscheinungen  nach  denselben  Gesetzen  vor  sich,  wie  um  die  Axe  bei 
den  einaxigen  Krystallen.  Wir  bemerken  hierbei  nur  noch ,  dass  der 
Gyps  nach  seinem  natürlichen  Geftlge  gespaltene  Parallelogramme  giebt, 
deren  Seiten  sich  in  ihrer  Grundform  nach  H  a  u  y  wie  1 3  zu  1 2  ver- 
halten. Verdreifacht  man  die  Seite  1 2 ,  während  man  die  andere  lässt. 
so  erhält  man  ein  neues  Parallelogram ,  dessen  grosse  Diagonale  die 
Richtung  der  Mittellinie  bezeichnet.  Die  symmetrisch  zu  beiden  Seiten 
der  Mittellinie  liegendeu  Axen  machen  mit  ihr  einen  Winkel  von  30°.  — 
Auch  Glimmerplättchen  befolgen  bei  senkrechtem  Einfallen  dieselben 
Gesetze  wie  Plättcheu  der  einaxigen  Krystalle,  nur  dass  die  Diagonale 
des  Rhombus  an  die  Stelle  der  einen  Axe  tritt.  Die  ursprüngliche  Form 
des  (sibirischen)  Glimmers  ist  nämlich  ein  gerades  Prisma  mit  rhom- 
bischer Grundfläche,  senkrecht  auf  der  Ebene  der  Plättchen ;  die  mathe- 
matische Axe  des  Prisma  ist  die  mittlere  Linie  und  die  optischen  Axen 
machen  mit  dieser  einen  Winkel  von  20°  21',  indem  ihre  Ebene  durch 
eine  der  Diagonalen  des  Rhombus  geht. 


I  m  von  den  farbigen  Ringen  eine  ungefähre  —  nämlich  farblose 
—  Vorstellung  zu  geben,  folgt  hier  in  Fig.  I  und  H  als  Beispiel  ftlr 
einaxige  Krystalle  das  Ringsystem  des  Kalkspathes,  wie  sich  dasselbe 
durch  einen  Turmalin  als  Analyseur  darstellt.  Fig.  I  zeigt  die  Ring- 
reihe, wenn  die  Axe  des  Turmalins  sich  in  der  ursprünglichen  Polarisa- 
tionsebene befindet,  hingegen  Fig.  II,  wenn  die  Axe  des  Turmalins  senk- 
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recht  auf  die  ursprüngliche  Polarisationsebene  gestellt  ist.  Als  Beispiel 
für  zweiaxige  Krystalle  dienen  die  Figuren  III ,  IV,  V  und  VI  des 
Salpeter  (salpetersaures  Kali).  Es  fällt  hier  besonders  auf,  dass  ein 
doppeltes  System  von  elliptischen  oder  vielmehr  ovalen  Ringen  vorhanden 
ist.  Dreht  man  das  Salpeterplättchen  in  seiner  Ebene  in  ungeänderter 
8tellung  des  Polarisationsapparates,  so  durchlauft  die  Figur  der  Reihe 
Dach  die  beistehenden  vier  Formen ,  und  zwar  innerhalb  eines  jeden 


HI.  .  IV. 


Quadranten.  Die  Linien  gleicher  Farbenstufe  oder  isochromatischen 
Linien  ergeben  sich  hierbei  als  L  e  m  n  i  s  c  a  t  e  n. 

Da  die  Farbenphänomene  durch  die  ungleiche  Geschwindigkeit  der 
Aetherbewegung  in  den  verschiedenen  Richtungen  der  nicht  zum  regu- 
lären Krystallisationssysteme  gehörigen  Krystalle  bedingt  sind ,  wie  aus 
der  Erklärung  durch  die  l'ndulationshypothese  hervorgeht ,  diese  un- 
gleiche Geschwindigkeit  aber  mit  der  Anordnung  der  kleinsten  Theilchen 
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in  innigem  Zusammenhange  steht ;  so  liegt  es  nahe  zu  versuchen ,  ob 
nicht  durch  eine  absichtlich  herbeigeführte  Veränderung  in  der  Lage 
der  kleinsten  Theilchen  eines  Körpers  auch  solche  Farbenphänomene 
hervorgerufen  werden  können.  Von  diesem  Gedanken  geleitet  haben 
1812  Seebeck  und  Brewster  unabhängig  von  einander  entdeckt, 
dass  plötzlich  abgekühltes  Glas  zwischen  dem  Polarisator  und  Analyseur 
ebenfalls  Farben  giebt.  Ebenso  zeigt  Glas  die  Farben ,  wenn  man  es 
von  einer  der  begrenzenden  Flächen  aus  allmälig  erwärmt,  so  lange  eine 
ungleiche  Erwärmung  des  Ganzen  noch  statt  hat.  Dickes  Glas  wirkt 
hierbei  besser  als  dünnes.  Brewster  zeigte  zuerst  die  Farben  in  einer 
kleinen  Glasplatte,  welche  in  einer  Schraube  von  den  Seiten  her  gepresst 
wurde.  F  r  e  ■  n  e  I  hat  durch  Zusammenpressung  von  Prismen  nachge- 
wiesen, dass  dadurch  doppelte  Strahlenbrechung  hervorgerufen  wird. 
Die  Farbenphänomene  in  Schnellgekühltem  und  gepresstem  Glase  hat 
man  entoptische  Figuren  genannt.  F a r a d a y  zeigte  sogar, 
dass  durch  den  galvanischen  Strom  eine  Drehung  der  Polarisations- 
ebene herbeigeführt  wird  und  zwar  in  allen  durchsichtigen ,  festen  und 
flüssigen  Körpern. 

e)  Um  die  Polarisationserscheinungen  zu  erklaren ,  sahen  sich  die 
Anhänger  der  Emanationstheorie  —  wie  bereits  unter  a)  erwähnt  ist 
—  zu  der  Annahme  genöthigt ,  dass  die  Lichtstrahlen  gewissermassen 
kantig  seien  und  den  einander  gegenüberstehenden  Flüchen  entgegenge- 
setzte Eigenschaften,  d.  h.  eine  Polarität,  zukämen.  Durch  die  Wirkung 
besonderer  Kräfte  sollten  dann  alle  Theilchen  eines  und  desselben  Strahles 
in  eine  mit  einander  parallele  Lage  gebracht  werden,  so  dass  ihre  homo- 
logen Fluchen  nach  den  nämlichen  Seiten  des  Raumes  hinsehen ,  ähnlich 


der  Wirkung  eines  Magnets  auf  eine  Reihe  magnetischer  Nadeln ,  durch 


welchen  die  Pole  aller  nach  der  nämlichen  Richtung  gekehrt  werden. 
Namentlich  B  i  o  t  hat  sich  bemüht ,  diese  Ansicht  mathematisch  auszu- 
bilden und  zu  stützen.  Jetzt  hat  diese  Erklärungsweise  nur  noch  histo- 
risches  Interesse.  Nach  der  Undulationstheorie  (s.  d.  Art.,  in  welchem 
sich  eine  ausführlichere  Darstellung  findet)  ist  polarisirtes  Licht  als 
solches  zu  betrachten ,  bei  welchem  die  Aetherschwingungen  in  einer 
Ebene  senkrecht  zur  Fortpflanzungsrichtung  vor  sich  gehen ,  während 
ein  natürlicher  Lichtstrahl  als  ein  solcher  angesehen  werden  kann ,  bei 
welchem  die  Aetherschwingungen  nicht  immer  in  derselben  Ebene 
bleiben,  sondern  in  allen  möglichen  Neigungen  gegen  die  Fortpflanzungs- 
richtung  vollzogen  werden ,  oder  nach  den  Phänomenen  der  doppelten 
Strahlenbrechung  wohl  richtiger  als  eine  Combination  aus  zwei  aufeinan- 
der senkrecht  polarisirten  Strahlen ,  die  nur  fortwährend  ihre  Neigung1 
zur  Fortpflanzungsrichtung  ändern.  Bei  dem  Fundamentalversuche  kann 
man  sich  also  den  Vorgang  so  denken,  als  ob  der  von  dem  ersten  Spiegel 
reflectirte  Strahl  in  Schwingungen  ähnlich  denjenigen  einer  Seilwelle 
fortginge ,  dass  daher  die  Wellenbewegung  nur  ungehindert  fortschreite, 
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wenn  die  Schwingungsebene  durch  die  Reflexion  auf  dem  zweiten  Spiegel 
keine  Aenderung  in  ihrer  Lage  erhalte,  aber  ein  Fortschreiten  ganz 
unmöglich  sei,  wenn  die  Schwingungsebene  in  einem  rechten  Winkel 
eine  Umbiegung  erfahre,  während  in  den  Zwischenlagen  das  Fortschreiten 
mehr  oder  weniger  erschwert  werde,  je  nachdem  die  Umbiegung  stärker 
oder  schwächer  sei.  Einen  solchen  in  einer  Ebene  schwingenden  Licht- 
strahl nennt  man  einen  linearpolarisirten. 

Die  Farbenerscheinungen  rühren  von  der  Interferenz  der  polarisirten 
Strahlen  her.  Es  treten  diese  Erscheinungen  bei  doppelt  brechenden 
Körpern  ein ;  wir  haben  es  also  mit  zwei  Strahlen  zu  tliun  und  wissen, 
dass  diese  senkrecht  zu  einander  polarisirt  sind.  Nehmen  wir  an ,  dass 
die  Strahlen  einfarbig  sind ,  so  verschwindet  der  eine  Strahl ,  wenn  der 
andere  in  derselben  Schwingungsebene  fortschreitet;  liegt  die  Reflexions- 
ebene des  Analyseurs  aber  weder  in  der  Schwingungsebene  des  einen 
noch  des  anderen  Strahles,  so  werden  beide  unvollkommen,  d.  h.  in  um- 
gebogener Schwingungsebene  weiter  gehen  und  dabei  interferiren.  Ist 
das  Licht  ein  zusammengesetztes,  so  interferiren  die  einzelnen  Farben 
wie  bei  den  Farbenringen. 

f)  Ausser  den  bisher  betrachteten  Polarisationserscheinungen,  die 
sich  auf  linear  polarisirte  Strahlen  zurückfuhren  lassen ,  hat  man  noch 
andere  merkwürdige  Erscheinungen  wahrgenommen.  Ks  gehört  hierher 
die  C  i  r  c  u  1  a  r  -  oder  Kreis  Polarisation,  deren  Erklärung  auf  der 
Annahme  eines  Strahles  beruht ,  bei  welchem  das  Aethertheilchen  eine 
rechts  oder  links  laufende  Schraubenlinie  auf  einem  im  Querschnitte 
kreisförmigen  Cylinder  beschreibt,  also  seine  Schwingungen  nicht  in 
einer  Ebene  vollzieht.  Wegen  des  Näheren  vergl.  Art.  C ircular- 
Polarisation. 

Kommen  Erscheinungen  vor,  die  auf  einer  Bewegung  des  Licht- 
äthers in  kreisförmiger  Schraubenlinie  beruhen,  so  stellen  sich  auch  noch 
andere  Bewegungsarten  in  Aussicht.  Dies  ist  nun  wirklich  der  Fall. 
Die  mathematische  Behandlung  der  Polarisationserscheinuugen  hat  er- 
geben, dass  ein  circularpolarisirter  Strahl  sich  auf  die  Zusammensetzung 
zweier  linearpolarisirten  Strahlen  zurückführen  lässt,  welche  rechtwinklig 
zu  einander  polarisirt  sind  und  gleiche  Wellenlänge  haben,  von  denen 
aber  der  eine  dem  anderen  um  */|  Wellenlänge  vorausgeeilt  ist.  So 
ergiebt  die  Rechnung  feruer ,  dass  zwei  ebensolche  Strahlen ,  wenn  der 
eine  dem  anderen  um  weniger  als  1  4  Wellenlänge  vorauseilt,  einen 
elliptisch -  polarisirten  Strahl  erzeugen ,  d.  h.  einen  Strahl ,  bei 
welchem  die  Bewegung  des  Aethcrtheilchens  in  eiuer  Schraubenlinie  auf 
einem  im  Querschnitte  elliptischen  Cylinder  vor  sich  geht.  Bei  ungleichen 
Wellenlängen  resultiren  noch  andere  Bewegungen ,  die  Bich  nicht  nur 
mathematisch  bestimmen  lassen ,  sondern  auch  im  Experimente  ihre  Be- 
stätigung gefunden  haben.  Fresnel  kam  durch  die  mathematische 
Behandlung  auf  den  nach  ihm  benannten  Rhombus  (s.  Art.  Rhombus 
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Fresnel's),  durch  welchen  er  einen  circularpolarisirteu  Lichtstrahl 
erzeugte.  Die  elliptische  Polarisation  erkennt  man  daran,  dass  man 
durch  ein  doppeltbrechendes  Prisma  oder  einen  Turmaliu  stets  zwei  an 
Helligkeit  ungleiche  Bilder  erhält ,  dass  bei  einer  Drehung  des  Prismas 
die  Helligkeit  des  einen  Bildes  bis  zu  einem  Maximum  steigt ,  die  des 
anderen  bis  zu  einem  Minimum  abnimmt,  ohne  —  wie  bei  dem  gerad- 
linig polariBirten  Lichte  —  gänzlich  zu  verschwinden ,  und  dass  bei 
einer  vollen  Umdrehung  jedes  Bild  zweimal  im  Maximum  und  zweimal 
im  Minimum  der  Helligkeit  auftritt.  Am  häufigsten  ist  die  elliptische 
Polarisation  bei  der  Reflexion  an  metallischen  Flächen ,  und  zwar  wird 
ein  Strahl  am  stärksten  elliptisch  polarisirt,  wenn  seine  Polarisationsebene 
gegen  die  Einfallsebene  unter  einem  Winkel  von  45°,  135°,  225°  oder 
315°  geneigt  ist.  Der  auffallende  Strahl  wird  hierbei  durch  die  Reflexion 
in  zwei  auf  einander  senkrechte  geradlinig  polarisirte  Strahlen  zerlegt, 
von  denen  der  eine  seine  Schwingungen  in  der  Reflexionsebene,  der 
andere  senkrecht  darauf  vollzieht ,  denen  aber  ein  die  elliptische  Polari- 
sation bedingender  Gangunterschied  eingeprägt  ist.  Eilt  hierbei  der  in 
der  Einfallsebene  polarisirte,  mithin  auf  ihr  senkrecht  schwingende  Strahl 
dem  andern  voraus ,  so  nennt  man  den  Gangunterschied  positiv  und 
Körper,  bei  welchen  dies  der  Fall  ist,  Körper  mit  p ositiv er  Re- 
flex i  o  n,  im  andern  Falle  bezeichnet  man  den  Gangunterschied  negativ 
und  die  Körper  als  Körper  mit  negativer  Reflexion.  Positive 
Reflexion  zeigen :  Turmalin,  senkrecht  zur  Axe  geschnittener  Kalkspath. 
Topas,  Quarz,  Terpentinöl,  absoluter  Alkohol;  negative:  Flussspatb, 
Hyalith,  flüssiges  doppelt  chromsaures  Kali,  flüssiges  Chlorzink,  flüssiges 
gesättigtes  essigsaures  Bleioxyd  ,  flüssiges  schwefelsaures  Natron.  Von 
blauem  Stahl  zurückgeworfenes  Licht  giebt,  wie  Brewster  zuerst  1815 
beobachtete,  im  Doppelspathe  zwei  ungleichfarbige  Bilder. 

g)  Wegen  der  Depolarisation  s.  Art.  Depolarisation. 

h)  Wegen  der  praktischen  Anwendungen  der  Polarisation  des 
Lichtes  verweisen  wir  auf  Art.  Saecharometer.  —  Wheatstone 
hat  eine  Sonnenuhr  angegeben ,  welche  sich  auf  die  Polarisation  des 
Lichtes  gründet ,  s.  Alt.  IT  h  r.  A.  am  Ende.  —  Steuert  ein  Schiff  der 
Sonne  zu,  so  kann,  da  die  Sonne  blendet,  die  Klippe  nicht  wahrge- 
nommen werden,  welche  dicht  unter  der  Wasserfläche  ihm  Untergang 
droht.  Blickt  der  wachhabende  Matrose  durch  eine  Turmalinplatte ,  so 
wird  die  Gefahr  erkannt.  —  Hält  man  über  ein  Buch  eiue  durchsichtige 
Tafel  so ,  dass  sie  das  Sonnenlicht  stark  reflectirt ,  so  ist  es  unmöglich 
wegen  des  blendenden  Lichtes,  das  Buch  zu  sehen.  Durch  eine  Tur- 
malinplatte betrachtet  verschwindet  das  reflectirte  Licht  und  man  liest 
die  Schrift  in  voller  Deutlichkeit.  —  Betrachtet  man  ein  auf  einem 
Metallspiegel  liegendes  farbiges  Glas  mit  blossem  Auge,  so  sieht  man  die 
Farbe  nicht  sehr  lebhaft ,  da  das  von  der  Vorderfläche  des  Glases  reflec- 
tirte weisse  Licht  den  Eindruck  des  farbigen  von  der  Hinterfläche  zurück- 
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gesendeten  schwächt.  Hält  man  aber  vor  das  die  farbige  Glasplatte 
anter  dem  Polarisationswinkel  betrachtende  Auge  ein  Nicol'sches 
Prisma  so,  dass  das  von  der  Vorderfläche  reflectirte  Licht  verschwindet, 
so  tritt  sogleich  die  Farbe  des  Glases  in  voller  Intensität  hervor.  — 
Ebenso  gehört  hierher  ein  kleiner  Apparat ,  mittelst  dessen  man  in  die 
Sonne  sehen  kann ,  ohne  von  dem  Glänze  belästigt  zu  werden.  Dieser 
Apparat  empfiehlt  sich  namentlich  bei  Beobachtungen  von  Sonnenfinster- 
nissen. —  Wegen  des  Stauroskops,  welches  dazu  dient ,  die  Lage 
der  Hauptschnitte  gegen  die  Flächen  und  Kanten  natürlicher  Spaltungs- 
stticke  von  Krystallen  zu  bestimmen,  vergl.  Art.  Stauroskop.  — 
Auch  Mikroskope  hat  man  mit  Polarisationsvorrichtungen  versehen. 
Vergl.  Art.  Mikroskop  am  Ende.  —  Auch  an  Fernröhren  kann  man 
Gebrauch  von  Polarisationsvorriclitungen  machen.  Bringt  man  z.  B. 
ein  Kalk8pathrhoraboeder  am  Oculare  an  und  legt  auf  die  Oeflfhung, 
welche  das  Gesichtsfeld  abblendet,  ein  senkrecht  gegen  die  Axe  ge- 
schnittenes Quarzplättehen  oder  Gypsplättehen ,  welches  nur  die  Hälfte 
des  Gesichtsfeldes  einnimmt ,  so  hat  man  ein  sehr  empfindliches  Polari- 
skop  für  das  Licht  von  himmlischen  oder  irdischen  Gegenständen ,  weil 
man  gleichzeitig  die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  verschiedenartig 
beleuchtet  sieht. 

Unter  b)  ist  angeführt ,  dass  Licht ,  welches  unter  einem  grösseren 
oder  kleineren  Winkel ,  als  dem  Polarisationswinkel  reflectirt  wird,  nur 
theilweis  polarisirt,  also  ein  Gemisch  aus  vollständig  polarisirtem  und  gar 
nicht  polarisirtem  Lichte  ist.  Da  nun  die  Mehrzahl  der  Körper  uns  erst 
dnrch  reflectirtes  Licht  sichtbar  wird,  so  ist  klar,  dass  alles  Licht,  welches 
auf  diese  Weise  in  unser  Auge  gelangt,  mehr  oder  weniger  polarisirt 
sein  wird.  Und  so  haben  wir  in  der  Polarisation  ein  Kennzeichen  für 
reflectirtes  Licht  und  einen  Prüfstein,  ob  ein  Körper  selbstleuchtend  oder 
in  reflectirtem  Lichte  sichtbar  ist.  Das  Licht  des  Kometen  von  1819 
enthielt  nach  Arago  reflectirtes  Licht;  dasselbe  fand  mau  1835  am 
Hai ley' sehen  Kometen.  Ob  das  Licht  des  Nordlichtes  polarisirt  ist 
oder  nicht ,  ist  noch  nicht  entschieden.  Das  Licht  des  Regenbogens  ist 
in  einer  durch  die  Sonne  gehenden  Ebene  polarisirt.  Um  das  polari- 
8irte  Licht  vom  gewöhnlichen  und  theilweise  polarisirten  zu  unterscheiden, 
hat  man  besondere  Instrumente,  sogenannte  Polariskope,  Ober  welche 
wir  auf  den  betreffenden  Artikel  verweisen. 

Zum  Studium  der  Polarisation  des  Lichtes  ist  als  ein  vorzügliches 
Hilfsmittel  die  Wellenmaschine  von  Fessel  (s.  Art.  Wellenmaschine 
zu  empfehlen. 

B.  Polarisation  des  Schalles.  Wheatstone  hat  in 
folgender  Erscheinung  eine  Polarisation  des  Schalles  erkennen  wollen. 
Wird  eine  Stimmgabel  mit  ihrem  Stiele  rechtwinkelig  auf  das  Ende  eines 
langen  geraden  Drahtes  oder  Stabes  gestellt ,  der  auf  einem  Resonanz- 
boden steht ,  so  werden  die  Schwingungen  derselben  durch  deu  Draht 
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dein  Boden  leicht  mitgetheilt ,  falls  die  Zinken  der  Gabel  mit  der  Axe 
des  Drahtes  in  einerlei  Ebene  liegen,  nicht  aber,  wenn  die  Axe  des 
Drahtes  auf  der  Ebene  der  Zinken  senkrecht  steht.  Beim  allmäligen 
Drehen  der  Stimmgabel  aus  einer  Lage  in  die  andere  nimmt  der  Ton 
während  einer  vollen  Umdrehung  zweimal  ab  und  ebenso  oft  zu.  Biegt 
man  den  Draht  in  dem  Augenblicke,  wo  die  auf  demselben  stehende 
Gabel  am  stärksten  steht ,  so  nimmt  die  Tonstärke  ab ,  und  ist  am  ge- 
ringsten, wenn  der  Draht  unter  einem  rechten  Winkel  gebogen  ist  ; 
hierauf  nimmt  sie  beim  ferneren  Biegen  des  Drahtes  wieder  zu  und  er- 
reicht ihr  Maximum,  sobald  beide  DrahtstUcke  wieder  parallel  sind.  Die 
Gebrüder  Weber  haben  die  Erscheinung  als  von  feinen  Erzitterungen 
der  einzelneu  Theile  des  Stieles  der  Stimmgabel  bedingt  erwiesen ,  die 
parallel  zu  den  Schwingungen  der  Zinken  der  Stimmgabel  stattfinden, 
nicht  aber  von  einer  Bewegung,  die  dem  gauzen  Stiele  abwechselnd  nach 
aufwärts  und  abwärts  mitgetheilt  wird.  Transversale  Schwingungen 
eines  tönenden  festen  Körpers  werden  einem  anderen  flächenförmigen 
durch  einen  zwischen  beide  gebrachten  Stab  desto  schwächer  mitgetheilt, 
je  mehr  die  durch  den  verbindenden  Stab  fortschreitende  Schallwelle 
eine  Bewegung  der  Theilchen  mit  sich  fahrt ,  deren  Richtung  auf  der 
Richtung  der  Welle  senkrecht  ist.  Je  öfter  und  bedeutender  aber  die 
Richtung,  in  welcher  die  Theilchen  schwingen,  wechselt,  desto  mehr  wird 
die  Mittheilung  des  Tones  gehemmt. 

C.  Polarisation  der  Wärme.  Die  ersten  Versuche,  die 
Polarisation  der  Wärme  nachzuweisen,  stellte  1812  Berard  durch 
Reflexion  der  Wärmestrahlen  von  Glasspiegeln  an.  P.  Er  man  be- 
stätigte die  Thatsache.  Der  Engländer  Forbes  (1834)  und  der 
Italiener  Melloni  führten  darauf  den  Beweis,  dass  durch  Brechung 
sowohl  dunkle  als  leuchtende  Wärme  der  Polarisation  fähig  sei.  Am 
vollständigsten  sind  die  Untersuchungen  von  Knoblauch  über  die 
Polarisation  der  Wärme  durch  Reflexion,  durch  einfache  Brechung  und 
durch  Doppelbrechung.  Die  circulare  Polarisation  der  Wärme  bestätig- 
ten Melloni  und  Biot;  eine  Drehung  der  Polarisationsebene  der 
strahlenden  Wärme  durch  Magnetismus ,  desgleichen  durch  Terpentinöl 
und  Zuckerlösung  erwiesen  de  la  Provostaye  und  Desains.  End- 
lich hat  Wartmann  auch  die  Polarisation  der  atmosphärischen  Wärme 
nachzuweisen  gesucht.  Diese  Resultate  waren  zu  erwarten ,  da  die 
Wärmestrablen  sich  wie  das  Licht  fortpflanzen,  nach  denselben  Gesetzen 
reflectirt  und  gebrochen  werden,  auch  ebenso  interferiren  und  eine 
Beugung  zeigen. 

Knoblauch  fand  durch  Reflexion  der  Wärme  von  einem  in 
der  Masse  schwarzen  Glasspiegel,  dass  die  Polarisationsebene  der  reflec- 
tirten  Wärmestrahlen  auf  der  Reflexionsebene  senkrecht  steht.  Als 
Winkel  der  stärksten  Polarisation  ergaben  sich  ungefUhr  35°  Neigung 
zum  Spiegel.    Bei  einem  Stahlspiegel  ergab  sich  ein  Winkel  von  unge- 
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föhr  i  5  Graden.  Unter  sich  parallele  Wärmestrahlen ,  gewissermassen 
einen  Cylinder  verdichteter  Wärme ,  verschafft  man  sich  mit  Hilfe  von 
Linsen  ans  »Steinsalz.  M  e  1 1  o  n  i  leitete  bei  seinen  Untersuchungen  über 
die  Polarisation  durch  einfacheBrechung  den  Wärmecy  linder  auf 
einen  Polarisationsapparat ,  welcher  aus  zwei  Schichten  sehr  dünner 
Glimmerplättchen  als  Polarisator  und  Analyaeur  bestand ;  Knoblauch 
bediente  sich  zweier  Glassätze ,  oder  als  Analyseur  eines  Nicol.  Beide 
fanden ,  dass  man  sich  die  Polarisationsebene  der  gebrochenen  Wärme 
auf  der  Reflexionsebene  senkrecht  zu  denken  hat ,  dass  die  Polarisation 
zunimmt ,  je  kleiner  der  Winkel  wird ,  unter  welchem  die  Strahlen  die 
Glimmerplättchen  oder  die  Glasplatten  treffen ,  und  ebenso  zunimmt, 
je  grösser  bei  constantem  Einfallswinkel  der  Wärmestrahlen  die  Anzahl 
der  Glimmerplättchen  oder  der  Glasplatten  wird.  —  Die  Polarisation 
durch  Doppelbrechung  hat F o r b e b  und  ebenso M e 1 1 o n i  mittelst 
Turmalinplatten  nachgewiesen.  Knoblauch  fand  auch  das  N i c o l - 
sehe  Prisma  bei  Versuchen  mit  Sonnenwärme  brauchbar.  Letzterer 
untersuchte  auch  die  durch  einen  natürlichen  Kalkspath  hervor- 
gebrachten Wärmebilder  in  Bezug  auf  ihre  Polarisationsverhältnisse  und 
erwies,  dass  die  beiden  durch  Doppelbrechung  hierbei  auftretenden 
Gruppen  von  Wärmestrahlen  in  zwei  auf  einander  senkrechten  Ebenen 
polarisirt  sind.  Für  eine  ganze  Umdrehung  bei  einem  zwischen  zwei  Nicols 
gestellten  Kalkspathe  ergaben  sich  vier  Maxima  und  vier  Minima  der  thermi- 
schen Wirkung  und  zwar  fand  sich  1)  dass  die  Maxiina,  sobald  die  beiden 
Nicols  mit  gekreuzten  Hauptschnitten  stehen,  den  Minimis  gleich  sind, 
die  sich  ergeben,  wenn  die  Hauptschnitte  der  Nicols  parallel  sind: 
2)  dass  die  Maxima  bei  parallelen  Hauptschnitten  doppelt  so  gross  sind, 
als  die  dann  eintretenden  Minima.  Bei  einem  senkrecht  gegen  die 
krystallograpbische  Axe  geschnittenen  Kalkspathe  traten ,  wie  zu  erwar- 
ten war,  die  Erscheinungen  nicht  ein. 

Dass  die  von  einer  Fläche  in  schiefer  Richtung  ausgestrahlte 
Wärme  polarisirt  ist,  haben  de  la  Provostaye  und  Desains 
mittelst  einer  glühenden  Platinplatte  festgestellt,  später  auch  Angström 
mittelst  eines  erhitzten  Messingblechs.  —  In  Betreff  der  atmosphärischen 
Wärme  fand  Wart  mann,  dass  die  Polarisationsebene  derselben  mit  der 
des  atmosphärischen  Lichtes  zusammenfällt. 

F  o  r  b  e  s  hat  mittelst  eines  aus  Steinsalz  verfertigten  Rhomboeders, 
dessen  spitze  Winkel  54°  und  stumpfe  Winkel  126°  betrugen,  die  cir- 
culare  Polarisation  der  Wärme  nachgewiesen  (vergl.  Art.  Rhombus 
Fresnels  und  A.  f.).  Es  ist  dies  ein  Beleg  für  die  auch  bei  Wärme- 
strahlen eintretende  totale  Reflexion  (s.  Art.  Brechung.  S.  117). 
—  Von  der  Drehung  der  Polarisationsebene  der  Wärmestrahlen  über- 
zeugte sich  Melloni  mit  Hilfe  von  senkrecht  auf  die  Axe  geschnittenen 
Quarzplatten  und  de  la  Provostaye  und  Desains  haben  dasselbe 
durch  drehende  Flüssigkeiten ,  wie  Terpentinöl  und  Zuckerlösung ,  er- 
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reicht.  —  Anzeigen  von  elliptischer  Polarisation  hat  Knoblauch 
darin  gefunden ,  dass  das  Maximum  der  Polarisation  der  Wärmestrahleo 
bei  der  Reflexion  von  Stahlspiegeln  nicht  allein  bei  einem  anderen  Winkel 
als  bei  der  Reflexion  vom  Glase  eintritt,  sondern  dass  auch  dies  Maximum 
selbst,  dem  sich  die  Werthe  der  Polarisation  nur  sehr  allmälig  nähern 
bedeutend  niedriger  als  das  dem  Glasspiegel  angehörige  ist 

Die  Wärmestrahlen  zeigen  also  unter  denselben  Verhältnissen  die- 
selben Polarisationszustände,  wie  das  Licht. 

Polarisation  ,  bewegliche,  ist  eine  nicht  mehr  gebräuchliche 
Bezeichnung.  Biot  suchte  die  Polarisationserscheinungen  aus  der 
Emanationstheorie  (s.  d.  Art.)  zu  erklären  und  diese  Theorie  hiess  die 
Theo  rieder  beweglichen  Polarisation. 

Polarisation,  chromatische,  s.  Art.  Polarisation.  A.  d. 

Polarisation ,  electrische  oder  electroche mische  oder 
galvanische  ist  eine  Erscheinung,  welche  durch  die  chemische 
Thätigkeit  des  electrischen  Stromes  erzeugt  wird.  Hebt  man  bei  einem 
Voltameter  (s.  d.  Art.),  welches  einige  Zeit  in  dem  galvanischen 
Schlieasungsbogen  gewesen  ist ,  die  Verbindung  auf  und  verbindet  die 
Platinplatten  des  Voltameters  leitend  mit  einander,  so  zeigt  sich  wieder 
ein  galvanischer  Strom ,  welcher  aber  dem  vorigen  entgegengesetzt  ist- 
Dieser  secundäre  Strom  verschwindet  zwar  bald,  tritt  aber  wieder 
auf,  sowie  der  primäre  Strom  nur  einige  Zeit  wieder  gewirkt  hat.  Zo 
dieser  Operation  empfiehlt  sich  besonders  die  Wippe  von  Poggen- 
dorff  (s.  Art.  Gyrotrop).  Eine  ebenfalls  hierher  gehörige  Er- 
scheinung bietet  die  Ladungssäule  (s.  d.  Art.).  Die  an  dem  Volta- 
meter auftretende  Erscheinung  hat  ihren  Grund  darin ,  dass  die  durch 
die  Electrolyse  ausgeschiedenen  Gase  sich  an  den  Voltameterplatten  ver- 
dichten, so  dass  man  nicht  mehr  zwei  Platinplatten ,  sondern  gleichsam 
eine  Sauerstoffplatte  und  Wasserstoflplatte  hat ,  die  nun  wie  Eleetromo- 
toren  wirken.  Da  der  electronegative  Sauerstoff  an  dem  positiven 
und  der  electropositive  Wasserstoff  an  dem  negativen  Pole  ausge- 
schieden wird ,  so  mus8  der  durch  die  Glasplatten  erregte  Strom  den 
primären  entgegengesetzt  gerichtet  sein.  Das  baldige  Aufhören  defi 
secundären  Stromes  erklärt  sich  dadurch ,  dass  die  Gascondensation  voo 
keinem  Bestände  ist.  —  Die  Erkenntniss  der  galvanischen  Polarisation 
ist  für  die  Construction  der  constanten  Ketten  von  Bedeutung  geworden 
indem  man  sah,  dass  die  Bildung  der  Wasserst offschicht  an  der  Kupfer- 
platte  eines  Zink-Kupferelementes  verhindert  werden  müsse ,  wenn  mai 
einen  anhaltenden  kräftigen  Strom  erhalten  wollte. 

Polarisationsapparat,  s.  Art.  Polarisation.  A.  c. 

Polarisation  sastrometer  von  Zöllner  ist  ein  Astrophoto 
meter,  also  ein  Instrument  zur  Helligkeitsmessuug  der  Gestirne.  Eiu< 
constante  Lichtquelle  bietet  gewissermassen  einen  künstlichen  Stern  um 
durch  eine  Polarisationsvorrichtung  wird  die  Helligkeit  derselben  sowei 
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abgeschwächt,  bis  dieselbe  der  Helligkeit  des  zu  beobachtenden  Sternes 
am  Himmel  gleichkommt. 

Polarisation sbüschel ,  H  a  i  d  i  n  g  e  r  s  c  h  e.  Läset  man  das  von 
einer  weissen,  mässig  erleuchteten  Wolke  reflectirte,  nicht  polarisirte 
Liebt  in  das  Ange  fallen  und  bringt  dann  schnell  vor  dasselbe  einen 
Nicol ,  so  erscheinen ,  sobald  man  diesen  dreht ,  mit  dem  polarisirten 
Lichte  zwei  blassgelbe  Büschel,  deren  Verbindungslinie  zur  Richtung  der 
Schwingungen  senkrecht  ist.  Diese  Büschel  behaupten  zwar  immer 
dieselbe  Gestalt ,  aber  sie  verändern  ihre  Lage  mit  der  Lage  der  Polari- 
sationsebene. Bei  schärferer  Beobachtung  kann  man  in  der  Polarisations- 
ebene, also  senkrecht  zu  jenen  Büscheln,  noch  zwei  andere  in  blauvioletter, 
also  complementärer  Farbe  wahrnehmen.  Dasselbe  Phänomen  tritt  ein, 
wenn  man  unter  einem  gewissen  Winkel  auf  einen  Glasspiegel  sieht ,  in 
welchem  sich  der  helle  Himmel  spiegelt,  desgleichen  wenn  man  mit  freiem 
Auge  den  blauen  Himmel  an  bestimmten  Stellen  betrachtet.  H  a  i  d  i  n  - 
ger,  welcher  dies  Phänomen  entdeckt  hat,  schlägt  das  Auge  gewisser- 
massen  als  Polariskop  vor;  indessen  ist  ein  Nicol  doch  vorzuziehen. 
Die  bis  jetzt  aufgestellten  Erklärungsversuche  haben  noch  nicht  be- 
friedigt. Man  hat  an  den  schichtenförmigen  Bau  der  Krystall linse  ge- 
dacht und  gemeint ,  sie  könne  wie  ein  Ana I yseur  wirken ;  auch  hat  man 
an  das  Prinpip  der  farbigen  Dispersion,  veranlasst  durch  die  unvoll- 
kommene Achromasie  des  Auges,  gedacht.  Vergl.  Poggend.  Annal. 
Bd.  93.  S.  318  und  Bd.  96.  S.  314. 

Polarisationsebene  heisst  die  Ebene,  in  welcher  die  Reflexion 
eines  polarisirten  Strahles  am  vollständigsten  ist.  8.  Art.  Polarisa- 
tion. A.  a. 

Polarisationsfarben.  s.  Art.  Polarisation.  A.  d. 
Polarisationsmaschine ,  s.  Art.  Polarisation.  A.  c.  und  Po- 
lariskop. 

Polarisationsmikroskop,  s.  Art.  Mikroskop.   S.  129. 

Polarisationswinkel  heisst  der  Wiukel ,  welchen  der  Lichtstrahl 
mit  dem  Spiegel  bilden  muss ,  wenn  die  Polarisation  am  stärksten  sein 
soll.    S.  Art.  Polarisation.  A.  a.  und  b. 

Polar isator  heisst  die  Vorrichtung  au  einem  Polarisationsapparate, 
welche  dasdirect  einfallende  Licht  polarisirt.  S.  Art.  Polarisation.  A.  c. 

Polarisi rung-  bedeutet  dasselbe  wie  Polarisation  (s.  d.  Art.). 

Polariskop  nennt  man  ein  Instrument  zur  Unterscheidung  des 
polarisirten  Lichtes  von  gewöhnlichem  und  theilweise  polarisirtem  (s.  Art. 
Polarisation.  A.).  —  Ein  Turmalinplättchen ,  welches  parallel  zu 
seiner  optischen  Axe  geschliffen  und  vor  einem  senkrecht  zur  Axe  ge- 
schnittenen Kalkspathplättchen  befestigt  ist,  kann  als  Polariskop  dienen. 
Sieht  man  durch  das  Turmalinplättchen  nach  einem  Gegenstande  hin, 
so  sind  die  von  demselben  ausgehenden  Lichtstrahlen  polarisirt ,  wenn 
man  Farbenringe  wahrnimmt.  —  Arago's  Polariskop  besteht  aus 
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einem  achromatischen  Kalkspathprisma ,  vor  welchem  an  der  dem  Auge 
abgewandten  Seite  ein  dünnes  Gypsblättchen  angebracht  ist,  so  dass 
die  Schwingungsebenen  desselben  mit  denjenigen  des  Prismas  einen 
Winkel  von  45°  machen.  Bei  polarisirtem  Liebte  erhält  mau  zwei 
compleraentftrgefärbte  Bilder.  —  Savart's  Polariskop  besteht  aus  zwei 
Bergkrystallplatten  von  1  /2  bis  1  Linie  Dicke,  die  einer  der  Flächen  der 
natürlichen  Pyramiden  des  Krystalls  parallel  geschnitten  und  so  auf  ein- 
ander gelegt  sind ,  dass  ihre  Hauptschnitte  sich  rechtwinkelig  kreuzen. 
Vor  ihnen  ist  eine  Turmalinplatte  so  angebracht ,  dass  ihre  Axe  diesen 
rechten  Winkel  halbirt.  Die  drei  in  einem  kurzen  Cylinder  gefassten 
Platten  bilden  ein  System  von  3  bis  5  Linien  Dicke.  Polarisirtes  Licht 
zeigt  in  diesem  Polariskope  gerade  farbige,  in  der  Mitte  durch  einen 
schwarzen  Strich  getrennte  Streifen,  die  in  der  Richtung  der  Polarisations- 
ebene dieses  Lichtes  liegen.  Nimmt  man  Doppelspathplatten,  so  müssen 
diese  den  natürlichen  Khomboederflächen  parallel  geschnitten  sein.  — 
Auch  die  H a i d  i  n g e r'sche  oder  Dich  roskopi sehe  Loupe  (8.  d. 
Art.)  ist  sehr  zweckmässig.  Vron  den  Doppelbildern,  welche  man  durch 
diese  Loupe  erhält,  verschwindet  beim  Auffallen  von  polarisirtem  Lichte 
das  eine  bei  einer  gewissen  Drehung  des  Kalkspathes  ganz ,  während 
das  andere  seine  grösste  Helligkeit  zeigt.  Ist  das  auffallende  Licht 
natürliches,  so  sind  beide  Bilder  bei  jeder  Drehung  gleich  helU  ist  das  Licht 
theilweise  polarisirt ,  so  erblickt  man  bei  jeder  Drehung  zwei  Bilder,  die 
aber  von  wechselnder  Intensität  sind.  —  Das  Polariskop  von  Senar- 
m  o  n  t  besteht  aus  vier  gleichen  Quarzprismen ,  die  ein  rechtwinkelige» 
Dreieck  zur  Endfläche  haben :  zwei  und  zwei  sind  mit  den  Hypotenusen 
auf  einander  und  beide  Paare  so  aneinander  gelegt,  dass  eine  parallel- 
flächige Platte  entsteht,  bei  welcher  die  Ein-  und  Austrittsflächen  loth- 
recht  auf  der  optischen  Axe  sind.  Die  beiden  Prismen  der  unteren 
Hälfte  der  Platte  haben  ihre  brechende  Kante  auf  einer  und  derselben 
Seite,  aber  das  vordere  Prisma  ist  linksdrehend  und  das  hintere  rechts- 
drehend ;  bei  den  beiden  Prismen  der  oberen  Hälfte  ist  hingegen  das 
vordere  rechtsdrehend  und  das  hintere  linksdrehend.  Fällt  ein  polarisirtes 
Lichtbündel  senkrecht  auf,  so  erscheint  die  Platte  bedeckt  mit  gerad- 
linigen Fransen,  die  den  brechenden  Kanten  der  Prismen  parallel  laufen 
Fällt  der  Hauptschnitt  des  Zerlegers  mit  der  Ebene  der  ursprünglichen 
Polarisation  zusammen,  so  sind  die  Fransen  der  ganzen  Länge  nach 
geradlinig ;  dreht  man  abrr  den  Zerleger ,  so  erscheinen  sie  in  der  Mitte 
gebrochen. 

Polarität  bezeichnet  überhaupt  ein  entgegengesetztes  Verhalten  und 
ist  daher  immer  relativ.  So  zeigt  sich  z.  B.  Polarität  bei  dem  Magne- 
tismus (s.  d.  Art.  I.  a  und  c) ,  bei  dem  Lichte  und  der  Wärme  (s.  Art 
Polarisation),  bei  dem  Galvanismus  (s.  d.  Art.).  Pole  nennt  man 
Stellen,  welche  in  räumlicher  Beziehung  (z.  B.  die  Erdpole)  oder  in  einer 
anderen  Beziehung  (z.  B.  Magnetpole)  relativ  polarisch  sich  verhalten. 
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Polarkreise  der  Erde  sind  die  beiden  Parallelkreise,  welche  vqu 
den  Polen  so  weit  entfernt  sind,  wie  die  Wendekreise  von  dem  Aequator, 
also  ungefähr  23'  2  Grad.  lu  den  Ebenen  der  Polarkreise  der  Erde 
liegen  auch  die  des  Himmelsgewölbes. 

Polarlicht ,  das ,  ist  eine  eigentümliche  in  den  Gegenden  um  die 
Pole  in  der  Atmosphäre  sich  zeigende  Lichterscheinung  und  wird  Nörd- 
lich t,  N  0  r  dßch e in  genannt,  wenn  dasselbe  in  den  nördlichen  Kegio- 
nen der  Erde  erscheint,  hingegen  Südlicht,  Australschein,  wenn 
es  in  den  südliehen  seine  Stellung  einnimmt. 

»Schilderungen  des  Nordlichts  giebt  es  sehr  viele ,  namentlich  sind 
die  Beobachtungen  in  neuerer  Zeit  durch  die  Bemühungen ,  eine  nord- 
westliche Durchfahrt  aus  dem  atlantischen  Oceane  in  das  stille  Meer  zu 
finden,  sehr  vermehrt  worden.  Eine  genaue  ältere  Beschreibung  ist  vou 
M  au  per  tu  i  8,  der  sich  1 73G  zu  Torneä  aufhielt.  P  a  r  r  y  überwinterte 
auf  seiner  zweiten  Entdeckungsreise  auf  der  Insel  Melville  und  hat  da- 
selbst viele  Nordlichter,  die  meistens  in  süd  -  südwestlicher  Richtung 
standen,  beobachtet,  und  Sabine,  der  zu  Parry's  Begleitern  gehörte, 
giebt  davon  genaue  Schilderungen.  Bemerkenswerth  sind  ferner  die 
Beobachtungen ,  welche  der  russische  Capitain  -  Lieutenant ,  spätere  Ad- 
miral,  Baron  v.  Wränge l  während  seiner  Reise  auf  dem  Eismeere  in 
den  Jahren  1821  ,  22  und  23  unter  69°  bis  72°  n.  Br.  an  den  Küsten 
des  sibirischen  Eismeeres  gemacht  und  beschrieben  hat.  Im  Winter 
1838  und  1830  verweilte  eine  nach  dem  Norden  ausgesandte  wissen- 
schaftliche Expedition,  zu  welcher  Lot  t  in,  Bravais  und  Silj  er- 
ström geborten,  zu  Bossekop  im  norwegischen  Amte  Finnmarken  unter 
70°  n.  Br.  und  zählte  vom  7.  September  1838  bis  Mitte  April  1830  in 
Zeit  von  200  Tagen  143  Nordlichter  und  zwar  waren  dieselben  zwischen 
dem  17.  November  und  25.  Januar  —  zur  Zeit  der  Abwesenheit  der 
Sonne  —  besonders  häufig,  indem  auf  diese  Nacht  von  7 Omni  24  Stun- 
den 04  Nordlichter  kamen ,  ungerechnet  diejenigen,  welche  wegen  des 
bedeckten  Himmels  nicht  sichtbai  waren,  deren  Dasein  aber  die  Magnet- 
nadel anzeigte. 

Ich  habe  von  den  eben  angeführten  Beobachtungen  in  dem  von  mir 
bearbeiteten  Artikel:  Nordlicht  des  physikalischen  Lexikon  von  Mar- 
bach, 2-  Auh\  von  Cornelius  ausführlichere  Mittheilung  gemacht,  und 
beschränke  mich  hier  auf  die  treffliche  Schilderung,  welche  A.  v.  Hum- 
boldt in  seinem  Kosmos  L  S.  199  vou  dem  Nordlicht«'  giebt. 

,. Tief  am  Horizonte,  ungefähr  in  der  Genend,  wo  dieser  vom  magne- 
tischen  Meridiane  durchschnitten  wird ,  schwärzt  sich  der  vorher  heitere 
Himmel.  Es  bildet  sich  eine  dicke  Nebelwand,  die  allmälig  auf- 
steigt und  eine  Hohe  von  8  bis  1 0  Graden  erreicht.  Die  Farbe  des 
dunklen  Segments  geht  ins  Braune  oder  Violette  Uber.  Steine  sind 
sichtbar  in  dieser,  wie  durch  einen  dichten  Hauch  verfinsterten  Himmels- 
gegend.   Ein  breiter,  aber  hellleuchtender  Lichtbogen,  erst  weiss,  dann 
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gelb,  begrenzt  das  dunkle  Segment,  der  aber  später  entsteht,  als  das 
rauehgraue  Segment.  Der  Lichtbogen,  dessen  höchster  Punkt  ungefähr 
in  der  Richtung  des  magnetischen  Meridians  liegt,  in  stetem  Aufwallen 
und  formveränderndem  Schwanken,  bleibt  bisweilen  Stunden  lang  stehen, 
ehe  Strahlen  und  Strahlenbündel  aus  demselben  hervorsehiessen  und  bis 
zum  Zenith  hinaufsteigen.  Je  intensiver  die  Entladungen  des  Nordlichtes 
sind ,  desto  lebhafter  spielen  die  Farben  vom  Violetten  und  bläulich 
Weissen  durch  alle  Abstufungen  bis  in  das  Grüne  und  Purpurrothe.  Die 
Feuersänlen  steigen  bald  aus  dem  Lichtbogen  allein  hervor,  selbst  mit 
schwarzen,  einem  dicken  Rauche  ähnlichen  Strahlen  gemengt:  bald 
erheben  sie  sich  gleichzeitig  an  vielen  entgegengesetzten  Punkten  des 
Horizontes  und  vereinigen  sich  in  ein  zuckendes  Flammenmeer ,  dessen 
Pracht  keiue  Schilderung  erreichen  kann ,  da  es  in  jedem  Augenblicke 
seinen  leuchtenden  Wellen  andere  und  andere  Gestaltungen  giebt.  Die 
Bewegung  vermehrt  die  Sichtbarkeit  der  Erscheinung.  Um  den  Punkt 
des  Himmelsgewölbes,  welcher  der  Richtung  der  Noigungsnadel  entspricht, 
schaaren  sich  endlich  Strahlen  zusammen  und  bilden  die  sogenannte 
Krone  des  Nordlichts  (corotm  boreali's).  Sie  umgiebt  diesen  Punkt 
wie  den  Gipfel  eines  Himmelszeltes  mit  einem  milderen  Glänze  und  ohne 
Wallung  in  ausströmendem  Lichte.  Nur  in  seltenen  Fällen  gelangt  die 
Erscheinung  bis  zur  vollständigen  Bildung  der  Krone;  mit  derselben  hat 
sie  aber  stets  ihr  Ende  erreicht.  Die  Strahlungen  werden  nun  seltener, 
kürzer  und  farbloser.  Die  Krone  und  alle  Lichtbögen  brechen  auf. 
Bald  sieht  man  am  ganzen  Himmelsgewölbe  nnregelmässig  zerstreut  nur 
breite,  blasse,  fast  aschgrau  leuchtende ,  unbewegliche  Flecke :  auch  sie 
verschwinden  früher  als  die  Spur  des  dunklen  rauehartigen  Segments, 
das  noch  tief  am  Horizonte  steht.  Es  bleibt  oft  zuletzt  von  dem  ganzen 
Schauspiele  nur  ein  weisses,  zartes  Gewölk  übrig,  an  den  Rändern  ge- 
fiedert oder  in  kleine  rundliehe  Häufchen  mit  gleichen  Abständen  ge- 
thcilt.*' 

Dieselbe  Erscheinung  zeigt  sich  am  Südpole :  nur  ist  sie  nicht  so 
häufig  beobachtet  worden.  Von  den  Süd  lichtem  haben  wir  zuerst 
ausführlicher  Kunde  erhalten  durch  Cook 's  Reisen.  Nach  Georj: 
Forst  er  unterschieden  sich  die  Lichtsänlen  der  Südliehter  von  denen 
der  Nordlichter  dadurch ,  dass  sie  fast  stets  weiss  gefärbt  waren ;  doch 
fehlt  es  auch  nicht  an  Beobachtungen  gefärbter  Lichtsänlen.  James 
R  o  s  s  stimmt  F  o  r  s  t  e  r  bei. 

Der  höchste  Punkt  des  Lichtbogens  ist ,  wo  er  bemessen  worden 
ist,  gewöhnlich  nicht  ganz  im  magnetischen  Meridiane,  sondern  5  bis  1H° 
abweichend  nach  der  Seite  hin,  nach  welcher  die  magnetische  Declination 
des  Ortes  liegt. 

Die  Höhe  des  Nordlichts  hat  man  aus  der  Parallaxe  verschiedener 
Bogenstücke ,  oder  der  Krone ,  oder  besonders  hervorstechender  Punkte 
zu  bestimmen  gesucht.    Die  Resultate  sind  äusserst  schwankend.  Da 
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das  Nordlicht  entschieden  an  der  täglichen  Umdrehung  der  Erde  Antheil 
nimmt,  80  bildet  es  sich  auch  zuverlässig  in  unserer  Atmosphäre,  die  be- 
kanntlich nicht  unter  6  Meilen  hoch  ist,  jedenfalls  27  Meilen  nicht  über- 
schreitet (s.  Art.  Atmosphäre.  8.  47.).  Aus  panillaktisehen 
Messungen  (s.  Art.  Parallaxe)  kann  man  wohl  um  so  weniger  zum 
Ziele  gelangen ,  da  wahrscheinlich  jeder  Beobachter  sein  eigenes  Nord- 
licht sieht ,  wie  seinen  eigenen  Hegenbogen ,  oder  wenigstens  jeder  Be- 
obachter eine  eigene  Projeetion  erblickt.  Bei  demselben  Nordlichte  hat 
man  Resultate  gefunden,  die  um  1  bis  26  geographische  Meilen  ver- 
schieden sind.  Das  Wahrscheinlichste  ist  ,  dass  die  Nordlichter  wie  die 
Wolken  eine  sehr  verschiedene  Höhe  haben ,  aber  20  Meilen  schwerlich 
erreichen;  Muneke  ist  sogar  der  Ansieht,  dass  die  höchste  Höhe  nur 
etwa  4  geogr.  Meilen  betragen  dürfte,  wofür  auch  die  einzelnen  Angaben 
über  die  Helligkeit  weit  verbreiteter  Nordlichter  sprechen ,  indem  sich 
da  nicht  die  Lichtintensitätsverhältnisse ,  nicht  die  Lichtabnahme  nach 
dem  wachsenden  Quadrate  der  Entfernungen,  ergeben,  welche  sonst  ge- 
funden werden  -müssten. 

Vielfach  ist  von  einem  Geräusche  gesprochen  worden ,  welches 
die  Nordlichter  begleite  und  in  dem  Strahlenschicssen  begründet  sein 
sollte.  Von  Einigen  wird  dies  Geräusch  mit  demjenigen  verglichen, 
welches  entsteht,  wenn  ein  Stück  Seidenzeug  über  einander  gerollt  wird, 
von  Anderen  mit  dem  Knistern  elektrischer  Funken,  von  noch  Anderen 
mit  dem  Geräusche  der  stark  vom  Winde  getriebenen  Flamme  einer 
Feuersbi  unst.  Wo  vorurtheilsfreie  Beobachter  Gelegenheit  gehabt  haben, 
Nordlichter  zu  beobachten  —  und  das  ist,  wie  im  Eingange  dieses  Arti 
kels  hervorgehoben  ist,  häufig  genug  unter  den  günstigsten  Verhältnissen 
geschehen  — ,  da  hat  man  nie  ein  Geräusch  wahrgenommen.  Nur 
v.  W  ran  gel  sagt:  „Wenn  das  Nordlicht  eine  grosse  Intensität  hatte, 
wenn  die  Strahlen  sich  oft  nach  einander  bildeten ,  däuchte  es  uns ,  als 
höre  man  wie  ein  schwaches  Blasen  des  Windes  in  die  Flamme.4*  Am 
wahrscheinlichsten  ist  es  also ,  dass  man  das  Kauschen  des  Windes, 
welches  zufällig  eintrat,  mit  dem  Nordlichte  in  causalen  Zusammenhang 
brachte ,  oder  dass  das  Geräusch  von  dem  Bersten  des  Eises  und  der 
Schneekrnste  in  Folge  des  Zusammenziehens  durch  die  Kälte  der  hellen 
Nordlichtnächte  herrührte. 

Sehr  allgemein  ist  die  Annahme,  dass  das  Nordlicht  mit  der  allge- 
meinen Witterung  im  Zusammenhange  stehe.  Nordlichter  vor  dem  Ein- 
tritte des  Winters  sollen  Kälte  bedeuten;  im  Frühlinge  einen  trocknen 
Sommer;  niedrige  heiteres  Wetter;  hohe,  bewegte,  strahlende  und 
flackernde  hingegen  Stürme  etc.  Wie  könnte  wohl  ein  Phänomen  in 
einer  einzigen  Gegend  des  Nordens  auf  die  Witterungsverhältnisse  eines 
grossen  Theiles  der  Erde  Einrluss  haben  ?  Jedenfalls  hält  es  bis  jetzt 
noch  sehr  'schwer  ein  bestimmtes  Resultat  über  den  Zusammenhang  des 
Nordlichts  mit  der  Witterung  aufzustellen;  wahrscheinlich  ist  es  indessen. 
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dass  ein  solcher  wie  bei  den  elektrischen  Entladungen  in  den  Gewitter« 
nur  ein  localer  ist ,  wie  ja  vielleicht  das  ganze  Phänomen  nur  als  ein 
locales  anzusehen  sein  dürfte. 

Bemerkenswerth  ist  eine  —  allerdings  noch  nicht  anderweitig  be- 
stätigte —  Beobachtung  v.  Wränge  Ts  Uber  das  Verhalten  der  Stern- 
schnuppen (s.  Art.  Feuerkugel)  zu  dem  Nordlichte.  Kr  sagt: 
„Wenn  Sternschnuppen  im  Bereiche  der  Nordlichter  erscheinen ,  so  ent- 
zünden sich  au  der  Stelle,  wo  dieselben  durchgingen,  sogleich  Feuersäulen, 
die  sich  dann  von  ihrem  Entstehungsorte  seitwärts  (mit  dem  Winde)  be- 
wegen, und  es  entstehen  an  ihrer  Stelle  andere  Säulen  und  Strahlen- 
bündel. Dass  demnach  Sternschnuppen  am  Entzünden  der  Säulen  im 
Nordlichte  Antheil  nehmen,  ist  von  mir  oft  beobachtet  worden/*  Liegt 
hier  keiue  Täuschung  vor ,  so  ist  diese  Beobachtung  ein  Beweis  dafür, 
dass  die  Nordlichter  inuerhalb  der  Erdatmosphäre  entstehende  Phäno- 
mene sind. 

Das  Nordlicht  ist  zwar  im  Allgemeinen  eine  der  Nacht  angehörige 
Erscheinung:  indessen  fehlt  es  nicht  an  Thatsachen,  die-dafür  sprechen, 
dass  das  Phänomen  selbst  bei  Tage  im  Gange  war.  Abgesehen  von 
etwa  bemerkbaren  Schwingungen  am  Himmel  können  die  Störungen  der 
Magnetnadel  das  Nordlicht  erkennen  lassen.  Dass  man  das  Phänomen 
aber  am  Tage  nicht  so  leicht  wahrnimmt,  liegt  an  der  geringen  Intensi- 
tät des  Lichtes ,  in  welchem  das  Nordlicht  strahlt.  Es  kommt  dieselbe 
im  höchsten  Grade  der  Ausbildung  der  des  Vollmondes  nicht  gleich. 
Nach  Brewster  ist  sie  im  Allgemeinen  der  des  Mondes  im  ersten 
Viertel  gleich,  wenn  die  Sonne  einige  Grade  unter  dem  Horizonte  ist: 
nach  Parry  höchstens  der  des  Mondes  in  der  ersten  Quadratur.  Man 
sieht  durch  die  Nordlichtstrahlen  hindurch  nicht  nur  Sterne  erster  und 
zweiter  Grösse,  sondern  noch  kleinere,  so  dass  das  Licht  nur  wie  ein 
dünner  Schleier  wirkt.  Bei  nebeligem  Wetter  sollen  die  Nordlichter 
zuweilen  irisirend  sein.  Dies  könnte  nur  von  der  Brechung  des  Lichte? 
im  Nebel  herrühren  (s.  Art.  Hof).  Ob  das  Licht  des  Nordlichts  pola- 
risirt  ist  oder  nicht ,  ist  noch  nicht  völlig  entschieden  :  es  ist  also  auch 
noch  fraglich,  ob  dasselbe  reflectirt  ist  oder  nicht  (s.  Art.  Polaris«- 
t  i  on.  A.  h.). 

In  den  Polargegenden  sind  die  Nordlichter  so  häufig,  dass  Nächte 
ohne  dieselben  zu  den  Ausnahmen  gehören.  In  mittleren  Breiten  sind 
sie  seltener  und  zeigen  sich  nur.  wenn  sie  in  den  Polargegenden  eine 
gewisse  Ausdehnung  erreicht  haben.  Bisweilen  ist  diese  Erstreckun;: 
sehr  beträchtlich  und  selbst  in  Mexico  und  Peru  soll  nach  A.  v.  Hum- 
boldt das  Phänomen  nicht  unbekannt  sein.  Auf  die  Häufigkeit  scheinen 
örtliche  Einflüsse  sich  geltend  zu  machen ,  so  dass  man  vielleicht  beson- 
dere Nordlichtstriche  zu  unterscheiden  haben  dürlte.  Manche  .lahre 
sind  reich,  andere  wieder  arm  an  Nordlichtern,  aber  ohne  dass  man  darin 
bis  jetzt  eine  Periode  gefunden  hätte.  Im  Mittel  zeigen  sich  im  mittleren 
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Europa  jährlich  10  Nordlichter  (vergl.  Poggend.  Annal.  Bd.  22.  S. 
43C). 

Bravais  unterscheidet  in  dem  Phänomen  selbst  4  Epochen: 

1 )  Das  erste  Auftreten  des  Bogens  im  Mittel  um  7  Ihr  52'  Min.  abends ; 

2)  das  Auftreten  der  Strahlen  um  etwa  8A2G';  3)  die  Färbung  der 
Strahlen  um  etwa  11*  18'  und  4)  das  Matterwerden  des  Lichtes  im 
Mittel  um  3A  32'  morgens. 

Einer  der  wichtigsten  bei  dem  Nordlichte  zu  beachtenden  Umstände 
ist  die  Beziehung,  welche  zwischen  demselben  und  der  Magnetnadel  statt 
findet.  Halley  sprach  um  1702  es  zuerst  aus,  dass  das  Nordlicht 
ein  magnetisches  Phänomen  sei.  Dafür  spricht,  dass  der  Nordlichtbogen 
mit  seiner  höchsten  Stelle  immer  nach  der  Seite  hin  liegt,  wohin  die 
Declination  des  Ortes  zeigt;  dass  die  Nordliehtskrone  ungefähr  in  die 
Gegend  fällt,  nach  welcher  das  obere  Ende  der  freien  Inclinationsnadel 
gerichtet  ist  ( vergl.  Art.  M  a  g  n  c  t  i  s  m  u  s  der  E  r  d  e).  Hierzu  kommt 
aber  noch,  dass,  wie  Celsius  und  Hiorter  1740  zuerst  bemerkten, 
die  Abweichung  der  Declinationsnadel  sich  während  der  Dauer  dieses 
Meteors  merklich  ändert ,  namentlich  ein  Schwanken  derselben  eintritt. 
Seitdem  hat  man  gefunden,  dass  die  Störungen  der  Magnetnadel  in  Be- 
treff der  Declination,  Inclination  und  Intensität  gleichzeitig  auf  der  ganzen 
Erde  schon  an  dem  Tage  vor  dem  Auftreten  eines  Polarlichtes  sich  durch 
eine  grosse  L'nruhe  der  Nadel  bemerkbar  machen.  Arago  sagt  mit 
Bezug  hierauf,  man  könne  durch  die  blose  Besichtigung  einer  Magnet- 
nadel zu  Paris  wissen,  was  unter  den  Polen  vorgehe.  Die  Declination 
ändert  sich  hierbei  in  wenigen  Minuten  bis  auf  5  Grad,  die  Intensität 
steigert  sich  bis  zum  Ausbrechen  des  Polarlichtes  und  nimmt  danu  wieder 
ab,  je  lebhafter  dieses  selb.-t  wird. 

Hansteen  ist  zu  folgenden  allgemeinen  Schlüssen  gelangt: 

1)  Wiewohl  die  kurzen  Tage  in  den  Monaten  November  bis  Februar 
die  Beobachtungen  des  Nordlichts  begünstigen,  sieht  man  es  doch  häutiger 
in  den  Zeiten  der  Tag-  und  Naeht^leiche  oder  bald  nach  derselben,  als  in 
anderen  Zeiten  des  Jahres.  Die  zu  dieser  Zeit  anfangende  Erwärmung 
oder  Abkühlung  der  Polargegenden  muss  wohl  die  Ursache  davon  sein. 

2)  Bei  den  um  und  nach  der  Frühlings-Tag-  und  Nachtgleiche  auf- 
tretenden Nordlichtern  scheint  die  Bewegung  der  Magnetnadel  fast  aus- 
schliesslich (istlieh  gerichtet  zu  sein ,  bei  denjenigen  hingegen  nach  der 
Herbst-Tag-  und  Nachtgleiche  eine  westliche  vorzuherrschen.  Vielleicht 
macht  sich  hierin  der  Gegensatz  geltend,  dass  in  der  Herbst-Tag-  und 
Nachtgleiche  der  Nordpol  abgekühlt,  in  der  Frühlings-Tag-  und  Nacht- 
gleiche hingegen  erwärmt  wird. 

3)  Es  seheint  Nordlichtperioden  zu  geben,  d.  h.  Zeiten,  zu  welchen 
die  Nordlichter  häufiger  sind  und  auf  welche  dann  Pausen  folgen ,  in 
denen  nur  im  hohen  Norden  das  Phänomen  und  noch  dazu  mit  geringer 
Intensität  eintritt.    Hansteen  glaubt  seit  dem  Jahre  502  v.  Chr.  bis 
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Ende  des  18.  Jahrhunderts  24  solche  Perioden  nachweisen  zu  können, 
von  welchen  besonders  die  9te  von  541  —  603,  diel2te  von  823— 887. 
die  22tevon  1517  —  1538  und  die  24te  von  1 707— 1788  sieb  durvh 
ungewöhnlich  starke  und  häutige  Nordlichter  auszeichneten. 

Das  häutigere  Auftreten  der  Nordlichter  um  die  Zeit  der  Tag  -  und 
Nachtgleichen  wird  auch  anderweitig  bestätigt  und  somit  scheint  eine 
jährliche  Periode  nicht  zu  bezweifeln  zu  sein;  für  die  säculare  Periode 
fehlen  hingegen  noch  die  nöthigen  Augaben,  da  man  früher  das  Er- 
scheinen der  Nordlichter  nicht  so  genau  registrirte,  als  es  jetzt  ge- 
schieht. 

Die  Erklärung  des  Phänomens  ist  noch  nicht  zu  einer  völligen 
Entscheidung  gediehen.    M  u  s  s  c  ii  e  n  b  r o  e  k  u.  A.  hielten  die  Nord- 
lichter für  verbrennende  Dünste;  Hallcy  meinte,  die  niagnetischr 
Materie  ströme  aus  jedem  Pole  leuchtend  nach  dem  entgegengesetzten,  und 
that  damit  einen  glücklichen  Griff,  wie  sich  erst  1831  durch  Faraday's 
Entdeckung,  dass  man  mittelst  eines  .Magnets  electrische  Funken  hervor- 
locken  könne,  herausstellte  (s.  Art.  Iuductiou).    C  a  r  t  e  s  i  us  n.  A. 
waren  der  Ansieht ,  das  Sonnenlicht  werde  von  Hachen  Eistheilehec 
welche  in  den  Polargegendeu  bis  zu  bedeutender  Höhe  über  der  Eide 
schweben  sollten,  zurückgeworfen  (vergl.  in  ähnlicher  Beziehung  Art. 
Hof).  Nach  Mai  ran  sind  die  Nordlichter  Ausströmungen  der  Sonnen- 
atmosphäre (vergl.  Art.  Z  o  d  i  a  k  a  1 1  ich t).    E  u  I  e  r  dachte  au  einen 
Stoss  der  »Sonnenstrahlen  gegen  die  Atmosphäre  und  hielt  die  Erscheinung 
für  gleichartig  mit  dem  Kometenschweife  (s.  Art.  Kometen).  Hamil- 
ton, Can  ton,  Benj.  Franklin  u.  A.  hielten  die  Nordlichter  für  Er- 
scheinungen elektrischen  Lichtes,  seitdem  Letzterer  das  matte  Lieht  der 
Klectricitat  im  luftverdünnten  Räume  kennen  gelernt  hatte.  Nach 
T  Ii  i  e  n  e  m  a  n  u  besteht  das  Phänomen  in  electrisehen  Entladungen 
zwischen  den  feinen  Federwolken  an  derjenigen  Grenze  des  Nordens, 
wo  die  Gewitter  aufhören.    Die  electrische  Natur  des  Nordlichts  scheint 
jetzt  nicht  mehr  zweifelhaft  zu  sein.    Wenn  die  Störung  des  Gleichge- 
wichts in  der  Vertheil ung  des  Erdmagnetismus  (s.  Art.  Magnetismus 
der  Erde)  eine  grosse  Stärke  erreicht,  so  wird  dasselbe  durch  eine  \»»u 
Lichtentwickelung  begleitete  Entladung  wieder  hergestellt  (s.  Art.  Iu- 
ductiou i.    Das  Nordlicht  ist  nicht  als  eine  äussere  Ursache  der 
Störung  anzusehen  .  sondern  vielmehr  als  eine  bis  zum  leuchtenden  Phä- 
nomen gesteigert«'  tellurisehe  Thätigkeit,  deren  eine  Seite  jenes  Leuchte  n, 
die  andere  die  Schwingungen  der  Nadel  sind.     Die  DecIinationsnaoVI 
verhält  sich  ungefähr  wie  ein  atmosphärisches  Electrometer.  Das  farbig 
Nordlicht  ist  also  der  Act  der  Entladung ,  das  Ende  eines  magneti- 
schen U  n g e  w i 1 1 e r s ,  wie  in  dem  electrisehen  Ungewitt er 
ebenfalls  eine  L'chtentwiekelung ,  der  Blitz,  die  Wiederherstellung  des 
gestörten  G  leidige  wicht«  in  der  Vertheilung  der  Electricität  bezeichnet. 
Das  electrische  l'ngewitter  ist  nur  gewöhnlich  auf  einen  kleinen  Kaum 
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eingeschränkt ,  das  magnetische  hingegeu  offenbart  seine  Wirkung  auf 
den  Gang  der  Nadel  über  grosse  Theile  der  Continentc. 

Nur  historisch  verdient  die  Ansicht  von  Placidus  Heinrich 
Erwähnung ,  dass  das  Licht  der  Nordlichter  phosphorisch  sei  und  von 
den  durch  Insolation  (s.  Art.  Phosphorescenz)  leuchtend  gewor- 
denen Eisiuasseu  herrühre.  K  i  r  w  a  n  und  P  a  r  r  o  t  behaupten ,  dass 
die  flackernden  Lichtsäulen  des  Nordlichtes  von  brennendem  Kohlen- 
wasserstoffgase (vergl.  Art.  Irrlicht)  erzeugt  würden.  Nach  James 
Ross  soll  das  Nordlicht  durch  die  Wirkung  der  unter  dem  Pole  stehen- 
den Sonne  auf  die  Schneetnasseu  hervorgebracht  werden ,  indem  diese 
von  Strahlen  gefärbt  würden ,  die  von  den  Wolken  unterhalb  des  Poles 
retfeetirt  wären. 

Polarnacht  nennt  man  in  deu  kalten  Zonen  die  Zeit ,  in  welcher 
die  Sonne  länger  als  24  Stunden  gänzlich  verschwindet  und  nicht  über 
ilen  Horizont  steigt.  Während  dieser  Nacht  fällt  das  Maximum  der 
Temperatur  ganz  abweichend  von  der  sonstigen  täglichen  Periode;  in 
Lappland  liegt  es  z.  H.  frühmorgens ;  auf  der  Melville-Insel  und  in  Port 
Hu  wen ,  wo  die  Sonne  S4  Tage  lang  unsichtbar  bleibt ,  hat  man  das 
Maximum  9  Ihr  Vormittags,  das  Minimum  7  Ihr  Nachmittags  be- 
obachtet. 

Polarnebel,  s.  Art.  N  o  r d  p o  1  a  r  n  e  b e  1. 
Polaroskop,  s.  Art.  Polar iskop. 

Polarsommer  heisst  die  Jahreszeit  in  den  kalten  Zonen ,  während 
welcher  die  Sonne  länger  als  24  Stunden  nicht  unter  den  Horizont  herab- 
sinkt. Obgleich  die  Polarnacht  von  dein  Polartage  durch  eine  Zeit  ge- 
trennt ist,  in  welcher  die  Sonne  auf- und  untergeht,  machen  sich  in  diesen 
Gegenden  doch  nur  zwei  Jahreszeiten  bemerkbar,  nämlich  ein  Polar- 
winter und  ein  P  o  1  a  r s  o  m  m  e  r ,  denn  der  L'nterschied  in  der  Tem- 
peratur zu  Mittag  und  um  Mitternacht  zur  Zeit  des  Polarsoinmers  ver- 
schwindet gegen  den  l'nterschied  zwischen  Sommer  und  Winter,  so  dass 
hier  nur.  eine  jährliche  Tcmperaturperiode  zu  bemerken  ist ,  wie  um- 
gekehrt in  den  Aequatorialgegenden  nur  eine  tägliche  Periode,  insofern 
hier  die  Differenz  zwischen  den  beiden  Sommern  und  beiden  Wintern 
weniger  als  der  Unterschied  zwischen  Tag  und  Nacht  beträgt. 

Polarstern  heisst  der  für  unsere  Zeiten  hellste  Stern  in  der  Nähe 
des  Nordpoles,  den  man  jedoch  nicht  als  die  Stelle  des  Nordpolcs  selbst 
bezeichnend  ansehen  darf,  da  er  zur  ZeiJ  noch  1°  32  2  V  von  dem- 
selben entfernt  steht. 

Polarstrom  heisst  eine  von  den  Polen  gegen  den  Aequator  gerich- 
tete Strömung  im  Gegensatze  zu  dem  von  dem  Aequator  nach  den  Polen 
hin  gerichteten  Aequatorialstrome.  Dergleichen  Ströme  zeigen  sich 
namentlich  im  Meere  und  bei  den  Winden  (s.  diese  Art.  ). 

Polartag  ist  der  Gegensatz  zur  Polarnacht  (s.  d.  Art.). 

Polaruhr  heisst  die  Sonnenuhr  Wheats  tone's,  die  sich  auf  die 
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Polarisation  (s.  d.  Art.)  des  Lichtes  gründet.  Vergl.  Art.  Uhr.  A.  am 
Ende. 

Polar wmter.  s.  Art.  Polarsommer  und  Polarnacht. 
Polarzone ,  s.  Art.  Zone. 

♦ 

Poldistanz  nennt  man  die  in  einem  grössten  Kreise  gemessene 
Entfernung  eines  Sternes  von  dem  Nordpole  des  Himmelsäqnators. 
Pole,  s.  Art.  Polarität. 

Polemoskop  nannte  Hevel  ein  Instrument,  von  welchem  er  sich 
eine  Verwendung  im  Kriege  versprach ,  um  Gegenstände  zu  beobachten, 
die  in  einer  Richtung  liegen ,  nach  welcher  man  das  Fernrohr  nicht  gut 
richten  kann.  Im  Wesentlichen  bestand  dasselbe  aus  einer  zweimal 
rechtwinkelig  gebogenen  Röhre,  in  welcher  an  den  l'mbiegungen  eben«-, 
unter  4ö°  zur  Axe  des  Rohres  geneigte  Spiegel  angebracht  waren.  — 
Eine  ähnliche  Einrichtung  hat  man  an  dem  Theaterperspeetive  ange- 
bracht, indem  man  das  Rohr  etwas  über  das  Objectivglas  vorspriugen 
Hess  und  vor  dasselbe  einen  unter  4  5°  zur  Rohraxe  geneigten  Spiegel 
oder  ein  als  Spiegel  wirkendes  Prisma  setzte.  Während  mau  das  Rohr 
nach  der  Bühne  richtet,  kann  man  beobachten,  was  seitwärts  vorgeht. 

Polhöhe  ist  der  Meridianbogen ,  welcher  zwischen  dem  Horizonte 
und  dem  über  diesem  befindlichen  Pole  des  Acquators  liegt,  also,  da  der 
Bogen  durch  den  Centriwinkel  gemessen  wird ,  der  Winkel ,  welchen  an 
dem  Beobachtungsorte  die  Mittagslinie  mit  der  Weltaxe  bildet.  Polhöbe 
und  geographische  Breite  sind  gleich,  wenn  man  die  Erde  als  vollkommene 
Kugel  annimmt. 

Polinjen  heissen  kleinere  Torossen,  d.h.  zusammengeschobene  Eis- 
massen im  sibirischen  Eismeere.    Vergl.  Art.  Eis.  S.  24  8. 

Pollux  und  C  a  s  t  o  r ,  s.  Art.  Elmsfeuer. 

Polplatten  heissen  die  Endplatten  einer  galvanischen  Säule,  von 
denen  die  Schliessungsdrähte  ausgehen.  S.  Art.  G  a  1  v  a  n  i  s  m  u  s  und 
S  ä  u  1  e. 

Polychromatisch  bedeutet  mehrere  Farben  refieetirend  oder  durch- 
lassend.   Vergl.  Art.  Dichroismus  und  Farbe. 
Polyeder,  s.  Art.  Ra utengla s. 

Polyedrie  der  Krystalle  bezeichnet  die  Abweichung ,  welche  ilie 
Lage  der  Krystallfläehen  von  der  den  krystallographischen  Gesetzen  ent- 
sprechend berechneten  zeigen  kann.  Vergl.  Art.  Kry  stallographie. 
Die  gekrümmten  Flächen  und  strahligen  Aggregate  gehören  auch 
hierher. 

Polyedrisches  Glas,  s.  Art.  Rautenglas. 

Polygen,  s.  Art.  Monogen. 

j  der  Beschleunigungen  J 
Polygon    der  Geschwindigkeiten!  s*  f rt'  l> e  w,e  f  ■ ' »  6 s  * 
(  der  Kräfte  )     lchre'  b'  101' 
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Polymer 
Polymerie 


s.  Art.  Metamerie. 


Polymorphose  ist  nach  Liebig  diejenige  Art  der  Metamorphose, 
bei  welcher  ein  complexes  organisches  Atom  einer  höheren  Ordnung  in 
zwei  oder  mehrere  zusammengesetzte  Atome  einer  niederen' Ordnung 
zerfällt.  Es  ist  hierbei  gleichgültig ,  ob  die  Zersetzungsprodukte  eine 
dem  zersetzten  Körper  gleiche  Zusammensetzung  haben  oder  nicht.  Harn- 
stoff giebt  z.  13.  Kohlensäure  und  Ammoniak. 

Polyopter  nennt  Gehler  Gläser,  die  auf  der  hinteren  Seite  eben 
sind,  aber  auf  der  vorderen  mehrere  sphärisch  eingeschliffene  Höhlungen 
haben.    Bisweilen  ist  die  Planseite  mit  Spiegelfolie  belegt. 

Polyspast  bedeutet  Flaschenzug.  S.  Art.  Rolle.  C. 

Polyzonallüise  nennt  Bre water  eine  vielzonige  Linse ,  welche 
wie  eine  sehr  grosse  Sammellinse  wirkt.  Sie  besteht  aus  einer  von  zwei 
ringförmigen  Stücken  umgebenen  planconvexen  Linse.  Alle  Stücke  haben 
dieselbe  sphärische  Krümmung  und  die  ebenen  Hinterflächen  bilden  eine 
einzige  Ebene,  während  die  Hinge  auf  der  Vorderfläche  etwas  gegen  das 
Stück  vorspringen ,  welches  sie  einschliessen.  Man  würde  ein  einziges 
Glas  von  dieser  Grösse  nicht  herstellen  können  und  überdies  gewinnt 
man  an  Lichtstärke,  wegen  der  geringeren  Dicke.  Die  Hing«-  selbst 
sind  ebenfalls  aus  Stücken  gebildet.  Vergl.  Art.  Leuchtthurm  und 
Linsenglas.  Jetzt  eonstruirt  man  die  grossen  Leuchtthürme  gewöhn- 
lich mit  T  o  n  n  e  n  1  i  n  s  e  n. 

Ponderabel  oder  wägbar,  s.  Art.  Imponderabel. 

Pontias  heisst  in  der  Gegend  von  Nyons  (Depart.  der  Drome)  ein 
fast  jeden  Abend  sich  einstellender  kalter  Wind. 

Porcellan,  R  c  a  u  m  u  r '  ßches ,  s.  Art.  G  I  a  s. 

Poren,  s.  Art.  Porosität. 

Pororoka  heisst  am  Amazonenstrome  die  Erscheinung,  welche  m;  n 
gewöhnlich  Höre  (s.  d.  Art.)  nennt. 

Porosität  ist  eine  zufällige  allgemeine  Eigenschaft  der  Körper  und 
es  wird  darunter  verstanden,  dass  die  den  Raum  eines  Körpers  erfüllende 
Materie  den  Raum  nicht  vollständig  ausfüllt ,  sondern  grössere  oder  klei- 
nere Zwischenräume  lilsst.  Diese  Zwischenräume  nennt  man  Poren. 
Sowohl  die  zwischen  den  Atomen  befindlichen  Räume,  als.  die  grösseren, 
mit  dem  Auge  wahrnehmbaren  Lücken  in  der  Materie  eines  Körpers 
nennt  man  Poren.  —  Bei  vielen  Körpern  erkennen  wir  die  Poren  schon 
mit  blossem  Auge,  z.  B.  beim  Radeschwamme,  Rrode;  bei  anderen  er- 
blickt man  sie  durch  scharfe  Yergrösserungsgläser ,  z.  R.  bei  der  Men- 
schenhaut  hat  man  auf  derLiinge  einer  Linie  120  Poren  gezählt;  wieder 
bei  anderen  sprechen  die  Eigebnisse  besonderer  Versuche  dafür.  Die 
Luftblasen  im  Eise  sprechen  für  die  Porosität  des  Wnssers.  Dass  die 
Porosität  eine  allgemeine  Eigenschaft  sei ,  geht  besonders  aus  der  Zu- 
sammendrückbarkeit  und  Ausdehnbarkeit  aller  Körper  hervor.  —  Auf 
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der  Porosität  des  Holzes  beruht  der  sogenannte  Queeksilberregen.  ß.  Art. 
Luftpumpe.  C.  Für  die  Porosität  der  tropfbarflüssigen  Körper  spricht 
ausser  der  Zusammendrückbarkeit  derselben  (s.  Art.  Piezometer)  die 
Absorption  (s.  d.  Art.).  Der  alle  Körper  durchdringende  Aether  gehört 
zu  den  die  Poren  ausfüllenden  Stoffen. 

Posaune,  die,  ist  ein  Blasinstrument  wie  das  Horn  (e.  d.  Art.), 
aber  die  Köhre  besteht  aus  in  einander  verschiebbaren  Theilen ,  so  dass 
durch  deren  Ausziehen  oder  Hinziehen  die  chromatische  Tonleiter  (s.  Art. 
Chromatische  Tonleiter)  zu  Stande  gebracht  werden  kann. 

Positionsmikrometer,  s.  Art.  Mikrometer.  I. 

Positiv,  s.  die  betreffenden  näheren  Bestimmungen,  z.  B.  Art. 
Bild,  Electricität  etc. 

Potaschenwaage  oder  Laugen waage,  s.  Art.  Aräometer. 
S.  41. 

Potenz  bedeutet  in  der  Physik  häutig  etwas  in  der  Natur  Wirk- 
sames, ein  wirksames  Agens,  wenn  man  nur  im  Allgemeinen  oder  nur 
\orlaufig  das  Ursächliche  bezeichnen  will,  ohne  sich  über  dasselbe  be- 
stimmt auszusprechen.  —  Unter  mechanischer  Potenz  versteht 
man  die  einfachen  Maschinen  (s.  Art.  Maschine). 

Potenzflaschenzug.  s.  Art.  Rolle.  C.  2. 

Poxchronometer  heisst  ein  Chronometer  in  einem  eyliuderförruigen, 
stehenden  Gehäuse.    S.  Art.  Chronometer. 

Pracession  oder  V  o  r  rücken  d  e  r  N  a  c  Ii  t  g  I  e  i  c  h  e  n  bezeichnet 
diejenige  scheinbare  Bewegung  aller  Fixsterne,  durch  welche  die  Länge 
eines  jeden  derselben  jährlich  etwa  um  öO'/s  See.  oder  in  7lij^  Jahren 
um  einen  vollen  Grad  vergrössert  wird,  da  das  Vorrücken  (eigentlich 
Zurückrücken)  des  Frühlings-Nachtgleieheupunktes  westwärts  erfolgt. 

Präcipitat  oder  Niederschlag.  }  Verbinden 

Präcipitation ,  Niederschlagung,  Fällung.  )  sich  un- 
gleichartige Körper  auf  nassem  Wege  mit  einander  und  scheidet  sich 
dabei  ein  Körper  in  starrem  Zustande  aus,  der  speeitisch  schwerer  als 
die  Flüssigkeit  ist,  so  sinkt  er  in  dieser  nieder.  Diese  Erscheinung  nenut 
man  eine  Präcipitation,  Niederschlagung  oder  Fällung,  und  den  sich  ab- 
setzenden Stuft'  ein  Präcipitat  oder  einen  Niederschlag. 

Präparirmikroskop ,  s.  Art.  Mikroskop.  1. 

Präservativbrille,  s.  Art.  Brillen.  S.  12G. 

Presbyopie  bedeutet  Weitsichtigkeit  \  . 

Presbyopisch  bedeutet  weitsichtig     j  a"  Art*  NN  e  1 1 8 1  c  h  x  1  o- 

Presse  nennt  man  eine  mechanische  Vorrichtung  zur  Erzeugung 
eines  bedeutenden  Druckes  durch  eine  verhältnissmässig  geringe  Kraft. 
—  Je  nach  dem  Zwecke,  welchen  man  durch  den  Druck  erreichen  will, 
erhalten  die  Pressen  bezeichnende  Namen,  z.  B.  Pack  presse,  Formpresse, 
Druckpresse  etc.  In  dieser  Hinsicht  ist  die  Verschiedenheit  der  Pressen 
eine  sehr  grosse,  insofern  für  jeden  bestimmten  Zweck  gewöhnlich  eine 
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besondere  zweckmässige  Einrichtung  zu  treffen  ist.  Trotz  dieser  Mannig- 
faltigkeit reduciren  sich  die  Pressen ,  wenn  man  auf  das  denselben  zu 
Grunde  liegende  physikalische  Princip  sieht ,  auf  eine  nur  geringe  Zahl ; 
denn  man  wendet  vorzugsweise  die  Schraube ,  den  Keil ,  den  Hebel  und 
das  Gesetz  der  communicirenden  Röhren  an.  Cylinderpressen  lassen 
sich  in  ihrer  Wirkungsweise  auf  den  Keil  zurückführen.  In  dem  Folgen- 
den können  nur  die  wesentlichsten  Eigenschaften  der  einzelnen  Pressen 
in  Betracht  kommen. 

A.  Sc h raubenpresse.  Wegen  der  Wirkung  der  Schraube  ist 
Art.  8  c  h  r  a  u  b  e  zu  vergleichen.  Als  Beispiel  dieser  Pressenart  erinnern 
wir  an  die  Kartenpresse,  Serviettenpresse,  den  Schraubstock  etc.  Will 
man  mit  einer  Presse  dieser  Art  mittelst  einer  kleinen  Kraft  einen  ver- 
hältnissmässig  grossen  Druck  hervorbringen ,  so  ist  entweder  der  Hebel- 
arm länger  zu  nehmen ,  oder  ein  Gewinde  von  geringerer  Höhe  anzu- 
wenden. Da  ein  feines  Gewinde  nur  schwach  ist  und  daher  leicht  ab- 
brechen kann,  so  hat  Hunter  eine  D  i  ffe  reut  ialsch  rauben - 
presse  eonstrnirt,  welche  bei  stärkerem  Gewinde  und  grösserer  Höhe 
des  Schraubenganges  doch  dasselbe  leistet.  In  einem  starken  Kähmen 
sind  zwei  Pressplatten,  die  am  Rahmen  in  Führungen  gehen  ;  durch  beide 
IVessplatten  und  durch  den  oberen  Theil  des  Rahmens  geht  eine  Schrau- 
benspindel bis  zur  Bodenplatte  des  Rahmens ,  wo  sie  in  einer  stumpfen 
Pfanne  ruht:  nur  die  beiden  Pressplatten  haben  Schraubenmuttern,  durch 
den  oberen  Theil  hingegen  geht  die  Spindel  ohne  Gewinde  durch  einen 
einlachen  Hals:  die  Spindel  selbst  hat  in  der  oberen  Hälfte  ein  steileres 
Gewinde  als  in  der  unteren  und  dem  entsprechend  iu  der  oberen  Press- 
platte eine  dem  steileren  und  in  der  unteren  eine  dem  flacheren  Gewinde 
anpassende  Mutter.  Bringt  man  die  zu  pressenden  Gegenstände  zwischen 
die  Pressplatten  und  zwar  je  einen  auf  eine  Seite  der  Spindel,  also  immer 
paarweis ,  und  dreht  den  Kopf  der  Spindel  durch  einen  Hebel  um ,  so 
macht  jede  Pressplatte  bei  einer  Fmdrehung  der  Spindel  einen  Weg  gleich 
der  ihrer  Mutter  zukommenden  Gewindhöhe  und  es  bewegt  sich  also  die 
untere  Pressplatte  langsamer  als  die  obere  und  beide  nähern  sich  bei 
einer  Fmdrehung  nur  um  so  viel ,  als  die  Differenz  der  Höhen  beider 
Gewinde  beträgt,  also  um  so  viel  wie  bei  einer  einzigen  Schraube,  deren 
Gewindhöhe  dieser  Differenz  gleichkommen  würde.  Leider  ist  die  Rei- 
bung bei  dieser  Schraube  sehr  bedeutend  und  dies  gilt  auch  von  den 
Verbesseningen  derselben  ,  die  namentlich  G  u  r  t  i  s  uno  llawson  ver- 
sucht haben.  Bei  der  Einrichtung,  welche  der  Entere  der  Presse  «le- 
geben hat .  wirkt  anfangs  die  Schraube ,  deren  Gewinde  das  weitere  i.st, 
allein  und  darauf  tritt  erst  die  gemeinsame  Wirkung  der  beiden  Ge- 
winde ein. 

B.  Hebel  press e.  Wegen  der  Wirkung  des  Hebels  vergl.  Art. 
Hebel.  Gewöhnlich  bestehen  die  Hebelpressen  aus  einem  einfachen 
einarmigen  Hebel,  an  welchem  in  möglichst  grosser  Entfernung  von  dem 
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Drehpunkte  ein  möglichst  grosses  Gewicht ,  z.  B.  ein  Muhlstein ,  ange- 
bracht wird.  Man  verwendet  derartige  Pressen  z.  B.  beim  Keltern  des 
Weines. 

C.  Kniepresse  oder  Kniehebelpresse  oder  Knie  schlecht- 
hin oder  Gelenke.  Diese  Presse  hat  ihren  Namen  davon ,  dass  ihre 
Wirkungsweise  auf  dasselbe  hinausläuft ,  wie  der  Druck ,  welchen  man 
dann  ausübt,  wenn  man  seinen  Kücken  gegen  einen  feststehenden  Körper 
stützt,  das  im  Knie  unter  einem  Winkel  gestellte  Bein  gegen  einen  Gegen- 
stand stemmt  und  nun  das  Bein  zu  strecken  sucht.  Im  das  Princip 
dieser  Presse  zur  Anschauung  zu  bringen ,  legen  wir  beistehende  Figur 
zu  Grunde.  Auf  der  festen  Unterlage  AB  sei  AC  und  BD  senkrecht 
befestigt,  in  C  befinde  sich  der  Drehpunkt  de«  Hebels  CEFG*  und  iu 
E  ein»'  Stange  EU ,  welche  mit  ihrem  Ende  au  den  auf  AB  verschieb- 
baren Körper  MX  drückt ,  zwischen  welchem  und  Bf)  die  zusammen- 
zupressende Last  liegt.  Setzen  wir  AC  =  h  ;  CE  =  a  ;  EH  —  b: 
JIM  =  (I;  CH  =  c;  das  Perpendikel  CR  von  C  auf  EH  =  Eh  das 


r 

auf  die  Kraft  an  FG ,  also  CS  —  E*;  so  liisst  sich  beweisen,  dass  der 
Druck  welcher  auf  MS  in  H  ausgeübt  wird,  durch  folgende  For- 
mel ausgedruckt  werden  kann: 


_  h  \Ek  r 


(vi  +  f,i    (ti)  ye*    (//  _ 


wo  2  =  s  (s  —  2«)  (s  —  2b)  (s  —  2c)  ist ,  wenn  a  -f-  b  -\-  c  mit 
8  bezeichnet  wird.  Setzen  wir  nämlich  t_EHC  =  et,  >_ECH  =  ^  und 
iCHO  ssr  y,   wenn   HO  senkrecht  auf  AC  steht,  so  ist  P  = 

 .  — —  -r — ;  denn  es  ist  h  .       —  L  .  hi,  aber  b/  = 

nsin  {it  -f-  ß) ;  zerlegt  man  nun  £  in  EP  (senkrecht  vaSAB)  und  ///* 
(parallel  --//J),  so  ist  nur  ///>  zum  Zusammenpressen  wirksam,  also 

cw  ( «  +  Y) ;  folglich  A  .  «  =  P  •  "  ■  *in(:  +  ^  und 

VOS(Ct  -|-  y) 

A\        roAM<f  +  y)  .  .       .  * 

/'  =  .    .  .  .    In  dem  Dreiecke  (  A//  ist  s/n  ((( -f-P>» 
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i  r-=    •   .      k  -  <i  rCi— "(ä— </)* 

=  ■     ;  /  2  und  da  sin  Y  =  —   und  cosy  =  ~   , 

'2ao  c  c 

so  wird 

t  0*  +  c*  -  a*)  Kc*  -  (//  -il)*-  (/,-,/)  A 

Setzt  man  diese  Werthe  ein ,  so  erhalt  man  den  obigen  Ausdruck  für  P, 
Aus  diesem  allgemeinen  Werthe  ersieht  man  schon ,  dass  die  Wir- 
kung um  so  grösser  ist ,  je  kleiner  h  —  d  wird ;  setzen  wir  deshalb 
//  =  (/,  d.  h.  nehmen  wir  an,  dass  CH  senkrecht  zu  MN  ist ,  so  wird 

p  =  *A  •  E*  (r2  +  1,1  ~  °'2>        A  '  E*        cos  « 


e 


Y  2  (i       sin  (« -f-  ß) 

—  .  ctg  a. 


v 

Es  ist  also  die  Wirkung  der  Kraft  um  so  bedeutender,  je  kleiner  « 
wird,  d.  h.  je  mehr  das  Knie  gestreckt  wird.  Wäre  z.  B.  o  =  3", 
b  =  10",  c  =  12"  und  wirkte  eine  Kraft  von  30  Npfd.  in  einer  Ent- 
fernung Ea  =  18",  so  wäre  die  Wirkung  P  =  217  Npfd.;  dieselbe 
Kraft  würde  aber,  wenn  c  =  12",8  wäre  und  alles  Uebrige  ungeändert 
bliebe,  P  =  4 42  Npfd.  ergeben. 

Pressen  dieser  Art  sind  vorzüglich  brauchbar,  wenn  es  sieh  um  einen 
Druck  handelt ,  bei  welchem  der  Widerstand  zuletzt  bedeutend  zunimmt 
und  für  welchen  nur  ein  geringes  Vorschreiten  der  Pressplatte  nOthig  ist. 
Man  hat  sie  deshalb  als  .Siegelpresse  und  Münzpresse  angewandt  und 
selbst  Buchdrucker-  und  Packpressen  nach  ihrem  Principe  construirt, 
z.  B.  die  sogenannte  Hagar-Presse.    Vergl.  Art.  Knie. 

D.  Keilpresse.  Wegen  der  Wirkung  des  Keiles  s.  Art.  Keil. 
Hin  Beispiel  der  Keilpresse  liefert  die  gewöhnliche  Oelpresse;  ebenso 
ist  bei  den  Kammmachern  eine  solche  im  Gebrauch,  um  das  Horn  und 
Schildpatt  zu  formen  und  zu  biegen.  Das  Wesentlichste  ist ,  dass  ein 
Keil  durch  Stoss  und  nicht  durch  Druck  zwischen  zwei  Pressplatten  ein- 
getrieben wird,  wodurch  der  zu  pressende,  in  einer  starken  Form  befind- 
liche Gegenstand  der  Wirkung  des  Stosses  unterliegt.  Um  das  Ganz«« 
wieder  auseinander  nehmen  zu  können ,  befindet  sich  zwischen  zwei  be- 
sonderen Platten  noch  ein  umgekehrt  stehender  Keil ,  der  aber  während 
des  Schlagens  so  gehalten  wird,  dass  unter  seinem  Kopfe  noch  ein  nicht 
ausgefüllter  Raum  vorhanden  ist.  Dieser  sogenannte  Lösekeil  wird 
nach  beendeter  Operation  niedergeschlagen ,  und  es  können  nun  die  ein- 
zelnen Theile  auseinander  genommen  werden. 

E.  Die  0  y  1  i  n  d  e  r  p  r  e  s  s  e  n  kommen  in  ihrem  Principe  auf  den 
Keil  zurück.  Sie  bestehen  gewöhnlich  aus  zwei  parallelen,  in  einem 
bestimmten  Abstände  von  einander  aufgestellten  Cylindern.    Der  zu 
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pressende  Körper  wird  in  den  Zwischenraum  gesteckt  und  dann  durch 
die  beiden ,  in  Umdrehung  versetzten  ( 'ylinder  vorwärts  getrieben  und 
durchgepresst.  Die  Verwendung  dieser  Pressen  ist  eine  sehr  verbreitete. 
Ein  Vorzug  bestellt  namentlich  darin ,  dass  sie  gleich milssig  und  ohn«' 
Unterbrechung  arbeiten. 

F.  Die  hydraulische  Presse  beruht  auf  dem  Gesetze,  dass, 
wenn  auf  die  Oberfläche  einer  Flüssigkeit  ein  Druck  ausgeübt  wird,  auch 
die  unter  der  Oberfläche  liegenden  Theilchen  diesen  Druck  erleiden  und 
der  Druck  auf  die  Oberfläche  sich  nach  allen  Richtungen  durch  die  ganze 
Flüssigkeit  fortpflanzt.  Repräsentant  dieser  Art  von  Pressen  ist  die 
b  rainah  sc  he  Presse  (s.  d.  Art.),  die  deshalb  auch  vorzugsweise 
hydraulische  Presse  genannt  wird :  indessen  giebt  es  noch  manche  Ab- 
änderungen ,  z.  B.  die  hydraulische  Presse  von  K äppe Ii n  zum  Aus- 
pressen saftiger  Früchte.  Dei  Druck  wird  bei  dieser  Presse  zwar  aucli 
durch  Wasser  ausgeübt ,  derselbe  wirkt  aber  auf  den  elastischen  Boden 
(6  bis  8  mit  Kautschuckfirniss  zusammengeklebte  Kattunblätter)  des 
Fruchtbehälters,  der  durch  einen  festaufsitzenden  Deckel  geschlossen 
ist:  Der  Saft  fliesst  durch  zahlreiche  im  Deckel  angebrachte  Oeffnnngen 
in  eine  den  Behälter  umgebende  Kinne  und  von  hier  in  ein  untergestelltes 
Gefäss. 

G.  Die  hydrostatische  Presse.  Diese  Presse  beruht  dar- 
auf, dass  der  Druck  einer  Flüssigkeit  auf  den  Boden  eines  Gefässes  mit 
der  Hohe  der  Flüssigkeit  wächst ,  wie  auch  das  Gefass  sonst  gestalt»  t 
sein  möge.  Als  Repräsentant  dieser  Pressen  gilt  die  Real  sehe 
Presse,  die  man  deshalb  auch  wohl  geradezu  hydrostatische  Presf-e 
nennt.  In  der  Hauptsache  besteht  diese  Presse  aus  einem  Gefass»\ 
welches  über  seinem  Boden  in  einem  mehr  oder  weniger  grossen  Ab- 
stände noch  einen  feststehenden,  siebformig  durchlöcherten  Boden  enthält. 
Auf  diesen  kommt  in  zertheiltem  Zustande  die  auszuziehende  Substanz 
(z.  B.  gemahlener  Katfee)  und  auf  diese  ein  ebenfalls  siebformig  durch- 
löcherter, aber  nicht  feststehender  dritter  Boden,  so  dass  die  Substanz 
zwischen  den  beiden  Sieben  möglichst  fest  gepackt  ist.  Das  Gefass  >%ird 
durch  einen  luftdicht  schliessenden  Deckel  verschlossen,  ans  dessen  Mitte 
eine  möglichst  hohe,  oben  in  einem  Trichter  endende  Röhre  abgeht, 
deren  Durchmesser  verhältnissmässig  klein  ist.  Giesst  man  durch  den 
Trichter  die  Flüssigkeit,  welche  zu  dem  Kxtracte  nöthig  ist.  in  die  Röhre 
und  hält  diese  immer  gefüllt ,  so  wird  auf  die  auszuziehende  Substanz 
ein  der  Flüssigkeitshöhe  entsprechender  Druck  ausgeübt  und  der  Kxtract 
sammelt  sich  im  unteren  Theile  des  Behälters  an,  von  wo  er  durch  einen 
Hahn  abgelassen  werden  kann.  —  Umgekehrt  gestellte  Real' sehe 
Pressen  sind  die  in  den  Ölraffinerien  gebräuchlichen  Reinigungsapparate, 
indem  hier  nur  noch  das  Gesetz  der  communicirenden  Gefässe  oder  des 
anatomischen  Hebers  in  Betracht  kommt ,  indem  die  umgebogene  Röhre 
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in  den  Boden  des  Behälters  mündet  und  die  Flüssigkeit  von  unten  nach 
oben  durch  das  Filtrum  gepresst  wird. 

H.  Die  Luftpresse.  Bei  dieser  Presse  wirkt  der  einseitige 
Luftdruck  auf  die  zwischen  zwei  siebförmigen  Platten  festgepackte  Sub- 
stanz ,  welche  ausgezogen  werden  soll ,  indem  nnter  derselben  ein  luft- 
leerer Raum  erzeugt  wird.  Repräsentant  dieser  Art  von  Pressen  ist  die 
Presse  von  Romershausen.  Vergl.  überdies  Art.  L u f t p r e 8 s e. 

Primär,  s.  Art.  Secundär. 

Princip  des  Archimedes  heisst  das  von  Archimedes  zuerst 
aufgefundene  Gesetz,  dass  jeder  in  eine  Flüssigkeit  ganz  oder  theilweise 
eintauchende  Körper  von  seinem  Gewichte  so  viel  verliert ,  als  die  von 
ihm  verdrängte  Fltlssigkcitsmenge  wiegt.  Vergl.  Art.  Hydrostatik. 
8.  475. 

Princip  der  virtuellen  Geschwindigkeiten.  Die  unendlich  kleine 
Verrilckung,  welche  der  Angriffspunkt  einer  Kraft  dnrch  eine  in  unend- 
lich kleiner  Zeit  eintretende  Wirkung  derselben  erfährt ,  nennt  man  die 
virtuelle  Geschwindigkeit  der  Kraft.  —  Greifen  mehrere  Kräfte 
P\ ,  P.2 ,  P%  . . .  ein  System  festverbundener  Punkte  an  und  Iässt  sich 
für  dieselben  eine  Resultirende  /'angeben  (vergl.  Art.  Bewegungs- 
lehre. V.  u.  VI.  S.  102  und  103),  so  ist  Ps  =  Ptst  +  P2s2  + 
P3  v3  -f-  . . . ,  sofern  die  Kräfte  ihrer  Stärke  und  Richtung  nach  unver- 
änderlich sind  und  f ,  ,  s2 . . .  die  von  den  Kräften  in  derselben  Zeit 
zurückgelegten  Wege  bezeichnen.  Sind  die  Kräfte  hingegen  in  ihrer 
Stärke  und  Richtung  veränderlich ,  so  gilt  dieser  Satz  nur  ftlr  die  in  un- 
endlich kleiner  Zeit  zurückgelegten  Wege  und  ftlr  diesen  Fall  heisst  dies 
Gesetz  das  P  r  i  n  c  i  p  der  v  i  r  t  n  e  1 1  e  n  G  e  s  c  h  w  i  n  d  i  g  k  e  i  t  e  n  ,  da 
die  in  diesem  Zeittheilchen  zurüekgelegten  Wege  eben  virtuelle  Geschwin- 
digkeiten heissen.  Vergl.  überdies  Art.  Geschwindigkeit,  vir- 
tuelle. 

Princip  der  lebendigen  Kraft.  Das  Product  aus  d»  r  Masse  eines 
in  Bewegung  befindlichen  Körpers  und  dem  Quadrate  der  demselben 
in  einem  bestimmten  Augenblicke  beiwohnenden  Geschwindigkeit  ( J/r2) 
nennt  man  die  1  e  b  e  n  d  i  g  e  K  ra  f  t  des  Körpers  indem  betreffenden 
Augenblicke.  Das  Princip  der  lebendigen  Kr a f t  wird  nun  das 
Gesetz  genannt ,  nach  welchem  die  Arbeit  einer  Kraft  der  halben  leben- 
digen Kraft  gleieh  ist  (vergl.  Art.  Arbeit  der  Kraft).  Man  definirt 
wohl  auch  das  Princip  der  lebendigen  Kraft  als  das  Gesetz  von  der 
mechanischen  Leistung  der  Körper  dnrch  ihre  Trägheit. 

Prisma,  das,  bezeiehnet  im  Allgemeinen  einen  Körper,  welcher  von 
zwei  congruenten  und  parallelen  Dreiecken  oder  Vielecken,  deren  gleiche 
Seiten  und  gleiche  Winkel  in  gleicher  Folge  und  ähnlich  liegen ,  also 
z.  B.  in  beiden  in  gleicher  Folge  nach  Rechts  hin,  als  Grundflächen 
und  von  soviel  Parallelogrammen,  als  eine  der  Grundfläehen  Seiten  hat, 
als  Seitenflächen  eingeschlossen  wird.    Nach  der  Anzahl  der 
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Seitenflächen  unterscheidet  man  drei-,  vier-  und  fünfseitige  etc.  Ptisnien. 
Die  Hohe  eines  Prisma  ist  die  Senkrechte,  welche  die  Entfernung  beider 
Grundflächen  bestimmt.  Stehen  die  Seitenflächen  auf  den  Grundflächen 
senkrecht,  so  ist  das  Prisma  gerade,  andernfalls  schief.  Ein  Prisma, 
dessen  Grundflächen  Parallelogramme  sind ,  heisst  ein  Parallelepi- 
pedon.  Ein  solches  ist  rechtwinkelig,  wenn  alle  Grenzflächen  Recht- 
ecke sind.  Der  Würfel  ist  daher  auch  ein  Parallelepipedon.  nur  das* 
die  Rechtecke  Quadrate  sind. 

A.  In  der  Physik  ist  das  dreiseitige  oder  dreikantige  Prisma  von 
besonderer  Wiehtigkeit  und  man  versteht  da  unter  einem  Prisma  schlecht- 
hin stets  ein  solches,  wobei  man  je  nach  dem  die  Grundfläche  bildenden 
Dreiecke  noch  rechtwinkelige,  stumpfwinkelige  und  spitzwinkelige,  ebenso 
gleichseitige,  gleichsehenkeligc  und  ungleichseitige  unterscheidet. 

Die  Brechung  (s.  d.  Art.)  der  Lichtstrahlen  und  der  Strahlen  über- 
haupt in  einem  Prisma  hat  besondere  Erscheinungen  zur  Folge,  nament- 
lich aber  bietet  dasselbe  den  besten  Anhalt  zur  Bestimmung  der 
Breehungsexponenteu  (8. Art«  Brechung.  A.  I.) der  Stoffe,  aus  welchen 
das  Prisma  besteht. 

Geht  ein  Lichtstrahl  durch  ein  dreikantiges  Prisma ,  so  nennt  man 
die  Kante  der  beiden  Flächen,  in  welchen  der  Strahl  ein-  und  austritt, 
die  Brechuugskante;  den  Schnitt  der  Flächen,  welcher  auf  der 
Brechungskante  senkrecht  steht  und  nach  dessen  Form  das  Prisma  naher 
bezeichnet  wird,  den  II  a  u  p  t  sc  h  n  i  1 1 ,  und  den  Winkel,  weichender 
Schnitt,  in  welchem  der  durchgehende  Strahl  liegt,  an  der  Brechung-- 
kante  bildet,  den  brechend  e  n  W  in  k e  1. 

1)  Es  fragt  sich  nun  zunächst,  ob  ein  auf  ein  dreikantiges  Prisma 
auffallender  Lichtstrahl  an  der  llintcrfläche  auch  wieder  austritt:  denu 
es  wäre  möglich ,  dass  dort  beim  Uebergange  aus  dem  dichteren  Mittel 
in  ein  dünneres  der  Grenzwinkel  (s.  Art.  Brechung.  S.  117)  über- 
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senkrecht  auffällt,  oder  ob  das  Einfallsloth  DE  zwischen  dem  einfallen- 
den Strahle  {ME)  und  der  brechenden  Kante  B  sich  befindet,  oder 
endlich  ob  der  einfallende  Strahl  (SE)  zwischen  dem  Einfallslose  DE 
und  der  brechenden  Kante  B  seine  Lage  hat. 

Im  ersten  Falle  würde  der  Strahl  bei  E  ungebrochen  in  das  Prisma 
eintreten  und  in  der  Richtung  DEF  auf  die  Hinterfläche  treffen.  Ist 
HFG  das  Einfallsloth  in  F,  so  wird  der  Strahl  austreten,  sobald  r_EFH 
kleiner  ist  als  der  Grenzwinkcl.  Der  Strahl  geht  dann  nicht  weiter  in 
der  Richtung  DE  FE,  sondern  in  der  Richtung  FL ,  so  dass  ein  in  L 
befindliches  Auge  die  Stelle,  von  welcher  der  Lichtstrahl  DE  herkommt, 
mehr  nach  der  brechenden  Kante  B  hin  verlegt.  —  Die  Bedingung  des 
Austretens  in  diesem  Falle  kommt  darauf  hinaus,  dass  der  brechende 
Winkel  kleiner  sein  muss  als  der  Grenzwinkel ,  weil  der  Winkel  EFH 
dem  brechenden  Winkel  gleich  ist. 

Im  zweiten  Falle  erleidet  der  Strahl  ME  bereits  bei  seinem  Ein- 
treten in  das  Prisma  bei  E  eine  Brechung,  geht  nicht  in  der  Richtung 
MEY  weiter,  sondern  in  der  Richtung  ES.  Ist  PJVO  das  Einfalls'oth 
in  iV,  so  wird  der  Strahl  austreten,  sobald  lEXP  kleiner  ist  ais  der 
Grenzwinkel.  Der  Strahl  geht  dann  nicht  in  der  Richtung  ENQ  v  eiter, 
sondern  in  der  Richtung  J\7? ,  so  dass  ein  in  Ii  befindliche  >  Auge  die 
Stelle,  von  welcher  der  Lichtstrahl  ME  herkommt,  wiede*  nach  der 
brechenden  Kante  B  hin  verlegt.  —  Die  Bedingung  des  Austretens  in 
diesem  Falle  kommt  darauf  hinaus,  dass  der  brechende  Winkel  den 
doppelten  Grenzwinkel  nicht  überschreiten  darf,  weil  im  schlimmsten 
Falle  sowohl  t_PXE  als  auch  iPE\  dem  Grenz winkel  gleichkommen 
könnte,  diese  aber  zusammen  dem  brechenden  Winkel  B  gleich  sind. 

Im  dritten  Falle  erleidet  der  Strahl  SE  ebenfalls  bei  seinem  Ein- 
treten in  das  Prisma  bei  E  eine  Brechung ,  geht  nicht  in  der  Richtung 
SET.  weiter,  sondern  in  der  Richtung  ET.  Ist  l  'TF  das  Einfallsloth 
in  7\  so  wird  der  Strahl  austreten,  sobald  t_l'TE  kleiner  ist  als  der 
Grenzwinkel.  Der  Strahl  geht  dann  nicht  in  der  Richtung  E  THr  weiter, 
sondern  in  der  Richtung  TÄ ,  so  dass  ein  in  X  befindliches  Auge  die 
Stelle ,  von  welcher  der  Lichtstrahl  SE  herkommt ,  abermals  mehr  nach 
der  brechenden  Kante  B  hin  verlegt.  —  Die  Bedingung  des  Austretens 
in  diesem  Falle  kommt  darauf  hinaus,  dass  der  brechende  Winkel  kleiner 
sein  muss  als  der  Grenzwinkel,  und  zwar  wenigstens  um  deu  Brechungs- 
winkel an  der  Vorderfiäche ,  weil  dieser  und  der  brechende  Winkel  zu- 
sammen dem  Winkel  ETV  gleich  sind. 

Der  günstigste  Fall  für  das  Austreten  eines  auf  ein  Prisma  fallen- 
den Lichtstrahles  ist  also  der,  wenn  das  Einfallsloth  zwischen  ihm  und 
der  brechenden  Kante  liegt,  weil  dann  der  brechende  Winkel  am  grössten 
sein  kann.  Ist  die  Bedingung  des  Austretens  nicht  erfüllt ,  so  wird  der 
Lichtstrahl  an  der  Hinterflache  nach  den  Gesetzen  der  Reflexion  nach 
^/Chin  reflectirt,  wo  es  sich  dann  ebenso  um  deu  danu  brechenden 
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Winkel  C  handeln  wird,  um  zu  sehen,  ob  der  Lichtstrahl  an  dieser  Fläche 
austritt  oder  nicht.  —  Tritt  der  Lichtstrahl  auf  der  Hinterfläche  eines 
Prisma  aus,  so  versetzt  ein  von  dem  austretenden  Lichtstrahle  getroffene* 
Auge  stets  die  Stelle,  von  welcher  der  einfallende  Lichtstrahl  herkommt, 
mehr  nach  der  brechenden  Kante  hin,  denn  der  austretende  Lichtstrahl 
hat  stets  eine  Richtungsänderung  von  der  Brechungskante  weg  erlitten. 

2)  Es  fragt  sich  nun,  wie  viel  die  Ablenkung  des  aus  dem  Prisma 
austretenden  Lichtstrahles  von  der  ursprünglichen  Richtung  beträgt.  — 
Bestimmt  man  die  beiden  Winkel ,  welche  der  eintretende  und  der  aus- 
tretende Lichtstrahl  mit  ihren  Einfallslosen  bilden,  und  nennt  man  jenen 
den  Eintritts-,  diesen  den  Austrittswinkel,  so  ist  im  ersten 
Falle  die  Ablenkung  gleich  der  Differenz  zwischen  dem  Austrittswinkel 
und  dem  brechenden  Winkel ;  im  zweiten  Falle  gleich  der  Differenz  zwi- 
schen dem  brechenden  Winkel  und  der  Summe  aus  dem  Eintritts-  und 
Austrittswinkel ,  und  im  dritten  Falle  gleich  der  Differenz  zwischen  dem 
Austrittswinkel  und  der  Summe  aus  dem  Eintrittswinkel  und  brechenden 
Winkel. 

In  dem  zweiten  Falle ,  der  bereits  als  der  günstigste  für  das  Aus- 
treten bezeichnet  ist,  ist  die  Ablenkung  am  kleinsten,  wenn  Eint ritts- 
und  Austrittswinkel  gleich  sind ,  wenn  al>o  der  durchgehende  Strahl  ein 
gleichschenkeliges  Dreieck  mit  dem  brechenden  Winkel  an  der  Spitze 
abschneidet.  Giebt  man  dem  Prisma  eine  andere  Stellung  nach  der 
einen  oder  nach  der  anderen  Seite  hin  in  Bezug  auf  den  einfallenden 
Strahl ,  so  wird  jedesmal  die  Ablenkung  grösser.  Man  nennt  daher  die 
Stellung  der  kleinsten  Ablenkung  des  Prisma  die  vortheilhafteste 
Stellung  desselben. 

3)  Aus  diesen  Gesetzeu  erklären  sich  nicht  nur  —  abgesehen  von 
den  dabei  auftretenden  Farben,  worüber  Art.  Farben  nachzusehen  ist. 
—  mannigfache  Erscheinungen  bei  dem  Durchgange  des  Lichtes  durch 
die  Prismen ,  sondern  sie  bieten  auch  die  besten  Wege  zur  Ermittelung 
der  Brechungsexponenten  sowohl  fester,  wie  tropfbarflüssiger  und 
luftförmiger  Stoffe. 

Sieht  man  durch  ein  Prisma  nach  einem  Gegenstande ,  so  erblickt 
man  denselben ,  falls  die  Lichtstrahlen  durchgegangen  sind ,  nach  der 
Seite  verschoben,  nach  welcher  die  brechende  Kante  liegt.  —  Blickt 
man  nach  einem  horizontalen  langgestreckten  Körper,  z.  B.  nach  einer 
Fensterspeiche ,  und  ist  die  brechende  Kante  ebenfalls  horizontal  und 
unten  liegend ,  so  erscheint  der  Körper  nicht  blos  nach  unten  gerückt, 
sondern  auch  mit  seinen  seitwärts  liegenden  Theilen  abwärts  gebogen, 
weil  die  seitlich  kommenden  Strahlen  im  Prisma  einen  grösseren  brechen- 
den Winkel  durchlaufen,  als  die  im  Hauptschnitte  durchgehenden.  — 
Tritt  das  von  einem  Gegenstande  auf  ein  Prisma  fallende  Licht  nicht 
auf  der  zunächst  getroffenen  Hinterfläcbe  heraus ,  sondern  erst  nach  auf 
dieser  eingetretenen  totalen  Reflexionen  auf  der  dritten  Prismenfläche,  so 
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erblickt  man  ein  umgekehrtes  Bild  des  Gegenstandes.    Fallen  hierbei 
die  von  dem  Gegenstande  ausgehenden  Strahlen  senkrecht  auf  die  Pris- 
menfläche, so  kann  es  sein ,  dass  sie  aus  der  dritten  Seite  wieder  senk- 
recht, also  ohne  Brechung  und  daher  auch  ohne  Farben  austreten.  Der 
Gegenstand  erscheint  dann  umgekehrt ,  wie  gespiegelt ,  und  um  den 
doppelten  Winkel ,  welchen  die  beiden  ersten  Flächen  einschliessen ,  ab- 
gelenkt.   Ist  das  Prisma  gleichschenkelig  rechtwinkelig ,  so  erhält  man 
also  eine  Ablenkung  von  90  Grad ,  und  diesen  Fall  benutzt  man  gerade 
am  häufigsten,  wo  sonst  ein  Spiegel  verwendet  werden  müsste ,  weil  das 
Prisma  keine  Doppelbilder  wie  ein  belegter  Glasspiegel  giebt.  Die 
reflectirende  Prismenfläche  wird  bei  dieser  Verwendung  des  Prisma  ge- 
wöhnlich geschwärzt,  um  nur  das  von  der  Fläche  reflectirte  Licht  zu 
erhalten.    Die  Lichtstrahlen  fallen  dann  auf  der  einen  Kathetenfläche 
auf,  werden  auf  der  Hypotenusenfläche  reflectirt  und  treten  auf  der 
anderen  Kathetenfläche  aus.    Es  ist  eine  derartige  Verwendung  des 
Prisma  in  allen  Fällen  möglich,  wo  der  Grenzwinkel  kleiner  ist  als  45°, 
also  bei  allen  Stoffen,  uferen  Brechungsexponent  grösser  als  1,413  ist. 
Anwendungen  hiervon  macht  man  als  Spiegel  bei  der  Camera  obscura, 
um  das  Bild  horizontal  aufzufangen;  an  Theaterperspectiven  (s.  Art. 
Polemoskop).  —  Will  man,  dass  ein  senkrecht  auf  eine  Prismen- 
fläche auffallender  Strahl  aus  derselben  Fläche  wieder  senkrecht  aus- 
trete, so  gehört  dazu  ebenfalls  ein  gleichschenkelig  rechtwinkeliges 
Prisma ,  aber  die  Lichtstrahlen  müssen  auf  die  Hypotenusenfläche  auf- 
fallen.   Hier  findet  an  jeder  Kathetenfläche,  also  zweimal,  eine  totale 
Reflexion  statt.    Hiervon  könnte  man  Gebrauch  machen  bei  dem  Ver- 
suche ,  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  durch  Reflexion  zu  bestimmen, 
wie  dies  von  Fizeau  und  Foucault  (s.  Art.  Licht)  ausgeführt  ist, 
indem  es  hier  darauf  ankommt ,  das  Licht  denselben  Weg  nochmals  zu- 
rück machen  zu  lassen.  —  Wollte  man  das  senkrecht  auffallende  Licht 
nach  dreimaliger  innerer  Reflexion  auf  der  zweiten  Fläche  senkrecht 
austretend  erhalten,  so  müsste  das  Prisma  gleichschenkelig  und  der 
Grenzwinkel  kleiner  als  36°,  also  der  Brechungsexponent  grösser  als 
1,701  sein,  und  zwar  müssten  die  Strahlen  auf  der  einen  gleichen  Sei- 
tenfläche auffallen.    Durch  Glasprismen  lässt  sich  dieser  Fall  nicht  rea- 
lisiren,  da  der  Grenzwinkel  derselben  36°  übertrifft;  wohl  aber  erklärt 
sich  daraus  die  starke  Lichtreflexion  der  Edelsteine,  da  diese  einen 
grossen  Brechungsexponenten  besitzen  uud  also  das  eindringende  Licht 
leicht  innere  Reflexion  erleidet.    Ein  gleichschenkeliges  Prisma  mit 
einem  Winkel  von  36°  an  der  Spitze  würde  in  allen  Fällen  die  drei- 
malige Reflexion  zeigen;  wäre  der  Grenzwinkel  27°,  so  könnte  der 
Winkel  au  der  Spitze  zwischen  27  und  42°  betragen  und  ähnlich  würde 
es  für  andere  Grenzwinkel  sein,  die  kleiner  als  36°  sind.  Ueberhaupt 
muss  der  Winkel  an  der  Spitze  wenigstens  dem  Grenzwinkel  gleich  sein 
und  darf  60°  weniger  a  3  des  Grenzwinkels  nicht  überschreiten.  Die 
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Ablenkung  beträgt  in  solchem  Falle  stets  so  viel  wie  der  Winkel  an  der 
Spitze  des  gleichschenkeligen  Dreiecks  Grade  enthält.  —  Auf  zwei- 
maliger totaler  Reflexion  im  Inneren  eines  vierkantigen  Prisma  beruht 
Wollaston's  Camera  lucida  (s.  d.  Art.).  —  Die  Ablenkung  durch 
Prismen  findet  eine  einfache,  aber  sehr  zweckmässige  Verwendung  im 
sogenannten  Prismenstereoskope.  —  Lässt  man  Lichtstrahlen  parallel 
der  Hypotenuse  eines  gleichschenkeligen  rechtwinkeligen  Prismas  auf 
eine  Kathetenfläche  auffallen ,  so  treten  sie  nach  stattgehabter  totaler 
Reflexion  an  der  Hypoteuusenfläche  auf  der  anderen  Kathetenfläche 
parallel  den  auf  der  ersten  einfallenden  heraus,  und  kommen  die  Strahlen 
von  einem  Gegenstande,  so  wird  dieser  nach  dem  Austreten  umgekehrt. 
Hiervon  macht  man  Anwendung  zur  Umkehrung  der  Bilder  in  der  Ca- 
mera obscura  ;  es  gründet  sich  darauf  das  sogenannte  Reversionsprisma 
(s.  d.  Art.)  oder  Prismenocular ;  vergl.  auch  Art.  Teiuoskop. 

B.  Die  Bestimmung  des  Brechungsexponenten  mittelst  des  Prisma 
beruht  im  Allgemeinen,  wenn«  den  Brechungsexponenten,  D  den  brechen- 
den Winkel,  e  den  Einfallswinkel  an  der  Vorderseite,  b'  den  Winkel  des 
an  der  Hinterfläche  austretenden  Lichtstrahles  mit  dem  Einfallslotbe 
bedeutet,  auf  der  Formel : 

]/  sin  *  <:  -\-  «»*  b  '  -\-  2  .  sin  e  .  sin  b'  .  cos  B 

sin  H 

Diese  leicht  abzuleitende  Formel  vereinfacht  sieh,  wenn  das  Prisma 
in  Beiner  vortheilhaftehten  Stellung  sieh  befindet,  wo  also  p  =  b'  ist.  in 

sin  b •  sin  1  2  {a  -\-  Ii) 

71  ~~   sin  '  SZJ   ~~         sin*  2ß 

wo  a  die  in  diesem  Falle  stattfindende  Ablenkung  angiebt.  Ferner  er- 
hält man  n  =  ^-^—f-    \  wenn  der  Lichtstrahl  auf  der  Vorderfläche 

sin  H 

senkrecht  auffällt. 

Die  zweckmässigsteu  Methoden,  den  Brechungsexponenten  mittelst 
dieser  Formeln  zu  finden,  kommen  einfach  darauf  hinaus,  den  brechenden 
Winkel  und  die  Ablenkung  zu  bestimmen  und  die  gefundenen  Resultate 
dann  der  Berechnung  zu  unterwerfeu. 

Will  man  den  Brechungsexponenten  einer  starren  Substanz  be- 
stimmen ,  so  ist  nur  nöthig  aus  derselben  ein  Prisma  zu  schneiden  oder 
sich  ein  Stück  mit  zwei  nicht  parallelen  Flächen  zu  verschaffen.  Den 
Brechungsexponenten  tropfbarer  Flüssigkeiten  findet  man  aut 
dieselbe  Weise  mittelst  prismatischer  Gefässe ,  an  denen  zwei  Seiten  aus 
parallelflächigen  Glasscheiben  bestehen.  Bei  luftförmigen  Flüs- 
sigkeiten verfährt  man  ähnlich ,  indem  man  dieselben  in  ein  Gefäss 
einschliesst ,  welches  an  zwei  gegenüberstehenden  Seiten  mit  parallel- 
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fischigen  Glasscheiben ,  die  gegen  einander  geneigt  sind ,  versehen  ist, 
so  dass  sie  als  zwei  Flächen  eines  Prisma  betrachtet  werden  können. 

Eine  frühere,  namentlich  von  Eu  l er  angewendete  Methode,  den 
Brechungsexponenten  tropfbarer  Flüssigkeiten  zu  bestimmen,  bestand 
darin ,  die  Flüssigkeit  zwischen  Glaslinsen  einzusehliessen  und  aus  der 
eintretenden  Veränderung  der  Brennweite  den  Brechungsexponeuten  zu 
berechnen. 

Bringt  man  durchsichtige  starre  Körper  in  Flüssigkeiten 
von  gleichem  Brechungsvermögen ,  so  erleidet  ein  durchgehender  Licht- 
strahl durch  den  in  der  Flüssigkeit  befindlichen  Körper  keine  Ablenkung ; 
kennt  man  also  den  Brechungsexponenten  der  Flüssigkeit ,  so  ist  auch 
der  des  starren  Körpers  bekannt.  Bringt  man  also  einen  starren  durch- 
sichtigen Körper  in  eine  Flüssigkeit  und  mischt  dieser  so  lange  eine 
andere  Flüssigkeit  zu ,  bis  die  obige  Bedingung  erfüllt  ist ,  so  braucht 
man  nur  noch  den  Brechungsexponenten  der  Flüssigkeit  zu  bestimmen. 
Diese  Methode  empfiehlt  sich  namentlich  für  Edelsteine,  deren  Form 
man  nicht  gern  abändern  möchte.  Bringt  man  z.  B.  einen  echten  Dia- 
manten in  Olivenöl  und  setzt  zu  diesem  nach  und  nach  Cassia-  oder 
Sassafrasöl  in  kleinen  Mengen,  so  erhält  man  endlich  eine  Mischung,  in 
welcher  der  Diamant  nicht  mehr  wahrnehmbar  ist.  In  derselben  Mischung 
würde  ein  unechter  Diamant  noch  sichtbar  sein ,  weil  ihm  ein  anderer 
Brechnngsexponent  zukommt. 

Selbst  für  undurchsichtig  e  Körper  kann  man  den  Brechungs- 
exponenten ermitteln,  den  sie  in  dünnen  Scheiben,  bei  welchen  sie  durch 
sichtig  sind ,  haben  würden.  Das  Mittel  hierzu  bietet  die  Polarisation 
des  Lichtes,  da  bei  vollständiger  Polarisation  der  gebrochene  und  rerlec- 
tirte  Strahl  auf  einander  senkrecht  stehen ,  und  also  aus  dem  bekannten 
Polarisationswinkel  der  Brechungswinkel  und  Einfallswinkel  sich  ergeben 
(vergl.  Art.  Polarisation.  A.  b.). 

Prisma,  achromatisches.  Giebt  man  Prismen  aus  Stoffen 
von  verschiedener  Dispersionski  aft  solche  brechende  Winkel ,  dass  sie 
bei  demselben  Abstände  gleich  lange  Spectra  liefern,  und  legt  man  sie 
dann  mit  den  brechenden  Winkeln  in  entgegengesetzter  Lage  an  ein- 
ander, so  wird  ein  durch  diese  Combination  hindurchgehender  Strahl 
weissen  Lichtes  zwar  noch  gebrochen ,  aber  es  entsteht  kein  farbiges 
Spectrum ,  sondern  man  erhält  ein  weisses ,  höchstens  am  Rande  noch 
etwas  farbig  gesäumtes  Bild.  Eine  Combination  aus  zwei  derartigen 
Prismen  nennt  man  ein  achromatisches  Prisma. 

Es  müssen  sich ,  damit  die  mittleren  und  äussersten  Strahlen  nach 
ihrem  Durchgänge  durch  ein  solches  Doppelprisma  einerlei  Ablenkung 
erfahren  und  Achromatismus  eintritt,  die  Farbenzerstreuungen  der  beiden 
Prismen  umgekehrt  wie  ihre  brechenden  Winkel  verhalten.  Es  sei  näm- 
lich B  der  brechende  Winkel  des  ersten  Prisma,  e  der  Einfallswinkel 
an  der  Vorderfläche ,  b  der  Austrittswinkel  an  der  Hinterfläche ,  so  ist 
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(8.  Art.  Prisma.  A.  2.)  die  Ablenkung  a  =  b  -f-  e  —  B.  8ind  die 
zugehörigen  inneren  Winkel  respective  c  und  ß  und  ist  der  Brechungs- 
exponent n ,  so  erhält  man  für  kleine  Winkel  e  =  ns  und  b  =  nß, 
also  b  -\-  e  =  n  (ß  -\-  e)  =  nB  und  a  =  (n  —  1)  B.  Für  das 
zweite  Prisma  mit  dem  brechenden  Winkel  Bx  und  Brechungsexponeuten 
nt  wird  ebenso  ax  «=  (nt  - —  1)  2?,.  Liegen  die  Prismen  entgegen- 
gesetzt, so  wird  die  Ablenkung  A  =  (w  —  1)  /?  —  (w,  —  1)  Bx. 
Ist  nun  ti  und  nx  der  Brechungsexponent  der  mittleren  Strahlen ,  r  und 
r,  derjenige  der  rothen  und  v  und  vx  derjenige  der  violetten ,  so  ist 
ebenso  Ar  =  (r  —  1)  B  —  (r,  —  1)  Bx  und  Av  =*  (r  —  1)  B  — 
(»I  —  1)  ZJ,.  Sollen  die  Ablenkungen  gleich  sein,  so  muss  also 
(7i  —  1)  B  —  (w,  —  1)  Bx  =  (r  —  1)  Ä  —  (r,  —  1)  Bt 
(»  —  1)  B  —  (t'i  —  1)  Bx  sein,  d.  h. 

Bx  /I  —  r  r  —  n  v  —  r 

B    "~  w,  —  r,  ~"    »j  —  77,    ~~   I',  —  r,  * 

Hiernach  würde  ein  Crownglasprisma ,  bei  welchem  die  rothen  Strahlen 
den  Breehungsexponenten  1,526  und  die  violetten  1,546  haben,  durch 
ein  Flintglas  mit  den  respectiven  Brechungsexponenten  1,628  und 
1,671  achromatisirt  werden,  wenn  z.  B.  jenes  einen  brechenden  Winkel 
von  25°  und  dieses  von  11°  37 ',674  besitzt.  Dollond  (s.  d.  Art.) 
hat  1758  zuerst  ein  achromatisches  Prisma  zu  Stande  gebracht  und  da- 
durch die  dioptrischen  Fernröhre  wesentlich  vervollkommnet.  Vergl. 
überdies  Art.  Achromatismus  und  Farben. 

Prisma,  Dove'sches    )  „.     M   .  . 

Prisma,  Nico rsel.es  |  »-Art.N.col  sches  P r . s m a. 

Prisma,  R  o  c  h  o  n '  sches ,  8.  Bergkrystallraikrometer  in  Art.  M  i  - 
krometer.  3.   S.  123. 

Prismenocuiar  ist  ein  aus  einem  Reversionsprisma  (8.  d.  Art.) 
gebildetes  Ocular,  durch  welches  das  umgekehrte  Bild  des  astronomischen 
Fernrohres  nochmals  umgekehrt  und  also  in  die  natürliche  Lage  des 
Objectes  gebracht  wird ,  so  daas  das  Fernrohr  in  ein  terrestrisches  um- 
gewandelt ist.    Vergl.  Art.  Fernrohr. 

Prismenphotometer  oder  Astrometer  hat  Steinheil  einen 
photometrischen  Apparat  (s.  Art.  Photometer)  genannt ,  der  sich 
darauf  gründet ,  dass  ein  Stern ,  welcher  in  einem  zum  deutlichen  Sehen 
eingestellten  Fernrohre  wie  ein  untheilbarer  leuchtender  Punkt  erscheint, 
sich  in  ein  kreisförmiges  Bild  ausbreitet ,  wenn  man  dem  Oculare  eine 
andere  Stellung  giebt,  als  das  deutliche  Sehen  erfordert.  Je  weiter  das 
Ocular  von  seiner  Normalstellung  absteht,  desto  grösser  und  lichtschwächer 
wird  das  Bild.  Für  ungleich  helle  Sterne  muss  man  daher  das  Ocular 
in  ungleiche  Entfernung  von  der  Normalstellung  bringen ,  um  die  Bilder 
in  gleicher  Flächenhelligkeit  erscheinen  zu  lassen.  Stein  heil  hat 
nun,  um  die  Bilder  zweier  Sterne  zugleich  sehen  und  zu  gleicher  Flächen- 
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helligkeit  bringen  zu  können,  das  Objectiv  des  Fernrohres  in  zwei  gleiche 
Hälften  getheilt,  die  sich  nicht  neben  einander,  wie  am  Heliometer 
(t.  Art.  Mikrometer.  3.),  sondern  längs  ihrer  gemeinschaftlichen 
Axe,  jede  für  sich,  verschieben  lassen.  Die  Verschiebung  lässt  sich  an 
einer  Scala  an  der  Aussenseite  des  Fernrohres  scharf  messen.  Um  von 
zwei  Sternen  das  Licht  auf  das  Objectiv  fallen  zu  lassen,  stehen  vor  dem- 
selben als  Spiegel  wirkende  Glasprismen  (s.  Art.  Prisma.  A.  3.),  von 
denen  das  eine  vom  Objectiv  weiter  absteht  und  um  die  Fernrohraxe 
messbar  gedreht  werden  kann.  Beim  Beobachten  wird  das  Fernrohr 
mit  seiner  Axe  gegen  den  einen  Pol  des  die  Sterne  verbindenden  grössten 
Kreises  gerichtet.  Zwischen  den  Objectivhälften  und  den  zu  ihnen  ge- 
hörenden Prismenspiegeln  sind  Diaphragmen  angebracht,  welche  die 
Form  eines  rechtwinkeligen  Dreiecks  haben  und  vergrössert  und  ver- 
kleinert werden  können ,  so  dass  man  das  Bild  des  Sternes  in  einer 
hellen  Dreiecksfläcbe  erhält. 

Pri smenst ereoskop  nennt  D  o  v  e  eine  stereoskopische  Vorrichtung 
(s.  Art.  Stereoskop),  durch  welche  mit  Hilfe  von  Prismen  die  beiden 
zusammengehörigen  stereoskopischen  Bilder  zum  Zusammenfallen  gebracht 
werden.  Dove  hat  mehrere  Anordnungen  angegeben.  S.  Poggend. 
Annal.  Bd.  80.  S.  446  und  Bd.  83.  S.  183.  Das  Linsen -Stereoskop 
von  Brewster  ist  eigentlich  auch  ein  Prismen  Stereoskop. 

Probe  scheibchen,  ein,  nennt  man  eine  kleine  Kreisscheibe  von 
Gold-  oder  Silberpapier  oder  von  Flittergold  an  einem  Schellackstäbchen 
zur  Untersuchung  electrischer  Zustände.    Vergl.  Art.  Electroskop. 

Probirhähne  sind  zwei  metallene  Hähne  zur  Controlle  des  Wasser- 
standes in  einem  Dampfkessel  (s.  d.  Art ).  Diese  Hähne  sind  in  der 
oberen  Kesselwand  —  bei  stationären  Kesseln  oben  oder  seitwärts,  bei 
Schiffen  und  Locomotiven  an  der  Kopfplatte  des  Kessels  —  so  ange- 
bracht, dass  der  untere  stets  Wasser,  der  obere  stets  Dampf  bei  OeflPhung 
desselben  giebt.  Ihr  verticaler  Abstand  beträgt  in  der  Regel  3  bis  4", 
so  dass  die  innere  Mündung  des  Wasserhahnes  1  bis  2"  unter,  des 
Dampf hahnes  1  bis  2"  über  dem  normalen  Wasserstande  liegt.  Giebt 
der  Wasserhahn  Dampf,  so  muss  sofort  Wasser  nachgefüllt  werden. 
So  weit  soll  es  aber  der  Maschinenwärter  eigentlich  nicht  kommen  lassen, 
und  deshalb  bringt  man  wohl  auch  zwischen  den  beiden  angegebenen 
Hähnen  noch  einen  dritten  an.  Giebt  dieser  Hahn  Dampf,  der  untere 
noch  nicht,  so  ist  es  die  rechte  Zeit,  Wasser  nachzufüllen.  Ist  die 
Füllung  so  weit  erfolgt,  dass  auch  der  Dampf  hahn  Wasser  giebt,  so  hört 
man  mit  derselben  auf. 

Problem  bezeichnet  in  der  Physik  eine  noch  streitige  Frage.  Es 
ist  z.  B.  das  Wesen  der  electrischen  Erscheinungen  noch  ein  Problem. 

Procentaräometer  nennt  man  ein  Aräometer  (s.  d.  Art.),  welches 
den  Gehalt  eines  bestimmten  Stoffes  in  einer  Flüssigkeit  nach  Procenten 
angiebt.    Es  gehören  dahin  z.  B.  die  Alkoholometer  nach  Tralles 
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und  R  i  c  h  t  e  r  (8.  Art.  Alkoholometer),  von  denen  jenes  den  pro- 
centischen  Gehalt  einer  Spiritussorte  an  reinem  Alkohol  nach  dem  Vo- 
lumen ,  dieses  nach  dem  Gewichte  anzeigt.  Vergl.  auch  Salzwage  im 
Art.  Aräometer.  8.  41. 

Projectil  ist  ein  Warfkörper,  z.  B.  die  Kugel  einer  Kanone.  Vergl. 
Art.  Wurf. 

Projection.  )  Die  Projectionslehre  oder  descrip- 

Projectionslehre.  )  tive,  d.  h.  beschreibende  Geometrie  hat 
die  Darstellung  der  Raumgebilde  in  einer  Ebene  zur  Aufgabe  und  gründet 
sich  auf  die  Methode  der  Projection.  Die  Projectionslehre  hier  in  einem 
Abrisse  abzuhandeln,  kann  nicht  in  Absicht  sein;  es  kommt  uns  nur 
darauf  an,  das  Wesen  der  Projection  in  der  Kürze  zu  erläutern. 

Wir  unterscheiden  an  jedem  Raumgebilde  Elemente  und  nennen 
diese  Punkte ,  Linien ,  Flächen.  Meistens  verfährt  man  nun ,  um  die 
Projection  eines  Raumgebildes  zu  erhalten,  so,  dass  man  ausserhalb  des 
Kauingebildes  einen  festen  Punkt,  den  Proj  ect  ion  sp  u  n  kt ,  annimmt 
und  denselben  mit  allen  Punkten  des  gegebeneu  Rauragebildes  durch 
»Strahlen  (Projectionsstrahlen)  verbindet.  Nimmt  man  dann  in 
einem  jeden  Strahle  nach  einem  gewissen  Gesetze  einen  zweiten  Punkt 
an,  so  geben  diese  zweiten  Punkte  in  ihrer  Gesammtheit  die  Projec- 
tion des  Raumgebildes  gemäss  dem  zu  Grunde  liegenden  Gesetze.  Je 
nach  dem  Gesetze  wird  die  Projection  verschieden  ausfallen.  Schneiden 
z.  B.  die  zweiten  Punkte  gleichvielte  Theile  der  Projectionsstrahlen  ab 
und  ist  das  Raum^ebilde  eine  Statue,  so  erhält  man  die  zweiten  Punkte 
nicht  in  einer  Ebene  liegend  und  gewinnt  ein  Modell  der  Statue  in  den- 
selben räumlichen  Verhältnissen  wie  diese  selbst.  Eine  nicht  in  einer 
Fläche  liegende  Projection  kann  man  auch  bei  ungleichen  Verhältnissen 
der  Strahlentheilung  erhalteu ,  wie  dies  z.  B.  bei  der  Darstelluug  fon 
Reliefs,  z.  B.  bei  den  Brustbildern  auf  Münzen,  der  Fall  ist.  Bei  Pano- 
ramen (s.  d.  Art.  )  liegt  die  Projection  auf  der  Innenfläche  eines  Cylin- 
ders.  In  den  meisten  Fällen  liegen  aber  die  zweiten  Punkte  in  einer 
Ebene ,  der  sogenannten  Projectionsebene,  und  dann  nennt  man 
die  gewonnene  Zeichnung  eine  perspectivische. 

Diese  letztere  Projectionsmethode  soll  hier  vorzugsweise  ins  Auge 
gefasst  werden.  Hier  ist  indessen  wieder  zu  unterscheiden,  ob  der  IV- 
jectiouspunkt  in  endlicher  oder  in  unendlicher  Entfernung  angenommen 
ist.  Im  ersten  Falle  nennt  man  die  Projection  eine  C  entral  projec- 
tion, im  letzteren  eine  P  a  r  a  1 1  e  1  p  r  o  j  e  c  t  i  o  n.  Wir  beschränken  uns 
hier  auf  diese  letztere.  Vergl.  Art.  Perspective. 

Die  Parallelprojection  ist  entweder  eine  schiefe  oder  eine  gerade, 
je  nachdem  die  Projectionsebene  die  Strahlen  unter  einem  schiefen  oder 
rechten  Winkel  schneidet.  Die  erstere  nennt  man  auch  klinogra- 
p bische  oder  klinogonale  Projection  und  die  letztere  ortho- 
graphische oder  orthogonale  Projection. 
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Betrachten  wir  nun  die  geraden  Projectionen  der  Elemente  eines 
Raumgebildes ,  80  versteht  man  unter  der  Projection  eines  Punktes 
den  Fusspunkt  eines  Perpendikels,  welches  von  dem  Punkte  auf  die 
ProjectionBebene  gefällt  ist.  Dies  verstellt  man  übrigens  unter  der  Pro- 
jection eines  Punktes  jedesmal ,  wenn  keine  nähere  Bezeichnung  der 
Projection8methode  angegeben  ist ;  es  ist  dies  also  die  Projection  eines 
Punktes  schlechthin.  Wir  bemerken  hier  nur  noch ,  dass  die  Projection 
eines  Punktes  auf  die  Ebene  stets  durch  den  Punkt  selbst  bestimmt  ist, 
aber  nicht  umgekehrt  der  Punkt  durch  die  Projection.  Zu  letzterer  Be- 
stimmung fehlt  noch  die  Höhe  des  Punktes  über  der  Ebene,  d.  h.  der 
Abstand  des  Punktes  von  dem  Projectionspunkte  gemessen  auf  der  pro- 
jicirenden  Linie,  also  in  unserem  Falle  auf  dein  Perpendikel,  und  die 
Angabe,  auf  welcher  Seite  der  Ebene  der  Punkt  liegt. 

Bei  der  Projection  einer  L  in  i  e  würde  man  zu  unterscheiden  haben, 
ob  diese  Linie  gerade  oder  krumm  ist ,  und  im  letzteren  Falle  wieder, 
ob  alle  Punkte  derselben  in  einer  Ebene  liegen  oder  nicht.  Bei  der 
geraden  Linie  könnte  man  unterscheiden ,  ob  sie  beiderseits  begrenzt, 
also  eine  Strecke  ist,  oder  ins  Unendliche  verläuft,  d.  h.  ob  es  nur  auf 
ihre  Richtung  ankommt,  wie  beiHlem  Strahle;  in  beiden  Fällen  reicht 
aber  die  Projection  zweier  Punkte  aus ,  falls  man  nur  bei  der  Strecke 
diejenigen  der  Endpunkte  nimmt.  Die  Projection  einer  geraden 
Linie  auf  eine  Ebene  ist  wieder  eine  gerade  Linie,  wenn  dieselbe  nicht 
in  der  Richtung  des  Projectionsstrahles  liegt ,  in  welchem  Falle  sie  nur 
als  Punkt  sich  ergiebt.  Es  ist  nun  zwar  die  Projection  einer  geraden 
Strecke  durch  diese  bestimmt,  aber  nicht  umgekehrt  die  Strecke  durch 
die  Projection.  Es  kann  nämlich  die  Strecke  in  der  Projectionsebene 
selbst  liegen,  oder  auch  dieser  parallel  laufen ,  oder  diese  —  wenn  auch 
nur  in  der  Verlängerung  —  schneiden.  In  Bezug  auf  den  letzten  Fall 
bemerken  wir  nur  noch ,  dass  man  den  Durchschnittspunkt  der  Geraden 
mit  der  Projectionsebene  den  Durchgang  der  Geraden  nennt. 

Soll  eine  ebene  Figur  projicirt  werden,  so  ist  zu  unterscheiden, 
ob  dieselbe  in  der  Projectionsebene  liegt,  in  welchem  Falle  die  Figuren  der 
Projection  und  der  zu  projicirenden  Figur  identisch  werden,  oder  ob 
dieselbe  der  Projectionsebene  parallel  liegt,  in  welchem  Falle  man  eine 
der  zu  projicirenden  Figur  eongruente  Projection  erhält,  oder  ob  die 
ebene  Figur  —  wenn  auch  nur  in  der  Verlängerung  —  die  Projections- 
ebene schneidet,  in  welchem  Falle  die  Projection  der  zu  projicirenden 
Figur  nur  verwandt  wird.  Steht  in  diesem  letzten  Falle  die  ebene 
Figur  senkrecht  auf  der  Projectionsebene,  so  erhält  man  als  Projection 
nur  eine  gerade  Strecke ;  andernfalls  sucht  man  die  Projectionen  der  die 
Figur  begrenzenden  Linien. 

Soll  nun  durch  die  Projection  rückwärts  das  Projicirte  bestimmt 
sein,  so  reicht  eine  Projection  nicht  aus  und  man  nimmt  daher  gleich- 
zeitig zwei  Projectionen  auf  zwei  verschiedenen  nicht  parallelen  Ebenen, 
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die  gewöhnlich  senkrecht  zu  einander  gewählt  werden,  und  zwar  die  eine 
horizontal  und  die  andere  vertical.  Die  horizontale  Projection  nennt 
man  dann  den  Grundriss  und  die  verticale  den  Aufriss  oder 
Standriss.  Sollten  zwei  Projectionen  noch  nicht  ausreichend  er- 
scheinen, so  nimmt  man  noch  eine  dritte  Ebene  zu  Hilfe,  die  gewöhnlich 
auf  den  beiden  ersten  senkrecht  steht  und  die  sogenannte  Seitenan- 
sicht oder  das  Profil  liefert. 

Durch  diese  Projectionen,  also  durch  Zeichnungen  Raumgebilde  zu 
bestimmen,  ist  nun  Aufgabe  der  Projectionslebre  oder  der  beschreibenden 
Geometrie.  Kommt  es  aber  darauf  an ,  die  bestimmenden  Grössen  aus 
den  gegebenen  Abständen  von  den  Projectionsebenen  zu  berechnen ,  so 
ist  dies  Sache  der  analytischen  Geometrie  oder  Coordinaten- 
Theorie;  die  Anwendung  dieser  mathematischen  Disciplinen  aber  auf 
die  vorliegende  Aufgabe  bezeichnet  mau  gewöhnlich  als  Axonometrie. 
Ohne  hierauf  weiter  einzugehen,  da  dies  ausserhalb  unseres  Planes  liegt, 
bemerken  wir  nur,  dass  die  allgemeine  Lösung  der  hier  in  Rede  stehen- 
den Aufgaben  auf  Vereiu fachungen  hinweist,  die  in  der  Praxis  von 
schätzbarem  VVerthe  sind.  Auf  diese  Weise  ist  Pari  seh  zu  der  soge- 
nannten isometrischen  oder  isoperimetrischen  Perspec- 
tive gekommen,  die  beim  Maschinenzeichnen  gute  Dienste  leistet.  Der 
Projectionspunkt  liegt  in  diesem  Falle  unendlich  weit ,  aber  die  Lage  ist 
durch  die  Richtung  bestimmt ,  welche  mit  den  drei  Hauptaxen  des  abzu- 
bildenden Gegenstandes  gleiche  Winkel  einschliesst  (s.  Art.  Isometri- 
sche Projection).  —  Eine  andere  Art,  bei  welcher  der  Projections- 
punkt ebenfalls  unendlich  weit,  aber  vertical  über  der  horizontalen 
Projectionsebene  liegt ,  heisst  die  Vogel -Perspective  oder  bei  all- 
gemeiner Annahme  des  Prqjectionspuuktes  senkrecht  zur  Projections- 
ebene die  orthographischeProjection.  Es  erscheinen  hierbei 
alle  im  Urbilde  parallele  Linien  auch  in  der  Abbildung  parallel ,  da  die 
von  dem  Auge  nach  den  einzelnen  Punkten  des  Gegenstandes  gedachten 
Linien  unter  sich  parallel  laufen.  —  Eine  Abänderung  der  isometrischen 
Perspective  hat  1844  Weisbach  in  der  monodimetrischen  oder 
disisometrischen  Perspective  aufgestellt,  bei  welcher  die 
Richtungslinie  des  Projectionspunktes  nur  mit  zwei  Hauptaxen  gleiche 
Winkel  bildet.  —  Der  Fall ,  in  welchem  die  Richtungslinie  mit  den  drei 
Hauptaxen  verschiedene  Winkel  bildet,  giebt  die  anisometrische 
Perspective. 

Hei  der  Zeichnung  von  Landkarten  benutzt  man  verschiedene 
Projectionsmethoden.  Denkt  man  sich  au  einen  Punkt  der  Erde  eine 
berührende  Ebene  gelegt  und  auf  diese  von  den  betreffenden  Stellen  der 
Erdoberfläche  Perpendikel  gefällt,  so  erhält  man  ein  Bild  nach  der 
Vogelperspective  oder  orthographischen  Projection.  14  der  Berührungs- 
punkt ein  Pol,  so  heisst  die  Projection  auch  die  orthographische  Polar- 
projection.  —  Legt  man  den  Projectionspunkt  in  eiuen  Punkt  der 
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Erdoberfläche,  welcher  dem  zu  entwerfenden  Theile  gerade  gegenüber- 
liegt, und  steht  die  Projectionsebene  auf  dem  Durchmesser  des  Projections- 
punktes  senkrecht,  so  erhält  man  die  stereographische  Protection. 
—  Zeichnet  man  die  Meridiane  als  unter  sich  parallele  Linien  und 
ebenso  die  Parallelkreise,  so  dass  Parallelkreise  und  Meridiane  Rechtecke 
in  der  Art  bilden,  dass  die  Grade  der  Parallelkreise  einander  gleich 
bleiben  ,  während  die  Grade  der  Meridiane  in  dem  Masse  wachsen ,  als 
•die  Parallel  kreise  auf  der  Kugeloberfläche  abnehmen,  so  erhält  man 
Mercator's  Projection.  Namentlich  Seekarten  entwirft  man  häufig 
nach  dieser  Methode  und  nennt  dieselben  dann  reducirte.  Eine 
Loxodrome  (s.  d.  Art.)  erscheint  auf  diesen  Karten  als  gerade  Linie.  — 
Vergl.  auch  Art.  Perspective  und  Kegelprojection. 

Projector ,  Schleuderer,  nennt  man  eine  Vorrichtung ,  durch 
welche  ein  Gegenstand  fortgeworfen  wird,  z.  B.  bei  manchen  Feuerungen 
die  Vorrichtung,  durch  welche  neues  Brennmaterial  auf  den  Heerd  ge- 
schleudert wird. 

Prony's Zaum  oder  Bremsdynamometer,  s.  Art.  Dynamo- 
meter. S.  234. 

Propeller  d.  h.  Forttreiber,  nennt  man  auch  die  Schiffsschraube 
(s.  d.  Art.). 

Protectoren,  Beschützer,  hat  man  die' Zinkplatten  genannt, 
welche  an  Schiffen  zum  Schutze  des  Kupferbeschlages  gegen  das  Rosten 
angebracht  werden.    Vergl.  Art.  Galvanismus.  C.  S.  370. 

Protuberanzen  nennt  man  bei  totalen  Sonnenfinsternissen  Hervor- 
ragungen an  mehreren  Stelleu  des  inneren  Randes  der  Corona,  vor- 
herrschend in  rothem  Lichte  (rosa  bis  violett)  und  von  bestimmter 
(zacken  -,  wölken  -  oder  flammenförmiger)  Gestalt.  Nach  den  neuesten 
Ergebnissen  (s.  Art.  Sonnenfinsterniss  und  Sonne)  sind  die 
Protuberanzen  wolkenartige  Niederschläge  in  dem  niederen  Theile  der 
Sonnenatmosphäre ,  die  geringere  Temperatur  und  Leuchtkraft  als  der 
Sonnenkörper  selbst  besitzen  und  sich  bei  starker  Blendung  auf  der 
Sonnenscheibe  als  schwarze  Flecke  projiciren.  Es  unterliegt  jetzt  wohl 
keinem  Zweifel  mehr,  dass  sie  mit  den  Sonnenflecken  identisch  sind,  und 
daher  haben  die  Sonnenflecke  in  der  äusseren  Sonnenfläche  ihre  Stelle, 
was  für  die  Beurtheilung  der  physischen  Beschaffenheit  der  Sonne  von 
besonderer  Wichtigkeit  ist.    Vergl.  Art.  Sonne. 

Prüfungsscheibe  nennt  mau  sonst  auch  Probescheibchen  (s.  d. 

Art.). 

Pseudoblepsie  bedeutet  Falschsehen  (s.  d.  Art.). 

Pseudokry stall  oder  Afterkrystall  hci.sst  eine  äusserlich 
krystaHinisch  gestaltete  Masse  ohne  krystallinisches  Geftige  oder  mit 
einem  Gefüge,  welches  der  äusseren  Form  nicht  entspricht,  z.  B.  Mangan- 
erz in  der  Form  von  Kalkspath.  Befand  sich  nämlich  ein  Krystall  in 
einer  Umhüllung  und  wurde  derselbe  durch  irgend  einen  Umstand  ent- 
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fernt,  so  konnte  die  leere  Form  durch  eine  nene  Substanz  erfüllt  werden, 
welche  nun  äusserlich  die  Gestalt  des  verschwundenen  Krvstalles  in- 
nahm,  ohne  dass  ihr  dieselbe  von  Natur  zukam.  Doch  können  Psendo- 
krystalle  auch  dadurch  entstehen ,  dass  sich  ein  neuer  Stoff  rindenartig: 
um  Krystalle  anlegte,  ohne  dass  eine  Formänderung  stattfand,  z.B. 
Calcedon  über  Quarz.    Vergl.  den  folgenden  Artikel. 

Pseudomorphosen.  d.  h.  uuächte  Gestaltungen,  sind  Krystallgebilde 
von  einer  Form,  welche  dem  Stoffe  eigentlich  nicht  zukommt,  die  Bildungs- 
weise ist  aber  eine  andere  als  bei  den  Pseudokrystallen  (s.  d.  Art.). 
Wird  nämlich  einem  Stoffe  einer  seiuer  chemischen  Bestandteile  aof 
irgend  eine  Weise  entzogen  oder  tritt  ein  neuer  hinzu,  so  kann  es  kommen, 
dass  der  neue  Stoff  die  des  zerstörten  behält.  Breithaupt  scheint 
der  Krste  gewesen  zu  sein,  der  auf  diese  Umbildung  aufmerksam  geworden 
ist.  Arragouitkr)  stalle  können  z.  B.  durch  Hitze  bis  zum  begiunendtn 
Glühen  in  Kalkspath-Pseudomorphosen  übergehen.  Vergl.  auch  Art. 
Paramorpbose. 

Pseudoskopisch  heisst  eine  Erscheinung,  wenn  Gegenstände  in 
Rücksicht  ihrer  Grösse  und  Gestalt  anders  erscheinen ,  als  sie  wirklich 
sind.  Im  Art.  Nebel  (zu  Ende  von  A.)  ist  ein  Beispiel  angeftlhrt,  bei 
welchem  sich  die  Erscheinung  daraus  erklärt,  dass  man  sich  eine  falsche 
Vorstellung  von  dem  Gesehenen  macht.  In  anderen  Fällen  ist  die  Er- 
klärung in  einer  Veränderung  der  Aecommodation  des  Auges  oder  des 
Convergenzwinkels  beider  Sehaxen  zu  suchen.  Ein  Gegenstand  erscheint 
z.  B.  kleiner,  wenn  das  Auge  sich  für  die  Nähe  aecommodirt,  obgleich 
die  Grösse  des  Netzhautbildes  dieselbe  bleibt.  Sieht  man  in  eine  Kerzen- 
flamme ,  bis  man  ein  Nachbild  derselben  erhält ,  und  aecommodirt  das 
Auge  für  die  Ferne  und  darauf  für  die  Nähe ,  so  äudert  sich  die  Grosse 
des  Nachbildes  und  es  erscheint  beim  Uebergange  zum  Nahesehen  kleiner. 
Es  beruht  dies  darauf,  dass  kleine  nahe  Gegenstände  das  Auge  nöthigen. 
sich  für  die  Nähe  zu  aecommodiren  und  dass  daher  die  Vorstellung  einer 
kleineren  Entfernung  auch  die  Vorstellung  eines  kleineren  Gegenstandes 
hervorruft.  —  Hat  man  keinen  Anhalt  zur  Bestimmung  der  Entfernung 
so  kann  man  eine  Fliege  auf  einer  Fensterscheibe  für  einen  in  der  Lnft 
schwebenden  Vogel  halten ,  namentlich  wenn  das  Bild  der  Fliege  nicht 
deutlich  ist ,  so  dass  man  mit  demselben  leicht  eine  andere  Vorstellnn? 
verknüpfen  kann.  —  Dove  (Poggend.  Annal.  Bd.  101.  S.  30*2) 
hat  die  pseudoskopischen  Erscheinungen  übersichtlich  geordnet  und  in 
monoculare  und  binoculare  unterschieden.  Wir  führen  hier  nur  ein  auf- 
fallendes Beispiel  an.  Stellt  man  vor  einem  metallenen  Hohlspiegel  einen 
Ring  so  auf,  dass  man  mit  beiden  Augen  sein  vergrössertes  Bild  mit  dem 
Ringe  selbst  concentrisch  erblickt,  aber  dies  dem  Auge  näher  liegt,  nnd 
schliesst  man  dann  das  eine  Auge ,  so  stülpt  sich  der  vorher  gesehene 
abgekürzte  Kegel,  dessen  Grundfläche  das  Bild,  dessen  Schnittfläche  der 
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Ring  ist,  so  um,  dass  man  nun  auf  seine  Schnittfläche  sieht,  während 
vorher  seine  Grundfläche  dem  Auge  zugekehrt  erschien. 

Psychophysik  ist  die  exacte  Lehre  vou  den  Beziehungen  zwischen 
Leib  und  Seele.  Diese  Wissenschaft  ist  noch  neu  und  Fechner's 
Werk  „ Psychophysik*'  der  erste  Schritt  zu  derselben.  Wir  müssen  uns 
hier  begnügen,  auf  die  bedeutende  Schrift  verwiesen  zu  haben. 

Psychrometer  oder  Feuchtigkeitskältemesser ,  s.  Art.  Hygro- 
meter. 3. 

Pterophor  ist  eine  Bezeichnung  für  die  archimedische  Schraube 
als  Fortbeweguugsmittel  der  Schiffe.  S.  Art.  Dampfschiff.  S.  200 
und  Schiffsschraube. 

Pulshammer  oder  Franklin' sehe  Uöhre.  Au  eine  1  2  bis 
1  Linie  weite  Glasröhre  bläst  man  in  einem  Abstände  von  etwa  12  Zoll 
zwei  Kugeln  von  etwa  1  Zoll  Durchmesser  und  biegt  dieselbe  in  eiuer 
Entfernung  von  etwa  4  Linien  von  jeder  Kugel  rechtwinkelig  um ,  so 
dass  die  Kugeln  nach  derselben  Seite  hin  liegen ;  die  eine  Kugel  lässt 
man  noch  offen  oder  bringt  in  der  Mitte  der  Röhre  noch  eine  offene 
Köln v  an  und  füllt  durch  Erwärmung  so  viel  Spiritus  ein ,  dass  jede 
Kugel  über  die  Hälfte  voll  ist ;  hierauf  treibt  man  die  Luft  aus  dem 
Innern  aus,  iudera  man  den  Spiritus  so  lange  kocht,  bis  derselbe  so  weit 
abgenommen  hat ,  dass  er  in  eine  Kugel  gebracht  diese  nur  etwa  zur 
Hälfte  füllen  würde,  und  verschliesst.  Den  so  hergerichteten  Apparat 
nennt  man  V  u  1  s  h  a  m  m  e  r. 

Hält  man  die  Röhre  geneigt ,  so  dass  der  Spiritus  in  eine  Kugel 
Hiesst,  und  legt  dann  die  warme  Hand  auf  den  nicht  mit  Spiritus  gefüllten 
Theil  dieser  Kugel,  während  die  Röhre  horizontal  mit  aufwärts  gerichte- 
ten Kugeln  liegt ,  so  strömt  die  Flüssigkeit  in  die  andere  Kugel ,  ein 
Flüssigkeitsstrahl  drängt  sich  durch ,  die  Flüssigkeit  kommt  in  wallende 
Bewegung ,  wie  beim  Kochen ,  und  ist  alle  Flüssigkeit  tibergetreten ,  so 
macht  sich  in  der  Hand ,  welche  auf  der  Kugel  liegt ,  ein  Gefühl  von 
Kalte  bemerkbar.  —  Diese  Erscheinungen  erklären  si  h  daraus ,  dass 
durch  die  Wärme  der  Hand  der  in  der  angefassten  Kugel  enthaltene 
Spiritus  verdunstet  und  die  Dünste  ausgedehnt  werden ;  die  sich  immer- 
mehr  ausdehnenden  Dünste  drängen  die  Flüssigkeit  nach  der  anderen 
Kugel  und  zwar  um  so  heftiger,  je  höher  die  Temperatur  und  die  dadurch 
herbeigeführte  Verdunstung  und  Ausdehnung  ist ;  da  der  Apparat  luft- 
leer ist,  so  kann  die  Flüssigkeit  ungehindert  in  die  andere  Kugel  treten, 
und  ist  bereits  die  Kugel  zum  Theil  erfüllt ,  so  dringt  aus  der  Röhre  ein 
Flüssigkeitsstrahl  hervor  und  hebt  die  Flüssigkeit  empor ;  ist  sämmtliche 
Flüssigkeit  übergetreten,  so  bahnen  sich  die  noch  nachdrängenden 
Dünste  einen  Weg  durch  die  Flüssigkeit  und  erregen  eine  wallende  Be- 
wegung; ist  die  Flüssigkeit  aus  der  von  der  Hand  erfassten  Kugel 
herausgedrängt,  so  ist  die  Innenfläche  der  Kugel  noch  nass,  und  da  diese 
Flüssigkeitsschicht  nun  auch  noch  verdunstet ,  so  erregt  dies  das  Gefühl 
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der  Kälte ,  da  die  zum  Verdunsten  erforderliche  Wärme  der  Hand  ab- 
zogen wird. 

In  manchen  Beziehungen  dem  Pulshammer  ähnlich  ist  der  Wasser- 
hammer (8.  d.  Art.). 

Pumpe  nennt  man  eine  Maschine,  durch  welche  eine  Flüssigkeit 
nach  einem  höher  gelegenen  Punkte  geschafft  werden  soll.  Man  unter- 
scheidet Centrifugalpumpen  und  Kolbenpumpen.  Die  ersteren 
sind  in  dem  betreffenden  Artikel  erläutert,  und  daher  beziehen  wir  onß 
hier  nur  auf  die  letzteren.  Bei  diesen  unterscheidet  man  wieder: 
Saug  pumpen,.  Druckpumpen  und  Saug-DruckpumpeD. 
Allen  gemeinschaftlich  ist  der  Kolben,  ein  gewöhnlich  kurzer  cylin- 
drischer  Körper,  der  an  einer  längeren  Stange,  der  Kolbenstange, 
sitzt  und  mittelst  derselben  im  Inneren  einer  Röhre,  Kolben  röhre  oder 
Pumpenstiefel  genannt ,  an  deren  Wandung  er  sich  so  eng  als 
möglich  anschliesst,  hin-  und  herbewegt  werden  kann.  Ferner  findet 
sich  bei  allen  unterhalb  der  Kolbenröhre  eine  bisweilen  nur  wenige  Zoll 
lange,  aber  bei  Wasser  niemals  über  28  Fuss  hohe  Röhre,  welche  Sang- 
röhre oder  Sangrohr  heisst,  und  mit  dem  unteren  Ende  in  der 
Flüssigkeit  steht ,  welche  empor  gefördert  werden  soll.  Die  Saugröbre 
steht  entweder  unten  auf  und  ist  an  den  Seiten  mit  Oeffnungen  versehen, 
oder  das  Ende  steht  nicht  auf  dem  Boden  des  Flüssigkeitsbehälters  auf 
und  gestattet  so  durch  die  Oeffnung  der  Flüssigkeit  den  Eintritt.  An» 
oberen  Ende  der  Saugröhre ,  schon  im  lnuern  des  Stiefels ,  ist  ein  nach 
oben  sich  öffnendes  Ventil  angebracht,  welches  Saugventil  oder  auch 
Bode  n  ventil  heisst. 

a)  Bei  der  Saugpumpe,  auch  Hebepumpe  genannt,  ist  der 
Kolben  durchbohrt  und  über  der  Durchbohrung  ein  die  Oeffnung  schliessen- 
des,  sich  nach  oben  öffnendes  Ventil,  das  sogenannte  Kolbenventi). 
angebracht.  Die  Kolbenstange  wird  gewöhnlich  durch  einen  zwei- 
armigen Hebel ,  den  Schwengel,  —  bei  kleinen  Pumpen  durch  einen 
blossen  Handgriff  —  bewegt,  und  oberhalb  der  höchsten  Kolbenstellung 
ist  ein  Ausflussrohr.  Die  Wirkungsweise  dieser  Pumpe  ergiebt 
sich  aus  Folgendem. 

Giesst  man  bei  einer  neuen  Pumpe  etwas  Wasser  oben  in  die 
Kolbenröhre  und  bewegt  den  Kolben  empor ,  so  wird  sich  die  zwischen 
den  beiden  Ventilen  befindliche  Luft  ausdehnen.  Die  in  der  Saugröhre 
befindliche  Luft  nimmt  an  dieser  Verdünnung  nicht  Theil ,  drückt  also 
von  unten  auf  das  Säugventil  stärker,  öffnet  dadurch  dasselbe  und  strömt 
nun  in  den  Stiefel.  Hierdurch  wird  die  Luft  in  der  Sangröhre  ebenfalls 
verdünnt  und  folglich  drückt  die  Luft  in  dem  Flüssigkeitsbehälter  die 
Flüssigkeit  in  der  Saugröhre  empor.  So  lange  der  Kolben  noch  empor 
gezogen  wird,  findet  auch  das  Offenstehen  des  Saugventils  statt;  sowie 
man  aber  mit  dem  Emporziehen  still  hält,  fällt  das  Ventil  durch  sein 
eigenes  Gewicht  zu.    Wird  jetzt  der  Kolben  wieder  abwärts  bewegt,  sc 
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wird  die  Luft  zwischen  beiden  Ventilen  zusammengedrückt ;  das  Kolben- 
ventil erhält  von  unten  einen  stärkeren  Druck  als  von  oben ,  öffnet  sich 
und  ein  Theil  der  Luft  zwischen  beiden  Ventilen  entweicht  durch  die 
Kolbenröhre.  Steht  der  Kolben  still,  so  schliesst  sich  das  Kolbenventil 
wieder  durch  sein  eigenes  Gewicht.  Zieht  man  den  Kolben  jetzt  wieder 
empor,  so  wiederholt  sich  derselbe  Vorgang;  ebenso  beim  Herabdrücken 
des  Kolbens;  es  wird  also  die  Flüssigkeit  in  der  Saugröhre  immer  höher 
durch  die  Luft  emporgedrückt  und  endlich  bis  über  das  Säugventil 
steigen.  Drückt  man  jetzt  den  Kolben  bis  in  das  Wasser  über  dem 
Saugventile,  so  wird  alle  Luft  aus  dem  Räume  zwischen  beiden  Ventilen 
entfernt ,  ein  Theil  des  Wassers  geht  sogar  durch  das  Kolbenventil  und 
wird  durch  dieses,  sobald  der  Kolben  still  steht,  abgesperrt.  Zieht  man 
jetzt  den  Kolben  empor,  so  entsteht  unter  dem  Kolbenventile  ein  leerer 
Raum  und  die  Flüssigkeit  wird  durch  die  äussere  Luft  bis  zum  Kolben 
emporgetrieben.  Drückt  man  den  Kolben  wieder  herab,  so  dringt  noch 
mehr  Flüssigkeit  über  das  Kolbenventil  und  es  sammelt  sich  endlich  in 
dem  Stiefel  soviel  an ,  dass  dieselbe  schliesslich  aus  dem  Austlussrohre 
abfliesst.  Ist  die  Pumpe  einmal  im  Gange,  so  giebt  sie  dann  bei  jedes- 
maligem Emporheben  des  Kolbens  Flüssigkeit.  —  Da  die  Flüssigkeit 
durch  den  Druck  der  äusseren  Luft  emporgetrieben  wird,  so  richtet  sich 
die  Höhe  der  Saugröhre  oder  eigentlich  die  höchste  Stelle  des  Kolbens 
nach  der  Höhe ,  bis  zu  welcher  die  betreffende  Flüssigkeit  von  der  Luft 
im  leeren  Räume  emporgedrückt  werden  kann.  Es  beträgt  dies  bei 
Wasser  etwa  32  Fuss  und  daher  macht  man  die  Saugröhre  höchstens 
28  Fuss  lang.  —  Da  die  Kraft  besonders  beim  Heben  der  Flüssigkeit, 
welche  über  dem  Kolben  sich  angesammelt  hat ,  wirksam  sein  muss ,  so 
wendet  man  als  Schwengel  einen  zweiarmigen  Hebel  an.  —  Vergl.  Art. 
Barometer.  S.  70. 

b)  Die  Druckpumpe  hat  kein  Kolbenventil,  sondern  einen 
massiven  Kolben ;  dafür  geht  aber  dicht  über  dem  Saugventile  seitlieh 
von  dem  Stiefel  ein  Rohr  ab ,  welches  Steigrohr  heisst  und  ein  sich 
nach  oben  öffnendes  Ventil,  das  sogenannte  Steigventil,  enthält.  — 
Das  Spiel  dieser  Pumpe  ist  im  Wesentlichen  dasselbe  wie  bei  der  Saug- 
pumpe;  der  Unterschied  ist  nur  der,  dass  die  über  das  Saugventil  ge- 
stiegene Flüssigkeit  beim  Heruntergehen  des  Kolbens  nicht  durch  deu 
Kolben  geht ,  sondern  in  das  Steigrohr  gepresst  wird.  —  Da  hiernach 
die  grösste  Kraftäusserung  beim  Herabdrücken  des  Kolbens  eintreten 
muss,  so  wird  der  Schwengel  als  einarmiger  Hebel  eingerichtet.  Vergl. 
überdies  Art.  Druckpumpe. 

c)  Die  S  a  u  g  -  D  r  u  c  k  p  u  m  p  e  ist  eingerichtet  wie  die  Saugpumpe, 
aber  der  Stiefel  ist  oberhalb  des  Kolbens  geschlossen ,  die  Kolbenstange 
geht  durch  eine  Stopfbuchse  und  aus  diesem  Räume  oberhalb  des  Kolbens 
geht  das  Steigrohr  ab.  Diese  Pumpe  hat  also  Saugventil ,  Kolbenventil 
und  Steigventil,  jedoch  kann  das  letztere  auch  fehlen. 
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d)  Diese  Pumpen  fordern  die  Flüssigkeit  nur  bei  der  Bewegung 
des  Kolben*  in  der  einen  Richtung,  da  sie  während  der  anderen  saugen. 
I  m  diese  Unterbrechung  zu  bnaeitigen .  hat  man  verschiedene  Einrieb 
tun  «reu  getroffen.  Kommt  es  nur  darauf  an,  einen  anhaltenden  Flüssig- 
keitsstrahl zu  gewinnen,  so  bringt  man  mit  der  Pumpe  einen  IleronsbalL 
der  dann  den  Namen  Windkessel  erhalt ,  in  Verbindung  (s.  Art. 
Heronsball).  Das  Sprungrolir  des  lieronsballes  vertritt  hier  dit 
Stelle  des  Steigrohres  einer  Druckpumpe  oder  Saug-Druekpumpe.  Diese 
Einrichtung  findet  sich  namentlich  bei  den  Feuerspritzen  (s.  d.  Art.). 
bei  denen  ausserdem  gewöhnlich  zwei  Druckpumpen  vorhanden  sind, 
welche  abwechselnd  den  Windkessel  speisen.  —  Eine  andere  Einrichtung 
zu  ununterbrochener  Flüssigkeitshebung  hat  Althans  in  der  Per- 
spectivpumpe  (s.  d.  Art.)  zur  Ausführung  gebracht.  —  Bereit* 
1716  erreichte  de  Lahire  den  angegebenen  Zweck  durch  dieselbe 
Einrichtung,  nach  welcher  das  C  ylindergebläse  (s.d.  Art.)  con- 
struirt  ist.  —  Taylor  hat  eine  Pumpe  mit  zwei  Kolbenstangen  in 
Vorschlag  gebracht.  Die  Stange  des  unteren  Kolbens  geht  durch  den 
oberen  Kolben  und  dient  zugleich  dem  hier  angebrachten  Ventile  zur 
Führung.  Beide  Stangen  sind  im  oberen  Theile  gezahnt  und  werden 
beide  durch  ein  Stirnrad  so  in  Bewegung  gesetzt ,  dass  abwechselnd  der 
eine  Kolben  auf-  und  niedergeht,  wodurch  der  jedesmal  aufsteigende 
Kolben  zuirU  ieh  saugt  und  hebt. 

e)  Eine  Haupt^iche  bei  allen  diesen  Pumpen  ist  ein  genauer  A.  - 
scbluss  des  Kolbens  au  die  Stiefelwandungen ,  ohne  jedoch  dadurch  die 
Beweglichkeit  desselben  zu  sehr  zu  hindern.  Meistens  benutzt  man 
hierzu  die  sogenannte  Stülp-  oder  Kappenliderung.  Das  Weseni- 
liche  derselben  ist  eine  besonders  zubereitete  Lederkappe ,  welche  um 
einen  cylindriseheu  oder  coniseben  (kegelförmigen)  Kern  gelegt  wird 
und  über  denselben  mit  ihrem  Rande  hervorragt.  Steigt  der  Kolben 
empor,  so  wird  der  Lederrand  durch  den  Wasserdruck  gegen  die  Stiefel- 
waude  gepresst.  Bei  Druckkolben  bringt  man  den  überspringenden 
Hand  auf  der  untereu  Flüche  des  Kernes  an ;  man  benutzt  wohl  auch 
Kolben  mit  doppelter  Lederkappe,  von  denen  die  eine  nach  oben  und 
die  andere  nach  uuten  vorspringt.  —  Eine  andere  Art  ist  die  H ent- 
geh el-Reichenbach 'sehe  Liderung.  Der  Kern  ist  von  Metall  und 
hat  auf  der  Oberfläche  ringförmige  Nuthen ,  in  welche  Lederstreifen  ge- 
legt werden ,  so  dass  sie  aus  den  Nuthen  hervorragen.  Von  der  Flüche 
her,  auf  welche  die  Flüssigkeit  drückt,  gehen  nun  Canäle  durch  den 
Kern  zu  den  Nuthen  und  daher  werden  die  Lederstreifen  durch  die 
Flüssigkeit  gegen  die  Wandungen  gepresst.  —  Bei  Druckpumpen  wendet 
man  auch  den  Bramahkolben  oder  Taucherkolben  an  (s.  Art. 
B  r  a  m  a  h'sche  Presse),  bei  welchem  die  Kolbenstange  selbst  als  Kolben 
wirkt  und  die  »Stopfbüchse ,  durch  welche  dieselbe  geht ,  als  Liderung 
wirkt.  —  Vergl.  überdies  Art.  Kolben. 
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f)  Auf  andere  Principien  sich  gründende  Pumpen  mögen  hier  wenig- 
stens eine  kurze  Erwähnung  finden.  Die  Sack  pumpe  hat  an  der 
Stelle  des  Kolbens  einen  ledernen  Sack,  der  abwechselnd  zusammen- 
gepresst  und  ausgedehnt  wird,  so  dass  sie  wie  ein  Blasebalg  arbeitet.  — 
Die  Bramah'sche  Pumpe  hat  einen  oscillirend  rotirenden  Kolben  in 
einem  horizontal  liegenden  Cylinder,  an  welchen  sich  unten  das  Saug- 
rohr, oben  das  Steigrohr  anschliesst.  E}er  Kolben  besteht  aus  einer 
ebenen  rechteckigen  Platte  mit  zwei  sich  nach  oben  öffnenden  Ventilen 
und  das  Saugrohr  trägt  ebenfalls  zwei  Ventile,  während  es  selbst  in 
einer  Fläche  bis  zur  Axe  des  Kolbens  reicht  und  so  den  cylindrischen 
Raum  theilt.  Der  Cylinder  wird  auf  diese  Weise  in  drei  Abtheilungen 
getheilt ,  von  denen  bei  der  Oscillation  des  Kolbens  sich  stets  zwei  ver- 
kleinern und  die  eine  (saugende)  vergrössert.  —  Repsold  hat  zwei- 
kolbige  Rotatiouspumpen  construirt,  die  sich  besonders  an  Feuerspritzen 
wirksam  erwiesen  haben  (s.  Art.  Spritze). —  Wegen  der  Centrifugal- 
pumpe  verweisen  wir  nochmals  auf  den  betreffenden  Artikel. 

Pumpe,  M o  1 1  e t ' s,  s.  Art.  Feuerzeug,  pneumatisches. 

Pumpenstiefel,  s.  Art.  Pumpe. 

Puukt,  archimedischer,  s.  Art.  Hebel.  S.  437. 

Punkte ,  t  o  d  t  e ,  heissen  die  beiden  Stellen  bei  einer  Kurbelbe- 
wegung ,  an  welchen  die  bewegende  Kraft  aus  Zug  in  Druck  und  umge- 
kehrt übergeht.    S.  Art.  Rad  an  der  Welle.  Das  Schwungrad  wird 
bei  vielen  Maschinen  namentlich  zur  leichteren  Ueberwiudung  der  todten  * 
Punkte  augebracht.    Vergl .  Art.  L  o  c  o  m  o  t  i  v  e.  S.  4  5 . 

Punktsystem  nennt  man  zum  Unterschiede  von  einer  Punkt- 
reihe einen  Complex  oder  ein  System  von  Punkten,  die  einen  Raum 
ausfüllen.  Jedes  Punktsystem  kann  man  als  aus  Punktreihen  zusammen- 
gesetzt ansehen,  die  man  erhält,  wenn  man  durch  einen  Punkt  nach  allen 
möglichen  Richtungen  des  Raumes  gerade  Linien  legt.  Diese  Linien 
laufen  dann  von  dem  Punkte  aus  wie  Radien  einer  Kupel  von  dem  Mittel- 
punkte und  jeder  dieser  unendlich  vielen  Radien  stellt  eine  Punktreihe 
dar.  Sind  die  Punkte  so  vertheilt ,  dass  die  Abstände  derselben  in  den 
einzelnen  Richtungen ,  also  auf  der  ganzen  Länge  der  Radien  überall 
gleich  sind,  und  ist  überdies  die  Elasticität  an  allen  Stellen  der  einzelnen 
Punktreihen  dieselbe,  so  nennt  man  das  System  ein  homogenes. 
Ein  homogenes  Punktsystem  kann  aber  wieder  entweder  isotrop  oder 
anisotrop  sein.  Ein  System  heisst  isotrop,  wenn  in  demselben  die 
Abstände  der  einzelnen  Punkte  von  einander  und  die  Kräfte,  welche  sie 
im  Gleichgewichte  halten,  nicht  nur  auf  der  ganzen  Länge  der  einzelnen 
Radien  gleich  sind,  sondern  wenn  dieselben  auch  zugleich  auf  allen 
Radien  gleich  sind ,  welche  man  durch  irgend  einen  Punkt  des  Systems 
legen  kann ,  oder  wenn  bei  einer  Verschiedenheit  der  Abstände  der  ein- 
zelnen Punkte  in  verschiedenen  Richtungen  die  Elasticität  in  eben  dem- 
•  selben  Verhältnisse  geändert  ist.    Andernfalls  ist  das  System  anisotrop. 

Enrnnaun.  Handwörterbuch.  II.  19 
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—  Es  ist  dieser  Unterschied  der  Punktsysteme  namentlich  bei  der  Wellen- 
bewegung, also  auch  in  der  Optik,  von  besonderer  Bedeutung. 

Pupille  oder  Augenstern  oder  Sehe,  s.  Art.  Auge.  Wir 
bemerken  hier  noch ,  dass  bei  der  Accommodation  für  die  Nähe ,  also 
beim  Nahesehen ,  die  Pupille  unter  Vorrücken  des  Pupillenrandes  enger 
wird.  Dies  Engerwerden  hängt  wohl  mit  der  Zunahme  der  Convergenz 
der  Sehaxen  zusammen,  d.  h.  mit  der  stärkeren  Richtung  der  Augenaxen 
nach  einwärts. 

Puppe,  chinesische  oder  Treppenläufer,  s.  Art.  B urz ei- 
ns ännch  en. 

Puppentanz  ist  eine  electrische  Spielerei  wie  der  Erbsentanz.  Man 
fertigt  sich  Kugeln  und  kleine  Puppen  aus  Hollundermark  an ,  legt  diese 
auf  eine  Metallplatte,  welche  mit  der  Erde  in  leitender  Verbindung  steht, 
und  bringt  parallel  über  der  Platte  in  einem  Abstände  von  einigen  Zollen 
eine  leitende  Platte  (z.  B.  Electrophordeckel)  an,  die  mit  dem  Conductorder 
Electrisirmaschiue  leitend  verbunden  ist.  Setzt  man  die  Electrisirmaschine 
in  Thätigkeit ,  so  hüpfen  die  Kugeln  und  Puppchen  zwischen  den  Platten 
hin  und  her.  Die  obere  Platte  wird  ebenso  electrisch  wie  der  Conducton 
zieht  die  Körperchen  an  und  stösst  sie  nach  der  Berührung  als  gleichartig 
electrisch  geworden  ab.  Berühren  die  abgcstossenen  Körper  die  untere 
Platte ,  so  verlieren  sie  wegen  der  Leitung  zur  Erde  ihre  Eleerricität 
und  werden  nun  als  unelectrisch  wieder  augezogen  und  darauf  wieder  ab- 
gestossen.  Es  ist  zweckmässig  die  Platten  an  den  Seiten  mit  Glas- 
scheiben zu  umstellen ,  die  zu  je  zwei  durch  Leder  verbunden  sind ,  weil 
sonst  die  Körperchen  leicht  heraushüpfen.  —  Mit  Papierscbnitzeln 
gelingt  der  Versuch ,  wenn  man  eine  eingerahmte  Glasscheibe  mit  Seide 
reibt  und  die  Schnitzel  unter  dieselbe  bringt.  Vergl.  auch  Art.  Sand- 
wirbel, electrische  r. 

Purga  nennt  man  in  Kamtschatka  Schneestürme. 

Pnrzelmann,  s.  Art.  Burzelmann. 

Pyknometer  oder  Tausendgranfläschchen  nennt  man  ein 
Glasfläschchen ,  welches  genau  1000  Gran  destillirtes  Wasser  von  einer 
bestimmten  Temperatur  fasst.  Entweder  passt  in  den  Hals  ein  genau 
eingeschliffener  Glasstöpsel,  oder  zweckmässiger  wird  der  obere  Band 
abgeschliffen  und  mit  einem  eben  abgeschliffenen  Glasscheibchen  bedeckt. 
Dieses  Fläschchen  benutzt  man  zur  Bestimmung  des  specifischen  Ge- 
wiehtes  von  Flüssigkeiten.  Man  füllt  das  Fläschchen  mit  der  be- 
treffenden Flüssigkeit  vollständig ,  schiebt  das  Glasscheibchen  auf, 
trocknet  sorgfaltig  ab  und  bestimmt  nun  das  Gewicht  mittelst  einer 
feinen  Waage  nach  Granen.  Subtrahirt  man  von  dem  Gewichte  das 
Gewicht  des  leeren  Fläschchens,  welches  gewöhnlich  auf  demselben 
eingravirt  ist ,  so  dass  man  dasselbe  durch  eine  besondere  Abwägung  zu 
bestimmen  nicht  gezwungen  ist,  und  dividirt  den  Rest  durch  1 000,  indem 
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man  die  drei  letzten  Ziffern  als  Decimalstcllen  abschneidet,  so  erhält  man 
das  specifische  Gewicht ,  da  man  das  absolute  Gewicht  der  Flüssigkeit 
durch  das  absolute  Gewicht  eine  Wassermasse  von  demselben  V  olumen 
gemessen  hat .    Vergl .  Art.  Gewicht,  s  p  e  c  i  f  i  s  e  h  e  s. 

Pyrheliometer  ist  wie  das  Aktinometer  (s.  d.  Art.  )  ein  Instrument 
zur  Messung  der  Intensität  der  Sonnenstrahlung.  Pouillet  hat 
(Poggend.  Auual.  Bd.  45)  ein  directes  Pyrheliometer  und  ein  Linsen- 
pyrheliometer  (9.  d.  Art.)  augegeben.  Aus  Pyrheliometermessungen  ist 
berechnet  worden ,  dass  die  Wärmestrahlung  der  Sonne  in  24  Stunden 
auf  der  Erde  eine  Wärmemenge  giebt ,  welche  im  Stande  sein  würde, 
92  Billionen  G01000  Millionen  Cubikmeter  Eis  zu  schmelzen  oder 
10  Billionen  851 602  Millionen  Cubikmeter  Wasser  von  0°C.  in  Wasser- 
dampf von  1U0°  C.  zu  verwandeln.  —  Nach  Beobachtungen  von  0. 
H  a  g  e  u ,  welche  dieser  in  Madeira  angestellt  hat ,  beträgt  die  Sonnen- 
wärme ,  bevor  sie  beim  Durchgange  durch  die  Atmosphäre  geschwächt 
wird ,  soviel ,  dass  der  1  Minute  lang  auf  1  rh.  Quadratzoll  Uberfläche 
getroffene  Cbkzoll  Wasser  um  0°,733  C.  erwärmt  würde:  aber  nach 
Pouillet  um  0°,674  C. 

Pyroeleetricität  oder  Krystallelectricität,  s.  Art.  Ther- 
mo e  1  e  c  t  r  i  c  i  t  ä  t. 

Pyrometer  sind  Instrumente,  um  Hitzegrade,  welche  vermittelst 
der  gewöhnlichen  Thermometer  nicht  mehr  gemessen  werden  können, 
auf  eine  vergleichbare  Weise  zu  bestimmen.  Die  Principien,  auf  welche 
sich  die  Pyrometer  gründen,  sind  sehr  verschieden.  Ausser  derVolumen- 
veräuderuug  der  Körper,  welche  den  gewöhnlichen  Thermometern  zu 
Grunde  liegt,  hat  man  das  Schwinden  mancher  Körper  bei  steigender 
Wärme  benutzt ,  ferner  die  Aggregatsänderungen ,  das  Wärmeleitungs- 
vermögen ,  die  Wärmecapacität ,  die  Farbenänderungen ,  die  Wärme- 
strahlung, die  electrischen  Strömungen. 

Aus  der  Farbe  des  Eisens  schliesst  der  Schmied,  der  Schlosser  etc., 
*  ob  das  Eisen  die  uöthige  Hitze  hat.  Die  Farbe  des  Stahls  beim  An- 
laufenlassen ist  ein  Anhalt  für  die  Temperatur,  welcher  er  ausgesetzt 
ist ;  vergl.  Art.  Anlassen  des  Stahls.  Der  Fabrikant  irdener 
Geschirre  achtet  auf  die  Farbe  des  Feuers  im  Brennofen.  Der  Silber- 
blick ist  dem  Hüttenmanue  ein  Anzeicheu  der  Scheidung  des  Silbers  etc. 
Das  Princip  ist  praktisch ,  giebt  aber  kein  vergleichbares  Pyrometer. 

Die  Wärmestrahlung  ist  von  Sweeny  (s.  Poggend.  Aimal. 
Bd.  14.  S.  530)  ohne  Erfolg  in  Vorschlag  gebracht  worden. 

Das  W  ä  r  m  e  1  e  i  t  u  n  g  s  v  e  r  m  ö  g  e  n  würde  brauchbar  sein,  wenn 
das  Gesetz  des  Fortschreitens  der  Erwärmung  in  einem  langen  Körper, 
z.  B.  in  einer  Metallstange  nicht  durch  unvermeidliche  Wäriueverluste 
gestört  würde. 

Auf  die  A  g  g  r  e  g  a  t  s  ä  n  d  e  r  u  n  g  e  n  basirte  P  r  i  n  s  e  p  ein  Pyro- 
meter, bei  welchem  die  Schmelzpunkte  des  Silbers ,  Goldes  und  Platins 

19* 


Digitized  by  Google 


292 


Pyrometer. 


die  fixen  Punkte  der  Scala  abgaben  und  die  Zwischeugrade  durch  die 
Schmelzpunkte  von  Leerungen  dieser  Metalle  gewonnen  wurden.  Die 
Probestoffe  kamen  in  der  Grösse  eines  Stecknadelknopfes  einzeln  in  kleine 
Kapellen  (Tiegel). 

Auf  die  Wärniecapacität  gründet  sich  die  Benutzung  des 
Calorimeters  von  Lavoisier  (s.  Art.  Calorimeter.  S.  134)  als 
Pyrometer .  also  die  Eisschmelzmethode.  Da  zum  Schmelzen 
von  1  Pfund  Eis  von  0°C.  ein  Pfund  Wasser  von  79°  C.  erforderlieh 

79  E 

ist,  so  giebt  T  —    ~y  die  Temperatur  eines  Körpers  von  3/ Pfund, 

dessen  speeifische  Wärme  W  ist,  wenn  derselbe  j£Pfund  Eis  geschmolzen 
hat.  Das  Verfahren  ist  indessen  nicht  allgemein  praktisch. — Bequemer 
Wäre  die  Mischungsmethode.  Wenn  zwei  Körper  von  dem  Ge- 
wichte M  und  7/i,  der  Temperatur  T  und  t,  der  speeifischen  Wärme  W 
und  //•  mit  einander  gemischt,  oder  falls  der  eine  fest  ist,  dieser  in  den 
flüssigen  eingetaucht  wird ,  so  ist  nach  eingetretenem  thermometrischen 

Gleichgewichte  die  Temperatur  x  =  1  ^ und  folglich, 

wenn  x  durch  Versuche  bestimmt  wird,  aber  T  unbekannt  ist,  T=.v-\- 

i#fj-      und  bei  Mischung  mit  VY  asser /==  ,r  +  -  |#  Macht 

man  nach  der  Mischungsmethode  zwei  Beobachtungen  der  Mischtempera- 
tur und  war  bei  der  ersten  die  Temperatur  des  eingetauchten  Körpers 
bekannt,  so  kann  man  sogar  die  beider  zweiten  Beobachtung  berechnen, 
ohne  die  gebrauchten  Massen  und  die  speeifischen  Wärmen  zu  kennen. 
Es  ist  nämlich 

T      x,  (T,  -  tt)     t,  (7j  - 

*2  =  —   , 

Xt  —  tx 

Das  Schwinden,  Zusammenziehen  bei  gesteigerter  Wärme,  hat 
Wedgwood  benutzt.  Er  Hess  Cylinder  aus  gesch lemmtem  und  ge- 
hörig durchgeknetetem  Thone  zunächst  an  der  Luft  und  dann  auf  bei 
Tage  rotbgltihendem  Eisen  trocknen ;  hierauf  schliff  er  sie  soweit  ab, 
bis  ihr  Durchmesser  noch  1  2  Zoll  betrug.  Auf  einer  massiven  Messing- 
platte von  etwas  über  12  Zoll  Länge  und  etwa  2V2  Zoll  Breite  wurden 
zwei  Messingleisten  von  12  Zoll  Länge  aufgelöthet,  die  an  dem  einen 
Ende  */iOi  an  dem  anderen  3  ,0  Zoll  von  einander  abstanden  und  der 
Länge  nach  in  240  gleiche  Theile  getheilt  waren.  Die  der  zu  messenden 
Hitze  ausgesetzt  gewesenen  Cylinder  wurden  nach  dem  Erkalten  zwischen 
die  Leisten  geschoben ,  und  die  Stelle ,  bis  zu  welcher  dies  möglich  war. 
bezeichnete  den  Hitzegrad.  Wedgwood  fand  seinen  Nullpunkt  mit 
1077°F.  —  5800,50.  stimmend  und  1«W.  entsprechend  132°  F.  = 
73»  3°  C.  Er  selbst  hat  viele  Versuche  angestellt  und  fand  namentlich 
folgende  Schmelztemperaturen:  Messing  21,  Kupfer  27,  Silber  28, 
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Gold  32,  Gusseisen  130,  Nickel  100  und  Platin  170°W.;  aber  bei 
fortgesetzten  Versuchen  fand  er  manche  Unregelmässigkeiten  im  Zu- 
sammenziehen der  Thoncylinder ,  und  so  hat  sich  denn  ergeben ,  dass 
diese  Methode  wenigstens  keine  allgemein  vergleichbaren  Resultate  giebt. 
Dies  ist  in  der  Verschiedenheit  der  Thonsorten  begründet,  und  ausserdem 
kommt  noch  als  ein  wichtiges  Moment  hinzu ,  dass  es  sich  nicht  gleich 
bleiben  wird,  ob  der  Thoncylinder  längere  oder  kürzere  Zeit  der  zu  be 
stimmenden  Hitze  ausgesetzt  ist,  worüber  jedoch  keine  Bestimmung  fest- 
steht. Namentlich  haben  Versuche  von  Guyton  de  Morveau  das 
Vertrauen  in  dies  Pyrometer  erschüttert. 

Becqnerel  hat  hohe  Temperaturen  aus  der  Lichtintensität 
glühender  Körper  zu  bestimmen  gesucht.  Nach  ihm  liegt  der  Schmelz- 
punkt des  Platin  schon  bei  1600°  C. 

Die  Ausdehnung  der  Körper  bei  gesteigerter  Wärme  hat  M  u  s  — 
sc  h e n b r o ek  zuerst  zu  pyrometrischen  Messungen  benutzt ,  und  zwar 
verwerthete  er  dabei  die  Ausdehnung  von  Metallstangen ,  indem  er  diese 
mittelst  eines  Räderwerkes  vergrösserte  und  durch  einen  Zeiger  zur  An- 
schauung und  Messung  brachte.  B  r  o  n  g  n  i  a  r  t  verfuhr  ebenso,  nur  ver- 
grösserte er  die  Veränderung  durch  einen  Winkelhebel.  Das  Instrument 
war  zu  dem  bestimmten  Zwecke  construirt,  in  der  Porcellanfabrik  zu 
Severs  feste  Grenzpunkte  für  die  hohen  Temperaturen  der  Oefen  zu  be- 
stimmen ,  uud  scheint  seinen  Zweck  ausreichend  erfüllt  zu  haben  :  aber 
allgemein  brauchbar  war  es  nicht,  da  die  Hitze  auch  auf  den  Hebel  ein- 
wirkte. So  sind  auch  alle  anderen  nach  demselben  Principe  construirten 
Pyrometer  nur  historisch  bemerkenswert  h ,  namentlich  das  von  Elliot, 
Herbert,  Smeaton,  B  e  r  t  h  o  u  d  ,  G u y  t o u  de  Morveau.  J.  F. 
D  a  n  i  e  1 1  hat  ein  sogenanntes  Registerpyrometer  oder  r  e  g  i  s  t  r  i- 
rendes  Pyrometer  angegeben,  bei  welchem  die  Ausdehnung  des 
Platins  die  Grundlage  bildete,  aber  es  spielt  dabei  eine  Röhre  aus  feuer- 
festem Thone  und  Graphit  eine  Rolle,  wodurch  gerechte  Zweifel  an  der 
Zuverlässigkeit  rege  gemacht  werden.  Auch  A.  Naumann  hat  einen 
verfehlten  Vorschlag  gemacht  in  der  Benutzung  einer  Platinspirale.  Ein 
bis  800°  C.  sicher  gehendes  Pyrometer,  bei  welchem  ebenfalls  Platin 
zur  Verwendung  kommt,  ist  von  Petersen.  Alle  diese  Instrumente 
stehen  aber  hinter  denjenigen  zurück ,  welche  sich  auf  die  Volumenver- 
änderung der  Luft  oder  auf  das  Princip  der  electrischeu  Strömungen 
gründen. 

Die  Volumenänderung  der  Luft  zu  pyrometrischen  In- 
strumenten ist  von  J.  G.  Schmidt  und  Mi  II  versucht,  aber  am  zweck- 
raässigsten  von  Pouillet  zur  Ausführung  gebracht  wordeu.  Das  Luft- 
pyrometer desselben  besteht  1)  aus  einem  eiförmigen  Platingefässe 
aus  einem  Stücke;  2)  einer  Verbindun^sröhre  von  1  bis  2  Millimeter 
innerem  Durchmesser,  die  in  einer  Länge  von  wenigstens  20  bis  25 
Centimetern  von  Platin  sein  muss;  3)  aus  einer  getheilten  Glasröhre, 
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dazu  bestimmt,  mit  ihrem  oberen  Ende  die  Luft  aufzunehmen,  welche 
durch  Erhitzen  aus  dem  Piatingefasse  vertrieben  wird.  Diese  Röhre  ist 
einer  Barometerröhre  ähnlich  und  steht  neben  einer  zweiten  solchen 
Röhre,  die  oben  offen  ist :  unten  stehen  beide  stets  in  Gemeinschaft.  Zu 
Anfange  des  Versuchs  sind  beide  ganz  mit  Quecksilber  gefüllt  und 
mittelst  einer  besonderen  Vorrichtung  hält  man  die  beiden  Quecksilber- 
säulen beständig  in  gleichem  Niveau,  so  dass  man  in  jedem  Augenblicke 
den  Druck  der  in  dem  Apparate  hermetisch  eingeschlossenen  Luft  oder 
Gasart  erfährt  (Poggend.  Annal.  Bd.  39.  S.  507.)  Mittelst  dieses 
Pyrometers  sind  die  Temperaturen  der  verschiedenen  Farben  beim 
Glühen  nach  Hunderten  von  Graden  in  folgender  Weise  bestimmt 
wonleu : 

Anfangendes  Roth  525°  C.     Donktes -Oranjre  uoo°c 

Dunkle*  Roth  Tom  ..       Helles  Orange  1200  .. 

Anfangendes  Kitschroth       500  Weiss  13oö  .. 

Kirschroth  900  Helles  Weiss  moo  .. 

Helles  Kir>ehroth  1000  Blendendes  Weiss  1500btel60U  .. 

Po ui  11  et  hat  dies  Pyrometer  sogar  mit  Erfolg  zur  Bestimmung 
sehr  niedriger  Temperaturen  bis  — 80°  C.  benutzt,  so  dass  dasselbe  den 
Namen  eines  l' 11  i  versa  1 1  h  e  rmom  eters  (8.  d.  Art.)  verdient. 
Leider  erfordert  das  Instrument  viel  Zeit  und  Mühe  bei  seiner  Verwen- 
dung; es  liefert  aber  genaue  Resultate,  falls  sieh  der  Barometerstand 
während  des  Versuchs  nicht  ändert. 

Das  Princip  der  electrischen  Strömungen  hat  P o u i  1 1 e t 
in  seinem  magnetischen  Pyrometer  zur  Ausführung  gebracht 
(vergl.  Poggend.  Annal.  Bd.  39.  S.  574  und  Bd.  41.  S.  144).  Man 
denke  sich  die  Schwanzsehraube  eines  Flintenlaufes  herausgenommen, 
daran  den  Schraubengang  auf  eine  gewisse  Strecke  1  Linie  tief  und  1 » 
Linie  breit  ausgegraben,  so  dass  derselbe  vollkommen  glänzend  und  rein 
s<  i,  darin  einen  Platindraht  von  einer  halben  Linie  Dicke  eingelegt  und 
um  den  Grat  des  Schraubenganges  plattgeschlagen ,  so  dass  der  Platin- 
dralit ,  welcher  drei  oder  vier  Umgänge  macht .  vollständig  bedeckt  sei 
und  sein  Ende  sich  gänzlich  in  der  Eisenmas verliere.  Hierauf  stecke 
man  den  Platindraht  in  den  Lauf  längs  der  Axe  desselben ,  schraube  die 
Schwanzschraube  wieder  in  das  Ende  des  Laufs  und  schweisse  sie  im 
Essenfeuer  mit  diesem  innig  zusammen.  Alsdann  Utile  man  den  I*a«l 
mit  Magnesia  oder  Asbest,  damit  der  Draht  gehalten  werde  und  den 
Lauf  nicht  berühre.  Alles  dies  thue  man  auch  mit  dem  anderen  End«* 
des  Laufes,  nur  durchbohre  man  die  zweite  Schwanzsehraube  ihrer  Länge 
nach,  damit  der  erste  Platindraht  hindurchgehe ,  ohne  sie  zu  berühren- 
Auf  diese  Weise  hat  man  einen  Metallbogen,  bestehend  aus  dem  Flinten- 
laufe  und  zwei  Platindrähten ,  wobei  die  beiden  Schwanzschrauben  die 
zwei  Lothstellen  der  Kette  abgeben.  Erhitzt  man  nun  die  erste  Lölli- 
stelle,  welche  allein  für  das  Feuer  bestimmt  und  mit  einem  Gemenge 
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aus  feuerfesten  Erden  bekleidet  ist ,  so  erhält  man  eiueu  thermoelectri- 
schen  Strom  (s.  Art.  Thermoelectricität),  dessen  Intensität  nach 
einem  gewissen  Gesetze  von  der  Temperatur  abhängt,  welcher  das  Ende 
des  Flinleulaufes  ausgesetzt  ist.  Den  Strom  lässt  man  zu  einem  Multi- 
plicator  gehen.  Pouillet  hat  mit  diesem  Pyrometer,  welches  wirklich 
praktisch  sich  bewährt  und  mit  steigender  Temperatur  sogar  eine  zu- 
nehmende Empfindlichkeit  besitzt,  folgende  Schmelztemperaturen  be- 
stimmt : 

Silber  1000°  C. 

Gold  1200 
Weisses  Gusseisen,  sehr  schmelzbar  1050 

wenig  schmelzbar       1100  ,, 
Graues  üusseisen,  sehr  schmelzbar  1100 

wenig  schmelzbar,  etwa  120U  .. 
Stahl,  der  leichtest  schmelzbare,  etwa      1300  .. 

der  schwerst  schmelzbare,  etwa     1400  ,. 
Eisen  1500  bis  1600 

Ebenfalls  ein  thermoelectrisches  Pyrometer  hat  Becquerel  con- 
struirt  durch  Combination  eines  Platin-  und  Palladiuindrahtes. 

Pyrometrie,  die,  beschäftigt  sieh  mit  der  Bestimmung  hoher  Hitze- 
grade.   S.  Art.  Pyrometer. 

Pyro jphor  oder  Luftzüuder  oder  Selbstz (Inder  heis6t  jede 
♦Substanz,  die  sich  von  selbst  an  der  Luft  entzündet.  Diese  Eigenschaft 
hängt  ab  von  der  Verwandtschaft  der  Substanz  zum  Sauerstoffe  und  diese 
wird  wieder  von  dem  Zustande  derselben  bedingt.  Ist  die  Substanz  sehr 
fein  zertheilt  oder  sehr  porös ,  so  findet  eine  so  energische  Absorptiou 
von  Luft  und  Feuchtigkeit  statt ,  dass  in  Folge  der  dabei  freiwerdenden 
Wärme  eine  Feuererscheiuung  auftritt. 

Zu  deu  Pyrophoren  gehören :  Phosphor ,  fein  gepulverte  Kohle, 
Kohlenkalium  ,  Stickstoff kaliuui ,  Schwefelkalium ,  Wasserstoffkalium, 
Stickstoffbatriuin ,  Schwefellithium,  Zirkonium,  Kohleneisen,  Phosphor- 
wasserstoffgas,  Kakodyl,  Kakodyloxyd ,  Manganoxydul,  Uranoxydul, 
Eisen  und  Kobalt  in  höchst  fein  zertheiltem  Zustande.  —  Boyle 
scheint  zuerst  1680  von  der  Erscheinung  gesprochen  zu  haben.  Hom- 
berg entdeckte  1681  den  Alaunpyrophor,  der  ein  Gemisch  von  Schwe- 
felkalium, Kohle  und  Thonerde  ist.  Schwefelsaures  Kali  mit  Mehl  oder 
Ru8s  geglüht  giebt  einen  Pyrophor ;  ebenso  Bleisuperoxyd  oder  Mennige 
mit  der  Hälfte  Zucker;  Brechweinstein  mit  1  40  Kienruss.  Weinsaures 
Bleioxyd  wird  nach  dem  (Mühen  pyrophorisch ,  wie  G  ö  b  e  1  angiebt ; 
ebenso  nach  Böttger  viele  citrousaure ,  gallussaure,  traubensaure  und 
weinsteinsaure  Salze. 

Pyroskop  hat  L  e  s  1  i  e  eine  Abänderung  seines  Differeutialthermo- 
meters  (s.  d.  Art.)  genannt.  Die  eine  Kugel  war  mit  Blattgold  über- 
zogen, so  Mass  sie  Uberall  eine  glänzende  metallene  Fläche  darbot ,  von 
welcher  die  Wärmestrahlen  zurückgeworfen  wurden,  während  in  der 
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anderen  freien  oder  wohl  gar  mit  Tusche  geschwärzten  durch  die  Ab- 
sorption der  Wärme  die  in  ihr  enthaltene  Luft  eine  Ausdehnung  erfuhr. 
Das  Instrument  hat  in  dieser  Abart  keine  rechte  Benutzung  gefunden. 

Pyrosmaragd,  s.  Art.  C  h  l  o  r  o  p  h  a  n. 


Quadrant  bezeichnet  überhaupt  den  vierten  Theil  eines  Kreises ; 
im  Besonderen  versteht  man  aber  darunter  den  Spiegel-Quadranten ,  wie 
man  hier  und  da  wohl  den  Spiegel  -  Octanten  nennt.  Vergl.  Art.  Oc- 
t  a  n  t.  —  Wegen  des  Mauerquadranten  s.  den  betreffenden  Artikel. 

In  früheren  Zeiten  war  beim  Seewesen  eine  Karte  sehr  gebrauch- 
lieh, welche  für  alle  Theile  der  Erde  auf  mechanische  Weise,  d.  b.  ohne 
Rechnung .  mittelst  der  gesegelten  Distanz  die  veränderte  Länge  und 
Breite  zu  finden  eingerichtet  war.  Diese  Karte  nannte  man  Reduc- 
t  i  o  n  s  -  Q  u  a  d  r  a  n  t.  Jetzt  bedient  man  sich  gewöhnlich  der  soge- 
nannten S  t  r  i  c  h  t  a  f  e  1  n. 

Bei  der  Artillerie  bediente  mau  sich  zum  Richteu  der  Kanone,  des 
Stücks,  des  sogenannten  Stück- Quadranten.  Es  ist  dies  ein 
hölzernes  oder  messingenes  Winkelmass  mit  einem  Langen  und  einem 
kurzen  Schenkel  von  4  bis  6  Zoll  mit  einem  in  ÜOGrad  getheilten  Kreis- 
bogen ,  von  dessen  Mittelpunkte  ein  BleÜOth  herabhängt.  Der  lange 
Schenkel  wird  in  die  Mündung  des  Stücks  gesteckt  und  das  Bleiloth  zeigt 
dann  beim  Richten  den  Winkel  an ,  den  das  Rohr  mit  dem  Horizonte 
bildet. 

Quadrate,  Methode  der  kleinsten,  s.  Art.  Beobacb- 
t u li gsf e h  1  e r.  S.  85. 

Quadranten electrometer  II e  n  1  e y '  s ,  s.  Art.  E 1  e c t  r o m e  t e r. 

Quadrat ,  magisches,  nennt  man  ein  in  kleine  Quadrate  ge- 
seiltes Quadrat,  welches  in  diesen  Fächern  so  mit  Zahlen  beschrieben 
ist ,  dass  die  Summe  der  Zahlen  in  den  mit  den  Seiteu  des  Quadrats 
parallel  laufenden  Reihen  und  ebenso  iu  den  Diagonalen  stets  dieselbe 
ist.  Enthält  das  Quadrat  z.  ß.  neun  kleine  Quadrate ,  so  schreibe  man 
in  die  obere  Reihe  die  Zahlen  4,  9,  2 ;  in  die  mittlere  3,  5,  7  :  in  die 
untere  8,  1,  6;  oder  enthält  das  Quadrat  sechzehn  kleine  Quadrate,  so 
schreibe  man  in  die  erste  Reihe  10,  15,  6,  3;  in  die  zweite  8,  1,  12, 
13;  in  die  dritte  11,  14,. 7,  2  und  in  die  vierte  5,  4,  9,  10. 

Quadratmikrometer,  das,  gehört  zu  den  Fadenmikrometern.  S. 
Art.  Mikrometer.  1. 
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Quadratur  oder  Geviertschein  des  Mondes  nennt  man  das 
erste  und  letzte  Viertel  desselben.  —  Quadratur  einer  Curve 
ist  die  Berechnung  des  Flächeninhaltes  der  Ebene,  welche  die  Curve  ein- 
schliesst,  oder  welche  zwischen  der  Curve  und  ihren  Coordinaten  liegt. 

Qualität  bedeutet  im  Allgemeinen  Eigenschaft  (s.  d.  Art. ) ;  ausser- 
dem legt  man  aber  in  den  Begriff  Qualität  eine  Hinweisung  auf  die  reale 
Grundlage  der  Materie  oder  auf  das  eigenthllmliche  Wesen  der  Körper, 
durch  welches  sowohl  die  wesentlichen  als  zufälligen  Eigenschaften  der 
Körper  bedingt  sind.  —  Unter  Qualität  des  Lichtes  versteht  man 
die  Farbenempfindung,  welche  die  Lichtstrahlen  in  uns  hervorbringen. 
Nach  der  Undulationshypothese  (s.  d.  Art.)  wird  diese  Qualität  durch 
die  Schwingungsdauer  der  Aethertheilchen  bedingt,  d.  h.  durch  die  in 
einer  Seeunde  vollzogenen  Schwingungen. 

Quantitätsinductor  ist  eine  Inductionsrolle,  die  bei  Glühversuchen 
verwendet  wird,  im  Gegensatze  zu  dem  Intensitätsiii  du  ctor  zu 
physiologischen  und  chemischen  Zwecken.  Vcrgl.  Art.  Inductions- 
m  u  s  c  b  i  n  e. 

Quart  heisst  in  Preussen  ein  Raummass  von  preuss.  Cubik- 
fuss  Inhalt.  1  Quart  hält  1,1 45 Liter  und  4 8 Quart  gebeu  einen  preuss. 
Scheffel. 

Quartaut  hiess  früher  in  Frankreich  einGefäss,  welches  72Pinfen 
fasste ;  1  Finte  hielt  0,931  Liter  und  nach  der  gewöhnlichen  Annahme 
48  par.  Cubikzoll. 

Quarte  ist  das  Intervall  zweier  Töne,  deren  Schwingungen  auf- 
steigend sich  wie  3  :  4  oder  absteigend  wie  4  :  3  verhalten,  z.  B.  C  und 
F,  G  und  c.  Man  bezeichnet  die  Quarte  gewöhnlich  mit  q.  Vergl. 
Art.  Ton. 

Quarter,  ein  englisches  Hohlinass,  hält  8  Busheis  oder  64  Gallons. 
S.  Art.  Gallon.    Vergl.  auch  Art.  Gewichte.  S.  398. 
Quart  flöte,  vergl.  Art.  PI  dt  e. 

Quecksilber,  das  einzige  bei  gewöhnlicher  Temperatur  flüssige 
Metall ,  findet  sich  in  Europa  vorzugsweise  in  Spanien  zu  Almaden  und 
in  Krain  zu  Idria,  ausserdem  liefert  dasselbe  aber  auch  China,  Peru  und 
Califoniien.  In  der  Physik  spielt  das  Quecksilber  eine  grosse  Rolle, 
da  es  in  vielen  Instrumenten  einen  wesentlichen  Bestandteil  ausmacht, 
z.  B.  in  den  Thermometern,  Barometern  etc.,  ausserdem  aber  noch  seiner 
Eigenschaften  wegen  vielfache  Verwendung  findet.  —  Nach  deu  neuesten 
Angaben  erstarrt  das  Quecksilber  bei  —  40°,5  C. ;  der  Siedepunkt  bei  dem 
Noruialbarometerstande  liegt  bei  340°  C.  —  Nach  Du  long  und  Petit 
beträgt  die  Ausdehnung  des  Quecksilbers  dem  Volumen  nach  für  1°  C. 
bei  eiuer  Erwärmung  von  0«  bis  100°  C.  '  5350  =  0,00018018,  zwi- 
schen 100°  und  200°  »/sua  und  zwischen  200°  und  300°  '/ssw  Zwischen 
0°  und  100°  ist  die  Volumenveränderung  der  Wärme  proportional.  — 
Quecksilber  ist  ein  guter  Wärmeleiter  und  guter  Electricitätsleiter.  — 
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Die  Dichtigkeit  des  Quecksilberdampfe«  ist  6,976.  —  Die  Zusammen- 
drückbarkeit  des  Quecksilbers  beträgt  nach  Oersted  bei  dem  Drucke 
einer  Atmosphäre  1  Millionstel  des  Volumens,  nach  Grassi  aber  mehr, 
nämlich  0,00000295.  —  Das  specifische Gewicht  bei  0°C.  ist  13.596: 
in  der  Nähe  seines  Gefrierpunktes  14,4.  —  Kommt  Quecksilber  mit 
Glas  in  Berührung ,  so  bildet  sich  zwischen  beiden  eine  Vertiefung  und 
der  Winkel ,  unter  welchem  beide  zu  einander  geneigt  sind ,  beträgt  38 
bis  4  5  Grad.  —  Schüttelt  man  Quecksilber  anhaltend  mit  Wasser,  Aether 
oder  Terpentinöl  oder  reibt  man  es  zugleich  mit  Schwefel ,  Schwefel- 
antimon, Zucker,  Fett  etc.,  so  tritt  eiue  so  feine  Zertheilnng  ein,  das* 
es  als  schwarzgraues  Pulver  erscheint.  Man  nennt  diese  Operation  das 
Tödten  oder  die  Extinction  des  Quecksilbers.  —  Wegen  der 
Amalgamirung  vergl.  Art.  Amalgam. 

In  vielen  Fällen  i.*t  es  durchaus  nothwendig,  reines  Quecksilber  zu 
verwenden.  Oberflächlich  reinigt  man  dasselbe  dadurch ,  dass  man  es 
durch  einen  in  eine  feine  Oeffnung  auslaufenden  Papiertrichter  fliessen 
lässt  oder  durch  Leder  presst.  Besser  ist  Schütteln  mit  verdünnter 
hcisser  Salpetersäure,  worauf  Waschen,  d.  h.  Schütteln,  mit  Wasser  und 
Trocknen  mit  Fliesspapier  folgt.  Die  hierbei  zu  verwendende  Salpeter- 
säure verdünnt  man  durch  die  doppelte  Meuge  Wasser  nnd  die  Erwär- 
mung treibt  man  bis  auf  50  oder  60°  C. 

Quecksilbercompensation  ist  die  Ausgleichung  des  nachteiligen 
Einflusses  der  Temperaturänderung  auf  die  Schwingungsdauer  eines 
Uhrpendels  mittelst  eines  an  der  Pendelstange  angebrachten  Quecksilber- 
gefasses.    Vergl.  Art.  C  o  m  p  e  n  s  a  t  i  o  n  s  p  e  n  d  e  1. 

Quecksilberluftpumpe,  die,  gehört  zu  den  sogen anuten  hydrau- 
lischen Luftpumpen.  Es  wird  bei  dieser  Luftpumpenart,  die  unprak- 
tisch ist,  der  leere  oder  verdünnte  Raum  durch  eine  tropfbare  Flüssigkeit 
in  ähnlicher  Weise  erzeugt  wie  das  Vacuum  im  Barometer.  Bau  der 's 
Quecksilberluftpumpe  (1784  )  ist  z.  B.  auf  folgende  Weise  construirt. 
Unter  dem  Teller  (s.  Art.  Luftpumpe)  ist  eine  möglichst  grosse  Glas- 
kugel ,  welche  oben  durch  eine  Röhre  mit  dem  Teller  communicirt  und 
auf  dieser  Strecke  einen  Senguerd' sehen  Hahn  (s.  Art.  Hahn, 
S e n gu er d ' scher)  enthält,  nach  unten  ebenfalls  in  eine  Röhre  mündet 
die  dann  zweimal  rechtwinkelig  gebogen  ist  und  oben  in  der  Höhe  des 
Tellers  in  einen  Trichter  ausläuft.  Communicirt  die  Kugel  durch  den 
Senguerd' sehen  Hahn  mit  der  äusseren  Luft  und  giesst  man  durch 
deu  Trichter  Quecksilber  ein,  so  füllt  sich  die  Kugel  ganz  mit  demselben 
bis  zu  dem  Hahne  hin.  Stellt  mau  hierauf  durch  den  Hahn  die  Verbin- 
dung zwischen  der  Kugel  und  dem  Recipienten  (s.  Art.  Luftpumpe) 
her  und  lässt  das  Quecksilber  durch  einen  Hahn  abfliessen,  welcher 
am  unteren  Theile  der  in  den  Trichter  endenden  Röhre  angebracht  ist, 
so  verdünnt  sich  die  Luft  im  Recipienten. 
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Die  erste  Queeksilberluftpumpe  hat  E.  Schweden  borg  (1722) 
angegeben.    Vergl.  Poggendorffs  Annal.  Bd.  125.  S.  151. 

Quecksilberpendel  heisst  ein  Hirpendel  mit  Quceksilbereompen- 
sation  (s.  d.  Art."). 

Quecksilberregen  nennt  man  ein  Experiment  mit  der  Luftpumpe, 
bei  welchem  Quecksilber  durch  die  Poren  eines  Holzbehälters  hindurch- 
geht.   S.  Art.  Luftpumpe-  C. 

Quecksilberthermometer  heisst  das  gewöhnliche  Thermometer, 
dessen  thermometrische  Substanz  Quecksilber  ist,  im  Gegensätze  zu  dem 
mit  Weingeist  gefüllten  Wei  uge  ist  therm  omet  er.  Für  gewöhn- 
liche Temperaturen  hat  das  Quecksilber  entschiedene  Vorzüge :  1 )  weil 
es  sich  sehr  rein  darstellen  lässt,  2)  eine  grosse  Empfindlichkeit  gegen 
Wärmeänderungen  besitzt,  3)  innerhalb  der  gewöhnlichen  Beobachtungen 
sein  Volumen  mit  den  Wärmeäuderungeu  in  demselben  Verhältnisse  ver- 
ändert, und  4  )  zu  seinem  Kochen  eine  verhältnissmässig  hohe  und  zu 
seinem  Festwerden  ebenso  eine  verhältnissmässig  niedrige  Temperatur 
erfordert,  nämlich  -)-3400  C.  und  — 40",5  C.  Vergl.  Art.  Thermo- 
meter. 

Quecksilberuhr,  die ,  ist  eigentlich  eine  Spielerei.  Eine  aus  zwei 
parallelen  Stäben  gebildete  geneigte  Ebene  liefert  das  Gestell ;  dann 
gehört  dazu  ein  Rad,  dessen  Peripherie  aus  gläsernen  Hohlkugeln  zu- 
sammengesetzt ist ,  welche  der  Reihe  nach  durch  enge  Mündungen  mit 
einander  in  V»  rbindung  stehen.  Zw  ei  auf  einander  folgende  dieser 
Kugeln  sind  mit  Quecksilber  gefüllt.  Die  Axe  des  Rades  ruht  mit  den 
beiden  Enden  auf  den  Stäben  der  schiefen  Ebene ,  so  rings  das  Rad  zw  i- 
seben  den  Stäben  liegt,  und  um  jedes  Axeneude  ist  ein  Faden  geschlungen, 
der  an  dem  unteren  und  oberen  Ende  der  schiefen  Ebene  befestigt  ist. 
Durch  das  Quecksilber  in  den  beiden  Kugeln  wird  der  Schwerpunkt  des 
Rades  ans  der  Axe  nach  diesen  Kugeln  hingerückt.  Wäre  der  Schwer- 
punkt in  der  Axe.  so  würde  das  Rad  sofort  herabrollen ;  bei  der  ge- 
troffenen Einrichtung  kann  aber  erst  eine  Drehung  des  Rades  erfolgen, 
wenn  das  Quecksilber  in  eine  tiefer  liegende  Kugel  abmesst.  Das  Rad 
sinkt  also  in  dem  Verhältnisse,  in  welchem  das  Ausfliessen  des  Queck- 
silbers erfolgt ,  und  es  kann  daher  der  Gang  desselben  als  Zeitmass  ge- 
braucht werden. 

Quelle  nennt  man  eine  Stelle ,  an  welcher  Wasser  aus  dem  Innern 
der  Erde  hervortritt  oder  auch  das  aus  dem  Innern  der  Erde  hervor- 
tretende Wasser  selbst.  Man  kann  die  Quellen  in  zu  Tage  gehen  d  e 
und  in  unterirdische  eintheilen.  Zu  den  letzteren  gehören  alle 
diejenigen ,  bei  denen  das  Hervortreten  des  Wassers  erst  durch  künst- 
liche Mittel  herbeigeführt  wird,  wobei  es  gleichgültig- ist ,  ob  das  Auf- 
finden des  Wassers  beabsichtigt  wurde  oder  nicht ,  z.  B.  beim  Graben 
vou  Brunnen  oder  bei  den  Arbeiten  im  Bergwerke. 
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A.   Die  natürlichen ,  ohne  künstliche  Mittel  auftretenden  Quellen 
sind  in  grosser  Zahl  über  die  Erdoberfläche  verbreitet  und  erzengen  die 
Flüsse,  Ströme,  Seen  etc.    Die  Atmosphäre  (8.  d.  Art.)  enthält  steU 
Wasserdampf  in  Folge  der  Verdunstung  des  Wassers  an  der  Oberfläche 
des  Meeres  und  des  sich  sonst  auf  der-  Erde  findenden  Wassers.    In  der 
Form  von  Nebel ,  Regen ,  Schnee  etc.  fällt  das  Wasser  aus  der  Atmo- 
sphäre wieder  zur  Erde  hernieder  und  dringt  in  diese  so  tief  ein,  als  sie 
für  das  Wasser  durchdringlich  ist.    Dies  Wasser  erfüllt  Alle  Zwischen- 
räume und  Klüfte  im  Innern  der  Gebirge  und  nur  das,  was  nicht  ein- 
dringen kann ,  theils  wenn  die  Höhlungen  gefüllt  sind ,  theils  wenn  das 
Wasser  nicht  so  schnell  einzudringen  vermag,  als  der  Regen  es  schüttet, 
läuft  in  das  Thal  und  zu  den  niedrigsten  Punkten  ab.    Je  klüftiger  nun 
das  Gebirge  und  je  grösser  seine  Oberfläche  ist,  desto  mehr  Wasser 
wird  in  dasselbe  eindringen  und  zwar  so  tief,  bis  es  auf  ein  Hinderniss 
stösst ,  d.  h.  bis  es  auf  eine  Schicht  kommt ,  welche  kein  Wasser  durch-  | 
lässt  und  dasselbe  nöthigt ,  sich  seitwärts  einen  Ausweg  zu  suchen  oder 
aufzustauen.  Dergleichen  nicht  durchlassende  Schichten  kommen  in  den 
Gebirgen  häufig  zwischen  den  klüftigen  vor.    Als  Unterlage  unter  klüf- 
tigem Gestein  fangen  sie  das  von  oben  kommende  Wasser  anf  und 
bringen  es  off  in  beträchtlicher  Höhe  als  Gebirgsquellen  zum  Ausglitt, 
oder  als  Decke  über  klüftigem  Gesteine  halten  sie  das  eingedrungene 
Wasser  eingeschlossen  und  nöthigen  dasselbe  in  seinem  unterirdischen 
Laufe  so  lange  fortzufliegen,  bis  an  irgend  einer  Stelle  diese  Decke  durch- 
brochen  ist ,  wo  sodann  das  Wasser  als  natürliche  Quelle  hervortritt. 
Solehe  wasserhaltende ,  mit  einer  undurchdringlichen  Decke  versehene 
Schichten  können  in  den  Flötzgebirgeu  mehrere  unter  oder  über  einander 
vorkommen,  und  zwar  in  beträchtlicher  Tiefe,  weshalb  man  bei  der  Er- 
bohrnng  solcher  Brunnen,  bei  welchen  das  angebohrte  Wasser  nicht  hoch 
genug  aufsteigt ,  nicht  selten  durch  Tieferbohren  seinen  Zweck  erreicht, 
insofern  die  tiefer  vorkommenden  Wasserschichten  meistens  einen  höheren 
Ursprung  oder  Einlauf  haben  und  mithin  nach  ihrer  Erbohrung  auch 
höher  aufsteigen.    Diese  Wasserschichten  sind  häufig  von  sehr  grosser 
Ausdehnung  nach  Länge  und  Breite.    Alle  verborgenen  Zuflüsse,  durch 
welche  eine  Quelle  Wasser  empfängt,  bilden  zusammen  ihr  Wurzel- 
system. 

Das  Auftreten  der  Quellen  ist  also  von  der  Structur  und  Lagerang 
der  Gesteine  vorzugsweise  abhängig.  Ob  die  Schichten  horizontal  oder 
mehr  oder  weniger  geneigt  verlaufen,  ist  dabei  nicht  gleichgültig.  Auch 
die  Bescharien heit  der  Erdoberfläche  ist  von  Wichtigkeit.  Ausgedehnte 
und  stark  bewaldete  Hügel-  und  Berggruppen ,  namentlich  wenn  sie  zu- 
gleich eine  bedeutende  Höhe  haben ,  so  dass  sie  in  Folge  der  mit  der 
Höhe  abnehmenden  Temperatur  den  in  der  Atmosphäre  enthaltener 
Wasserdampf  leicht  verdichten,  geben  viele  oder  doch  einzelne  Behl 
wasserreiche  Quellen.    Im  flachen  Lande  breitet  sich  das  Wasser  jill 
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seitig  aus  und  verdunstet  zum  Tbeil  wieder  schnell,  aber  in  den  schattigen 
und  kühlen  Bergen  sammelt  es  sich  zwischen  den  Felsen  zu  grösseren 
Massen  an,  durchrinnt  das  lose  Gestein,  ohne  von  diesem  selbst  beträcht- 
lich eingesogen  zu  werden ,  und  bewegt  sich  Uber  festen  Felsschichten 
oder  über  sonst  für  das  Wasser  undurchdringlichen  Lagern  fort.  Höhere 
Berge  sind  häufig  in  Wolken  gehüllt ,  die  sie  durch  ihre  Kälte  erzeugen. 
In  Hochgebirgen  liefert  der  Schnee  den  Quellen  Nahrung. 

Die  Quellen  entstehen  somit  durch  Filtration  des  aus  der  Atmo- 
sphäre niedergeschlagenen  Wassers  und  sind  Ausbrüche  des  Wassers, 
welches  in  verschiedenen  Tiefen  zwischen  den  Erdschichten  fliesst.  Die 
-wasserreichsten  entspringen  in  den  Gebirgen  und  namentlich  in  den 
Kalkgebirgen ,  deren  abfallende  und  poröse  Schichten  leichter  durch- 
drungen werden  können.    Hieraus  folgt  ,  dass  die  Quellen  nur  in  einer 
.gewissen  Tiefe  erscheinen.    Allerdings  hat  man  auch  in  bedeutender 
Höhe  Quellen  gefunden,  aber  doch  nicht  auf  den  höchsten  Gebirgsspitzen. 
Der  Hexenbrunnen  auf  dem  Brocken  liegt  noch  18  Fuss  unter  dem 
flachen  Gipfel  des  Berges,  der  fast  fortwährend  in  Wolken  gehüllt  ist 
und  frühzeitig  mit  lange  liegen  bleibendem  Schnee  bedeckt  wird.  Das 
aufgeschwemmte  Land  enthält  ebenfalls  viele  süsse  Quellen.    Am  spar- 
samsten kommen  sie  jedoch  in  Ablagerungen  von  Sand  und  Gerölle  vor, 
wenn  dieselben  nicht  von  Thon  oder  sandigen  Thonschichten  durchsetzt 
sind.     Am  häufigsten  finden  sie  sich  hier  in  den  Auflagerungsflächen 
dieser  Terrains  auf  einer  älteren  Formation.  —  Quellen ,  die  aus  höher 
gelegenen  Gegenden  auf  einer  festen  Grundlage  fortfliessen  und  dann 
durch  eine  dünnere  Sandschicht  sich  einen  Ausweg  bahnen,  geben  zu  den 
Oasen  Veranlassung. 

Wird  einem  unterirdischen  WTa8serbehälter  oder  einer  solchen 
Wasserader  eine  Oeffnung  nach  aussen  gegeben  durch  Graben  oder 
Bohren,  so  entsteht  ein  Brunnen.  Zuweilen  springt  das  Wasser  in 
solchen  Fällen  bis  über  die  Oberfläche  und  dies  ist  namentlich  bei  den 
sogenannten  artesischen  Brunnen  der  Fall,  über  welche  der 
besondere  Artikel :  Brunnen,  artesische,  das  Nähere  enthält. 

Ist  das  Wurzelsystem  einer  Quelle  von  geringer  Ausdehnung ,  so 
hängt  ihr  Wasserreichthum  wesentlich  vom  Wetter  ab.  Hierher  ge- 
hören diejenigen,  welche  ihr  WTasser  aus  geringen  Höhen  erhalten.  Auf 
dem  Flachlande  findet  man  öfter  sogenannte  Hungerquellen  oder 
Maibrunnen  (vergl.  Art.  Hungerquelle),  die  in  der  Regel  nur 
einige  Monate  fliessen  und  namentlich  einem  reichlichen  Schneefalle  im 
Winter  ihren  Ursprung  verdanken.  —  Andere  Quellen  fliessen  inter- 
mittirend,  d.  h.  in  Zwischenräumen.  Es  gehört  hierher  der  Buller- 
born bei  Paderborn  (s.  Art.  Bullerborn).  Die  Ursache  der  Inter- 
mittenz  kann  verschieden  sein.  Quellen  mit  reichlicher  Gasentwickelung 
können  durch  Anhäufung  von  Luftblasen  an  ihrem  Wassererguss  ver- 
hindert werden ;  bei  anderen  kann  eine  Anhäufung  von  Sand  die  Veran- 
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lassung  sein;  noch  andere,  namentlich  solche,  welche  länger  aussetzen, 
hat  man  auf  heberformige  Kanäle  zurückgeführt,  wie  man  dies  auch  bei 
der  Erklärung  der  bekannten  Erscheinungen  des  Zirknitzer-Sees  thut. 
Wegen  der  grossartigen  Erscheinung  der  Geysire  vergl.  Art.  Geysir- 

B.  Eine  besondere  Aufmerksamkeit  hat  man  der  Temperatur 
der  Quellen  geschenkt,  wobei  indessen  von  den  mineralischen  und  heissen 
Quellen  in  »eh  abzusehen  ist.  Um  die  Temperatur  genau  zu  rinden ,  um- 
wickelte Wahlenberg  die  Kugel  des  Thermometers  mit  Tuch  und 
Hess  das  Instrument  etwa  eine  Stunde  lang  auf  dem  Boden  der  Quelle 
liegen.  Kämtz  führte  das  Thermometer,  ehe  er  seinen  Stand  ablas, 
etwa  eine  Viertelstunde  lang  in  dem  Quellwasser  hin  und  her.  H  a  11  - 
m  a  n  n  hat  für  die  Teraperaturbeobachtung  der  Quellen  folgende  Regeln 
aufgestellt. 

1)  Jährlich  zwölf  gleich  weit  von  einander  abstehende  Beobach- 
tungen, also  monatlich  eine  an  demselben  Monatstage  angestellt ,  geben 
ein  richtiges  Jahresmittel  bei  solchen  Quellen ,  deren  Unterschied 
des  wärmsten  nnd  kältesten  Monats  nicht  mehr  als  höchstens  3°  C.  be- 
trägt. Solche  Quellen  dürfen  nur  nicht  in  Form  offener  Brunnen  ge- 
fasst  sein. 

2)  Für  alle  anderen  Quellen  sind  monatlich  drei  Beobachtungen 
an  den  festen  Tagen  des  5.,  15.  und  25.  zur  Erlangung  richtiger  Jah- 
resmittel erforderlich  und  hinreichend. 

3)  Durch  drei  Beobachtungen,  am  5.,  15.  und  25.,  bei  solchen 
Quellen ,  deren  Unterschied  des  kältesten  und  wärrasten  Monats  nicht 
mehr,  als  höchstens  3°  C.  beträgt,  erhält  man  ein  richtiges  Monats- 
mittel,  vorausgesetzt,  dass  sie  nicht  in  Form  von  offenen  Brnnueu 
gefasst  sind  und  keine  vorübergehenden  Wärme  Veränderungen  durch 
Regeneinrluss  erleiden. 

4  )  Durch  fünf  Beobachtungen ,  am  5.,  10.,  15.,  20.,  25.,  erhält 
man  ein  richtiges  Monats  mittel  bei  Quellen,  deren  Wärnieschwan- 
kung  grösser  als  3°  C.  ist ,  oder  die  bei  geringer  Wärmeschwankung  in 
Form  von  offenen  Brunnen  gefasst  sind. 

5)  Durch  sieben  Beobachtungen ,  am  1.,  5.,  10.,  16.,  20.,  25., 
29.,  erhält  mau  das  Monatsmittel  bei  Quellen,  welche  vorüber- 
gehende Veränderungen  durch  Regeneinfluss  erleiden. 

6  )  Bei  allen  Quellen  ohne  Unterschied  sind  sieben  Beobachtungen 
an  den  genannten  festen  Tagen,  und  bei  Quellen,  welche  vorübergehende 
Wärmeverändcrungen  durch  Regeneinfluss  erleiden ,  ausserdem  noch 
stellenweise  tägliche  Beobachtungen  nöthig,  um  den  Wärmegang  zu 
bestimmen. 

Die  Beobachtungen  haben  ergeben,  dass  die  Temperatur  der  Quellen 
eine  jährliche  Periode  hat,  die  aber  weder  zur  Breite,  noch  zu  der 
Meereshöhe  des  Ortes  in  Beziehung  steht.  Die  Extreme  der  Quellen- 
temperaturen treten  später  ein  als  die  der  Lufttemperaturen  uud  zwar 
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im  Allgemeinen  um  so  später ,  je  geringer  die  Teraperaturschwankung 
ist.  Die  Schwankung  der  Quellentemperatur  ist  geringer  als  die  der 
Lufttemperatur.  Die  Mittel  der  Quellentemperaturen  sind  in  niederen 
Breiten  niedriger  und  in  höheren  Breiten  höher  als  die  Mittel  der  Luft- 
temperaturen. Wenn  auch  der  Unterschied  der  Mittel  nicht  sehr  be- 
deutend int ,  so  kann  doch  nicht  aus  wenigen  Quellentemperaturbeobach- 
tungen  auf  das  Luftmittel  geschlossen  werden ,  wie  man  früher  behaup- 
tete. Die  Abweichung  der  Quellentemperatur  von  der  Lufttemperatur 
hängt  nach  L.  v.  Buch  von  der  Vertheilung  des  Regens  auf  die  ein- 
zelnen Jahreszeiten  ab ,  und  ist  im  Gebiete  des  Somraerregens  eine  posi- 
tive und  im  Gebiete  des  Herbst  -  und  noch  mehr  des  Winterregens  eine 
negative. 

C.  Die  Quellen ,  deren  Temperatur  der  mittleren  Lufttemperatur 
nahe  steht ,  nennt  man  kalte  Quellen ,  diejenigen  hingegen ,  welche 
diese  Temperatur  «bersteigen,  warme  Quellen  oder  Therme  n.  Die 
letzteren  kommen  in  den  verschiedensten  Gegenden  der  Erde  vor ,  am 
häutigsten  aber  in  vulcanischen ,  mit  denen  sie  in  innigem  Zusam- 
menhange zu  stehen  scheinen.  Der  Ursprung  der  hohen  Tempera- 
tur, die  bei  einigen  dem  Siedepunkte  nahe  kommt,  ist  jedenfalls  in 
der  grossen  Tiefe  zu  suchen ,  bis  zu  welcher  sie  in  die  Erdrinde  hinab- 
reichen ;  denn  die  Wärme  steigt  beim  Eindringen  in  die  Erde  im  Durch- 
schnitt mit  je  100 Fuss  Tiefenzunahme  um  1°C.  (s.  Art.  Erd  wärme). 
Viele  heisse  Quellen  verdanken  ihre  hohe  Temperatur  indessen  der  un- 
mittelbaren Nähe  thätiger  Vulcane  und  andere  der  im  Innern  bereits 
erloschener  noch  vorhandenen  Wärme.  Der  Carlsbader  Sprudel  ist 
75°  C.  warm;  der  Kochbrunnen  in  Wiesbaden  67°;  die  Kaiserquelle  in 
Aachen  57°;  Baden-Baden  65»;  Teplitz  48»;  Warmbnum  37,:>°. 

D.  Ausser  nach  der  Temperatur  unterscheidet  man  die  Quellen 
auch  noch  nach  dem  Gehalte  des  Wassers  und  nennt  namentlich  die- 
jenigen, welche  aufgelöste  Substanzen  in  grösserer  Menge  enthalten, 
Mineralquellen.  So  giebt  es  sogenannte  Eisensäuerlinge  oder 
Stah  1  wasser  mit  einem  Gehalte  an  kohlensaurem  Eisenoxydul,  z.  B. 
Pyrmont ,  Franzensbad  etc. ;  Seh  we f  e  1  w  a  s  8 er  mit  Schwefelwasser- 
stoffgas,  z.  B.  Aachen  Warmbrunn,  Gastein,  Wildbad  etc.;  Salz- 
quellen mit  vorwiegendem  Gehalte  an  Kochsalz:  Bitterwasser 
mit  schwefelsaurer  Bittererde  u.  s.  w. 

Brongniart  wollte  die  Mineralwasser  nach  den  Gebirgsarten 
classificiren,  in  denen  sie  ihren  Ursprung  haben  :  1 )  Quellen  des  primären 
Gebirges;  2)  der  unteren  Ablagerungen ;  3)  der  oberen  Ablagerungen: 
4)  des  Uebergangsgebirges  und  5)  des  alten  Trachyts.  Diese  Classi- 
fication hat  wenig  Anklang  gefunden  und  die  chemische  Zusammen- 
setzung ist  massgebend  geblieben. 

Queraxe  oder  N  e  b  e  n  a  x  e ,  s.  Art.  H  a  u  p t  a x  e. 
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Quereotitraction  —  Quohar. 


Quercontraction  nennt  man  die  Verkleinerung  de«  Qu 
eines  Körpers,  welcher  durch  irgend  eine  Kraft  (s.  Art.  Ela? 
verlängert  wird.  Hierbei  bleibt  das  Volumen  des  Körpers  n 
ändert,  sondern  bei  eintretender  Verlängerung  wird  dasselbe  e 
gemäss  grösser,  also  die  Dichtigkeit  der  Substanz  kleiner. 

Querscheitel  nennt  man  bei  einem  Krystalle  die  Ecken, 
eine  Queraxe  ausläuft.    S.  Art.  K  i  v stallographie.  A. 

Quetscbhahn  nennt  man  eine  Klemme,  durch  welche  ein  K 
rohr  zusammengedrückt  und  somit  abgeschlossen  wird.  Man 
ihn  gewöhnlich  aus  hartgeschlagenem  Messingdrahte ,  indem  n 
umbiegt ,  dass  er  federnd  mit  seinen  Enden  etwa  in  der  Li 
Zolles  übergreift,  so  dass  diese  sich  eng  in  einander  lagern 
hat  eine  Verbesserung  angegeben ,  die  darin  besteht ,  dass  die 
Drahtenden  durch  den  Druck  auf  zwei  Knöpfe  si<  Ii  5flben . 
•Stiel  eines  jeden  Knopfes  an  dem  einen  Drahtende  fest  sitz 
durch  das  andere  Drahtende  hindurch  geht. 

Quickbrei  ist  so  viel  wie  Amalgam  (s.  d.  Art.).  Quic 
im  Niederdeutschen  lebendig  oder  lebhaft  :  Quecksilber  ist  also 
Silber. 

Quintal  metrique  ist  Vi  ooooo  i-*rainni. 

Quinte  ist  das  Intervall  zweier  Töne ,  deren  Schwing! 
steigend  sich  wie  2  :  3  oder  absteigend  wie  3  :  2  verhalten 
und  £,  r  und  r.  Man  bezeichnet  die  Quinte  gewöhnlich  mit 
Art.  Ton. 

Quintessenz,  Quinta  cssentia ,  nannten  die  späteren  h 
Schriftsteller  Uber  Aristoteles  die  Essenz,  welche  dieser  ; 
vier  Elementen  (Feuer,  Wasser,  Luft  und  Erde)  glaubte  am 
müssen,  um  die  kreisförmige  Bewegung  zu  erklären.  Die 
Elemente  müssten  eine  einfache  geradlinige  Bewegung  haben, 
Luft  aufwärts,  Wasser  und  Erde  abwärts.    Einem  Etwas 
kreisförmige  Bewegung  natürlich  sein  uud  dies  sei  eine  Essenz 
lieber  als  jene  Elemente  sei,  also  ein  fünftes  Element  und  zwa 
kommenste  von  allen.    Jetzt  bezeichnet  man  mit  Quintessenz 
samen  Bestand t heil  eines  Stoffes.    Raimund  Lull  nannte 
geist  wegen  seiner  belebenden  Wirkung  vorzugsweise  die  uuh 
tia.  Daher  kam  es,  dass  man  die  weingeistigen  Auszüge,  die 
Tincturen  nennt,  lange  Zeit  als  Essenzen  bezeichnete. 

Quobar  heisst  ein  trockner  Nebel  in  Aethiopicn ,  welch* 
liua  (s.  d.  Art.)  in  Spanien  am  meisten  ähnlich  ist.  Er  zeigt 
fige  Anordnung  und  zwar  sind  die  Streifen  gewöhnlich  horizo 
der  Annäherung  an  den  Aequator  nimmt  der  Nebel  zu ,  am  st 
er  aber  über  den  heissen  Niederungen.    Er  verschwindet 
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Tage  zum  andern;  bildet  sich  bisweilen  über  Nacht ;  verschwindet  häufig 
bei  frischem  Ostwinde  und  erscheint  plötzlich  wieder  mit  dem  West- 
winde ,  der  ihn  aus  den  heissen  Wüsten  des  afrikanischen  Innern  herzu- 
führen scheint. 


K. 


Raasch ,  Zitterwels  oder  Donner  fisch,  gehört  zu  den  elec- 
trischen  Fischen.    S.  Art.  Fische,  electrische. 
Rad,  s.  Art.  Räderwerk. 

Rad  an  der  W e  1 1  e  oder  R a d  w e  1 1  e  oder  W e  1 1  r a d  ist  eine 
einfache  Maschine,  welche  aus  einer  kreisrunden  Scheibe  und  einem 
Cylinder ,  der  sogenannten  Welle,  besteht ,  die  auf  die  Weise  fest  mit 
einander  verbunden  sind ,  dass  die  Welle  senkrecht  auf  der  Radscheibe 
steht  und  ihre  Axe  durch  den  Mittelpunkt  der  letzteren  geht.  Das 
Ganze  ist  um  Zapfen,  welche  mit  der  Axe  der  Welle  gleich  laufen,  dreh- 
bar; die  Last  hängt  an  einem  Seile,  welches  an  der  Welle  befestigt  und 
um  dieselbe  gewickelt  ist ;  die  Kraft  wirkt  an  der  Peripherie  des  Rades. 

Das  Wellrad  lässt  sich  ansehen  als  ein  System  featverbundener 
Punkte,  welches  in  den  Zapfen  unterstützt  ist,  oder  als  ein  immer- 
währender Hebel.  Es  finden  also  hier  die  Gesetze  Anwendung ,  welche 
im  Art.  Bewegungslehre.  V.  und  im  Art.  Hebel  näher  angegeben 
sind.  Die  Last  L  wirkt  an  der  Peripherie  der  Welle  in  der  Richtung 
der  Taugente ,  also  in  einer  Entfernung ,  welche  dem  Halbmesser  r  der 
Welle  gleich  ist ;  die  Kraft  K  an  dem  Rade  und  zwar ,  wenn  man  sich 
um  die  Peripherie  desselben  ebenfalls  ein  Seil  gelegt  denkt ,  an  welchem 
sie  zieht ,  in  der  Richtung  der  Tangente  und  in  einer  Entfernung  gleich 
dem  Halbmesser  R  des  Rades ,  also  ist  Gleichgewicht ,  wenn  K  :  L  «= 
r  :  R  oder  K  .  R  =  L  .  r  ist.  —  Da  die  Kraft  auch  anders  ange- 
bracht und  anders  gerichtet  sein  kann,  als  eben  angenommen  wurde, 
z.  B.  wenn  an  der  Radscheibe  nur  ein  Handgriff  sich  befindet ,  so  wird 
das  Moment  der  Kraft  ( K  .  R)  auch  nach  den  verschiedenen  Entfer- 
nungen anders  ausfallen;  immer  aber  gelten  die  Gesetze,  auf  welche 
verwiesen  worden  ist.  Das  Verhältnis!  zwischen  dem  Wege  der  Kraft 
und  dem  Wege  der  Last  ist  daher  auch  hier  das  umgekehrte  von  dem- 
jenigen, in  welchem  unter  denselben  Umständen  Kraft  und  Last  sich  das 
Oleichgewicht  halten  würden.  Ist  also  R  grösser  als/-,  so  ist  beim 
Gleichgewichte  K  kleiner  als  L,  aber  bei  eintretender  Bewegung  bewegt 
sich  die  Last  in  demselben  Verhältnisse  langsamer  aJs  die  Kraft,  in 

Emsmann,  Handwörterbuch.  II.  20 
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welchem  R  grösser  ist  als  r.  —  Man  kann  auch  die  Last  an  dem  Rade 
und  die  Kraft  an  der  Welle  anbringen ,  wie  es  z.  ß.  hei  der  Garnhaspel 
der  Fall  ist.  Dann  ist  die  zum  Gleichgewichte  erforderliche  Kraft  grösser 
als  die  Last,  aber  bei  eintretender  Bewegung  die  Geschwindigkeit  der 
Last  in  demselben  Verhältnisse  grösser  als  die  der  Kraft.  Dass  man 
eine  solche  Disposition  nur  dann  treffen  darf,  wenn  die  Last  an  sich 
leicht  ist  oder  man  über  eine  mehr  denn  ausreichende  Kraft  verf&gen 
kann,  versteht  sich  von  selbst. 

Das  Verhältnis^  K  :  L  =  r  \  R  gilt  nur ,  wenn  man  von  allen 
Hindernissen  absieht.  Bei  der  praktischen  Verwendung  des  Rades  an 
der  Welle  kommen  als  Hindernisse  der  Bewegung  (s.  d.  Art.)  nament- 
lich die  Reibung  der  Zapfen  und  die  Steifigkeit  der  Seile  in  Betracht. 
Wirkte  die  Kraft  an  einem  Seile  von  dem  Halbmesser  Rx  und  die  Last 
an  einem  solchen  von  dem  Halbmesser  rt ,  so  würde  K :  L  =  r  -(-  T|  : 

R  -f-  Jt|,  also  beim  Gleichgewichte  K=L  .   R        '    sein.  Hätten 

fr  -|-  n , 

die  Zapfen  einen  Halbmesser  (>,  wäre  der  Reibungscoefficient  /i  und  der 
Druck,  welchen  der  Zapfen  zu  erleiden  hat,  P,  so  wtlrde  die  Last  noch 
um  [iPq  vermehrt  werden  und  blos  mit  Rücksicht  auf  die  Reibung 

inüsste  Ä  =  sein.  Vergl.  Art.  Reibung  und  Steifig- 

keit der  Seile. 

Das  Rad  an  der  Welle  kommt  in  der  Praxis  in  sehr  verschiedenen 
Formen  vor.  Ist  statt  der  ganzen  Radscheibe  nur  eine  einzige  Speiche 
vorhanden,  so  nennt  man  diese  eine  Kurbel  oder  einen  Krumm- 
zapfen. —  Sind  zwei  Kurbeln  angebracht,  nämlich  eine  an  jedem 
Ende  der  Welle,  so  heisst  das  Ganze  eine  Hornhaspel.  Die  Kurbelu 
stehen  dann  —  z.  B.  bei  dem  Ausgraben  eines  Brunnens  —  um  J80° 
gegen  einander,  vortheilhafter  ist  es  aber  wegen  der  bessereu  Ueber- 
wiudung  des  todten  Punktes,  ihnen  eine  Stellung  von  00°  zu  einander  zu 
geben.  Letzteres  muss  jedenfalls  geschehen ,  wenn  Räderwerke  durch 
Kurbeln  bewegt  werden  sollen ,  da  sonst  die  Bewegung  ungleichruässig 
wird  und  wegen  der  dann  unvermeidlichen  Rucke  die  Zahne  der  Rädtr 
leicht  brechen.  —  Sind  an  Stelle  der  Ra'dscheibe  nur  zwei  Durchmesser 
vorhanden,  so  ist  dies  eine  Kreuz  winde,  oder  eine  Erd  winde, 
oder  wenn  thierische  Kräfte  daran  ziehen,  ein  Göpel  (8.  d.  Art.)  — 
Die  Ankerwinde  und  das  Gangspill  gehören  ebenfalls  hierher, 
ferner  die  Wasserräder,  die  Windmühlenflügel ,  das  Tretrad,  die  Tret- 
scheibe (s.  Art.  Laufrad),  die  gezahnten  Räder  etc.,  worüber  die 
speciellen  Artikel  das  Nähere  enthalten ;  namentlich  verweisen  wir  auf 
Art.  Räderwerk. 

Rad ,  B a r  1  o w  ' 8 ,  8.  Art.  Barlow's  Rad. 

Rad ,  e  1  e  c  t  r  i  8  c  h  e  8 ,  ist  ein  an  den  Euden  in  demselben  Sinne 
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umgebogenes  und  zugespitztes  Metallstäbchen ,  welches  in  seiner  Mitte 
eine  Vertiefung  besitzt  und  mit  dieser  auf  ein  zugespitztes  Metallstäbchen 
gesetzt  wird ,  welches  auf  dem  Conductor  einer  Electrisirmaschine  steht. 
Das  auf  der  Spitze  schwebende  Stäbchen  ist  leicht  in  horizontaler  Rich- 
tung drehbar  und  geräth,  sobald  die  Electrisirmaschine  in  Thätigkeit 
gesetzt  wird,  in  eine  drehende  Bewegung,  welche  nach  den  Gesetzen  der 
Rückwirkung  (s.  d.  Art.)  erfolgt,  als  ob  aus  den  umgebogenen  spitzen 
Enden  Electricität  ausströme.  Wird  das  Experiment  im  Dunkeln  an- 
gestellt, so  zeigt  sich  an  den  Spitzen  das  electrische  Licht. 

Die  electrische  Muhle  ist  eine  Spielerei,  welche  sich  auf  das 
electrische  Rad  gründet.  Die  Mühle  ist  wie  eine  Windmühle  gestaltet : 
die  Flügelwelle  ist  ein  in  einer  Glasröhre  liegender  Draht  und  die 
Flügel  bilden  ein  vertical  drehbares  electrisches  Rad ,  dessen  Speichen 
mit  Papier  beklebt  sind,  so  dass  sie  den  Windmühlflügeln  gleichen.  Das 
den  Flügeln  entgegengesetzte  Ende  der  Flügelwelle  wird  mit  der  Elec- 
trisirmaschine in  leitende  Verbindung  gesetzt. 

Bad,  Segner's,  oder  Reactionsrad,  besteht  im  Wesent- 
lichen aus  zwei  oder  mehreren  horizontalen  Röhren ,  die  an  einem  um 
eine  verticale  Axe  drehbaren  Wasserbehälter  so  angebracht  sind ,  dass 
die  Axe  ihr  Centrum  sein  würde ;  alle  Röhren  sind  an  ihren  Enden  in 
demselben  Sinne  umgebogen  und  enden  in  eine  verhältnissmässig  kleine 
Oeflnung ,  oder  sie  sind  verschlossen  und  unweit  dieses  verschlossenen 
Endes  hat  eine  jede  eine  an  der  Seite  —  bei  allen  in  demselben  Sinne  — 
liegeude  Oeffnung.  Strömt  aus  dem  Behälter  durch  die  Röhren  Wasser 
ab ,  so  geräth  das  ganze  System  in  eine  horizontale  drehende  Bewegung 
nach  den  Gesetzen  der  Rückwirkung  (s.  d.  Art.).  Vergl.  Art.  Hydro- 
statik. C.  Man  kann  sich  leicht  ein  solches  Rad  verschaffen ,  wenn 
man  sich  einen  Blechcylinder  von  15  bis  18  Zoll  Höhe  und  etwa  4  Zoll 
Durchmesser  anfertigen  lässt ,  von  welchem  dicht  über  dem  Boden  etwa 
vier  Röhren  der  angegebenen  Art  ausgehen.  Von  der  Mitte  des  Bodens 
wird  ein  Blechrohr  der  Axe  des  Cylinders  entlang  geführt  und  in  dies 
ein  starker  zugespitzter  Draht  als  Stativ  gesteckt ,  so  dass  das  Ganze 
leicht  beweglich  auf  demselben  hängt. 

Schon  S  e  g  n  e  r  hatte  das  Princip  seines  Rades  zur  Bewegung  von 
Mühlen  vorgeschlagen,  bekannter  ist  aber  Barke r's  Mühle  geworden. 
Die  Einrichtung  besteht  einfach  darin ,  dass  er  mit  der  Axe  des  rotten- 
den Behälters  ein  conisches  Rad  in  Verbindung  brachte,  welches  die 
Bewegung  fortpflanzte.  Später  hat  das  S  e  g  n  e  r '  sehe  Rad  zu  den  viel 
vortheilhafteren  Turbinen  (s.  d.  Art.)  geführt. 

Radbarometer ,  das ,  ist  das  Zifferblattbaroraeter  nach  Ho oke ' 8 
Einrichtung.  S.  Art.  Barometer. 

Raddampfer,  s.  Art.  Dampfschiff. 

Radhaspel ,  s.  Art.  Haspel.  Die  Kraft  wirkt  an  einem  Systeme 
von  Spillen. 

20* 
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Radical,  s.  Art.  Baseu. 

Radiusvector ,  s.  Art.  Bewegungslehre.  IV.  8. 

Radsirene  ist  eine  Sirene  (s.  d.  Art.) ,  bei  welcher  die  Töne  da- 
durch erzeugt  werden ,  dass  ein  eingeklemmtes  Streifchen  von  Karten- 
papier von  den  Zähnen  eines  in  Drehung  gesetzten  gezahnten  Rades 
abschnappt.  F.  Savart  hat  sich  namentlich  dieser  Sirenenart  bei 
seinen  akustischen  Untersuchungen  bedient. 

Radventilator  ist  der  am  häufigsten  in  Wohnzimmern  angebrachte 
Luftreiniger,  welcher  ans  einem  etwa  2*  2  Zoll  im  Durchmesser  halten- 
den Blechcylinder  besteht ,  den  man  in  einer  oberen  Fensterscheibe  des 
Zimmers  einsetzt.  DerCylinder  enthält  ein  Rad  mit  windschief  gestellten 
Blechblättern ,  die  fächerartig  über  einander  liegen ,  so  dass  zwischen 
den  auf  einander  folgenden  noch  ein  Zwischenraum  bleibt.  Da  die  wanne 
Luft  nach  oben  steigt,  so  wird  sie  durch  das  Rad  desCylinders  aus  dem 
Zimmer  herausströmen  und  dabei  das  Rad  je  nach  der  Stärke  der  Strö- 
mung in  schnellere  oder  langsamere  Rotation  versetzen.  Da  durch  das 
obere  Ausströmen  der  Luft  ein  Nachströmen  von  den  unteren  kälteren 
Stellen  her  bedingt  wird ,  so  tritt  ein  Luftwechsel  im  Zimmer  ein.  Soll 
die  Strömung  durch  das  Rad  unterbrochen  werden,  so  wird  der  Cylinder 
durch  einen  an  demselben  angebrachten  Deckel  verschlossen.  Vergl. 
Art.  Ventilator. 

Radwelle,  8.  Art.  Rad  an  der  Welle. 

Räderwerk.  Rad  und  Getriebe.  Jede  Vorrichtung,  bei  welcher 
Räder,  d.  h.  kreisförmige  Scheiben,  welche  an  ihrer  Peripherie  mit  Her- 
vorragungen (Zähnen)  und  Vertiefungen  (Zahnlücken)  versehen 
sind ,  so  in  einander  eingreifen ,  dass  die  Bewegung  des  einen  Rades  die 
des  anderen  zur  Folge  hat,  heisst  ein  Räderwerk.  Auch  die  gezahnte 
Stange,  welche  mit  au  einer  ihrer  Seiten  angebrachten  Zähnen 
in  die  Zähne  eines  Rades  eingreift,  kann  hierher  gerechnet  werden.  Von 
manchen  Seiten  zählt  man  zu  den  Räderwerken  jede  Verbindung  v0n 
Radwellen,  von  denen  die  eine  ihre  Bewegung  der  anderen  mittheilt,  wo- 
bei es  gleichgültig  ist ,  ob  die  Uebertragung  der  Bewegung  durch  un- 
mittelbare Berührung,  oder  mittelst  einer  Schnur  ohne  Ende,  oder  durch 
Eingreifen  von  Zähnen  erfolgt.  Die  letztere  Art  heisst  dann  vorzugs- 
weise ein  Zahnräder  werk,  die  zweite  Art  ein  Schnur-  oder 
Riemen räder  werk.  In  jedem  Falle  heisst  das  Rad  ,  von  welchem 
die  Bewegung  ausgeht,  der  Treiber  oder  das  Treibrad  und  das  in 
Bewegung  gesetzte  das  G  e  t  r  i  e  b  e  oder  Triebrad. 

A.  Berücksichtigen  wir  hier  nur  die  Zah u  räder  w  erk  e,  so 
haben  wir  zunächst  nach  der  Richtimg  der  Zähne  gegen  die  Radfläche 
mehrere  Arten  zu  unterscheiden.  Ein  Rad,  dessen  Zähne  in  der  Richtung 
der  Halbmesser  des  Rades  stehen,  heisst  ein  Stern-  oder  Stirnrad; 
ein  Rad,  dessen  Zähne  senkrecht  auf  der  Radfläche  stehen,  Kronrad, 
wenn  die  Radfläche  mehr  oder  weniger  horizontal  liegt ,  uud  Kamm  - 
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r  a  d ,  wenn  diese  eine  mehr  oder  weniger  verticale  Lage  bat ;  ein  Rad 
mit  gegen  die  Radfläche  geneigten  Zähnen,  so  dass  die  Oberflächen  der- 
selben in  der  Oberfläche  eines  abgestumpften  Kegels  liegen,  ein  coni- 
schesRad.  Zähne,  welche  in  den  Radkranz  eingesetzt  sind,  heissen 
Kämme,  hingegen  die  mit  dem  Radkranze  ein  Ganzes  ausmachenden 
schied  ithin  Zähne.  Stellen  weis  versteht  man  unter  Kämmen  auch  nur 
die  Zähne  der  Krön-  und  Kammräder.  Ist  das  eine  von  zwei  in  einander 
eingreifenden  Rädern  sehr  klein ,  so  arbeitet  man  gewöhnlich  die  Zähne 
mit  dem  Rade  aus  einem  Stücke ,  so  dass  die  Zahnlücken  als  Furchen 
und  die  Zähne  als  Rippen  erscheinen.  Ein  solches  Rad  heisst  ein 
Kumpf.  In  anderen  Fällen ,  namentlich  wenn  die  Zähne  länger  sein 
'  müssen ,  stellt  man  zwei  Radscheiben  einander  parallel  gegenüber  und 
verbindet  diese  durch  Stäbe ,  welche  auf  deu  Scheiben  senkrecht  stehen. 
Ein  solches  Rad  nennt  man  einen  T  r  i  1 1  i  u  g  oder  D  r  e  h  1  i  n  g  und  die 
als  Zähne  dienenden  Stäbe  Triebstöcke. 

Wie  die  in  einander  eingreifenden  Räder  auch  sein  mögen,  stets  ist 
die  Umfangsgeschwindigkeit  des  Getriebes  gleich  der  des  Treibrades  und 
die  Umdrehungszahlen  beider  verhalten  sich  umgekehrt  wie  die  Halb- 
messer. Hieraus  folgt ,  dass  die  Anzahl  der  Zähne  zweier  in  einander 
eingreifender  Räder  mit  den  Umdrehungszahlen  in  umgekehrtem  Ver- 
hältnisse steht.  Ist  daher  das  eine  Rad  mit  seinen  Zähnen  gegeben 
und  das  Umsetzungsverhältniss,  d.  h.  wie  viel  mal  das  eine 
Rad  schneller  sich  drehen  soll  als  das  andere,  festgesetzt,  so  ist  damit 
der  Halbmesser  des  zweiten  Rades  bestimmt. 

Denken  wir  uns  die  Kraft  A',  welche  das  Treibrad  in  Bewegung 
setzt ,  an  einem  Hebelarme  in  einer  Entfernung  Ke  von  der  Axe  des 
Treibrades  wirkend  und  die  Last  L  an  der  Welle  des  Getriebrades  in 
einer  Entfernung  von  der  Axe  des  Getriebrades  L(, ,  während  der  Halb- 
messer des  Treibrades  R  und  der  des  Getriebrades  ist,  so  würde  —  abge- 
sehen von  allen  Hindernissen  —  an  dem  Getriebe  eine  Kraft  .r  der  Last 
das  Gleichgewicht  halten ,  wenn  x  :  L  =  Le  :  r  wäre  (s.  Art.  Rad 
an  der  Welle).  Betrachtet  man  x  als  Last  für  das  Treibrad ,  so 
würde  K :  x  =  R  :  Kr  im  Falle  des  Gleichgewichtes  sein.  Aus  beiden 

/  R 

Proportionen  folgt:  K  \L  —  LrR :  A>  und  also  K  =  L  .  ^  .  — , 

d.  h.  das  Verhältniss  der  Kraft  zur  Last  beim  Gleichgewichte  ist  dem 
Verhältnisse  aus  dem  Producte  der  Lastentfernung  und  des  Halbmessers 
des  Treibrades  zu  dem  Producte  der  Kraftentfernung  und  des  Halbmessers 
des  Getriebrades  gleich. 

Wenu  auf  der  Axe  des  Getriebrades  noch  ein  Rad  steht,  welches 
als  Treibrad  in  ein  neues  Getriebrad  eingreift ,  und  auf  der  Axe  dieses 
zweiten  Getriebrades  wiederum  ein  drittes  Treibrad  angebracht  ist, 
welches  in  ein  drittes  Getriebrad  eingreift  u.  s.  f. ,  bis  an  der  Axe  des 


Digitized  by  Google 


310 


Räderwerk . 


letzten  Getriebrade«  als  Welle  die,  Last  wirkt,  so  verfallt  sich,  wenn  nun 
die  Entfernung  der  Kraft  als  r,  ,  den  Radius  des  ersten  Treibrades  ab 
rs ,  den  des  ersten  Getriebrades  als  r3  u.  s.  f.  nnd  die  Entfernung  der 
Last  als  rjw  setzt :  K :  L  —  ra  .  r4  .  r6  .  .  .  rj»  :  rx  .  r3  .  r5  .  .  . . 

Hat  die  Last  einen  Weg  gleich  einer  Umdrehung  zurückgelegt  und 
verfolgt  man  die  dann  von  den  einzelnen  Rädern  verhältnismässig  zu- 
rückgelegten Wege  bis  zu  dem  von  der  Kraft  durchlaufenen ,  so  ergiebt 
sich ,  dass  Hieb  der  Weg  der  Kraft  zu  dem  Wege  der  Last  umgekehrt 
verhält ,  wie  sich  Kraft  und  Last  im  Zustande  des  Gleichgewichtes  ver- 
halten- 

Sind  die  Treihräder  Stirnräder ,  so  pflanzt  sich  die  Bewegung  in 
einer  Ebene  fort,  welche  der  Ebene  des  ersten  Stirnrades  parallel  läuft: 
durch  ein  Krön-  oder  Kammrad  wird  aber  die  Bewegung  in  eine  Ebene 
verlegt,  welche  zu  der  vorhergehenden  senkrecht  ist.  Durch  conischt 
Räder  wird  eine  Verlegung  der  Bewegungsebene  bewirkt ,  welche  zu  der 
vorhergehenden  unter  einem  Winkel  geneigt  ist ,  welcher  dem  doppelten 
Neigungswinkel  der  conischen  Zähne  gegen  ihre  RadfJäche  gleich 
kommt. 

Die  Anzahl  der  Zähne  an  den  in  einander  eingreifenden  Rädern 
wählt  mau  am  zweckmässigsten  su ,  dass  die  Zähnezahl  des  kleineren 
Rades  kein  Factor  von  der  Zähnezahl  des  grösseren  ist.  weil  dann  jeder 
Zahn  des  einen  Rades  mit  jedem  Zahne  des  anderen  bei  eintretender  Be- 
wegung in  Berührung  kommt  und  mithin  ein  gleichmässiges  Abschleifen 
der  Zähne  die  Folge  ist.  Leber  die  zweckroässigste  Form  der  Zähne 
sind  viele  Untersuchungen  augestellt  worden.  Es  haben  sich  z.  B.  da- 
mit beschäftigt :  De  ia  Hire,  L.  Euler,  Camus,  Kästner, 
Eytelwein  etc.  Als  die  vortheilhafteste  Gestalt  der  Zähne  beiStirn- 
uud  Kammrädern  hat  man  theils  eine  cycloidische  und  epicycloidische, 
theils  die  Gestalt  von  Kreisevoluten  empfohlen. 

B.  Die  gezahnte  Stange  wird  benutzt,  um  durch  Drehung 
eines  Rades  eine  geradlinige  Bewegung  hervorzubringen.  Es  ist  nur 
not  big  in  die  an  der  Seite  der  Stange  angebt  achten  Zähne  die  entspre- 
chend gearbeiteten  Zähne  eines  kleinen  Stirnrades  eingreifen  zu  lassen- 
Eine  Umdrehung  des  Rades  hat  ein  Fori  schieben  der  Stange  um  eine 
der  Peripherie  des  Rades  gleiche  Strecke  zur  Folge.  Die  einlache  Fuhr- 
mannswinde  bietet  ein  Beispiel ,  und  ebenso  findet  man  die  gezahnte 
Stange  meistens  an  den  Luftpumpen  zur  Bewegung  der  dann  gezahnten 
Kolbenstange.  Bei  zweistiefeligen  Luftpumpen  dient  dasselbe  Rad  zur 
Bewegung  beider  Kolbenstangen  ,  indem  diese  in  entgegengesetzten  Sei- 
ten des  Rades  eingreifen  und  daher  beide  auch  entgegengesetzte  Be- 
wegung machen. 

Die  an  der  gezahnten  Stange  wirkende  Last  macht  sich  als  Last 
an  dem  Rade  geltend  und  es  verhält  sich  daher  beim  Gleichgewichte 
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K  :  L  =  r  :  Af#,  wenn  r  den  Radius  des  Rades  und  h'e  die  Kraft- 
entfernung bedeutet 

Räumliche,  das,  hat  man  als  das  In-,  Ausser-  und  Nebeneinander- 
seiende erklärt. 

Raffiniren  bezeichnet  die  Verbesserung  oder  Verfeinerung  eines 
Stoffes ;  z.  B.  graues  Roheisen  wird  durch  das  Raffinirfener  in  weisses 
Roheisen  oder  Feineisen  umgewandelt;  Rohstahl  wird  raffinirt,  um  ihn 
gleichartig  zu  machen ,  wodurch  er  an  Stärke  und  Elasticität  gewinnt ; 
Zinn  wird  durch  die  Raffination  von  fremden  Metallen  gereinigt;  Silber 
wird,  ehe  es  in  die  Münze  kommt,  raffinirt  und  enthält  dann  nur  noch 
Kupfer  und  vielleicht  auch  etwas  Gold.  Ebenso  unterwirft  man  den 
Zucker,  die  Oele  etc.  der  Raffination. 

Rakete  ist  ein  Körper ,  der  durch  die  Rückwirkung  ausströmender 
Luft  von  hoher  Spannung  in  Bewegung ,  namentlich  zum  Aufsteigen  in 
oder  zum  Fliegen  durch  die  Luft ,  gesetzt  wird.  Gewöhnlich  besteht 
die  Rakete  aus  einer  Hülse  ans  Papier.  Um  einen  cylindrischen  Stab 
wird  auf  einer  Seite  mit  Kleister  bestrichenes  Papier  gewickelt  und  über 
dem  hierdurch  erhaltenen  Papierrohre  in  gleicher  Weise  fortgefahren, 
bis  die  Papierhülse  die  erforderliche  Stärke  erhalten  hat.  Die  Hülse 
wird  mit  dem  sogenannten  Satze,  d.  b.  mit  einer  Mischung  von  Sal- 
peter, Schwefel,  Kohlenpulver  und  Mehlpulver,  welche  angezündet  Dicht 
explodirt,  sondern  nach  und  nach  abbrennt,  gefüllt.  Der  Satz  muss  fest 
eingeschlagen  werden,  und  gewöhnlich  erhält  derselbe  noch  in  seiner 
Axe  eine  Bohrung,  damit  sich  die  Entzündung  besser  fortpflanzt. 
Die  Länge  der  Bohrung  und  diejenige  des  ungebohrt  bleibenden  Satzes, 
die  sogenannte  Zehrung,  richtet  sieh  nach  dem  Caliber  des  Satzes. 
Auf  die  am  oberen  Ende  befindliche  Zehrung  wird  ein  Vorschlag  von 
weichem  Papiere  geschoben  und  der  Raum  über  derselben  mit  feinem 
Jagdpulver  geftlllt,  welches  sich  durch  ein  in  dem  Vorschlage  ange- 
brachtes Loch  beim  Abbrennen  der  Rakete  entzündet  und  explodirt. 
Statt  dieses  Pulvereatzes  schiebt  man  indessen  oft  eine  leichte  Büchse 
von  Pappe  oben  auf  die  Raketenhülse,  die  mit  Schwärmern  oder  Leucht- 
kugeln gefüllt  ist.  Ein  kegelförmiges  Hütchen  bedeckt  schliesslich  das 
obere  Ende ,  damit  die  Rakete  die  Luft  besser  durchschneidet ,  und  an 
die  Hülse  wird  ein  unten  überragender  vierkantiger  Stab  von  6  bis  12 
Fuss  Länge  und  8  bis  fast  30  Loth  Gewicht,  je  nach  der  Grösse  der 
Rakete,  befestigt,  der  beim  Fliegen  der  Rakete  als  Steuer  dient. 

Die  Rakete  steigt,  unten  angebrannt,  in  Folge  der  Rückwirkung 
(s.  d.Art.)  und  wegen  des  allmäligen  Brennens  des  Satzes  mit  beschleu- 
nigter Geschwindigkeit.  Eine  Rakete  von  1  l/s  Zoll  im  Durchmesser 
steigt  wenigstens  2200  Fuss;  von  3  Zoll  über  3750  Fuss;  einpfiindige 
Raketen  sollen  6800  bis  8580  Fuss  hoch  gehen  und  in  der  Nacht  bis 
auf  eine  Entfernung  von  C  Meilen  sichtbar  sein. 
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Der  aus  der  bedeutcuden  Höhe  herabfallende  Stab  fällt  mit  be- 
schleunigter Geschwindigkeit  und  kann  daher  leicht  Unglück  anrichten, 
z.  B.  einen  Menschen  tödten.  Daher  ist  bei  dem  Steigenlassen  vun 
Raketen  wohl  Rücksicht  darauf  zu  nehmen ,  dass  das  Niederfallen  des 
Stabes  an  einer  Stelle  geschieht,  an  welcher  kein  Schaden  angerichtet 
werden  kann.  Man  hat,  um  dem  vorzubeugen,  den  Stab  auch  aus  lauter 
Kartenblättern,  welche  Sehwärmer  enthalten,  gemacht.  In  diesem  Falle 
entzünden  sich  diese  Schwärmer  und  zersprengen  den  aus  ihnen  zusam- 
mengesetzten Stab. 

Die  Raketen  dienen  zur  Belustigung  bei  Feuerwerken,  ausserdem 
zu  Nachtsignalen  und  überdies  haben  sie  auch  zu  Kriegszwecken  Ver- 
wendung gefunden.  Die  im  Kriege  benutzten  Brandraketen  hat 
zuerst  zu  Ende  des  18.  Jahrhunderts  Hyder  Ali  in  Ostindien  anjre- 
wendet ,  um  die  feindlichen  Elephanten  dadurch  scheu  zu  machen.  Sie 
bestanden  aus  einer  eisernen,  6  bis  1 2  Pfund  schweren  Röhre  mit  Rake- 
tensatz ausgeschlagen  und  waren  an  ein  8  Fuss  langes  Bambusrohr  ge- 
bunden. Der  Engländer  William  C o n g r e v e  verbesserte  1808  diese 
Raketen,  worauf  sie  unter  dem  Namen  Congrevische  Raketen  in 
der  englischen  Artillerie  und  später  auch  in  anderen  Armeen  eingeführt 
wurden.  In  neuester  Zeit  hat  man  auch  beim  Walfischfange  von  den 
Oongrevischen  Raketen  Anwendung  zu  machen  gesucht.» 

Eine  ganz  ähnliche  Wirkung  in  Bezug  auf  die  Bewegung  müssen 
Röhren  ausüben ,  welche  anstatt  des  pulverhaltigen  und  brennenden 
Raketensatzes  mit  einem  Stoffe  gefüllt  sind ,  der  mit  grosser  Expansiv- 
kraft in  den  luftformigen  Aggregatzustand  übergeht,  ohne  dabei  zu  ex- 
plodiren.  Ein  solcher  Stoff  ist  die  feste  Kohlensäure  und  ich  habe  daher 
den  Vorschlag  gemacht,  derartige  mit  fester  Kohlensäure  gefüllte  Raketen 
nicht  nur  zur  Fortbewegung  von  Lasten  auf  der  Eisenbahn"  an  Stelle  der 
Dampflokomotive  zu  gebrauchen ,  sondern  auch  mittelst  derselben  den 
Luftballon  horizontal  zu  steuern.  Vergl.  Art.  Luftschifffahrt. 

Rammbär,  s.  Art.  Ramme. 

Ramme  heteftt  eine  Maschine ,  welche  namentlich  zum  Eintreiben 
von  Pfählen,  Steinen  etc.  in  die  Erde  bestimmt  ist.  Man  unterscheidet 
Handramme  und  eigentliche  R  a  m  m  m  a  s  c  h  i  n  e.  Das  Arbeiten  mit 
der  Ramme  heisst  rammen. 

Die  Handramrae  besteht  aus  einem  hölzernen ,  nach  oben  etwas 
verjüngten  Cylinder ,  der  unten  von  einem  starken  eisernen  Ringe  um- 
geben und  oben  mit  einem  durchgesteckten ,  als  Handhabe  dienenden 
Stabe  versehen  ist.  Die  Handramme  wird  namentlich  beim  Pflastern 
der  Strassen  gebraucht,  um  die  Steine  fest  einzutreiben. 

Bei  der  Kammmaschine  wird  ein  Klotz,  der  sogenannte 
Rammklotz  oder  Rammbär  oder  H  oyer,  an  einem  Seile  (Ramra- 
t  a  u),  welches  über  eine  Rolle  geht,  emporgezogen  und  fallen  gelassen.  Die 
Rolle  ist  an  einem  hinreichend  hohen  und  festen  Gestelle  oben  befestigt.  Der 
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Rammklotz  ist  entweder  ein  massiver ,  mit  eisernen  Bändern  umgebener 
hölzerner  Block ,  oder  er  besteht  ganz  aus  Gusseisen.  Das  Rammtau 
ist  an  demselben  oben  an  einem  starken  eisernen  Ringe  befestigt  und  es 
gehen  von  demselben  noch  so  viel  Seile  ab ,  als  Arbeiter  zum  Ziehen 
verwendet  werden,  deren  gewöhnlich  eine  grosse  Anzahl  erforderlich  ist. 
Jeder  Arbeiter  hat  an  seinem  Seile  eine  hölzerne  Handhabe  und  alle 
ziehen  auf  Commando  mit  einem  Rucke  den  Rammklotz  empor ,  so  dass 
er  noch  Uber  die  Zughöhe  etwas  hinausgeht  und  daun  ungehindert  herab- 
fallt. Nach  20  bis  25  Zügen  (eine  sogenannte  Hitze)  müssen  die 
Arbeiter  wieder  ruhen.  Statt  der  Menschenkräfte  bedient  man  sich  jetzt 
häufig  der  Dampfkraft  in  der  sogenannten  Dampf  ramme.  Die 
eigentliche  Rammmaschine  wird  namentlich  zum  Einrammen  von  Pfählen 
bei  Wasserbauten  und  Pfahlrösten  gebraucht.  Die  Wirkung  lässt  sich 
nach  den  Gesetzen  des  Stosses  berechnen. 
Rammklotz  ) 

Rammtau     j  8'  Art  Kamm*. 
Rapilli ,  8.  Art.  L  a  p  i  1 1  i. 

Rapport ,  magnetischer,  bezeichnet  die  sympathische  Verbin- 
dung ,  welche  bei  dem  sogenannten  animalischen  Magnetismus  (s.  Art. 
M  e  s  ra  e  r  i  s  m  u  s)  zwischen  dem  Magnetiseur  und  den  magnetisirten 
Personen  oder  zwischen  den  letzteren  unter  einander  stattfinden  sollte. 
Die  von  dein  Einen  oder  dem  Anderen  genommenen  Arzneien  sollten 
z.  B.  auf  die  in  Rapport  stehenden  Personen  eine  gemeinschaftliche 
Wirkung  ausüben. 

Rast  heisst  der  untere  Theil  eines  Schachtofens  (8.  d.  Art.). 

Rastern  nennt  man  an  der  uuteren  Elbe  dieselbe  Erscheinung, 
welche  an  der  Dordogne  Mascara  (s.  d.  Art.)  heisst. 

Rauch  besieht  aus  Kohle  in  fein  zertheiltem  Zustande,  welche  bei 
unvollständigem  Verbrennungsprocesse  durch  den  emporsteigenden  heissen 
Luftstrora  mechanisch  fortgeftihrt  wird.  Setzt  sich  die  unverbrannte 
Kohle  an  den  Wänden  des  Abfuhrungskanals  (Schornstein  oder  Esse) 
ab ,  so  entsteht  der  R  u  8  s.  Je  weniger  die  Luft  zu  dem  Brennraume 
zuströmt ,  um  so  unvollständiger  wird  die  Verbrennung  und  desto  mehr 
Rauch  wird  erzeugt.  Daher  qualmt  die  gewöhnliche  Küchenlampe, 
während  Lampen  mit  doppeltem  Luftzuge  und  Cylindcr  ohne  Rauch 
brennen.  Eine  rauchlose  Verbrennung  im  Grossen  zu  erzielen,  ist  unge- 
achtet vieler  Versuche  noch  nicht  vollständig  gelungen.  Mit  dem  Rauche 
darf  die  Dampfwolke  nicht  verwechselt  werden ,  welche  durch  Couden- 
sation  luflförmigen  Wassers  entsteht. 

Ranch  der  Berge  zeigt  sich  bei  regnerischer  Witterung  über  ein- 
zelnen Stellen  der  Berge  in  der  Form  von  vereinzelten  Nebelmassen,  die 
gewöhnlich  sich  längere  Zeit  an  demselben  Orte  halten ,  wenn  auch  die 
Luft  in  Bewegung  ist.  Die  Nebelbildung  muss  also  ihre  Veranlassung 
in  den  betreffenden  Stellen  selbst  haben  und  daher  nimmt  man  an ,  dass 
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diese  Stellen  des  Erdbodens  durch  ihre  •  igenthüm liehe  Beschaffenheit 
(besseres  oder  schlechteres  Wärmeleitungsvermögen  als  bei  der  Umgebung, 
oder  grösserer  Gehalt  an  Feuchtigkeit)  die  Wärme  in  grosserer  Mengt 
abgeben  oder  aufnehmen  und  dadurch  in  deu  über  ihnen  befindlichen 
Luftschichten  einen  Niederschlag  bewirken. 

Eauch  der  Moorbrände,  s.  Art.  Haarrauch. 

Rauhfrost  oder  Rauhreif  ist  ein  starker ,  festgewordener  Be- 
schlag ,  der  sich  an  Ecken  und  an  rauhen  Oberflächen  so  dick  anhingt, 
dass  diese  —  man  sieht  dies  öfters  im  Winter  an  den  Bäumen  —  wie 
verzuckert  erscheinen.  Er  bildet  sich  bei  geringerem  Abschlage  der 
Kälte,  kann  deshalb  von  längerer  Dauer  sein  und  zu  bedeutenden  Lasten 
anwachsen.  Glatteis  (s.  d.  Art.)  bildet  sich  bei  sehr  starkem  Ab- 
schlage der  Kälte  bin  tll>er  den  Gefrierpunkt,  wobei  der  flüssige  Beschlag 
auf  dem  noch  sehr  kalten  Boden  zu  Eis  erstarrt :  entsteht  aber  auch  bis- 
weilen aus  Regen ,  der  sofort  gefriert.  Der  Beschlag  ist  tropfbar- 
flüssig  oder  ßtarr.  Im  ersten  Falle  fällt  er  weniger  in  die  Augen,  giebt 
aber  einer  Landschaft  etwas  Düsteres ,  da  er  Mauern  und  Baumstämme 
dunkel  färbt.  Alle  diese  Erscheinungen  «ind  in  einem  plötzlichen  Wech- 
sel zwischen  den  kalten  Polar  -  und  wannen  Aeqnatorialströmen  begrün- 
det. Thau  und  Reif  beruhen  auf  Abkühlung  der  von  ihnen  betroffenen 
Körper  durch  Wärmeausstrahlung. 

Raum  hat  man  als  das  In-,  Ausser-  und  Nebeneinandersein  erklart. 

Raum,  leerer,  s.  Art.  Barometer. 

Raum,  I  u  f  t  v  e  r  d  ü  n  n  t  e  r  ) 

Baum,  schädlicher       }»•  Art.  Luftpumpe. 

Rauminhalt  oder  Volumen  nennt  man  die  Grösse  des  Raumes 
oder  den  bestimmten  Raum,  welchen  ein  Körper  einnimmt.  Der  Raum- 
inhalt wird  durch  Ausmessung  der  verschiedenen  Dimensionen,  d.  h.  der 
Erstreckungen  nach  den  verschiedenen  Richtungen  ermittelt ,  oder  bei 
massiven  Körpern  bisweilen  durch  den  Gewichtsverlust ,  welchen  sie  in 
einer  Flüssigkeit  von  bekanntem  spezifischen  Gewichte  hängend  erleideo, 
oder  bei  Hohlräumen  durch  Füllen  mit  nach  einem  bestimmten  Masse 
gemessener  oder  durch  Abwägen  ermittelter  Flüssigkeit.  Vergl.  Art. 
Körpermass;  ausserdem  als  Beispiel  C a I  i b r i r e n. 

Raummass,  s.  Art.  Körpermass. 

Raupenregen,  d.  h.  ein  Herabfallen  von  einer  grossen  Raupeo- 
menge  aus  der  Luft ,  hat  seinen  Grund  darin ,  dass  diese  Thiere  durch 
Sturmwind  in  grosser  Menge  fortgeführt  worden  sind.  Bei  Neusohl  und 
Eperies  in  Ungarn  soll  am  20.  November  1672  mit  vielem  Schnee  eine 
unzählige  Menge  gelber  und  schwarzer  Raupen ,  welche  noch  3  Tage 
lebten,  herabgefallen  sein. 

Raute  oder  Rhombus  heisst  ein  Parallelogramm  mit  lauter  gleich 
langen  Seiten  aber  nicht  durchweg  gleich  grossen  Winkeln. 

Rautenglas  oder  Polyeder  oder  polyedrisches  Glas  heisst 
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ein  Glas,  welches  auf  beiden  Seiten  oder  nur  auf  einer  Seite, 
währeud  die  andere  eben  ist ,  mit  mehreren  kleineren  ebenen  Flächen 
versehen  ist.  Ein  solches  Glas  ist  als  eine  Combination  mehrerer  Pris- 
men anzusehen  und  es  zeigt  daher  einen  Gegenstand,  von  welchem  Licht 
hindurch  in  ein  Auge  trifft ,  in  soviel  Richtungen ,  mithin  vervielfältigt, 
als  verschieden  geneigte  Flächen  vorhanden  sind.    S.  Art.  Prisma. 

Man  wendet  diese  Gläser  entweder  als  Spielzeug  an ,  wo  sie  dann 
in  einer  besonderen  Fassung  angebrachl  werden,  oder  als  Lichtbrecher, 
z.  B.  au  Kronleuchtern.  Ich  selbst  habe  sie  zu  einer  Vervollkommnung 
des  Kaleidoskops  in  dem  Typoskope  (s.  d.  Art.)  verwendet. 

Rautenmikrometer,  das,  gehört  zu  den  Fadenmikrometern.  8. 
Art.  Mikrometer.  1 . 

Reaction  bedeutet  im  physikalischen  Sinne  Rückwirkung  (s.  d. 
Art.).  In  der  Chemie  versteht  man  unter  Reaction  eine  Gegenwirkung 
der  Stoffe  auf  einander,  so  dass  man  aus  der  Art  derselben  auf  das  Vor- 
handensein eines  bestimmten  Stoffes  schliessen  kann.  Die  zu  solchen 
Zwecken  vorzugsweise  dienenden  Stoffe  nennt  man  daher  auch  vorzugs- 
weise Reagentien. 

Reactionsdampfer,  s.  Art.  Dampfschiff.   S.  200. 

Reactionspad,  s.  Art.  Rad,  Segner'sches  und  Turbine. 

Reactions Wirkung,  8.  Art.  Rttckwirku n g. 

Reagens,  s.  Art.  Reaction. 

Rearsche  Presse,  s.  Art.  Presse.  G.  Sie  beruht  darauf,  dass 
der  Druck  einer  Flüssigkeit  auf  den  Roden  eines  Gcfässes  mit  der  Höhe 
der  Flüssigkeit  wächst ,  wie  auch  das  Gefäss  sonst  gestaltet  sein  möge. 
Vergl.  Art.  Hydrostatik.  C. 

Rechtläufig  nennt  man  die  Bewegung  eines  Gestirn»  s ,  namentlich 
eines  Planeten ,  wenn  sein  scheinbarer  Lauf  unter  den  Fixsternen  der 
Ordnung  der  himmlischen  Zeichen  folgt.  Eine  Bewegung  im  entgegen- 
gesetzten Sinne  nennt  man  eine  rückläufige.  Von  der  JSonne  aus 
gesehen  bewegen  sich  die  Planeten  stets  rechtläufig ,  von  der  Erde  aus 
gesehen  wird  ihre  Bewegung  zu  Zeiten  rückläufig.  Unter  den  Kometen 
bewegen  sich  viele  auch  von  der  Sonne  aus  gesehen  rückläufig. 

Recipient  heisst  bei  der  Luftpumpe  der  —  gewöhnlich  aus  einer 
Glasglocke  bestehende  —  -  Raum,  in  welchen  die  Körper  gebracht 
werden ,  mit  welchen  im  luftverdünnten  Räume  Versuche  angestellt  wer- 
den sollen. 

Reciprocatio  bedeutet  den  Zurückgang  auf  demselben  Wege.  Es 
ist  z.  B.  reciprocatio  marin  die  Ebbe  und  Fluth  des  Meeres. 

Reciprocationspendel  nannte  G assen d i  ein  (30  Fuss)  langes 
Pendel,  an  welchem  sein  Freund  Calignon  de  Peirins  eine  mit  der 
Ebbe  und  Fluth  zusammenfallende  Bewegung  bemerkt  haben  wollte. 
(Vergl.  den  vorigen  Art.)    Die  Sache  hat  sich  nicht  bestätigt. 

Rectasceneion  oder  gerade  Aufsteigung  heisst  der  Theil 


Digitized  by  Gf)Ogle 


316 


Rectification  —  Reflexionsanemometer. 


des  Himmelsäquators,  welcher  zwischen  dem  Frtihlings-Tag-  und  Nuebt- 
gleichenpunkte  und  dem  Abweichungs-  oder  Declinationskreise  eines 
Sternes  liegt.  Man  zählt  die  Rectascension  in  der  Richtung  von 
Westen  nach  Osten  von  0°  bis  360°.  Sowie  Breite  und  Länge  die  Lage 
eines  Orte«  auf  der  Erde  bestimmen ,  bestimmen  auch  Rectascension  nnd 
Declination  die  Stelle  eines  Sternes  am  Himmel ,  denn  die  Declinatiou 
wird  auf  einem  grössten  Kreise  gemessen ,  welcher  durch  die  Pole  des 
Himmelsäquators  und  den  Stern  geht. 

Rectification  bedeutet  die  Herstellung  oder  Instandsetzung  einer 
Sache  in  den  vorseh  riftsmässigen  Verhältnissen ,  z.  B.  die  richtige  Auf- 
stellung eines  Instrumentes  oder  die  möglichst  beste  Herstellung  eines 
Stoffes,  z.  B.  eines  Destillates.  Bei  der  Rectification  oder  bei  dem 
Rectificiren  eines  Destillates  destillirt  man  wiederholt  und  fängt  das 
zuerst  Uebergebcnde  auf,  oder  man  wendet  gewisse  Substanzen  an,  z.  B. 
Kalk ,  Chlorcalcium  etc. ,  welche  der  zu  rectificirenden  Flüssigkeit  die 
fremdartigen  Beimischungen ,  namentlich  das  Wasser  entziehen.  Vergl. 
Art.  Destillation. 

Rectificiren ,  s.  Art.  Rectification. 

Reduciren  heisst  in  der  Physik  auf  ein  bestimmtes  Mass  oder  auf 
ein  bestimmtes  Verhältniss  zurückführen ;  der  Barometerstand  wird  z.  B. 
auf  die  Temperatur  0°  C.  reducirt.  S.  Art.  Öhm'sches  Gesetz 
■  wegen  der  reducirten  Länge  des  elektrischen  Leitungsdrahtes ,  Träg- 
heitsmoment wegen  der  reducirten  Masse ,  Pendel.  B.  wegen  des 
reducirten  Pendels  etc. 

Reductions-Quadrant,  s.  Art.  Quadrant. 

Reflectiren  bedeutet  zurückwerfen  nach  bestimmten  Gesetzen :  den 
Gegensatz  drückt  man  mit  zerstreuen  aus.  Vergl.  Art.  Zurück- 
prall  u  n  g. 

Reflector  ist  eine  Bezeichnung  für  ein  grosses  katoptrisches  Fern- 
rohr oder  Spiegelteleskop  (s.  Art.  Fernrohr);  man  versteht  darunter 
indessen  auch  überhaupt  Spiegel,  welche  vorzugsweise  zu  einer  kräftigen 
Zurückstrahlung  des  Lichtes  eingerichtet  sind.  Die  Reflectoren  auf 
Leuchttürmen  sind  z.  B.  von  parabolischer  Krümmung,  weil  das  von 
dem  Brennpunkte  ausgehende  Licht  bei  solchen  genau  parallel  der  Axe 
reflectirt  wird.    Vergl.  Art.  Spiegel  und  Leuchtthurm. 

Reflexion,  s.  Ait.  Zurückprallung.  Wegen  der  Reflexion 
des  Lichtes  vergl.  Art.  Katoptrik,  wegen  derjenigen  der  Wärme 
Wärme,  strahlende,  ausserdem  Stoss,  Wellenbewegung 
und  Schall. 

Reflexion,  positive  und  negative,  8.  Art.  Polarisation. 

A.  f. 

Reflexion,  totale,  8.  Art.  Brechung.  A.  1. 
Reflexionsanemometer  nannte  Ahne*  ein  Instrument,  um  mittelst 
eines  Spiegels  den  Zug  der  Wolken  und  dadurch  die  Richtung  des  Windes 
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in  höheren  Regionen  der  Atmosphäre  zu  bestimmen.  Das  Instrument 
besteht  aus  einem  ebenen  Spiegel  und  einer  Boussole ,  die  auf  einem 
und  demselben  Brettchen  befestigt  sind.  Die  Boussole  ist  von  2  zu  2 
Grad  in  360°  getheilt  und  an  dem  Nullpunkte  steht  N  (Nord).  Durch 
Parallelstriche,  die  auf  der  Rückseite  des  Glases  mit  dem  Diamanten  ge- 
zogen sind,  ist  der  Spiegel  in  mehrere  Theile  getheilt.  Einige  dieser 
Striche  laufen  parallel  mit  dem  nach  .V  gehenden  Radius  der  Boussole, 
andere  stehen  senkrecht  auf  diesen.  Bei  der  Beobachtung  stellt  man 
das  Instrument  an  einem  freien  Orte  auf,  lässt  die  Magnetnadel  frei 
spielen  und  beobachtet  nun  die  Bewegung  der  Wolken  im  Spiegel,  indem 
man  diesen  so  dreht,  dass  die  Wolken  in  der  Richtung  der  mit  N 
parallelen  Striche  ziehen  und  zwar  in  der  Weise,  dass  die  Wolken,  welche 
auf  das  Zenith  zu  gehen ,  von  iV  über  die  Mitte  der  Boussole  sich  fort 
bewegen.  Ist  diese  Spiegelstellung  erreicht,  so  liest  man  an  der  Boussole 
—  mit  Berücksichtigung  der  Declination  der  Magnetnadel  —  die  Rich- 
tung ab.  Das  Auge  muss  nothwendig  während  der  Beobachtung  eine 
feste  Lage  haben.  Zu  diesem  Zwecke  sind  an  dem  Instrumente  kleine 
zugespitzte  Kupferständer  angebracht ,  die  beliebig  verlängert  oder  ver- 
kürzt werden  können.  Einer  dieser  Ständer  wird  neben  dem  Spiegel 
aufgestellt  und  sein  Bild  im  Spiegel  beobachtet,  indem  man  sich  so  stellt, 
dass  das  Bild  der  Spitze  einem  Durchschnitte  der  auf  dem  Spiegel  ge- 
zogenen Linien  entspricht.  Man  betrachtet  abwechselnd  die  Wolke  und 
das  Bild  der  Spitze.  Geht  die  Wolke  den  Linien  nicht  parallel,  so  dreht 
mau  den  Spiegel  ein  wenig  in  zweckmässiger  Richtung  und  giebt  dem 
Ständer  eine  neue  Stellung  nach  der  angegebenen  Weise. 

Unter  Umständen  eignet  sich  das  Instrument  zur  Bestimmung  der 
Höhe  oder  Geschwindigkeit  der  Wolken.  Decken  sich  nämlich  das 
Bild  der  Spitze  des  Ständers  und  eine  kleine  Wolke  oder  eine  markirte 
Stelle  einer  grösseren  Wolke  und  stellt  man  sich  so ,  dass  beim  Fort- 
rücken der  Wolke  diese  Deckung  anhält,  so  wird  der  von  beiden 
Bildern  auf  dem  Spiegel  zurückgelegte  Weg  (c)  sich  zu  dem  in  Wirk- 
lichkeit von  der  Wolke  durchlaufenen  Wege  (JC)  verhalten  wie  die  Höhe 
der  Spitze  über  dem  Spiegel  (//)  zur  Höhe  der  Wolke  (//)  über  dem 
Beobachter,  also  c:C  =  h:  H.  Der  von  der  Wolke  durchlaufene  Weg 
dividirt  durch  die  Zeit  giebt  ferner  die  Geschwindigkeit  derselben.  Die 
hierzu  nöthigen  Data  erhält  man  aber  mittelst  einer  Secundenuhr  und  aus 
dem  gemessenen  Abstände  der  Striche  auf  dem  Spiegel. 

Reflexionsebene  heisst  die  Einfallsebene,  d.  h.  die  Ebene,  in 
welcher  der  einfallende  Strahl  und  die  Senkrechte  liegen ,  welche  man 
in  dem  Einfallspunkte  auf  der  getroffenen  Fläche  errichtet. 

Reflexionsgesetz,  s.  Art.  Zurückprallung. 

Reflexionsgoniometer,  s.  Art.  Goniometer. 

Reflexionswinkel  heisst  der  Winkel,  welchen  der  reflectirte  Strahl 
mit  dem  Emfallslothe  bildet.    S.  Art.  Z  u  r  ü  c  k  p  r  a  1 1  u  n  g. 
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Refraction  oder  Brechung  (des  Lichtes,  des  Schalles,  der 
Wärme),  s.  Art.  Brechung. 

Refraction,  coniscbe,  s.  Art.  Brechung.  A.  III.  S.  121. 

Refractor  wird  ein  grösseres  dioptrisches  Fernrohr  genannt.  S. 
Art.  Fernrohr. 

Refrigerator  nannte  G  e  d  d  a  eine  das  Kühlfass  vertretende  Ab- 
kühlungsvorrichtung  für  die  Destillation  des  Weingeistes ,  die  jetzt  hier 
und  da  nur  noch  in  Laboratorien  Verwendung  findet.  Ein  Doppelkegel 
oder  Doppelcylinder  steht  in  einem  mit  kaltem  Wasser  angefüllten  Ge- 
fässe  und  die  Dämpfe  der  zu  destillirenden  Flüssigkeit,  welche  condensirt 
werden  sollen,  strömen  in  denselben  ein.  Auch  andere  Abkühlungsvor- 
richtungen bezeichnet  man  mit  dem  Namen  Refrigerator. 

Regel,  güldene,  der  Mechanik  lautet:  In  demselben  Verhält- 
nisse, in  welchem  man  bei  einem  Systeme  festverbundener  Punkte,  z.  B. 
bei  einem  Hebel,  sobald  Gleichgewicht  stattfindet,  an  Kraft  gewinnt 
verliert  man  bei  eintretender  Bewegung  an  Geschwindigkeit .  und  umge- 
kehrt.   Vergl.  Art.  Hebel. 

Regel,  Rieh  mann 'sehe,  8.  Art.  Rieh  mann 'sehe  Regel. 
Ebenso  ist  in  anderen  Fällen  der  Name  des  betreffenden  Mannes ,  nach 
welchem  die  Regel  benannt  ist,  für  die  Stelle  des  Artikels  massgebend. 

Regen  nennt  man  das  Wasser,  welches  meist  in  der  Form  kugel- 
förmiger Tropfen  in  grösserer  oder  geringerer  Quantität  aus  der  Atmo- 
sphäre auf  die  Oberfläche  der  Erde  herabfällt. 

Die  atmosphärische  Luft  enthält  stets  Wasser  im  luftförmigen  Zu- 
stande, da  bei  jeder  Temperatur  eine  Verdunstung  des  auf  der  Erde  be- 
findlichen Wassers  stattfindet.  Die  Luft  kann  aber  bei  einer  bestimmten 
Temperatur  nur  eine  bestimmte  Menge  Dampf  höchstens  aufnehmen  (s. 
Art.  Dampf  und  D  a  m  p  f  b  i  1  d  u  n  g).  Hat  die  Luft  die  ihren  Tempe- 
raturverhältnissen entsprechende  Menge  luftförmigen  Wassers  aufgenom- 
men, so  ist  sie  gesättigt.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  tritt  aber  eine  Tempe- 
raturerniedriguug  ein,  so  kann  die  vorhandene  Dampfmenge  zur  Sättigung 
ausreichen  oder  wohl  gar  mehr  denn  ausreichend  sein.  Im  letzteren  Falle 
wird  der  Ueberschuss  condensirt,  d.  h.  tropfbarflüssig,  und  dies  conden- 
sirte  Wasser  wird  aus  der  Luft  herabfallen. 

Es  fragt  sich  also  zunächst  bei  der  Regenbildung,  wie  gross  die  vor 
dem  Eintritte  des  Regens  vorhandene  Menge  des  luftförmigen  Wassers 
ist.  Diese  Frage  zu  beantworten  ist  Aufgabe  der  Hygrometrie. 
und  der  betreffende  Artikel  giebt  hierüber  den  uöthigen  Aufschluss.  — 
Die  nächste  Frage  ist,  wodurch  die  Temperaturerniedrigung  herbeigeführt 
werden  kann,  welche  eine  Condensation  zur  Folge  hat.  Hierbei  spielen 
die  aus  verschiedenen  Richtungen  wehenden  Winde  die  Hauptrolle. 
Kommt  nämlich  ein  kalter  Luftstrom  in  eine  noch  nicht  mit  Wasserdampf 
gesättigte  Luft,  so  ist  die  Möglichkeit  vorhanden,  dass  durch  die  hierdurch 
herbeigeführte  Temperaturerniedrigung  der  Punkt  der  Sättigung  über- 
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schritten  wird.  Andererseits  kann  der  Fall  eintreten ,  dass  ein  warmer 
Luftstrom ,  welcher  viel  Wasserdampf  enthalt ,  in  eine  Gegend  strömt, 
in  welcher  die  Luft  eine  niedrigere  Temperatur  besitzt,  und  es  wird  also 
auch  hier  die  Möglichkeit  eintreten  können ,  dass  die  in  dem  warmen 
Luftstrome  vorhandene  Menge  des  Wasserdampfes  den  Sättigungspunkt 
überschreitet.  Die  Uebersättigung  in  diesen  beiden  Fällen  kann  überdies 
um  so  eher  eintreten,  als  die  Expansivkraft  des  Wasserdampfes ,  welche 
der  Mischtemperatur  der  beiden  Luftmassen  entspricht,  stets  geringer 
ist  als  das  Mittel  aus  den  Expansivkräften  des  Wasserdauipfes  in  den 
noch  nicht  gemischten  Luftmassen.  Eine  Sättigung  der  Luft  lediglich 
in  Folge  der  Verdunstung  dürfte  nur  ausnah  ins  weise  eintreten,  jedenfalls 
aber  keine  Uebersättigung. 

Der  Vorgang  bei  der  Condensation  bis  zur  Bildung  herabfallender 
Regentropfen  ist  nun  —  wie  man  sich  in  bergigen  Gegenden  leicht  über- 
zeugen kann  —  der,  dass  sich  zunächst  hohle  Wasserbläschen  (s.  Art. 
Dampf bläschen)  bilden.  Diese  Bläschen  können  nun  entweder 
durch  Verdickung  der  Bläschenhülle,  oder  durch  Vereinigung  zusaminen- 
stossender  Bläschen  zu  Tropfen  werden.  Da,  wo  die  Bläschenform  noch 
vorherrscht,  findet  sich  Nebel  (s.  d.  Art.),  und  dieser  in  den  höheren  Luft- 
regionen schweben  de  Nebel  ist  nichts  anderes  als  die  Wolke.  Die  Bläschen 
sowohl  als  die  Tropfen  fallen  herab ,  nur  ist  das  Fallen  um  so  schneller, 
je  voller  und  tropfenähnlicher  die  Bläschen  und  je  grösser  die  Kügelchen 
geworden  sind.  Eine  Wolke  ist  überhaupt  nichts  Bestehendes,  sondern 
es  herrscht  in  ihr  eine  ununterbrochene  Bewegung. 

Fallen  die  Bläschen  und  Tropfen  fortwährend  herunter,  so  scheint 
es,  als  ob  aus  jeder  Wolke  Regen  zur  Erde  herabfallen,  als  ob  also  jede 
Wolke  regnen  müsste,  und  dem  ist  doch  bekanntlich  nicht  so.  Dies  er- 
ledigt sich  auf  folgende  Weise.  Fällt  das  Wasser  aus  einer  frei 
schwebenden  Wolke,  so  fällt  es  zunächst  durch  eine  noch  nicht  mit 
Wasserdampf  gesättigte  Luftschicht,  wie  sich  daraus  ergiebt,  dass  diese 
Schicht  noch  klar  ist.  Das  fallende  Wasser  wird  also  hier  so  lange 
wieder  verdunsten,  bis  die  bis  zur  Erde  reichende  klare  Luftschicht  auch 
mit  Dampf  gesättigt  ist.  Daher  sieht  man,  wenn  die  unteren  Luft- 
schichten sehr  weit  von  dem  Sättigungspunkte  entfernt  sind ,  die  W o4ke 
sich  nach  unten  durch  Regenstreifen  vergrössem ,  ehe  der  Regen  bis  zur 
Erde  herabgelangt;  ebendeshalb  fallen  auch  bei  einem  eigentlichen  Platz- 
regen erst  kleinere  und  vereinzelte  Tropfen.  Ist  endlich  die  Sättigung 
der  Luft* bis  zur  Erde  hin  eingetreten,  so  muss  die  Masse  des  aus  der 
Wolke  herabfallenden  Wassers  gegen  den  Boden  hin  zunehmen ;  denn 
die  Tropfen  gelangen  mit  der  oben  herrschenden  niedrigeren  Temperatur 
in  die  untere  nun  gesättigte  Lull  und  veranlassen  an  ihrer  Oberfläche 
eben  wegen  ihrer  niedrigeren  Temperatur  eine  Condensation.  Die  Tropfen 
vergrössem  sich  daher  im  Fallen.  Die  untere  Luftschicht  bleibt  nun  ge- 
sättigt, weil  sie  immer  mehr  abgekühlt  wird  und  ihr  Sättigungsvermögen 
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daher  abnimmt ,  weil  sie  ferner  von  dem  nassgewordenen  Boden  durch 
Verdunstung  noch  mehr  Wasserdampf  erhält.  Bei  bedecktem  Himmel 
hört  daher  der  Regen  nicht  auf ;  es  mnss  vielmehr  ein  Temperaturunter- 
schied eintreten ,  der  die  Wolkenbildung  unterbricht ,  und  dies  geschieht 
durch  eine  Aenderung  der  Luftströmung. 

Die  Grösse  der  Regentropfen  ist  sehr  verschieden ;  im  Frühlinge 
und  Herbste  sind  sie  am  kleinsten.  Je  grösser  die  Höhe  ist,  aus  welcher 
der  Regen  herablallt ,  desto  mehr  Wasser  muss  verdampfen  und  desto 
längere  Zeit  wird  vergehen,  ehe  die  Luft  zwischen  der  Regenwolke  und 
dem  Boden  mit  Wasserdampf  gesättigt  ist ,  desto  später  wird  daher  die 
Vergrösserung  der  fallenden  Tropfen  mit  ihrer  Annäherung  an  den  Boden 
eintreten.  In  dem  Gesammtbetrage  des  Regens  ftlr  eine  längere  Zeit, 
etwa  für  einen  Tag ,  wird  deshalb  die  Zunahme  innerhalb  der  unteren 
Luftschicht  weniger  betragen.  Nun  ist  die  mittlere  Höhe  der  Wolken 
Nachmittags  grösser,  als  zu  anderen  Tageszeiten,  und  im  Sommer 
grösser  als  im  Winter,  während  der  Uebergänge  südlicher  und  nörd- 
licher Luftströme  (Aequatorial-  und  Polarströme)  in  einander  grösser, 
als  während  der  Entwickelung  des  Aequatorialstromes ;  mau  bat  also 
zu  erwarten ,  dass  der  Unterschied  der  Regenmessung  in  verschiedenen 
Höhen  Ober  dem  Boden  eine  tägliche  und  jährliche  Periode  habe  und 
von  der  Windrichtung  abhänge.  Es  erklärt  sich  hieraus  eine  grössere 
Anzahl  von  Erscheinungen.  Wassertropfen  aus  Nebel  fallend  sind  kleiner, 
als  die  aus  Wolken  fallenden ,  da  der  Nebel  eine  auf  der  Erde  ruhende 
Wolke  ist.  In  den  Aequatorialgegenden  sind  die  Wolken  höher  und 
überdies  ist  die  Luft,  wegen  der  höheren  Temperatur,  wasserdampi- 
haltiger;  folglich  fallen  dort  Tropfen  von  bedeutender  Grösse.  An  dem- 
selben Orte  ist  die  Regenmenge  unten  grösser,  als  an  einem  vertic.il 
höher  gelegenen  Orte. 

Bisweilen  fallen  Regentropfen  bei  ganz  heiterem  Himmel.  Wahr- 
scheinlich sind  solche  Tropfen  ans  Eistheilchen  hervorgegangen ,  die  in 
den  höheren,  kälteren  Regionen  entstehen  und  in  den  unteren,  wärmeren 
Luftschichten  schmelzen ;  oder  sie  sind  durch  den  Wind  aus  einer  ent- 
fernteren Wolke  nach  einer  wolkenfreien  Gegend  geführt  worden. 

*  Zur  Ermittelung  der  Menge  des  an  einem  Orte  innerhalb  einer  be- 
stimmten Zeit  gefallenen  Regens  bedient  man  sich  besonderer  Instrumente, 
die  man  Regenmesser  (Udometer,  Ombrometer,  Hyeto- 
meter)  nennt.  Ueber  die  Einrichtung  dieser  Instrumente  handelt  Art. 
Regenmesser.  An  dieser  Stelle  soll  Näheres  über  die  Regenver- 
hältnisse der  verschiedenen  Gegenden  noch  angegeben  werden. 

Da  die  Wärme  der  Atmosphäre  die  Verdunstung  des  Wassers  be- 
günstigt und  der  Regen  von  der  in  der  Atmosphäre  enthaltenen  Menge 
des  Wasserdampfes  abhängt,  so  müssen  im  Allgemeinen  wärmere  Länder 
stärkere  Niederschläge  liefern  als  kältere.  Am  öftersten  wird  es  aber 
in  den  Gegenden  regnen ,  wo  die  meisten  Temperaturwechsel  herrscheu. 
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Daher  nimmt  im  Allgemeinen  die  jährliche  Regenmenge  vom  Aequator 
aus  mit  steigender  Breite  ab,  während  für  die  Anzahl  der  Regentage  das 
Umgekehrte  gilt. 

In  der  Region  der  Calmen,  wo  der  aufsteigende  Luftstrom  die 
feuchte  warme  Luft  der  Tiefe  in  die  höheren,  kalten  Regionen  der  Atmo- 
sphäre führt,  herrschen  die  Regen ,  während  nördlich  und  südlich  in  der 
Gegend  der  Passate  heiteres  Wetter  ist.    Die  Region  der  Calmen  (s.  d. 
Art.)  ist  aber  Veränderungen  unterworfen.    Die  Dauer  der  tropischen 
Regen  in  einer  Gegend  hängt  daher  von  der  Dauer  der  Aufnahme  dieser 
Gegend  in  die  der  Calmen  ab.    Dove  sagt:  Rückte  die  Gegend  der 
Windstillen  eben  so  weit  herauf  und  herunter ,  als  die  Abweichung  der 
Sonne  sich  ändert ,  so  würde  jeder  Ort  zwischen  den  Wendekreisen  ein- 
mal in  einen  der  beiden  Passate  aufgenommen  werden  und  zweimal 
durch  die  Gegend  der  Windstillen  hindurchgehen ,  er  würde  also  zwei 
trockne  und  zwei  nasse  Jahreszeiten  haben.    Am  Aequator  würden 
diese  Regenzeiten  ein  halbes  Jahr  von  einander  abstehen ,  je  näher  den 
Wendekreisen  aber  um  immer  ungleicher  werdende  Zeitabschnitte ,  die 
an  den  Wendekreisen  selbst  in  einen  einzigen  zusammenfallen  würden. 
Diese  Gegenden  würden  daher  eine  tropische  Regenzeit  haben  bei  höch- 
stem Sonnenstande ,  ausserdem  aber  eine  subtropische  bei  niedrigstem 
Sonnenstande,  darunter  diejenigen  Regen  verstanden,  welche  sie  empfan- 
gen würden,  wenn  sie  ganz  aus  den  äusseren  Grenzen  des  Passats 
heraus  träten.    Das  entgegengesetzte  Extrem  würde  eintreten  unter  der 
Voraussetzung  einer  sich  nicht  ändernden  oder  überhaupt  nicht  statt- 
findenden Abweichung  der  Sonne,  in  welchen  Fällen  am  Aequator  eine 
Zone  permanenter  Regen  sich  finden  würde ,  zu  beiden  Seiten  eingefasst 
von  zwei  stets  regenlosen  Passatgürteln ,  in  welchen ,  da  die  Luft  stets 
von  kälteren  Gegenden  nach  wärmeren  strömt ,  sich  die  Fähigkeit  der- 
selben, Wasser  aufzunehmen,  stets  erhöht ,  also  keine  Veranlassung  zum 
Niederschlage  vorhanden  ist.    Beide  Extreme  finden  ihre  annähernde 
Verwirklichung,  dieses  in  der  Zone  fast  permanenter  Regen,  in  der  soge- 
nannten Regenzone  im  atlantischen  Oceane  in  der  Nähe  des  Aequators, 
im  Gegensatze  zu  dem  regenlosen  Wüstengürtel  Afrikas,  jenes  in  der 
grossartigen  Periodicität  aller  klimatischen  Erscheinungen  in  dem  Ge- 
biete der  indischen  Monsoons.  —  Wäre  die  Grösse  der  Verschiebung  in 
den  einzelnen  Jahren  stets  dieselbe  und  erfolgte  sie  in  gleicher  Weise, 
so  würden  der  Anfang  und  das  Ende  der  Regenzeit ,  so  wie  die  Menge 
des  herabfallenden  Wassers  unveränderlich  sein.    Dies  ist  aber  nicht 
der  Fall.    Orte,  welche  in  der  Mitte  der  Passatzone  liegen ,  können  bei 
einer  in  einem  bestimmten  Jahre  unverhältnissmässig  geringen  seitlichen 
Bewegung  der  Zwischeuzone  möglicher  Weise  gar  nicht  in  dieselbe  auf- 
genommen werden  und  empfangen  mithin  keine  tropischen  Regen, 
während  hingegen  dann  dem  Aequator  nahe  gelegene  Orte  möglicher 
Weise  das  ganze  Jahr  aus  jener  Zone  gar  nicht  heraustreten  würden 
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und  ihre  trockene  Jahreszeit  verlören.  Die  Momente  des  Ueberganges 
der  einen  Jahreszeit  in  die  andere  werden  also  in  einzelnen  Jahrgänge» 
sehr  verschieden  ausfallen ,  überhaupt  bei  der  Mächtigkeit  der  Nieder- 
Schläge  die  absolute  Menge  des  Niederschlages  eine  sehr  veränderliche 
sein.  Dies  zeigt  sich  in  der  Reichlichkeit  oder  Dürftigkeit  der  Ernten, 
die  bei  der  Geringfügigkeit  der  Temperaturschwankungen  solcher  Orte 
allein  vom  Regen  abhängen ,  während  in  der  gemässigten  Zone  der  Eiu- 
fluss  der  Feuchtigkeit  weniger  entschieden  hervortritt,  hier  nur  die 
äussersten  Extreme  verderblich  sind  und  die  Wärme  unbedingt  alsHaupt- 
moment  gilt. 

Um  sich  von  den  tropischen  Regenverhältnissen  ein  lebhaftes  Bild 
zu  verschaffen,  folgt  hier  die  Schilderung,  welche  A.  v.  Humboldt  in 
seiner  Reise  gegeben  hat.    Im  amerikanischen  Binnenlande  östlich  von 
den  Cordilleren  von  Merida  und  Neu-Granada ,  in  den  Llanos  von  Vene- 
zuela und  des  Rio  Meta,  vom  4.  bis  10.  Grade  n.  Br.,  ist  der  Himmel 
vom  December  bis  Februar  so  vollkommen  heiter,  dass  auch  das  ge- 
ringste Wölkchen  die  Aufmerksamkeit  der  Bewohner  erregt.  Gegen  Anfang 
des  März  zeigt  sich  der  Himmel  minder  dunkelblau,  die  Steine  erscheinen 
weniger  hell ,  und  hygroskopische  Substanzen  zeigen  Spuren  grösserer 
Feuchtigkeit  der  Atmosphäre ;  der  beständige  Nordostwind  wird  durch 
Windstille  unterbrochen,  es  sammeln  sich  Wolken  inS.  S.  0.,  die  sich  zu- 
weilen vom  Horizonte  Ioszureissen  scheinen  und  dann  mit  unglaublicher,  der 
schwachen  Bewegung  der  unteren  Luftschichten  keineswegs  angeme  s- 
sener Geschwindigkeit  die  oberen  Regionen  des  Himmels  durchlaufen.  Am 
Ende  des  März  gewahrt  man  zuweilen  gegen  Süden  kleine  electrische 
Explosionen,  wie  phosphorische,  auf  eine  einzige  Dunstgruppe  be- 
schränkte Funken ;  es  treten  mehrere  Stunden  anhaltende  W est  -  und 
Südwest- W?inde  ein ,  und  diese  sind  sichere  Vorzeichen  der  beginnenden 
Regenzeit,  die  am  Orinoco  gegen  Ende  Aprils  anfängt.  Gleichzeitig 
erreicht  die  Hitze  den  höchsten  Grad,  die  Lufteleetricität ,  die  sonst 
regelmässig  positiv  zu  sein  pflegt,  verschwindet  und  geht  zuweilen  in 
negative  Uber,  und  täglich  herrschen  Gewitter,  von  den  heftigsten  Regen- 
güssen begleitet.    Es  ist  jedoch  ein  falsches  Vorurtheil,  wenn  mau 
glaubt,  diese  Regen  dauerten  ganze  Tage  und  Wochen  ohne  Unter- 
brechung, vielmehr  vergeht  kaum  ein  Tag,  wo  nicht  die  Sonne  wieder 
hervorkommt,  und  die  Hitze  bei  grösster  Feuchtigkeit  der  Luft  einen 
unausstehlichen  Grad  erreicht.    In  der  angegebenen  Gegend  erfolgt  das 
Aufsteigen  der  Gewitter  in  der  Regel  zwei  Stunden  Dach  Mittage,  höchst 
selten  hört  man  den  Donner  am  Morgen  oder  während  der  Nacht.  Auch 
hört  der  Regen  gegen  Abend  auf,  da  er  gleich  nach  dem  Anfang  der 
Gewitter  die  grösste  Heftigkeit  erreicht. 

Ucber  die  Vertheilung  des  Regens  auf  der  Oberfläche  der  Erde  hat 
Dove  am  eingehendsten  in  der  Zeitschrift  filr  allgemeine  Erdkunde, 
neue  Folge ,  Bd.  II.  Heft  1  geschrieben ;  ausserdem  verweisen  wir  auf 
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dessen :  Klimatologische  Beiträge ,  Theil  L  Hier  können  wir  nur  die 
Hauptresultate  hervorheben. 

In  der  subtropischen  Zone  erscheinen  die  Hegen  erst  dann, 
wenn  die  Temperatur  im  Winter  bedeutend  sinkt  und  die  Temperatnr- 
differenz  gegen  die  Aequatorialgegenden  grösser  und  bedeutender  wird. 
Die  Ursache  dieser  Regen  scheint  dann  keine  andere  zu  sein  als  die, 
welche  sie  bis  zum  Pole  tiin  bewirken ,  nämlich  auf  der  nördlichen  Halb- 
kugel die  Erkaltung  der  von  Südwest  aus  tropischen  Gegenden  oder 
niederen  Breiten  heraufdringenden  wärmeren  Luft  und  mit  ihr  des 
Dampfes.  Aus  dieser  Ursache  tritt  der  Hegen  in  Deutschland  und 
Frankreich  früher  ein  als  in  Spanien  und  Italien,  und  hier  wieder  früher 
als  z.  B.  auf  den  canarischen  Inseln. 

In  der  gemässigten  Zone  ist  der  Weeh  el  von  trockener  und 
nasser  Witterung  ein  unbestimmter  oder  wenigstens  nur  im  Mittel  be- 
stimmbar. Man  kann  annehmen ,  dass  bei  nördlicher  Abweichung  der 
Sonne,  wo  die  ganze  Erscheinung  des  Passats  am  weitesten  nördlich 
liegt,  die  oberen  Luftströme  in  grösster  Mächtigkeit  den  Boden  erst  im 
mittleren  Europa  berühren  und  daher  hier  im  Kampfe  derselben  mit  den 
nördlichen  Luftströmen  das  meiste  Wasser  herabfällt ;  dass  zur  Zeit  der 
Herbstnachtgleiche  diese  Ströme  erst  südlicher  den  Boden  fassen  und 
daher  die  nördlichen  Küstenländer  des  mittelländischen  Meeres  in  den 
Herbstmonaten  die  mächtigsten  Niederschläge  haben ;  dass  bei  südlicher 
Decliuation  der  Sonne  das  Herabkommen  der  Ströme  im  Extrem  vor- 
handen sein  wird  und  daher  die  Hegen  der  subtropischen  Zone  in  Nord- 
afrika Winterregen  sind;  endlich  dass  zur  Zeit  der  Frühlingsnachtgleiche 
die  Erscheinungen  denen  der  Herbstnachtgleiehe  ähnlich  sein  werden, 
also  dem  Herbstregeu  Südeuropas  eine  Frühlingsregenzeit  entsprechen 
inuss.  Dove  gelangt  hieraus  zu  dem  Oesammtresultate :  Die  Winter- 
regenzeit an  den  Grenzen  der  Tropen  tritt ,  je  weiter  wir  uns  von  diesen 
entfernen,  immer  mehr  in  zwei,  durch  schwächere  Niederschläge  ver- 
bundene Maxima  auseinander,  welche  in  Deutschland  in  einem  Sommer- 
maximum wieder  zusammenfallen,  wo  also  temporäre  Regellosigkeit 
vollkommen  aufhört. 

Es  leuchtet  ein,  wie  wichtig  bei  diesen  Verhältnissen  das  Dove- 
sche  Drehungsgesetz  (s.  d.  Art.)  ist.  Den  Zusammenhang  zwischen 
dem  Wechsel  von  Hegen  und  Trockenheit  und  der  Winddrehung  hat 
man  in  sogenannten  n  e  p  h  i  s  c  h  e  u  WT  i  n  d  r  o  s  e  n  darzustellen  gesucht. 
Wir  besitzen  indessen  solche  Windrosen  nur  für  Hamburg  von  Buek, 
für  Carlsruhe  von  E  i  s  e  n  1  o  h  r  und  für  London  von  D  o  v  e.  Danach 
fällt  an  diesen  Orten  der  meiste  Regen  bei  SW.,  der  wenigste  bei  Ost- 
wind. Zu  Hamburg  und  Carlsruhe  ist  ein  stetiger  Uebergang  zwischen 
dem  Maximum  uud  Minimum  in  Hinsicht  der  Häufigkeit  des  Regens ; 
zu  London  zeigt  sich  ausser  dem  Maximum  bei  SW.  noch  ein  schwächeres 
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bei  NW.  und  ein  noch  geringeres  bei  SO.,  auch  fällt  das  absolute  Minimum 
nicht  auf  0.,  sondern  auf  N. 

In  Betreff  der  Temperatur  eines  Regeuwindes  hat  sich 
ergeben,  dass  dieselbe  bei  Winden  der  Westseite  der  Windrose  niedriger 
und  bei  denen  der  Ostseite  höher  als  die  mittlere  Temperatur  des  Win- 
des ist. 

EinEinfluss  der  Mondphasen  auf  den  Regen,  wie  auf  die 
Bewölkung  Uberhaupt,  hat  sich  aus  langjährigen  Beobachtungen  ftir 
Augsburg,  Stuttgart,  München,  Carlsruhe  und  Strassburg  entschieden 
herausgestellt.  Auf  den  zweiten  Octanten,  also  zwischen  das  erst«- 
Viertel  und  den  Vollmond,  fällt  das  Maximum  der  Regentage,  auf  den 
vierten  Octanten  das  Minimum  derselben.  In  anderen  Gegenden  scheinen 
die  Verhältnisse-  indessen  anderer  Art  zu  sein  und  z.  B.  in  Frankreich 
der  meiste  Regen  zwischen  dem  letzten  Viertel  und  dem  Neumonde, 
der  wenigste  zwischen  dem  ersten  Viertel  und  dem  Vollmonde  zu  fallen. 

Ueber  besondere  Arten  des  Regens,  z.  B.  Blutregen,  Schwefelregeo 
etc. ,  8.  die  betreffenden  Artikel ;  ebenso  über  den  Gewitterregen  Art. 
Gewitter. 

Regen,  electrischer,  wird  auch  der  als  electrische  Spielerei 
bekannte  Erbsentauz  genannt.    S.  Art.  P  u  p  p  e  n  t  a  n  z. 

Regenbogen  heisst  die  bekannte  prächtige  Lichterscheinung ,  die 
man  in  einer  Anzahl  verschieden  färbiger  concentrischer  Bogen  wahr- 
nimmt ,  wenn  man  mit  dem  Rücken  gegen  die  Sonne  gewendet  eine  ab- 
ziehende regnende  Wolke,  die  von  der  Sonne  beleuchtet  wird,  betrachtet. 
Die  Erscheinung  ist  am  schönsten ,  wenn  die  Sonne  nicht  zu  hoch  steht. 
Die  farbigen  Bogen  sind  Kreisbogen,  deren  Mittelpunkt  auf  der  von  dem 
Mittelpunkte  der  Sonne  durch  das  Auge  des  Beobachten  gezogenen  ge- 
raden Linie  liegt.  Die  Farben  folgen  in  der  Ordnung  des  Spectrums 
auf  einander  (roth ,  orange,  gelb,  grün,  blau,  violett),  Roth  aussen  und 
Violett  innen  liegend.  Der  Radius  des  rothen  Bogens  erscheint  unter 
einem  Winkel  von  42°  22'  38",  der  des  violetten  unter  40°  28'  48". 

Gewöhnlich  erblickt  man  concentrisch  mit  diesem  Hauptregenbogen 
ausserhalb  desselben  noch  einen  zweiten ,  den  Neb  eu  regen  bogen, 
dessen  Farben  matter  sind  und  in  umgekehrter  Ordnung  liegen.  Der 
Radius  der  rotheu  Strahlen  erscheint  hier  unter  50°  21'  8"  und  der- 
jenige der  violetten  unter  53°  45'  34".  Selten  sieht  mau  noch  einen 
zweiten  oder  dritten  Nebenregenbogen ,  deren  Farben  noch  schwächer 
als  im  ersten  sind.  —  Stücke  eines  Regenbogens  in  der  Nähe  des  Hori- 
zontes nennt  man  Regengallen. 

Das  Auftreten  der  Farben  bei  dem  Phänomen  ist  ein  sicherer  Hin- 
weis ,  dass  dasselbe  in  einer  Brechung  des  Lichtes  in  den  Regentropfen 
begründet  sein  muss ,  indessen  muss  auch  eiue  Spiegelung  dabei  in  Be- 
tracht gezogen  werden  und  zwar  eine  Reflexion  im  Innern  des  Tropfeus, 
da  das  farbige  Licht  von  den  fällenden  Tropfen  zurückkehrt.    Die  rich- 
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tige  Erklärung  konnte  daher  erst  nach  New  ton' 8  Untersuchungen  über 
die  Farben  (8.  Art  Farben)  gegeben  werden  und  diese  hat  auch 
Newton  selbst  in  ziemlicher  Vollständigkeit  geliefert.  Vorläufer 
waren  Theoderich  aus  Freiberg,  Marc.  Ant.  de  Dominis(1611),</' 
Marcus  Marci(1648)  und  C a r t e s i u 8.  Eine  höchst  interessante 
I  Ableitung  des  Phänomens  durcb  blosse  Construction  hat  in  neuerer  Zeit 
S  c  h  e  1 1  b  a  c  h  gebracht  ( s.  darstellende  Optik  von  Engel  und  Schell- 
bach). 

Zur  Erklärung  legen  wir  die  beistehende  Figur  zu  Grunde.  Trifft 
auf  den  durch  den  Kreis  vorgestellten  Regentropfen  ein  Lichtstrahl  in 
der  oberen  Hillfte  des  Tropfens  auf, 
so  dass  AB  der  gebrochene  Strahl 
ist :  so  wird  ein  Theil  des  Lichtes 
in  B  gespiegelt ,  und  dieser  Strahl 
:  BC  wieder  zum  Theil  in  €  ge- 
brochen, so  dass  er  in  der  Richtung 
CO  aus  dem  Tropfen  austritt.  Nen- 
nen wir  den  Einfallswinkel  bei  A 
«=  s ,  den  zugehörigen  Brechungs- 
winkel ß  und  den  Winkel ,  welchen 

der  verlängerte  Eiufallsstrahl  SA  mit  dem  bei  C  austretenden  Strahle 
CO  bei  l)  bildet,  d ;  so  ist  (I  =  Aß  —  2*.  Denn  zieht  man  von  B 
durch  den  Mittelpunkt  M  eine  gerade  Linie ,  so  geht  diese  durch  l)  und 
es  ist  <JME  =  <ADM  +  <DAAl,  d.  h.  %ß  =  1  2./  +  f.  Ist 
nun  das  Brechungsverhältniss  zwischen  Luft  und  Wasser  für  rothe 
Strahlen  =  1,33...;  so  ist  sine  =  1,33..  sin  ß.  Setzt  man  ftir  € 
die  Werthe  10°,  20°,  30°  bis  90°  und  berechnet  die  sich  dann  ergeben- 
den VVerthe  für  ß  und  d,  so  erhält  man  folgende  Resultate . 
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Führt  man  dieselbe  Rechnung  für  violette  Strahlen ,  für  welche  das 
Brechungsverhältniss  1,34  ist,  aus,  so  erhält  man  Folgendes: 
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Aus  diesen  Rechnungen  ersieht  man .  das*  von  s  =  1 0*  bis  zu 
*  =  60°  der  Werth  für  d  immer  grösser,  dann  aber  bis  90°  hin  nieder 
kleiner  wird.    Dnrch  Interpolation  findet  man  das  Maximum  der  Ab- 
lenkung für  rothe  Strahlen    und  bei  Zugrundelegung  des  genauen 
ftrechungseiponenten  1,33095  genau  42°  22'  38"  bei  einem  Einfalls- 
winkel von  59°  31'  47",  ebenso  für  violette  Strahlen  mit  dem  Brecbungs- 
exponenten  1,34417  genau  40°  28'  48''  bei  einem  Einfallswinkel  f  = 
58°  45'  46".    Nun  ist  für  Einfallswinkel,  welche  demjenigen  nahe 
kommen,  für  welchen  die  Ablenkung  ein  Maximum  ist,  die  Ablenkung 
fast  ganz  dieselbe;  es  tritt  daher  eine  ziemliche  Anzahl  dieser  Strahlen 
fast  parallel  aus  dem  Tropfen,  während  die  unter  einem  mehr  abweichen- 
den Einfallswinkel  auffallenden  Strahlen   bei  ihrem  Austritte  stärker 
divergiren.    Bei  der  in  den  Punkten  A,  B  und  C  eingetretenen  Licht- 
schwächung können  die  divergirend  austretenden  Strahlen  keinen  merk- 
lichen Lichteindruck  hervorbringen,  wohl  aber  die  unter  dem  Maximum 
der  Ablenkung  gewissermassen  in  einem  compacten  Bündel  austretenden: 
folglich  wird  man  an  der  Stelle  der  Regentropfen ,  welche  solche  Bündel 
in  das  Auge  senden,  eine  rothe,  respective  violette  Färbung  wahrnehmen. 
Dasselbe  gilt  offenbar  auch  für  die  zwischen  Roth  und  Violett  liegenden 
Farben.    Da  uun  dasselbe  für  alle  Regentropfen  gelten  muss ,  welche 
zu  der  Linie,  die  von  der  Sonne  dureh  das  Auge  des  Beobachters  geht, 
dieselbe  Lage  haben,  und  diese  sich  in  einem  Kegelmantel  befinden, 
dessen  Spitze  im  Auge  des  Beobachters  liegt  und  dessen  Axe  eben  jene 
Linie  ist,  so  wird  man  farbige  Kreise  oder  wenigstens  Bogen  derselben 
erblicken.  —  Da  der  Kegel  für  violette  Strahlen  spitzer  (40°  28'  48") 
als  der  für  rothe  (42°  22'  38")  ist,  so  wird  der  violette  Bogen  —  wie 
es  auch  in  Wirklichkeit  ist  —  innerhalb  des  rothen  liegen  und  zwar 
etwa  um  2°  entfernt,  D*n%h  42°  22'  38"  —  40°  28'  48"  =  1°  53' 
50".    Dazwischen  werden  die  übrigen  Farben  des  Spectrums  ihre  Stelle 
einnehmen,  —  Da  die  Sonne  kein  Punkt  ist,  sondern  unter  einem  Winkel 
von  etwa  30  Minuten  erscheint,  so  werden  die  einzelnen  Farben  als 
ebenso  breite,  freilich  sich  theilweise  deckende,  Bänder  erscheinen.  — 
Je  niedriger  die  Sonne  steht,  desto  grösser  wird  der  über  dem  Horizonte 
liegende ,  also  sichtbare  Theil  der  farbigen  Kreise  sein ,  wie  man  sich 
leicht  überzeugt,  wenn  man  in  der  obigen  Figur  auf  einem  Punkte  des 
Strahles  CO  das  Auge  annimmt  und  durch  denselben  Punkt  mit  SA 
eine  Parallele  und  ausserdem  eine  den  Horizont  repräsentirende  Linie 
zieht.  Hieraus  ersieht  man,  dass  bei  einer  Sonnenhöhe  von  42°  22'  38" 
und  darüber  der  Regenbogen  ganz  unter  dem  Horizonte  liegt,  und  daraus 
erklärt  sich,  warum  man  zu  Mittag,  also  bei  dem  höchsten  Sonnenstande 
im  Laufe  eiues  Tages,  nicht  leicht  einen  Regenbogen  wahrnimmt,  wohl 
aber  die  schönsten  gegen  Abend.  Es  ist  sogar  möglich,  von  einem  recht 
hohen  Standpunkte  aus  bei  niedrigem  Souuenstande  den  Regenbogen 
sich  fast  zum  Kreise  schliessen  zu  sehen. 
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Verfolgen  wir  den  Weg  eines  im  unteren  Theile  eines  Regentropfens 
ointretendeji  Sonnenstrahles  in  ähnlicher  Weise ,  wie  eben  den  eines  im 
oberen  Theile  eintretenden ,  und  legen  wir  dabei  ebenfalls  eine  Figur  zu 
<irunde,  so  finden  wir  die  Erklärung  des  Neben re genbo gen s. 
Es  sei  SA  der  auffallende  Lichtstrahl  und 
AB  der  dazu  gehörige  gebrochene ;  so  wird 
ein  Theil  des  Lichtes  in  B  gespiegelt  und 
den  Weg  BC  nehmen,  hier  wieder  zum  Theil 
gespiegelt  und  den  Weg  CD  einschlagen, 
aber  in  D  wird  der  aus  dem  Tropfen  aus- 
tretende Strahl,  da  er  die  Richtung  DO 

nach  unten  erhält,  in  ein  unten  in  dieser  Richtung  stehendes  Auge 
gelangen.  Nennen  wir  den  Einfallswinkel  bei  A  wieder  €  und  den 
zugehörigen  Brechungswinkel  ß,  so  ist  der  Winkel  DEA ,  welchen 
der  bei  D  austretende  Lichtstrahl  mit  dem  einfallenden  Strahle  SA 
bildet,  und  den  wir  wieder  d  nennen  wollen,  d  =  180°  -|-  2«  —  6ß. 
Ks  ist  nämlich  lA  +  (_B  +  /C  +  LD  +  iE  5.  180°— 2. 180° 
=  5400;  tB  ma  lC  —  2ß  und  LBAE  =  LCDE  =  ß  + 
LMDE  =  ß+  180°  —  *\  folglich  iE  =  </=54Q<>  —  (4/9  -|-  2ß 
+  3G0°  —  2«)  =  180°  +  2*  —  Q>ß.  —  Führen  wir  nun  wieder 
fiir  e  =  10°,  20°  bis  90°  die  Berechnung  von  ß  und  d  aus,  so  erhalten 
wir  folgende  Resultate,  wo  die  Werthe  von  d  nur  für  t  =  40°  bis  90° 
aufgeführt  sind ,  da  sich  aus  diesen  schon  der  wesentliche  Punkt  er- 


.sehen  lässt. 

i 

d  für  rothe  Strahlen. 

d  für  violette  Strahlen. 

40 

86° 

35' 

36",  6 

88° 

29", 4 

50 

68 

59 

34,8 

70 

47' 

51 

60 

56 

13 

52,8 

58 

25 

34,8 

70 

50 

16 

39 

52 

49 

46,2 

80 

53 

22 

46,7 

56 

11 

30 

90 

67 

28 

45 

70 

23 

27,6 

Wir  sehen,  dass  die  Ablenkung  der  Strahlen  für  e  =  40°  bis  70° 
abnimmt  und  dann  wieder  zunimmt ;  es  liegt  also  in  der  Gegend,  wo  die 
Strahlen  unter  70°  einfallen,  ein  Minimum  der  Ablenkung.  Eine  genauere 
Bestimmung  dieses  Minimums  ergiebt  für  rothe  Strahlen  d  =  50° 
21'  8"  bei  *  =  71°  54'  31"  und  für  violette  Strahlen  d  =  53°  45' 
34"  bei  f  =  71°  29'  2".  Folglich  ergiebt  sich  in  ähnlicher  Sehluss- 
weise  wie  vorher  bei  dem  Hauptregenbogen  ein  zweiter  Regenbogen. 
Dies  ist  der  erste  Neben  regen  bogen  mit  umgekehrt  liegenden 
Farben,  als  bei  dem  Hauptregenbogen,  da  hier  das  Minimum  für  violette 
Strahlen  bei  einem  grösseren  Werthe  von  d  eintritt ,  als  für  rothe ;  von 
grösserem  Halbmesser ,  da  die  Kegel  zwar  dieselbe  Axe  haben ,  aber 
stumpfer  sind;  von  grösserer  Breite,  da  53°  45'  34"  —  50°  21'  8" 
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=  3°  24'  26"  ißt,  während  wir  bei  dem  Hauptregenbogen  nur  1°  53' 
50"  erhielten;  endlich  von  matterem  Lichte,  weil  hier  zwei  innere  Re- 
flexionen und  vorher  nur  eine  einzige  eingetreten  sind,  was  einen  grösseren 
Lichtverlust  zur  Folge  haben  muss. 

Diese  hier  für  den  Hauptregenbogen  und  ersten  Nebenregenbogen 
durchgeführte  Rechnung  nebst  den  darauf  sich  gründenden  Schlüssen 
kann  man  noch  weiter  fortführen  für  den  Fall ,  dass  drei,  vier,  fiinf  etc. 
innere  Spiegelungen  eintreten.  Für  drei  Spiegelungen  würde  d  =  360* 
+  2f  —  Sß  und  überhaupt  ftlr  n  Spiegelungen  d  =  (n  —  1 )  180° 
-[-  2s  —  2  (»  +  *)  ß  werden-  Hierdurch  würde  man  die  ferneren 
Nebenregenbogen  erhalten,  aber  es  leuchtet  auch  zugleich  ein,  dass  diese 
mit  zunehmender  Anzahl  der  Spiegelungen  immer  lichtschwächer  werden 
müssen  und  daher  nicht  leicht  zur  Wahrnehmung  kommen  können. 

Dass  nicht  nur  die  im  Regen  aus  den  Wolken  herabfallenden  Tropfen 
Regenbogen  erzeugen  können,  ist  an  sich  klar.  Man  beobachtet  Regen- 
bogen auch  bei  Springbrunnen  und  Wasserfallen,  wenn  man  nur  die  rich- 
tige Stellung  zur  Sonne  wählt.  Bei  Wasserfällen  kann  man  auch  am 
leichtesten ,  wenn  nur  der  Standpunkt  hoch  ist  und  die  Sonne  niedrig 
steht ,  den  vollen  Regenbogenkreis  wahrnehmen.  Auch  mit  Glaskugeln 
kann  mau  den  Regenbogen  nachbilden. 

Bei  genauerer  Betrachtung  eines  Regenbogens  erblickt  man  ausser 
den  gewöhnlichen  farbigen  Bogen  noch  eine  Reihe  von  anderen,  s  e  c  u  n  - 
d  ä  r  e  n  Bogen ,  die  concentrisch  mit  jenen ,  namentlich  an  der  inneren 
Seite  des  Hauptregenbogens  klar  hervortreten.  Diese  secundären  oder 
überzähligen  (Supernumerar-)  Bogen  reichen  nicht  bis  zum  Horizonte 
herab,  sondern  zeigen  sich  mit  einigermassen  lebhaftem  Glänze  nur  an 
der  oberen  Wölbung  des  Hauptregenbogens.  Namentlich  nimmt  man 
eine  Reihe  von  grünen  und  rothen  Farbensäumen  wahr.  Um  diese  über- 
zähligen Bogen  zu  erklären,  nahm  Venturi  (1814)  an,  dass  dieselben 
durch  sphäroidisch  gestaltete  Regentropfen,  die  mehr  breit  als  hoch 
wären,  durch  Brechung  und  Spiegelung  erzeugt  würden.  Grunert 
(1848)  stellte  die  Hypothese  auf,  dass  in  der  Atmosphäre  Regentropfen 
sich  befänden ,  die  das  gleichfarbige  Licht  auf  verschiedene  Art  brechen 
oder  eine  verschiedene  Brechungskraft  besitzen ,  was  darauf  hinauslaufen 
müsste,  dass  die  Regentropfen  verschiedene  Dichtigkeit  hätten.  Solche 
Tropfen  von  verschiedener  Dichtigkeit  fanden  sich  nun  namentlich  in 
den  höheren  Regionen  der  Atmosphäre  und  daher  träten  die  secundären 
Bogen  nur  an  den  oberen  Theilen  des  Hauptregenbogens  auf.  Th. 
Young  hält  sich  streng  an  die  Undulationstheorie,  nach  welcher  die 
oben  erwiesenen  parallel  austretenden  Lichtstrahlen  nur  Gruppen  sich 
gegenseitig  verstärkender  elementarer  Wellen  sind.  Nach  ihm  giebt  es 
ausser  diesen  und  in  der  Nähe  derselben  noch  andere  elementare  Wellen- 
systeme, die  sich  nach  den  Gesetzen  der  Interferenz  des  Lichtes  (s.  d. 
Art.)  an  bestimmten  Stellen  verstärken  und  schwächen  und  dadurch  zu 
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den  sogenannten  secundären  Bogen  Veranlassung  geben.  Airy  hat  in 
Young's  Sinne  die  Erklärung  der  secundären  Bogen  weiter  verfolgt 
ond  ist  dabei  namentlich  darauf  eingegangen,  dass  die  austretenden 
Lichtstrahlen  eine  Brennlinie  bilden,  wie  sich  solche  in  Schellbach'a 
Arbeit  so  schön  zeigt  (vergl.  Poggend.  Annal.,  Ergänzungsb.  1.  S.  232). 
A  i  r  y '  s  Rechnungsresultate  hat  das  Experiment  genügend  bestätigt. 

Einen  weissen  Regenbogen  nennt  man  einen  weisslichen 
Kreisbogen,  der  sich  bisweilen  der  Sonne  gegenüber  auf  niedrigen  dicken 
Nebeln ,  meist  kurz  nach  Sonnenaufgang ,  zeigt  und  dessen  Radius  von 
33°  bis  42°  schwankt.  Bei  einem  Radius  von  42°  liegt  jedenfalls  ein 
sehr  lichtschwacher  gewöhnlicher  Regenbogen  vor.  Bei  kleinerem  Ra- 
dius hat  Bravais  die  Erklärung  auf  das  Vorhandensein  von  hohlen 
Wasserbläschen  zurückzufuhren  gesucht,  bei  welchen  das  Verhältniss 
zwischen  ihrem  inneren  und  äusseren  Durchmesser  1  :  1,37  ist. 

Sich  durchschneidende  oder  auch  wohl  umgekehrte  Regenbogen 
können  auftreten ,  wenn  ein  Regenbogen  in  gewöhnlicher  Weise  sich  ge- 
bildet hat  und  durch  Reflex  der  Sonnenstrahlen  von  einer  ruhig  stehenden 
Wasserfläche  ein  zweiter,  einem  anderen  Mittelpunkte  angehöriger  Regen- 
bogen entsteht,  welcher  den  ersten  in  einer  gewissen  Weise  durch- 
schneidet, oder  wenn  das  Spiegelbild  der  Sonne  im  ruhigen  Wasser,  wie 
eine  zweite  Sonne  wirkend,  noch  einen  Regenbogen  erzeugt. 

Mond  r  egenbogen  können  durch  die  Strahlen  des  Mondes  unter 
denselben  Bedingungen  wie  durch  die  Sonnenstrahlen  erzeugt  werden, 
aber  sie  sind  nur  lichtschwach ,  auch  nicht  immer  farbig ,  sondern  zu- 
weilen nur  weisslich  oder  gelblich. 

Das  Licht  des  Regenbogens  ist  in  einer  durch  die  Sonne  gehenden 
Ebene  polarisirt.  Dass  jeder  Beobachter  seinen  eigenen  Regenbogen 
siebt ,  versteht  sich  von  selbst ,  da  der  Mittelpunkt  des  Bogens  auf  der 
Linie  liegt,  welche  von  der  Sonne  durch  den  Kopf  des  Beobachters  geht 
und  für  jeden  andern  Standpunkt  andere  Strahlen  wirksam  sind. 

Regenbogenfarben  heisseu  die  in  der  Ordnung:  roth,  orange,  gelb, 
grün ,  blau  und  violett  auf  einander  folgenden  Farben  des  Spectrums. 
S.  Art.  Farben. 

Regenbogenhaut  oder  Iris,  s.  Art.  Auge. 

Regenfall,  s.  Art.  Regen. 

Regengalle  nennt  man  eine  regenbogenartige  Färbung  an  einer  in 
der  Nähe  des  Horizontes  stehenden  Wolke.  Es  ist  dies  ein  Stück  eines 
Regenbogens,  der  sich  in  jener  Wolke  gebildet  hat,  und  da  diese  Wolke 
regnet,  so  sind  diese  Regengallen  Anzeichen  von  Regen ;  denn  dieser  ist 
ja  schon  in  der  Nähe  durch  die  R<  gengalle  signalisirt.  Vergl.  Art. 
Regenbogen. 

Regenhöhe  nennt  man  die  Höhe  der  innerhalb  einer  bestimmten 
Zeit  auf  einer  bestimmten  Fläche  aufgefangenen  Regenschicht.  S.  Art. 
Regenmesser. 
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Regenkarten  bat  Bergbaus  (1840)  zu  entwerfen  versucht.  Er 
verband  die  Orte,  au  denen  die  mittlere  Regenhöhe  dieselbe  ist,  durch 
Linien  und  nannte  diese  Linien  Isohye  tosen.  Ebenso  entwarf  er 
eine  Ii  y  e  t  o  g  r  a  p  h  i  s  c  he  Karte  für  die  ganze  Erde  in  der  Weise,  dass 
die  grössere  Regenmenge  durch  die  grössere  Dunkelheit  der  Scbattirung 
angedeutet  werden  sollte.  Dove  hat  solche  Darstellungen  als  verfrüht 
erklärt,  da  das  dazu  nöthige  Material  noch  nicht  gewonnen  ist. 

Regenmass  ) 

-QA»AnmA«»A     8-  Hegen  höhe  und  Hegenmesser. 
.Regenmenge  J  13  ° 

Regenmesser  (Hy  etometer ,  Ombrometer,  Pluvio- 
meter, Udometer)  ist  ein  Instrument,  mittelst  dessen  die  innerhalb 
einer  bestimmten  Zeit  an  einem  Orte  herabfallende  Regenmenge  gemessen 
wird.  Bei  allen  Hegenmessern  kommt  es  darauf  hinaus,  den  Regen,  der 
auf  eine  Flache  von  bestimmter  Ausdehnung,  z.  B.  von  1  par.  Quadrat- 
fuss ,  fallt ,  aufzufangen  und  in  einem  engeren  Gefasse  zu  sammeln ,  um 
die  Höhe  zu  steigern  und  messbarer  zu  machen.  Schon  Leonardo 
da  Vinci  hatte  zu  Ende  des  15.  Jahrhunderts  einen  Regenmesser  an- 
gegeben; Townley  (1677)  und  Derham  (1697)  wogen  das  ge> 
sammelte  Regenwasser.  Die  pariser  Beobachtungen  begann  1609  de 
1  a  Hire. 

Gewöhnlich  ist  das  Auffangegefäss  ein  viereckiger  Blechkasten  mit 
genau  abgemessener  oberer  OefTnung ;  der  Boden  ist  conisch  vertieft  uud 
mündet  in  eine  enge  Oeffnung  von  nur  einigen  Linien  Durchmesser .  da- 
damit  durch  Spritzen  des  auf  den  Boden  aufschlagenden  Regens  kein 
Wasscrverlust  herbeigeführt  wird  und  das  abgelaufene  Wasser  durch  die 
kleine  Oeffnung  keine  merkliche  Verdunstung  erleidet ;  die  BodenörTnuug 
führt  in  ein  Sammelgefass.  Die  Methoden  ,  das  gesammelte  Wasser  zu 
messen,  sind  verschieden.  Bei  manchen  Regenmessern  ist  das  Samrael- 
gefass  selbst  eng  und  dient  zur  Messung .  wozu  bisweilen  eine  mit  dem- 
selben coinmunicirende  Glasröhre  als  Standzeiger  angebracht  ist;  bei 
auderen  Einrichtungen  wird  das  Wasser  des  Sammeigefasses  in  eine 
besondere  Massröhre  abgelassen.  Im  ersteren  Falle  ist  wegen  der  zur 
Befeuchtung  des  Auffangegefasses  erforderlichen  Wassermenge  eine 
durch  Versuche  zu  ermittelnde  Correction  anzubringen ;  im  zweiten  Falle 
ausserdem  noch  eine  der  Benetzung  des  Sammelgefässes  entsprechende. 

L  e  g  e  1  e  r  hat  einen  H  e  g  e  n  w  i  n  d  m  e  s  s  e  r  ausgeführt  oder  viel- 
mehr den  schon  vorhandenen  von  Knox  verbessert  (s.  Poggend.  Anna!. 
Bd.  43.  S.  431  und  Bd.  80.  S.  364).  Das  Auffangegefäss  ist  um  eine 
verticale  Axe  drehbar  und  mit  einer  an  ihm  festen  Windfahne  versehen  ; 
unter  demselben  ist  ein  in  acht  Fächer  getheiltes  Gefass  und  aus  dem 
geneigten  Boden  geht  ein  Abflussröhrchen  ab.  Je  nach  der  Stellung, 
welche  die  Windfahne  dem  Auffangegefässc  giebt ,  entleert  sich  dies  in 
eine  der  acht  Abtheilungen  und  man  kann  also  ermitteln,  wie  viel  Regen 
bei  den  verschiedenen  Windrichtungen  gefallen  ist. 
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Einen  registrirenden  Regenmesser  hat  Horner  vorge- 
schlagen. Das  Sammelgefäss  ist  ein  in  einer  horizontalen  Axe  hängen* 
des  Schiffehen ,  dessen  Inneres  durch  eine  in  der  Richtung  der  Drehaxe 
liegende  Scheidewand  in  zwei  Abtheilungen  getheilt  ist.  Steht  das 
Schiffchen  schief,  so  fällt  das  Wasser  aus  dem  Auffangegefässe  in  die 
eine  Abtheilung;  ist  diese  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  gefüllt,  so  schlägt 
das  Schiffchen  nach  der  anderen  Seite,  so  dass  die  leere  Hälfte  unter  das 
Abflussrohr  kommt  und  die  gefüllte  sich  entleert.  Dies  Umschlagen 
wiederholt  sich  darauf  abwechselnd ,  sobald  die  betreffende  Hälfte  sich 
ausreichend  gefüllt  hat ,  und  nun  steht  das  Schiffchen  mit  einem  Steig- 
rade durch  eine  der  gewöhnlichen  Hemmung  (s.  d.  Art.)  ähnliche  Haken- 
vorrichtung  in  Verbindung,  so  dass  durch  den  Zeiger  des  Steigrades  die 
Anzahl  der  Entleerungen  des  Schiffchens  angegeben  werden.  (S.  Kämtz, 
Meteorol.  Th.ll.  S.  413.)  —  Einen  anderen  registrirenden  Regenmesser 
hat  Mohr  unter  dem  Namen  Ombroinetrograph  angegeben ,  der 
auf  dem  Principe  des  Vexirbechers  beruht  (vergl.  Poggend.  Annal.  Bd. 
55.  S.  310). 

Die  Regenmesser  dienen  auch  zur  Bestimmung  der  Stärke  des 
Schneefalles,  indem  man  das  aus  dem  Schnee  geschmolzene  Wasser  misst, 
und  so  überhaupt  zur  Bestimmung  des  aus  der  Atmosphäre  niederge- 
schlagenen Wassers. 

Schon  1709  bemerkte  Heberden,  dass  ein  Regenmesser  auf  dem 
Thurme  der  Westminsterabtei  weniger  Regen  anzeigte,  als  ein  solcher 
auf  dem  Boden.  Seit  1817  sind  zu  Paris  Beobachtungen  im  Hofe  und 
auf  der  8G  par.  Fuss  höheren  Terrasse  der  Sternwarte  angestellt  wor- 
den. Aus  den  Beobachtungen  von  1817  bis  1838  erhielt  man  als  Jahres- 
mittel im  Hofe  57  und  auf  der  Terrasse  50  Centimeter  Regenhöhe.  Der- 
artige Beobachtungen  sind  mit  demselben  Erfolge  seitdem  noch  ander- 
wärts angestellt  worden.  Dies  Beispiel  möge  genügen ,  um  wenigstens 
eins  der  Resultate  hier  anzuführen ,  welche  durch  solche  Messungen  ge- 
wonnen  werden.  Das  Jahresmittel  beträgt  in  par.  Zollen  zu  Carlsruhe 
26,25;  Augsburg  37,11;  Göttingen  24,89;  Berlin  21,48;  Stettin 
18,88;  Dresden  19,92;  Danzig  17,06;  Prag  14,36;  Wien  16,50; 
Warschau  21,32;  Petersburg  16,57;  Palermo  21,42;  Rom  29,01  ; 
Florenz  34,52;  Mailand  3.r>,7.  Auffallend  ist  das  hohe  Jahresmittel  zu 
Bergen  in  Norwegen,  nämlich  83,167  par.  Zoll.  An  keinem  Orte  in 
Europa  fällt  so  viel  Regen ;  was  sich  aber  aus  der  eigentümlichen  Lage 
mitten  an  einer  langen  Bucht  und  an  Gebirgen ,  welche  die  fast  ohue 
l'nterbrechung  wehenden  Westwinde  stauen,  erklärt 

Regentropfen,  ihre  Bildung,  Veränderung  beim  Fallen  etc.  s.  im 
Eingänge  des  Art.  Regen. 

Regenwasser  bildet  sich  gewissermassen  durch  einen  Destillations- 
proee88  und  kommt  daher  auch  oft  dem  destillirten  Wasser  an  Reinheit 
nahe.     Indessen  finden  sich  in  demselben  doch  auch  mancherlei  Sub- 
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stanzen ,  die  es  nach  seiner  Condensation  beim  Herabfallen  in  sieh  auf- 
genommen hat ,  und  zwar  zeigt  sich  dies  besondere  bei  dem  nach  lange 
anhaltender  Dürre  zuerst  fallenden  Regen.  Will  man  möglichst  reines 
Regenwasser  auffangen ,  so  muss  dies  erst  geschehen ,  wenn  bei  einem 
anhaltenden  Regen  schon  die  in  der  Luft  befindlichen  Unreinigkeiten 
niedergeschlagen  sind.  Die  nähere  Untersuchung  des  Regenwassers 
gehört  in  das  Gebiet  der  Chemie.  Es  sei  daher  hier  nur  als  besonders 
wichtig  erwähnt,  dass  das  Regenwasser  —  wie  überhaupt  das  meteorische 
Wasser  aus  Regen ,  Schnee ,  Thau  und  Reif  —  sich  durch  einen  Gehalt 
von  Sauerstoff  und  Kohlensäure  auszeichnet ,  woraus  sich  die  chemische 
Einwirkung  desselben  auf  die  festen  Massen  der  Erdoberfläche,  die  Ver- 
witterung, erklärt.  Alex.  v.  Humboldt  und  Gay-Lussac 
erhielten  bei  der  Erwärmung  meteorischen  Wassers  etwa  4  Volumenprocente 
eines  (iemenges  von  Stickstoff  und  Sauerstoff,  welches  nicht  wie  die 
atmosphärische  Luft  21,  sondern  29  bis  31  Procente  Sauerstoff  enthielt. 

Regenwinde  nennt  man  die  Winde ,  welche  in  einer  Gegend  vor- 
zugsweise von  Regenfällen  begleitet  sind.  Bei  uns  ist  der  Südwest  wind 
der  Regenwind.  Vergl.  Art.  Regen  am  Ende. 

Regenwindmesser  von  L e g e  1  e r ,  s.  Art.  Regenmesser. 

Regenwindrosen  geben  den  Zusammenhang  zwischen  dem  Wechsel 
von  Regen  und  Trockenheit  und  der  Winddrehnng  an  und  werden  auch 
nephische  Windrosen  genannt.    S.  Art.  Regen  am  Ende. 

Regenwolke,  Nimbus  oder  Cirrocumulostratus,  s.  Art. 
Nimbus. 

Regenzeit  heisst  vorzugsweise  die  Zeit  des  anhaltenden  Regens  in 
der  tropischen  Zone.    Näheres  im  Art.  Regen. 

Region  der  Calmen,  s.  Art.  Calmen. 

Registerapparate      j  sind  Instrumente,  welche  den  Gang  der 

Registerinstrumente  )  Erscheinung,  zu  deren  Messung  sie  be- 
stimmt sind ,  ohne  fortwährende  Beobachtung  durch  einen  besonderen 
Mechanismus  notiren.  Das  Nähere  enthalten  die  besonderen  Artikel, 
z.  B.  Regenmesser,  Anemometer  etc. 

Regulator  heisst  überhaupt  eine  Vorrichtung,  durch  welche  eine 
Bewegung  in  möglichst  gleich  müssigem  Gange  erhalten  werden  soll. 
Man  hat  daher  Regulatoren  an  den  Räderuliren  mit  Benutzung  eines 
Pendels  oder  einer  elastischen  Feder  (s.  Art.  Uhr.  C.) ;  an  Dampf- 
maschinen mit  Benutzung  des  Centrifugalpendels  (s.  d.  Art.);  an 
Pumpen  und  Spritzen  unter  Anwendung  eines  Heronsballes ,  des 
sogenannten  Windkessels ;  an  Gebläsen ;  an  den  Apparaten  zur  Erzeu- 
gung des  electrischen  Kohlenlichtes  etc. 

An  dieser  Stelle  sei  nur  die  Einrichtung  des  sogenannten  Regu- 
lators der  Dampfmaschine,  den  man  wohl  auch  Moderator 
oder  Governor  nennt,  noch  kurz  erläutert.  An  der  Welle  des  Schwung- 
rades befindet  sich  eine  concentrische  Scheibe ,  um  welche  eine  Schnur 
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oder  ein  Kiemen  ohne  Ende  gelegt  ist.  Diese  Schnur  geht  um  eine 
zweite  Scheibe  an  einer  horizontalen  Welle.  Diese  Welle  ist  mit  einem 
conischen  Rade  versehen,  welches  in  ein  anderes  conisches  Rad  an  einer 
verticalen  Axe  eingreift.  Die  Bewegung  des  Schwungrades  pflanzt  sich 
also  auf  diese  verticale  Axe  fort.  An  dieser  Axe  ist  ein  Centrifugal- 
pendel  (s.  d.  Art.)  angebracht,  dessen  Schwung  also  von  der  Bewegung 
des  Schwungrades  bedingt  wird ,  so  dass  sich  die  Kugeln  mehr  oder 
weniger  heben ,  je  nachdem  dies  schneller  oder  langsamer  lauft.  Mit 
den  Kugeln  hebt  oder  senkt  sich  ein  auf  der  Axe  des  Ceutrifugalpendels 
leicht  verschiebbares  Gewicht,  welches  eine  eylindrische  rinnenartige 
Oberfläche  hat,  in  welcher  Rinne  ein  Ring  liegt.  An  dem  Ringe  ist  eine 
Stange  befestigt,  welche,  zu  einem  in  dem  Dampfrohre  angebrachten 
Drosselventile  führt  und  an  einem  Winkelliebel  angreift,  durch 
welchen  dies  Ventil  gedreht  werden  kann.  Nehmen  wir  an,  dass  die 
Stange  eine  horizontale  Lage  habe,  so  wird  sie  bei  einer  Ortsveränderung 
des  Ringes  aus  dieser  gebracht  und  da  das  am  Ringe  befindliche  Ende 
nur  in  verticaler  Richtung  sich  bewegen  kann,  so  muss  das  andere  Ende 
an  dem  Winkelliebel  einen  horizontalen  Zug  ausüben  und  wird  mithin 
das  Drosselventil  drehen.  Es  kommt  nun  darauf  an,  dass  das  Drossel- 
ventil bei  zu  schnellem  Gange  der  Maschine  den  Kanal  des  Dampfrohres 
mehr  schliesst  und  durch  die  Verengerung  das  Zuströmen  des  Dampfes 
zu  dem  Cylinder  mässi gt  und  umgekehrt  bei  langsamerem  Gange  mehr 
öffnet  und  das  Zuströmen  befördert.  —  Man  nennt  zwar  diese  Einrich- 
tung gewöhnlich  Regulator ;  aber  es  leuchtet  ein,  dass  streng  genommen 
der  Gang  der  Maschine  nicht  regulirt .  sondern  nur  moderirt  wird ,  wes- 
halb die  Bezeichnung  Moderator  zweckmässiger  erscheint. 

Reiber  nennt  man  an  der  Electrisirmaschine  den  schlechten  Leiter, 
der  durch  Reibung  an  einem  anderen,  dem  Reibzeuge,  in  den  elec- 
trischen  Zustand  versetzt  wird.  Der  sogenannte  Conductor  nimmt 
die  im  Reiber  erregte  Electricität  auf.  Vergl.  Art.  Electrisir- 
maschine. 

Reibung  oder  Friction.  A.  Jeder,  auch  der  glatteste  Körper, 
besitzt  auf  seiner  Oberfläche  noch  Erhöhungen  und  Vertiefungen.  Ruht 
ein  Körper  auf  einem  anderen ,  so  greifen  diese  Erhöhungen  und  Ver- 
tiefungen in  einander  ein  oder  es  entstehen  gegenseitig  Eindrücke.  Soll 
nun  ein  Körper  auf  einem  anderen  in  Beweguug  gesetzt  werden ,  ohne 
dass  dieser  an  der  Bewegung  Theil  nimmt,  oder  bewegen  sich  beide  ent- 
gegengesetzt bei  stattfindender  Berührung,  so  muss  ein  Abreissen  der 
Erhöhungen  eintreten  oder  ein  Heben  des  Körpers  über  dieselben  hin- 
weg. In  beiden  Fällen  ist  hierzu  Kraft  erforderlich ;  dort  um  die  Cohä- 
ßionskraft  der  abzureisHcnden  Theilchen,  hier  um  die  Schwerkraft  des  zu 
hebenden  Körpers  zu  überwinden.  Diesen  Aufwand  an  Kraft  schreibt 
man  der  Reibung  (Friction)  zu.  Die  Reibung  ist  eins  der  soge- 
nannten Hindernisse  der  Beweguug  (s.  Art.  Hindernisse). 
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B.  Im  Allgemeinen  gilt  von  der  Reibung  Folgendes: 

1 )  Sie  ist  um  so  grösser ,  je  grösser  der  Druck  zwischen  den  sich 
reibenden  Körpern  ist,  und  unter  sonst  gleichen  Umständen  diesem  Drucke 
proportional. 

2)  Ebenso  ist  sie  um  so  grösser,  je  rauher  die  sich  reibendeu 
Flächen  sind ;  zu  grosse  Glätte  steigert  jedoch  die  Adhäsiou  und  ver- 
mehrt wieder  den  Widerstand. 

3)  Bei  harten  Körpern  ist  die  Reibung  unabhängig  von  der  Grösse 
der  Reibungsfläche ;  bei  weichen  und  faserigen  wächst  sie  mit  derselben. 

4 )  Die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  ist  ohne  merklichen  Ein- 
fluss,  wenn  sie  nicht  sehr  gross  ist. 

5)  Beim  Uebergange  aus  der  Ruhe  in  I^ewegung  ist  die  Reibung 
grösser,  als  während  der  Bewegung  selbst. 

6)  Bei  Metallen  wächst  die  Reibung,  wenn  sich  die  Temperatur 
erhöht ;  bei  Hölzern  ,  wenn  ihr  Feuchtigkeitsgehalt  vermehrt  wird ,  und 
ausserdem  ist  sie  bei  diesen  grösser,  wenn  die  Fasern  parallel  laufen, 
als  wenn  diese  sich  kreuzen. 

7)  Zwischen  gleichartigen  Körpern  ist  sie  stärker  als  zwischen  un- 
gleichartigen. 

8)  Bei  der  sogenannten  gleitenden  Bewegung,  d.h.  indem 
Falle,  wo  von  dem  einen  der  sich  reibenden  Körper  stets  dieselben  Punkte 
zur  Berührung  mit  dem  änderen  kommen,  z.  B.  bei  einem  Schlitten,  ist 
die  Reibung  grösser,  als  bei  wälzender  oder  rollender  Bewegung, 
d.  h.  in  dem  Falle,  wo  von  jedem  der  sich  reibenden  Körper  stets  andere 
Funkte  in  Berührung  kommen,  z.  B.  bei  den  Rädern  eines  in  Bewegung 
befindlichen  Wagens  in  Bezug  auf  den  Weg ,  während  in  diesem  Falle 
zwischen  der  Axe  und  der  Radbüchse  doch  noch  gleitende  Bewegung 
stattfindet.  Mau  unterscheidet  daher  auch  gleitende  Reibung  und 
wälzende  oder  rollende  Reibung.  Ausserdem  bezeichnet  man 
die  eigentlich  gleitende  Reibung  an  Zapfen  als  Zapfenrcibnng. 
Diese  ist  kleiner  als  die  gewöhnliche  gleitende.  Die  wälzende  Reibung 
ist  erfahrungsmässig  dem  Halbmesser  der  sich  wälzenden  Körper  um- 
gekehrt proportional. 

9)  Geeignete  Schmiermittel  vermindern  die  Reibung. 

Die  vorstehenden  Resultate  sind  die  Ergebnisse  vielfacher  Versuche. 
Eine  dieser  Versuchsarten  besteht  in  Folgendem.  Man  nahm  einen 
festen  horizontalen  Tisch ,  auf  welchen  man  Bohlen  von  verschiedenem 
Material  legen  konnte.  Auf  eine  solche  Bohle  wurde  eine  Schleife  oder 
ein  Schlitten  von  demselben  oder  auch  von  irgend  einem  anderen  Material 
gelegt,  daran  ein  Seil  befestigt,  welches  über  eine  am  Tische  befestigte 
Rolle  ging  und  an  seinem  anderen  Ende  eine  Schale  zur  Aufnahme  von 
Gewichten  trug.  (Der  Apparat  zur  Darlegung  der  Gesetze  der  schiefen 
Ebene  ist  gewöhnlich  in  dieser  Weise  eingerichtet.)  Nun  ermittelte  mau 
das  Gewicht ,  bei  welchem  gerade  die  Bewegung  der  Schleife  erfolgte, 
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and  darauf  wurde  das  Verhältnis  dieses  Gewichtes  zum  Gewichte  des 
Körpers  oder  zu  seinem  Drucke  auf  die  Unterlage  bestimmt.  —  In  dieser 
Weise  haben  namentlich  Coulomb  und  Morin  experimentirt. 

In  Bezug  auf  die  Reibung  der  Bewegung  bestimmte  schon  V  i  n  c  e 
(1785)  die  Fallränme  des  ziehenden  Gewichtes  filr  verschiedene  Zeiten ; 
man  kann  aber  auch  die  Zeit  berechnen,  welche  die  Schleife  zum  Durch- 
laufen eines  gewissen  Weges  erfordert. 

Ueber  Zapfenreibung  stellte  Musschenbroek  Versuche  an  mit 
einer  Vorrichtung,  die  er  Tribometer  (Reibungsmesser)  nannte. 
Man  denke  sich  um  eine  cylindrisehe  Welle  oder  eine  feste  Rolle,  deren 
Zapfen  in  Pfannen  ruhen  und  in  diesen  beweglich  sind,  ein  Seil  ge- 
schlagen ,  welches  an  jedem  Ende  gleiche  Gewichte  trägt.  Wäre  keine 
Reibung ,  so  würde  das  kleinste  Uebergewicht  auf  der  einen  Seite  Be- 
wegung hervorbringen ;  die  Reibung  erfordert  jedoch  ein  rebergewicht 
von  bestimmter  Grösse. 

Eine  noch  andere  Methode ,  die  Grösse  der  Reibung  zu  bestimmen, 
besteht  darin,  die  Neigung  einer  schiefen  Ebene  zu  ermitteln,  bei  welcher 
ein  auf  derselben  ruhender  Körper  herabzurutschen  beginnt  (s.  unter  L.). 

C.  Das  Verhältniss  der  Reibung  zu  dem  Drucke  ist  unter  sonst 
gleichen  Umständen,  also  namentlich  fllr  gleich  grosse  und  gleich  be- 
schaffene Berührungsflächen,  constant.  Den  Exponenten  dieses  Verhält- 
nisses nennt  man  den  Reibungscoefficienten. 

Ist  der  Druck  .V  und  die  Reibung  F,  so  ist  (B.  1)  F  :  t\  =  X: 
F  F, 

oder  y  =  .  Diesen  Exponenten  nennt  man  den  Reibungs- 
coefficienten und  bezeichnet  ihn  gewöhnlich  mit  f  \  es  ist  also  F  =  f.N. 
Daher  ist  auch  die  mechanische  Arbeit,  um  den  Körper  durch  den  Weg 
s  fortzuschaffen,  /  .  X  .  s.  —  Bei  wälzender  Reibung  ist  F  :  F}  =  ;*t 
:  r  (s.  B.  8),  und  allgemein  mit  Rücksicht  auf  den  Druck  F  :  Fx  =■ 

:  ^X  .   Es  ist  daher  hier  F  =  /' .  . 

r     r,  r 

Nach  Weisbach  sind  die  Reibungscoefficienten  a)  der  Ruhe  und 
b)  der  Bewegung  folgende : 
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Bei  einer  Loeomotive  ist  durchschnittlich  1  .20  von  dem  Gewichte 
derselben  auf  Reibung  zu  rechnen ,  und  auf  horizontaler  Bahn  muss  die 
Loeomotive  wenigstens  1  l2  von  dem  Gewichte  des  Wagenzugs  haben. 

Bei  Zapfen  aus  Schmiede  -  oder  Gusseisen,  laufend  in  Lagern  aus 
Gusseisen  oder  Glockengut  (Messing) ,  geschmiert  mit  Oel .  Talg  oder 
Schweineschmalz,  ist  der  Reibungsenefficient  bei  guter  Unterhaltung 
O.054,  bei  gewöhnlicher  Abwartung  0,070  bis  0,080.  —  Ist  der  Druck 
zwischen  dem  Zapfen  und  seinem  Lager  =  R .  so  ist  die  Reibung  = 
j'R  und  bei  einer  Umdrehung ,  wenn  der  Halbmesser  des  Zapfens  =  r 
ist ,  die  verloren  gehende  mechanische  Leistung  in  Folge  der  Reibung 
=  2/r/7?/*  und  bei  u  Umdrehungen  in  einer  Minute  die  in  jeder  Secuiuh* 
verbrauchte  Arbeit  =  0,105  .  u  .  /*.  Rr. 

D.  Um  die  Zapfenreibuug  zu  vermindern ,  benutzt  man  bisweilen 
sogenannte  Frictionsräder,  z.  B.  bei  Fallraa>chinen.  In  diesem 
Falle  ruht  das  betreffende  Rad  mit  jedem  Ende  seiner  Axe  auf  zwei 
Rüdern  von  gleich  grosser  glatter  Peripherie,  so  dass,  wenn  das  Rad  in 
Bewegung  kommt ,  die  tragenden  Frictionsräder  ebenfalls  in  Bewegung 
gerathen.  Es  wird  hierdurch  die  eigentlich  gleitende  Zapfenreibung  in 
eine  walzende  umgewandelt.    S.  Art.  F  r  i  c  t  i  o n 8 rüder. 

E.  Gleitet  ein  auf  einer  schiefen  Ebene  liegender  Körper  auf  der- 
selben in  Folge  der  Reibung  nicht  herab  und  vergrössert  man  den  Nei- 
gungswinkel, bis  dies  eben  eintritt,  so  giebt  die  Tangente  dieses  Winkels 
den  Reibungscocfficienten.  Denn  der  Druck  des  Körpers  auf  d'e  schief«* 
Ebene  ist  dann,  wenn  der  Druck  des  Körpers  auf  die  horizontale  Ebene 
iV  ist,  .V.  ro.v«,  und  die  Kraft,  welche  den  Körper  parallel  der  schiefen 
Ebene  im  Gleichgewicht  halten  würde .  A  .  sin  u :  da  nun  die  letztere 
im  vorliegenden  Falle  F  ist ,  so  erhält  mau  als  Reibungseoeftieient 
'V"     in  tt 

*  =  tu.su.    Den  betreffenden  Neigungswinkel  nennt  man  den 

A  .  cos  et  J 

Reibung s-  oder  Ruhewinkel,  den  man  gewöhnlich  mit  y  be- 
zeiehnet,  so  dass  also  /'  =  tgstf  ist. 

Ist  der  Neigungswinkel  et  einer  schiefen  Ebene  grösser  als  der 
Reibungswinkel ,  so  ist  die  Kraft  h  \ ,  welche  einer  Last  das  Gleich- 
gewicht hält ,   1 )  wenn  die  Kraft  parallel  der  Länge  wirkt :   h\  = 

L  (sinn  —  /'.  cosu)  =  L         "      y)  ;  2)  wenn  die  Kraft  parallel 

COS  if 

  , .        _.   sin  u  —  /' .  cos  et  _ 

der  Basis  wirkt:  A,  =  L  '       .       =  L  .  ttjs  («  —  y): 

cos  it  -J-  /  .  sma 

3)  wenn  die  Richtung  der  Kraft  die  Länge  unter  einem  Winkel  ß 

_  ..         _    sintt  — /'.costt  sin  (et  —  y) 

schneidet:  h ,  =  L  '       .    ,  =  L  .  -=^=  wo 

cos  ß  +  /  .  sin  ß  cos  ( y  -f-  ß) 

das  obere  Zeichen  gilt ,  wenn  die  Länge  von  der  Richtung  der  Kraft 

Em«in.inn.  Ilanil»i»rl»rburh.  II.  22 
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oberhalb ,  tmd  das  untere  Zeichen ,  wenn  sie  nnterhalb  der  Falllinie  der 
Last  geschnitten  wird. 

Ist  der  Neigungswinkel  a  einer  schiefen  Ebene  kleiner  als  der 
Reibungswinkel ,  so  ist  keine  Kraft  erforderlich ,  die  Last  im  Gleich- 
gewichte zu  erhalten ,  es  wird  vielmehr  eine  abwärts  schiebende  Kraft 
nöthig,  wenn  dieselbe  sich  abwärts  bewegen  soll.  Der  kleinste  Werth, 
welchen  diese  Kraft  K,,  haben  raüsste,  ist:  1)  wenn  die  Kraft  parallel 

der  Länge  wirkt:  K„  =  L  (f .  rosct  —  sind)  =  L  .  ™  —  • 

cos  tf 

2)  wenn  die  Kraft  parallel  der  Basis  wirkt: 

/'.  cosa  —  sin  a 

cos  a  -j-  /  .  sm  a 

3 )  wenn  die  Richtung  der  Kraft  die  Länge  unter  einem  Winkel  ß  schneidet : 

/'.  cosa  —  sin  a  sin  (y  —  «) 

h, ,,  =  Lj  —   — — r — 7;  ; — —         Ls  ;  = — — —  • 

cos ß  +  /  .  sm  ß  cos  (oj  -j-  ß) 

.Sollte  in  diesem  Falle  aber  die  Last  aufwärts  bewegt  werden,  so  ist  der 
kleinste  Werth  der  hierzu  erforderlichen  Kraft  K,„ ;  4)  parallel  der 

sin  (     1  ^  ^ 

Länge,  K,„  =  L  (/'.  cosa  -\-  sina)  =  L  COSy  — *  parallel 
,    _    .  r  /  •  cos  a -\- sin  ce 

der  Basis,  Ii,,,  =  L   j.  :         =  L  .  tos  (a  -4-  «);  6) 

cos  a  —  I  .  sma  0  1 

unter  einem  Winkel  ß, 

.  1  f .  cosa  -f-  sin  a  sin  {(f  -f-  a) 

cos  ß  -j-  I  .  sin  ß  cos  ( q,  +  ß) 

Wegen  der  Ableitung  dieser  Formeln ,  die  übrigens  namentlich 
auch  bei  der  Schraube  Verwendung  finden ,  sei  bemerkt ,  dass,  wenn  die 
Richtung  der  Kraft  nicht  parallel  der  Länge  wirkt ,  man  die  Kraft  als 
aus  zwei  Compouenten  zusammengesetzt  betrachtet ,  von  denen  die  eine 
parallel  der  Länge ,  die  andere  senkrecht  zu  derselben  wirkt.  Die  letz- 
tere Componente  verstärkt  oder  schwächt  den  Druck  der  Last  auf  die 
schiefe  Ebene ,  je  nachdem  die  Richtung  der  aufwärtswirkenden  Kraft 
die  Länge  oberhalb  oder  unterhalb  der  Falllinie  der  Last  schneidet,  oder 
umgekehrt  bei  abwärts  schiebender  Kraft. 

Wegen  der  Reibung  von  Flüssigkeiten  in  Rühren  8.  Art.  Röhren- 
widerstand. 

Reibungscoefficient.  s.  Art.  Reibung.  C. 

Reibungselectricität ,  s.  Art.  Electric i t ü  t. 

Reibungswinkel  oder  Ruhe  winkel,  s.  Art.  R e i  b n  n g.  E. 

Reibzeug,  s.  Art.  R eiber. 

Reif  ist  wie  der  Thau  (s.  d.  Art. )  ein  Niederschlag  unmittelbar  am 
Boden ,  ohne  dass  sich  die  unterste ,  den  Boden  berührende  Luftschicht 
trübt.  Der  Thau  ist  tropfbarflüssig ;  der  Reif  besteht  aus  einer  krystal- 
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linischen  Kruste,  die  mehr  oder  minder  dick  und  dicht  ist.  Daher  entsteht 
der  Reif  nur  bei  einer  Temperatur  unter  dem  Gefrierpunkte  und  kann  als 
gefrorner  Thau  bezeichnet  werden.  So  entsteht  der  Keif  aus  dem  Thau 
während  des  Sommere ,  wenn  in  der  Nacht  die  Temperatur  unter  0°  C. 
sinkt,  wahrend  im  Winter  derselbe  sogleich  hervortritt,  sofern  diese 
Temperatur  schon  vor  seiner  Entstehung  vorhanden  war.  Wegen  der 
näheren  Bedingungen  der  Reifbildung  vergl.  Art.  Thau.  Zu  ver- 
wechseln ist  der  Reif  nicht  mit  dem  Glatteise  und  dem  Rauhfroste  oder 
Rauhreife ,  worüber  die  betreffenden  Artikel  das  Nähere  enthalten. 

Reihenvulcane  und  Central vulcane  unterscheidet L. v. Buch, 
und  zwar  versteht  er  unter  jenen  Vulcane,  die  in  einer  Richtung,  wenig 
von  einander  entfernt  liegen ,  während  diese  den  Mittelpunkt  vieler  fast 
gleichmässig  nach  allen  Seiten  hin  wirkender  Ausbrüche  bilden.  Vergl. 
Art.  Vulcan. 

Reisebarometer,  s.  Art.  Barometer. 

Reisel'scher  oder  w  ü  r  t  e  m  b  e  r g 'scher  Heber,  s.  Art.  Heber, 
gekrümmter.  S.  439. 

Relativ,  s.  Art.  Absolut. 
Repulsion ,  s.  Art.  A  b  s  t  o  s  s  u  n  g- 

Residuum  oder  Rückstand  ist  der  Rest  von  Electricität,  welcher 
nach  der  Entladung  einer  electrischen  Flasche  oder  Batterie  zurückbleibt 
und  noch  einen  schwächeren  Entladungsschlag  veranlasst.  Es  rühren 
jedoch  nicht  alle  Schläge,  welche  man  aus  einer  schon  entladenen  Flasche 
ziehen  kann,  von  diesem  Residuum  her.  Vergl.  Art.  Flasche,  elec- 
trische.  8.  346. 

Resonanz  heisst  die  Verstärkung  eines  Tones  dadurch ,  dass  der 
Schwingungszustand  eines  tönenden  Körpers  benachbarten  Körpern  rait- 
getheilt  wird ,  so  dass  diese  ebenfalls  in  eine  schwingende  Bewegung 
geratben.  Oer  Ton  einer  Stimmgabel  wird  z.  B.  durch  Resonanz  ver- 
stärkt, wenn  man  sie  auf  eine  hölzerne  Tischplatte  oder  noch  besser  auf 
einen  hohlen  Kasten  von  dünnem  elastischen  Holze  stützt.  Bei  unseren 
Saiteninstrumenten  wird  der  Ton  der  Saite  nicht  nur  durch  das  Mit- 
schwingen der  festen  Theile  des  hohlen  Kastens ,  sondern  auch  durch 
das  Mitschwingen  der  darin  eingeschlossenen  Luftmasse  verstärkt.  Es 
ist  daher  auch  die  Gestalt  des  eingeschlossenen  Luftraumes  filr  die  Re- 
sonanz von  Wichtigkeit. 

Die  Gebrüder  W  ober  haben  zwei  Arten  von  Resonanz  unter- 
schieden. Bei  der  einen  Art  theilen  sich  die  Schwingungen  des  tönenden 
Körpers  einem  starren  Körper  stärker  mit  als  der  Luft  und  erst  die 
Schwingungen  dieses  miterregten  Körpers  erregen  in  der  Luft  Schwin- 
gungen von  gleicher  Dauer  und  tragen  dazu  bei ,  dass  der  Luft  die 
Schwingungen  vollkommen  mitgetheilt  werden.  Es  tritt  dies  namentlich 
bei  den  tieferen  Tönen  ein ,  wie  man  sich  durch  die  Stimmgabel  über- 
zeugen kann ,  die  angeschlagen  einen  hohen  und  einen  tiefen  Ton  giebt, 

22* 


Digitized  by  Göogle 


340 


Resonanz. 


von  denen  aber  nur  der  tiefere  dureh  die  angegebene  Resonanz  eine  Ver- 
stärkung erfährt.  Bei  der  anderen  Art  wird  ein  begrenzter  Körper  durch 
einen  tönenden  in  so  heftige  Schwingungen  versetzt,  als  er  auch  l>ei  der 
vollkommensten  Mittheilung,  wenn  er  unbegrenzt  wäre,  nicht  vollbringen 
könnte,  insofern  nämlich  die  Schallwellen,  die  dem  begrenzten  Körper 
mitgetheilt  werden ,  von  dessen  Rändern  oder  Grenzen  zu  nick  geworfen 
werden ,  und  sich  mit  einander  und  mit  den  von  dem  tönenoen  Körper 
fortwährend  ausgehenden  Schallwellen  durchkreuzen.  Wenn  nun  die 
nachfolgenden  Wellen  eben  so  verlaufen  wie  die  vorhergegangenen,  und 
wenn  sie  von  den  Schwingungen  eines  und  desselben  Tones  herrühren, 
so  müssen  sich  auch  an  allen  Kreuzung6stellen  die  Durchkreuzungen 
regelmässig  und  in  gleichen  Zeiträumen  wiederholen.  Das  Resultat  ist 
dass  die  ganze  Bewegung  der  einzelnen  Theilchen  dieses  Körpers  sich 
durch  nichts  von  der  des  selbsttönenden  Körpers  unterscheidet ,  als  da- 
durch, dass  sie  nie  ganz  so  heftig  ist  als  diese,  und  dass  dieselbe,  so  wie 
keine  Wellen  mehr  nachfolgen ,  also  die  Durchkreuzung  aufhört .  auch 
sogleich  geendigt  ist ,  während  sie  in  den  Körpern ,  die  in  eine  stehende 
Schwingung  geriethen,  fortdauern  kann,  wenn  auch  die  erste  Ursache  de* 
Tönens  aufgehört  hat. 

Bei  einem  selbsttöneuden  Körper  muss  der  ganze  Raum  desselben 
von  gleich  langen,  sich  zwei-  oder  mehrfach  durchkreuzenden  Wellen 
eingenommen  Bern ,  die  in  Folge  der  Gestalt  des  Körpers  so  zurück- 
geworfen werden ,  dass  die  Kreuzung-punkte  auch  nach  einer  vielfachen 
Zurückwerfung  immer  nach  gleichen  Zeiträumen  auf  dieselben  Punkte 
fallen.  Der  Kaum  eines  resonirenden  Körpers  braucht  dagegen  nur  von 
gleich  langen  zurückgeworfenen  Wellen  bedeckt  zu  sein .  die  sich  mit 
den  immer  neu ,  aber  auf  dieselbe  Weise  erregten  Wellen  so  durch- 
kreuzen, dass  die  Kreuzungspuukte .  so  lange  die  Erregung  von  neuen 
Wellen  dauert,  immer  auf  dieselben  Funkte  fallen.  Hierausfolgt.  1) 
dass  die  Wellen  forttöneuder  Körper  eine  Länge  haben  müssen ,  die  ein 
aliquoter  Theil  des  Weges  ist,  den  die  Welle  von  einer  zurückwerfenden 
Grenze  des  Körpers  zur  andern  zu  durchlaufen  hat —  (dies  ist  bei  Kör- 
pern, die  zur  Resonanz  fähig  sein  sollen,  nicht  nöthig):  2)  dass  bei  fort- 
tönenden Körpern  jede  Welle  einen  Weg  durchläuft,  vermöge  dessen  sie 
nach  einer  oder  mehreren  Zurückwerfungen  in  ihren  vorigen  Weg  zurück- 
kehrt, was  bei  der  Resonanz  nicht  der  Fall  ist:  3)  dass  die  Stärke  des 
Tones  bei  einem  forttöneuden  Körper  wachsen  kann ,  während  die  Er- 
regung der  Schwingungen  gleichmässig  fortdauert ,  wie  dies  z.  B.  durch 
andauerndes  Streichen  mit  dem  Violinbogen  geschieht ;  dass  dies  aber 
bei  resonirenden  Körpern  nicht  der  Fall  ist:  4)  dass  der  tönende  Körpci 
durch  Stösse  zum  Schwingen  gebracht  wird ,  die  nicht  so  regelmässig 
und  geschwind  zu  erfolgen  brauchen ,  dass  sie  selbst  einen  Ton  bilden : 
dass  hingegen  der  resonirende  Körper,  wenn  er  tönen  soll,  so  regel- 
mässige Stösse  bekommen  muss,  dass  diese  Stösse  selbst  schon  einen 
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Ton  bilden ,  dass  daher  ein  resonirender  Körper  nur  den  Ton  wieder- 
holen kann,  den  der  tönende  Körper,  der  ihm  Schwingungen  mittheilt, 
hervorbringt. 

Man  befestige  an  einer  festen  Unterlage  ein  starkes  Holzstück, 
füge  an  dasselbe  parallel  mit  der  Unterlage  ein  dünnes  hchtenes  Brett- 
chen, welches  kürzer  als  diese  ist,  und  befestige  an  dem  freien  Ende  des 
Brettchens  das  eine  Ende  einer  Saite ,  welche  über  einen  am  anderen 
Ende  der  Unterlage  befindlichen  Steg  geht  und  daselbst  gespannt  wird. 
Streicht  man  die  Saite  mit  dem  Violinbogen  parallel  mit  der  Oberfläche 
des  Brettchens,  so  bewegt  sich  Sand,  welcher  auf  das  Brettchen  gestreut 
ist,  in  einer  Richtung,  die  jener  parallel  lauft,  während  die  Bewegung 
des  Sandes  senkrecht  zur  Oberfläche  erfolgt,  sobald  der  Bogen  eben  diese 
Richtung  erhält.  Entstehen  bei  solchen  Versuchen  Knotenlinien,  so  nennt 
man  die  sich  bildenden  Figuren  Resonanz figuren,  die  sich  von 
den  Klangflguren  (s.  d.  Art.)  dadurch  unterscheiden,  dass  sie  nicht  so 
regelmässig  ausfallen  wie  diese.  —  Befestigt  man  einen  Holzstab  im 
Mittelpunkte  einer  grösseren  Metallscheibe  senkrecht  auf  ihrer  Ebene  und 
versetzt  ihn  in  longitudinale  Schwingung,  so  geräth  die  Scheibe  in  trans- 
versale Schwingungen  und  der  auf  ihr  befindliche  Sand  ordnet  sich  zu 
concentrischen  Kreisen.  —  Werden  an  den  Enden  eines  dünnen  Stabes 
von  Glas  oder  Holz  zwei  gleich  grosse  Glasscheiben  in  ihren  Mittel- 
punkten befestigt ,  so  dass  sie  unter  sich  parallel  laufen ,  und  versetzt 
man  dann  die  obere  durch  Streichen  mit  einem  Violinbogen  in  Schwin- 
gungen ,  so  entsteht  auf  der  unteren  Scheibe  eine  Resonanziigur ,  welche 
der  Klangfigur  auf  der  oberen  gleich  ist.  —  Verbindet  man  zwei  Kreis- 
scheiben  von  sehr  verschiedener  Grösse  so  mit  einander,  dass  beide  in 
derselben  Ebene  liegen ,  und  streicht  man  nun  die  grössere  mit  einem 
Bogen,  so  bildet  sich  auf  ihr  eine  Klangfigur,  die  sie  auch  ftlr  sich  allein 
giebt ;  streicht  man  aber  die  kleinere  Scheibe,  so  erhält  man  eine  Figur, 
die  weder  in  der  grösseren  noch  in  der  kleineren  Scheibe  für  sich  her- 
vorgerufen werden  kann.    Je  grösser  also  die  Masse  eines  Körpers  ist, 
der  mit  einem  in  tönende  Schwingung  versetzten  in  Verbindung  steht, 
desto  mehr  wird  die  Schwingungsweise  abgeändert.  —  Das  Mittönen 
durch  Resonanz  wird  um  so  stärker,  je  mehr  die  Schwingungen  des  ton- 
erregenden Körpers  gegen  die  resonirende  Fläche  senkrecht  geschehen. 

Der  Theil  musikalischer  Instrumente,  welcher  zur  Verstärkung  des 
Tones  durch  Resonanz  dient,  heisst  vorzugsweise  der  Resonanz- 
boden. Auch  hier  machen  sich  natürlich  die  übrigen  Gesetze  geltend. 
Der  Resonanzboden  eines  Claviers  wirkt  z.  B.  kräftiger  als  der  einer 
Guitarre,  weil  dort  die  Saiten  von  den  Hämmern  in  einer  solchen  Rich- 
tung angeschlagen  werden,  dass  ihre  Schwingungen  senkrecht  gegen 
den  Boden  geschehen,  während  hier  die  Schwingungen  der  Saiten  meistens 
in  schiefer  Richtung  gegen  den  Resonanzboden  erfolgen.  —  Die  Schwin- 
gungen eines  Resonanzbodens  lassen  sich  durch  feste  Leiter,  z.  B.  Holz- 
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stäbe,  einem  andereu  Resonanzboden  mittheilen  und  so  lassen  sich  z.  B. 
ganze  Musikstücke  weithin  vernehmbar  machen,  wenn  man  die  Resonanz- 
boden der  dabei  benutzten  Instrumente  alle  mit  einem  an  dem  entfernten 
Orte  aufgestellten  Resonanzboden,  z.B.  mit  dem  einer  Violine,  in  leitende 
Verbindung  setzt. 

Resonanzboden  ) 

Resonanzfigur  |  8'  Art 

Respiration  oder  das  A  t  h  m  e  n ,  s.  Art.  A  t  h  m  e  n. 
Resultante  i 

Resultirende  j  8'  Art-  Bewegungslehre.  IV. 

Retardation ,  Verzögerung,  Grösse  der  Verzögerung. 
Wenn  bei  einer  verzögerten  Bewegung ,  d.  h.  bei  einer  solchen ,  dass  in 
gleichen  Zeiten  die  später  zurückgelegten  Wege  immer  kleiner  werden 
als  die  früher  zurückgelegten,  oder  die  mit  abnehmender  Geschwindigkeit 
erfolgt ,  die  Art  der  Bewegung  naher  bestimmt  werden  soll ,  so  hat  man 
die  Art  der  Geschwindigkeitsabnahme  zu  ermitteln.  Diese  Geschwindig- 
keitsabnahme neunt  mau  die  Retardation. 

Wir  könneu  uus  sehr  verschiedene  verzögerte  Bewegungen  denken, 
z.  B.  dass  die  Geschwindigkeit  in  auf  einander  folgenden  gleichen  Zeiteu 
stets  um  gleichviel,  oder  in  jedem  folgenden  gleich  grossen  Zeitabschnitte 
um  das  Doppelte,  Dreifache . . .  von  der  Grösse  abnimmt,  um  welche  die- 
selbe im  vorhergehenden  abgenommen  hatte.  Der  einfachste  Fall  würde 
der  sein  ,  dass  die  Geschwindigkeitsabnahme ,  also  die  Retardation ,  un- 
verändert bleibt.  Eine  solche  Bewegung  nennt  mau  eine  gleichförmig 
verzögerte  und  dieRetardatiou  ist  also  hier,  da  die  Geschwindigkeit  stets 
auf  eine  Secunde  bezogen  wird,  die  Geschvvindigkeitsabuahme ,  welche 
der  Körper  nach  Verlauf  der  ersten,  vom  Beginne  der  gleichförmig  ver- 
zögerten Bewegung  an  gerechneten  Secunde  erlitten  hat.  Vergl.  Art. 
Bewegungslehre.  HI. 

Retina  ist  die  Nervenhaut  oder  Netzhaut  des  Auges.  S.  Art. 
Auge. 

Retrograd  oder  rückläufig,  s.  Art.  Rechtläufig. 

Reverber  oder  Reflector  nennt  man  einen  Spiegel,  der  vorzugs- 
weiße zu  kräftiger  Zurückwerfung  des  Lichtes  einer  vor  demselben  an- 
gebrachten Flamme  bestimmt  ist.  Vergl.  Art.  Leuchtthurm  und 
Spiegel. 

Reversionspendel  heisst  ein  physisches  Pendel ,  an  welchem  zwei 
Schwingungsaxen  so  angebracht  sind,  dass  man  sowohl  die  eine,  als  die 
andere  zur  Drehaxe  nehmen  kann ,  ohne  dass  dadurch  ein  Unterschied 
in  der  Sehwinguugsdauer  herbeigeführt  wird.  Bohnenberger  hat 
1811  zuerst  den  Vorschlag  zu  solchen  Pendeln  uud  Kater  zuerst  davon 
Gebrauch  gemacht ,  um  die  Länge  des  Secundenpeudels  zu  bestimmen, 
da  die  Entfernung  der  beiden  Schwingungsaxen  die  Länge  des  einfachen 
Pendels  für  die  Schwingungszeit  des  Reversionspendels  giebt.  —  L'm 
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ein  Reversionspendel  herzustellen,  bringe  mau  an  einer  gleichmässig 
starken  prismatischen  Stange  zwei  Messerechneiden  an ,  deren  Schärfen 
parallel  und  einander  zugekehrt  sind  und  eine  solche  Entfernung  von 
einander  haben ,  die  etwa  der  Länge  des  einfachen  Pendels  entspricht, 
welches  gleiche  Schwingungen  mit  dem  Pendel  macht ,  wenn  es  an  der 
einen  Schneide  aufgehängt  schwingt.  Daun  wird  an  dem  einen  Ende 
der  Stange  ein  verschiebbares  Gegengewicht  festgestellt  und  so  lauge 
verschoben,  bis  das  Pendel  auf  beiden  Messerschneiden  Ubereinstimmend 
schwingt.  Vergl.  überdies  Pendel,  namentlich  B. 

Re versionsprisma  nennt  D  o  v  e  ein  Prismensystem ,  welches  aus 
zwei  gleichschenkligen  rechtwinkeligen  Prismen  zusammengesetzt  ist, 
deren  ßrechungsebenen  senkrecht  auf  einander  stehen.  Fällt  von  einem 
Gegenstände  auf  ein  einzelnes  solches  Prisma  Licht  so ,  dass  es  an  den 
Kathetenflächen  gebrochen  und  an  der  Ilypotenusenfläche  gespiegelt 
wird ,  so  erscheint  bei  verticaler  Lage  der  Brechungsebene  der  Gegen- 
stand vertical  umgekehrt,  aber  bei  horizontaler  Lage  dieser  Ebene  Hechts 
und  Links  vertauscht.  Das  Keversionsprisma  vertauscht  in  beiden  Rich- 
tungen ,  und  daher  lässt  es  sich  anwenden ,  um  das  Bild  eines  astrono- 
mischen Fernrohres  umzukehren.    Vergl.  Art.  Fernrohr. 

Revolution  bedeutet  in  der  Physik  und  Astronomie  so  viel  wie 
Umlauf,  z.  B.  eines  Rades,  eines  Planeten. 

Rhabdomantie  bezeichnet  die  Fertigkeit  im  Gebrauche  der  Wün- 
schelruthe (s.  d.  Art.). 

Rheometer,  d.  h.  Strommesser,  ist  nichts  Anderes  als  das 
Galvanometer  (s.  d.  Art.) ;  indessen  bezeichnet  man  damit  auch  bis- 
weilen ein  Instrument  zur  Messung  der  Stromgeschwindigkeit  fliessender 
Gewässer,  die  man  sonst  Hydrometer  (s.  d.  Art.)  nennt. 

Rheophor,  Stromträger,  hat  Ampere  den  Schliessungs- 
draht einer  galvanischen  Kette  oder  Säule  genannt. 

Rheostat  betest  ein  von  Wheatstone  construirter  Apparat ,  um 
electrische  Ströme  auf  constanter  Stärke  zu  erhalten  ;  es  kann  derselbe 
aber  auch  zur  Vergleiehung  der  electromotorischen  Kräfte  zweier  Ketten 
und  znr  Bestimmung  von  Leitungswiderständen  benutzt  werden.  Im 
Wesentlichen  beruht  der  Apparat  darauf,  dass  durch  Einschaltung  einer 
grossen  Drahtlänge  die  Stromstärke  geschwächt  und  durch  Wegnahme 
eines  Theiles  der  Drahtlänge  verstärkt  wird.  Wheatstone  nahm 
zwei  6  Zoll  lange  und  1 1  /,  Zoll  im  Durchmesser  haltende  Cylinder ,  von 
denen  der  eine  aus  Messing ,  der  andere  aus  Holz  oder  besser  aus  Ser- 
pentin gefertigt  war ,  und  brachte  sie  einander  parallel  und  horizontal 
auf  einem  gemeinschaftlichen  Gestelle  an ,  so  dass  jeder  mittelst  einer 
Kurbel  um  seine  Axe  gedreht  werden  konnte.  In  den  Holz-  oder  Ser- 
pentincy linder  ist  der  ganzen  Länge  nach  eiu  Schraubeuge winde  (40 
Windungen  auf  einen  Zoll)  eingeschnitten  und  auf  das  eine  Eude  ein 
Kupferring  aufgesetzt.    An  dieseu  Ring  ist  das  Ende  eines  1/ioo  Zoll 
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Rhombus  Fresnel's  —  Richmann'sehe  Regel. 


im  Durchmesser  haltenden,  über  100  Fuss  langen  Messing-  oder  besser 
Neusilberdrahtes  (letzteres  leitet  schlechter)  angelöthet  und  der  Draht 
dann  den  Schraubenwindungen  folgend  aufgewickelt,  das  andere  Ende 
aber  an  dem  Messingcylinder  befestigt.  Dreht  man  den  Messingcylinder, 
so  wickeJt  sich  der  Draht  um  diesen  auf  und  gleichzeitig  um  eben  so  viel 
von  dem  anderen  (.Minder  ab,  oder  bei  entgegengesetzter  Drehung  um- 
gekehrt. Gegen  den  Kupferring  des  Holzcylinders  drfickt  schleifend 
eine  mit  einer  Klemmschraube  in  Verbindung  stehende  Metallfeder,  des- 
gleichen eine  gegen  das  eine  Ende  des  Messingcylinders.  Befestigt  man 
nun  in  den  Klemmschrauben  die  Schliessnngsdrähte ,  so  bildet  nur  der 
Theil  des  Drahtes ,  welcher  um  den  hölzernen ,  isolirenden  Cylinder  ge- 
wickelt ist,  einen  Theil  der  Schliessung,  und  man  hat  somit  die  Länge 
des  'Schliessungsdrahtes  auf  bequeme  Weise  in  seiner  Gewalt.  Die  Länge 
der  wirksamen  Drahtlftnge  geben  zwei  Zeiger  an ,  die  bei  der  Drehnng 
der  (Minder  in  Bewegtmg  kommen. 

Rhombus  Fresnel's  ist  ein  besonders  geschliffenes  Glasstück,  durch 
welches  Fresnel  den  experimentellen  Nachweis  lieferte,  dass  dnrch 
totale  Reflexion  die  Vibrationsphase  des  Lichtes  eine  Veränderung  er- 
leidet, so  dass  das  total  rerlectirte  Licht  im  Allgemeinen  elliptisch  polari- 
sirt  ist.  Wird  Krouglas  vom  Rreehungsexponenten  der  mittleren  Strahltu 
1,51  verwandt,  so  hat  das  Glasstück  im  Längsschnitte  die  Form  eine? 
Parallelogramms  mit  einem  Winkel  von  54°  37'  und  der  auf  der  einen 
Endfläche  senkrecht  auffallende  Strahl  tritt  auf  der  anderen  wiedVr 
senkrecht  aus,  nachdem  er  im  Innern  zweimal  total  reflectirt  ist.  Giebt 
man  dem  Glase  im  Längsschnitte  die  Form  eines  Trapezes  mit  einem 
Winkel  von  69°  12'  20"  an  der  längeren  der  parallelen  Seiten,  so  tritt 
der  Strahl  nach  dreimaliger  totaler  Reflexion  als  ganz  circular  polarisir- 
tes  Licht  aus.    Vergl.  Art.  Polarisation  des  Lichtes. 

Rhumb  ist  gleichbedeutend  mit  Compassstrich.  S.  Art.  Wind- 
rose. 

Richmann'sehe  Regel,  die,  giebt  an,  wie  man  in  dem  Falle,  da— 

sich  zwei  Massen  eines  und  desselben  Stoffes  ins  thermoinetrisclie  Gleich- 
gewicht setzen,  die  Temperatur  dieses  Gleichgewichts  berechnet.  Hat 
die  eine  Masse  M  die  Temperatur  T  und  die  andere  ///  die  Temperatur 
/ ,  so  ist  die  Temperatur  des  thermometrischen  Gleichgewichtes  6  = 


bringt,  würde,  ohne  Rücksicht  auf  den  Siedepunkt  zu  nehmen,  1  Massen- 
theil auf  J/7"°  erhöhen.  Dasselbe  gilt  für  die  andere  Masse.  Man  hat 
also  soviel  Wärme,  dass  1  Massentheil  von  0°  auf  MT  -f-  Mi  erwärmt 
werden  würde.  Diese  Wärme  soll  sich  aber  auf  M  -+-  //*  Massentheile 
vertheilen  und  folglich  erhält  man  obigen  Werth.  —  Es  ist  diese  Regel 
besouders  wichtig  bei  Mischern*  von  kaltem  und  warmem  Wasser ;  denn 


M  T  +  m  i 
M  +  m 


Die  Wärme  nämlich,  welche  die  Masse  M  von  0°  auf  T 
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man  kann  nach  ihr  nicht  nur  die  Mischtemperatur  berechnen ,  wenn  die 
Massen  und  ihre  Temperaturen  bekannt  sind ,  sondern  anch  die  Verhält- 
nisse der  Massen ,  wenn  eine  bestimmte  Mischtemperatur  erzielt  werden 
soll,  sobald  die  Temperaturen  der  Massen  gegeben  sind,  oder  die  Tempe- 
ratur, welche  die  eine  Masse  haben  muss,  wenn  die  Massen,  die  Misch- 
temperatur und  die  Temperatur  der  anderen  Masse  gegeben  sind.  Ebenso 
leistet  diese  Formel  bei  G'ondensation  von  Wasserdämpfen  gute  Dienste, 
da  man  Wasserdämpfe  als  Wasser  von  637°  C.  in  Rechnung  nehmen 
kann. 

Richtscheit  heisst  eine  6  bis  12  Fuss  lange  gerade  Latte  von 
durchweg  gleicher  Breite  oder  Höhe ,  die  man  bei  der  Setzwaage  zur 
horizontalen  Herstellung  einer  Strecke  gebraucht ,  indem  man  durch  die- 
selbe gewissermassen  die  Basis  der  Setzwaage  verlängert. 

Richtung  bezeichnet  die  Gegend,  nach  welcher  hin  oder  von  welcher 
her  eine  Bewegung  erfolgt  oder  erfolgen  würde,  wenn  keine  Hindernisse 
vorhanden  wären.  Im  letzteren  Sinne  ist  daher  die  Richtung  einer  Be- 
wegung stets  geradlinig,  wenn  auch  die  Bahn  krumm  ist,  da  der  Körper 
in  Folge  des  Beharrungsvermögens  das  Bestreben  hat,  geradlinig  fortzu- 
gehen. Die  Richtung  der  Schwerkraft  ist  stets  vertical.  Bei  der 
Richtung  des  Windes  giebt  man  die  Gegend  an,  aus  welcher  er  kommt. 

Richtnngslinie  oder  Sehlinie  (s.  d.  Art.). 

Richtungslinie  des  Drucks  heisst  die  Verbindungslinie ,  welche 
bei  mehreren  auf  einander  folgenden  Drucken  nach  verschiedenen  Rich- 
tungen die  Durchschnitt8puukte  je  zweier  auf  einander  folgenden  Druck- 
resultanten mit  einander  verbindet .  so  dass  die  Richtung  jedes  einzelnen 
mittleren  Drucks  auf  jede  betreffende  Berührungsfläche  diese  Richtungs- 
linie des  Drucks  tangirt.  Zieht  man  also  von  einem  beliebigen  Angriffs- 
punkte der  Kraft ,  in  welchem  die  M  i  1 1  e  1 1  i  n  i  e  des  Drucks  (s.  d. 
Art.)  irgend  eine  Berührungsfläche  durchschneidet,  eine  Tangente  an  die 
Richtungslinie  des  Drucks ,  so  ergiebt  diese  Tangente  die  Richtung  des 
mittleren  Drucks  auf  jene  Berührungsfläche. 

Richtungslinie  der  Schwere  oder  F  a  1 1 1  i  n  i  e  heisst  eine  verticale 
Linie,  welche  durch  den  Schwerpunkt  eines  Körpers  geht. 

Richtungsmaschice  heisst  eine  Maschine,  bei  welcher  ohne  an 
Kraft  zu  ersparen ,  nur  die  Riehtung  der  Kraft  eine  Aenderung  erleidet, 
z.  B.  die  feste  Rolle  (s.  Art.  Rolle)  oder  der  gleicharmige  Winkelhebel 
(8.  Art.  Hebel).    Vergl.  übrigens  Art.  Maschine. 

Ricochettiren  nennt  man  das  Abspringen  von  Körpern .  die  unter 
einem  sehr  spitzen  Winkel  gegen  eine  Fläche  geworfen  werden ,  so  dass 
sie  wohl  mehrmals  Bogensprttnge ,  Rieochets,  machen.  Bekannt  ist 
das  Ricochettiren  kleiner  flacher  Steine  auf  einer  ebenen  Wasserfläche ; 
es  gehört  aber  auch  hierhin  das  Ricochettiren  von  Geschützkngeln  und 
zwar  nicht  blos  auf  einer  Wasserfläche ,  sondern  auch  auf  hartem  und 
glattem  Boden. 
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Riechen  —  Ring. 


Wtenn  ein  leichter  flacher  Körper  mit  grosser  Geschwindigkeit  und 
unter  einem  sehr  spitzen  Winkel  mit  der  breiten  Fläche  gegen  die  Ober- 
fläche eines  ruhigen  Gewässers  fliegt,  so  zerlege  man,  da  der  Widerstand 
des  Wassers  senkrecht  gegen  die  Fläche  wirkt,  die  Geschwindigkeit  des 
Körpers  in  zwei  Componenten ,  vou  denen  die  eine  senkrecht  zur  Flache 
steht,  die  andere  mit  derselben  parallel  läuft.  Hebt  der  Widerstand  des 
Wasserß  die  senkrechte  Componente  auf,  so  bleibt  die  der  Fläche  parallele 
Componente  wirksam,  und  in  Folge  davon  wird  der  Körper,  da  die 
Fläche  gegen  das  Wasser  geneigt  sein  soll ,  gehoben  und  weiter  fort- 
fliegen ,  bis  er  dem  Wurfgesetze  folgend  wieder  mit  der  Wasserfläche 
in  Berührung  kommt  und  sich  derselbe  Vorgang  wiederholt,  oder  der 
Körper  wegen  der  immer  kleiner  werdenden  parall  leu  Componente  sich 
nicht  mehr  heben  kann  und  einsinkt.  —  Bei  Geschiitzkugeln  ist  die  das 
Wasser  treffende  Fläche  nicht  so  günstig  wie  bei  einem  flachen  Körper, 
und  daher  muss  die  Geschwindigkeit  und  die  Neigung  gegen  die  Fläche 
bedeutender  sein,  um  jenen  Nachtheil  möglichst  auszugleichen. 

Riechen ,  das ,  besteht  in  der  Einwirkung  der  sogenannten  Riech- 
stoffe auf  den  Riechnerven ,  welcher  auf  dem  oberen  Theile  der  inneren 
Nase  ausgebreitet  ist.  Die  Riechstoffe  müssen  hierbei  in  der  Luft  fein 
vertheilt  enthalten  sein ,  und  ausserdem  ist  nöthig ,  dass  sie  durch  ein** 
Luftströmung  in  die  Nase  geführt  werden,  so  dass  sie  also  wohl  nur 
durch  einen  Anstoss  auf  den  Riechnerven  wirken,  da  man  nur  dann 
riecht,  wenn  man  die  Luft  durch  die  Nase  zieht. 

Riemen  werdeu  für  1  preuss.  Quadratzoll  Querschnitt  in  Bezug  auf 
Festigkeit  im  Allgemeinen  mit  einem  Sicherheitsmodulus  (s.  Art.  Festig- 
keit) von  270  Zollpfund  in  Rechnung  genommen. 

Riemenräderwerk  oder  Sehn  urräder  werk  heisst  eine  Ver- 
bindung von  Rad  wellen,  bei  denen  die  Bewegung  der  einen  der  anderen 
durch  eine  Schnur  ohne  Ende  mitgetheilt  wird.  Vergl.  Art.  Räder- 
werk. Das  Umdrehungsverhältniss  ist  dasselbe  wie  bei  den  Zahn- 
räderwerken ,  nämlich  das  umgekehrte  der  Radien  der  durch  die  Schnur 
verbundenen  Scheiben. 

Riemenscheibe  heisst  die  Scheibe,  über  deren  Peripherie  bei  einem 
Riemenräderwerke  die  Schnur  oder  der  Riemen  ohne  Ende  gelegt  ist. 

Riesenfernrohr  (  von  Uerschel,  8.  Art.  Fernrohr.  II.  S. 

Riesenteleskop  |  322. 

Ring,  c  a  r  d  a  n  i  s  c  h  e  r,  ist  eine  von  Hieronymus  C  a  r  d  a  n  u  s 
angegebene  Art  der  Aufhängung  eines  Körpers,  damit  er  au  gewissen 
Bewegungen  nicht  Theil  nimmt.  Die  Einrichtung  ist  folgende.  Ein 
kreisrunder  Ring  dreht  sich  in  zwei  diametral  einander  gegenüber 
liegenden  Punkten  in  Stiften ,  die  au  einem  Gestelle  befestigt  sind  :  an 
zwei  anderen  Stellen  desselben  Ringes ,  die  ebenfalls  einander  diametral 
gegenüber  liegen,  aber  so ,  dass  ihr  Durchmesser  den  vorigen  seukrecht 
schneidet,  hängt  der  Körper,  der  gegen  die  Theilnahme  an  der  Bewegung 
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des  Gestelle»  geschlitzt  werden  soll ;  die  Auf hängepunkte  des  Körpers 
müssen  dabei  möglichst  hoch  über  dem  Schwerpunkte  desselben  ange- 
bracht sein.  Tritt  nun  Bewegung  des  Gestelles  in  der  Richtung  des 
einen  oder  des  anderen  Stiftenpaares  ein ,  als  ob  dies  Paar  um  einen 
Punkt  der  Verbindungslinie  in  einer  Veiticalebene  gedreht  würde,  so 
nimmt  der  Körper  an  dieser  Bewegung  nicht  Theil,  sondern  bewegt  sich 
um  das  andere  Paar,  so  dass  er  seine  ursprüngliche  Stellung  beibehält. 
Der  Körper  nämlich  i>t  oberhalb  seines  Schwerpunktes  aufgehängt  und 
ist  also  in  Ruhe,  wenn  seine  Falllinie  durch  die  Verbindungslinie  dieses 
Stiften  paares  geht.  Seine  Aufhängung  ist  eine  stabile.  Erfolgt  nun 
in  der  Richtung  des  einen  Stiftenpaares  die  angenommene  Bewegung  des 
Gestelles,  so  kann  er  dieser  nicht  folgen ,  weil  er  sich  nur  um  jene  Ver- 
bindungslinie schwankend ,  also  senkrecht  zu  ihr  bewegen  kann.  Dies 
ist  nur  um  das  andere  Stiftenpaar  ungehindert  möglich.  Da  nun  die 
Aufhängung  des  Körpers  eine  stabile  ist ,  so  stellt  er  sich  so ,  dass  er 
sich  um  das  andere  Stiftenpaar  bewegend  mit  dem  Schwerpunkte  die 
tiefste  Stelle  einnimmt,  d.  h.  dass  er  seine  ursprüngliche  Stellung  bei- 
behält. 

Man  wendet  diese  Aufhängung  namentlich  auf  Schiffen  an,  weil  hier 
vorzugsweise  zwei  Bewegungen  eintreten,  nämlich  Schwankungen  in  der 
Richtung  des  Kieles  und  Schwankungen  senkrecht  auf  die  Kielrichtung. 
Die  Windrose  desCompasses  schwebt  auf  einem  Stifte  in  einem  Behälter, 
der  in  einem  cardanischen  Ringe  hängt.  Der  in  dem  Boden  des  Behälters 
vertical  stehende  Stift  bleibt  also  stets  vertical  und  die  Windrose ,  an 
welcher  die  Magnetnadel  befestigt  ist,  wird  also  ungeachtet  der  Schwan- 
kungen des  Schiffes  nicht  in  ihrem  ruhigen  Sehweben  gestört,  sofern  nur 
der  Behälter  so  aufgestellt  ist,  dass  die  Verbindungslinie  des  einen 
Stiftenpaares  dem  Kiele  parallel  läuft.  —  Schiffslampen .  SehiftVhrono- 
raeter,  Schiffsbarometer  etc.  hängen  ebenfalls  in  cardanischen  Ringen. 
—  Wollte  man  noch  Bewegungen  in  anderen  Richtungen  aufheben ,  so 
müsste  man  den  Ring  wieder  in  einem  Ringe  hängen  lassen,  dessen 
Stiftenpaar  die  eine  der  aufzuhebenden  Bewegungsrichtungen  haben 
müsste  u.  s.  f. 

Hing,  s'G  ra  ve san d  e' scher,  ist  ein  kleinei  Metallring,  durch 
welchen  bei  gewöhnlicher  Temperatur  eine  Kugel  aus  Messing  oder 
Kupfer  eben  hindurchgeht ,  ohne  hängen  zu  bleiben.  Wird  die  Kugel 
erwärmt  auf  den  Ring  gebracht,  so  geht  sie  nieht  mehr  hindurch,  sondern 
bleibt  liegen,  bis  sie  durch  Abkühlung  sich  wieder  auf  einen  kleineren 
Durchmesser  zusammengezogen  hat. 

Ringe,  farbige,  s.  Art.  Farbenringe. 

Bingknorpel,  heisst  ein  Theil  des  Kehlkopfs  (s.  d.  Art.). 

Ringkugel  oder  A  r  m  i  1 1  a  r  s  p  h  ä  r  e  heisst  eine  Zusammensetzung 
mehrerer  Ringe,  welche  die  verschiedenen  Kreise  der  Himmelskugel 
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Kitchie's  Photometer  —  Röhre. 


darstellen ,  um  deren  gegenseitige  Lage  zu  veranschaulichen.  Gewöhn- 
lich ist  in  der  Mitte  der  Hingkugel  ein  kleiner  Erdglobus  angebracht. 

Ritchie's  Photometer  (Lichtmesser),  s.  Art.  Photometer. 

Ritter' sehe  Säule,  s.  Art.  Ladungssäule. 

Ro  nerval' sehe  Waage  heisst  ein  im  17.  Jahrhundert  von  Rober- 
val  angegebenes  und  ausgeführtes  Instrument,  welches  als  mechanische« 
Curiosum  und  Paradoxon  ein  gewisses  Aufsehen  erregte.  Das  Instrument 
besteht  aus  einem  hölzernen  Parallelogramme,  dessen  Seiten  in  dea 
Winkeln  drehbar  sind :  die  beiden  langen  Seiten  sind  in  ihrer  Mitte  an 
einem  Gestelle  um  Stifte  in  einer  Verticalebene  beweglieh , ,  wobei  sie 
immer  parallel  und  die  kürzeren  Seiten  vertical  bleiben:  an  den  kürzeren 
Seiten  sind  in  ihrer  Mitte  dieselben  senkrecht  kreuzende,  gleich  langt 
und  in  der  Ebene  des  Parallelogramms  liegende  Stäbe  angebracht.  Das 
Ganze  muss  so  gearbeitet  sein,  dass  das  Parallelogramm  in  jeder  Stellung 
stehen  bleibt ,  in  welche  man  dasselbe  durch  Drehung  bringt.  Das 
Paradoxe  soll  nun  darin  bestehen .  dass  gleiche  Gewichte ,  die  man  aa 
den  Stäben,  welche  die  kürzeren  Seiten  kreuzen ,  anhängt,  sich  stets  das 
Gleichgewicht  halten ,  in  welcher  Entfernung  von  dem  Ruhepunkte  des 
Parallelogramms  sie  auch  angebracht  sein  mögen.  Die  Erscheinung 
erklärt  sich  indessen  einfach  daraus,  dass  die  Stäbe,  an  welchen  die  Ge- 
wichte hängen ,  an  den  kürzeren  Seiten  fest  sind ,  und  dass  also  der 
Zug  der  Gewichte  an  den  kürzeren  Seiten  60  wirkt,  als  wären  sie  in  der 
Richtung  derselben  angebracht.  Da  nun  die  kürzeren  Seiten  stets 
vertical  sind  und  sie  in  gleichen  Entfernungen  von  der  Mitte  der  langeo 
Seiten  hängen ,  so  bleibt  das  statische  Moment  der  Gewichte  in  Bezug 
auf  die  Mitte  der  langen  Seiten  stets  gleich.  S.Art.  Bewegungs- 
lehre. IV.  3.  S.  96. 

Das  R  o  b  e  r  v  a  V  sehe  Prinzip  hat  übrigens  in  der  Tafelwaage 
Verwendung  gefunden  (s.  Art.  Tafelwaage). 

Rochon  s  Mikrometer  /  s.  Art.  Bergkrystallmikrometer  im  Art. 

Rochon's  Prisma        j  Mikrometer.  3. 

Bohre,  Eustachische  oder  Ohrtrompete ,  s.  Art.  Ohr. 

Röhre,  Frank  Ii  n  'sehe  oder  Pulshammer  (s.  d.  Art.). 

Röhre,  Mayer' sehe,  angegeben  zuerst  von  J.  T.  Mayer,  ist  eine 
an  beiden  Enden  offene ,  aber  oben  mit  einem  K läppen ventile  versehene 
Röhre.  Taucht  man  dieselbe  mit  dem  unteren  Ende  in  ein  Gefäss  mit 
Wasser  und  bewegt  sie  dann  schnell  auf  und  nieder,  so  steigt  die  in  ihr 
enthaltene  Wassersäule  empor,  indem  sie  die  Luft  durch  das  Ventil  aus- 
stösst.  Da  das  Ventil  beim  schliesslichen  Herausziehen  der  Röhre  aus 
dem  Wasser  geschlossen  bleibt  und  den  Zutritt  der  äusseren  Luft  ver- 
hindert, so  bleibt  dann  die  Röhre,  wie  ein  Stechheber,  gefüllt. 

Röhre ,  P  i  t  o  t '  sehe,  s.  Art.  P  i  t  o  t '  sehe  Röhre. 

Röhre ,  T  o  r  r  i  c  e  1 1  i  's  c  h  e,  heisst  die  Röhre  des  Quecksilberbaro- 
meters.   S.  Art.  Barometer. 
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Eöhren,  communinrende,  s.  Art.  Communicirende 
Gefäsae. 

Röhren,  Geissler'sche ,  zuerst  angefertigt  von  dem  Meehauikus 
G  e  i  8  s  l  e  r  in  Bonn,  sind  verschieden  gestaltete  Glasrohren,  die  mit  ver- 
schiedenen Gasen  in  verdünntem  Zustanle  gefüllt  und  au  jedem  Ende 
mit  einem  eingeschmolzenen  Platindrahte  versehen  sind.  Um  die 
Röhren  zu  füllen .  wird  an  einer  Stelle  an  der  Seite  ein  kurzes  Rohr  an- 
geblasen und  die  Röhre  durch  dies  mit  einer  guten  Luftpumpe  in  Ver- 
bindung gebracht.  Nach  dem  ersten  Auspumpen  wird  das  bestimmte 
Gas  eingelassen ,  daun  wieder  bis  auf  V*  bis  1  Linie  Quecksilberdruck 
ausgepumpt  und  die  Röhre  zugeschmolzen.  Ausserdem  bedient  sich 
G  e  i  s  8 1  e  r  noch  eines  zusammengesetzteren  Apparates ,  wenn  es  darauf 
ankommt ,  ganz  gewiss  nur  ein  bestimmtes  Gas  in  die  Röhre  zu  füllen, 
also  die  Röhre  vollkommen  leer  zu  haben.  Dieser  Apparat  gründet  sich 
auf  die  Erzeugung  eines  Torricelli'schen  Vacuums  in  der  Röhre.  Die 
G  ei  8  8  ler' sehen  Röhren  dienen  zur  Erzeugung  des  geschichteten  Lichtes 
(s.  d.  Art.). 

-Röhren,  tönende,  s.  Art.  Ton. 

Röhrenleitung,  s.  Art.  R ö  h  r  e  n  w  i  d  erst  a  n  d. 

Röhrenlibelle  heisst  eine  Wasserwaage  mit  Luftblase  (s.  Art. 
Libelle)  in  der  Form  einer  Röhre  im  Gegensatze  zu  der  dosenförmigen 
Dosenlibelle  ( s.  d.  Art.).  Zu  der  R  ö  b  reu  übe  1 1  e  wird  gewöhn- 
lich eine  2  bis  9  Zoll  lange,  im  Durehmesser  8  bis  9  Linien  weite  Glas- 
röhre genommen,  die  bis  auf  einen  kleinen ,  mit  Luft  erfüllten  Raum  mit 
Flüssigkeit  gefüllt  und  an  beiden  Enden  hermetisch  verschlossen  wird. 
Die  Röhre  wird  vorher  ausgeschliffen  und  erhält  dabei  auf  der  oberen 
Seite  eine  schwache  Krümmung :  ferner  muss  sie  calibrirt  sein ,  damit 
die  Luftblase  von  der  Mitte  aus  sich  nach  beiden  Seiten  bei  jeder  Tempe- 
ratur um  gleich  viel  verändert.  Je  schwächer  die  Krümmung  ist,  desto 
länger  nimmt  man  in  der  Regel  das  Rohr.  Zur  Füllung  braucht  man 
Alkohol  oder  Schwefeläther.  Die  gefüllte  und  verschlossene  Röhre 
kommt  in  ein  messingenes  Rohr,  welches  auf  der  einen  (oberen)  Seite 
beinahe  in  der  ganzen  Länge  des  Glasrohres  ausgeschnitten  ist ,  so  dass 
man  dies  frei  liegen  sieht.  In  der  Mitte  des  Ausschnittes  ist  der  höchste 
Punkt  der  kreisförmigen  Krümmung  der  Glasröhre  und  dort  wird  also 
auch  .  wenn  die  Libelle  genau  horizontal  gestellt  wird ,  die  Luftblase 
stehen.  Denkt  mau  sich  nun  die  Metallröhre  entweder  unten  au  den 
Enden  mit  zwei  Kussgestellen,  um  sie  dadurch  z.  B.  auf  einen  Tisch  zu 
stellen,  oder  oIm?u  ebenfalls  an  den  Enden  mit  zwei  Haken  versehen,  um 
sie  dadurch  an  irgend  eine  Axe  (z.  B.  an  die  Drehungsaxe  eines  Passagen- 
instrumentes) zu  hängen,  hu  wird  man  in  jenem  Falle  den  Tisch  und  in 
diesem  die  Axe  horizontal  stellen  können,  wenn  die  Neigung  des  Tisches 
und  der  Axe  durch  Schrauben  verändert  werden  kann ,  indem  mau  so 
lange  corrigirt,  bis  die  Blase  in  der  Mitte  steht ,  vorausgesetzt ,  dass  auf 
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einem  horizontalen  Tische  die  Fiissa  und  bei  einer  horizontalen  Axe  die 
Haken  so  abgepasst  waren,  dass  die  Blase  die  Mitte  der  Röhre  einnahm. 
—  Um  die  Libelle  dahin  zu  bringen,  dass  auf  einem  horizontalen  Tische 
und  an  einer  horizontalen  Axe  die  Blase  in  der  Mitte  der  Röhre  steht, 
wird  eins  jener  Fussgestelle  und  einer  jener  Haken  so  eingerichtet ,  dass 
sie  sich  mittelst  einer  angebrachten  Schraube  etwas  verlängern  oder  ver- 
kürzen lassen.  Libellen  zum  Aufsetzen  auf  Flachen  versieht  man  auch 
wohl  mit  einer  roas-iven  ebenen  Platte,  welche  die  beiden  Fussgestelle 
trägt ;  mit  dem  einen  Fussgestelle  ist  die  Libelle  am  Ende  der  Fassung 
durch  eine  Sehraube  in  fester  Verbindung  oder  durch  ein  Charnier  ein- 
gelenkt, an  dem  anderen  kann  das  Höhrenende  durch  eine  Schraube  ein 
wenig  gehoben  oder  gesenkt  werden.  —  Ist  die  Libelle  soweit  herge- 
stellt, dass  auf  horizontalem  Tische  oder  an  horizontaler  Axe  die  Blase 
in  der  Mitte  steht,  so  bringt  man  bei  feinen  Libellen  noch  Theilstriche 
an,  welche  dem  Neigungswinkel  entsprechen ,  welchen  ein  nicht  genau 
horizontaler  Tisch  oder  eine  nicht  genau  horizontal  liegende  Axe  mit 
dem  Horizonte  bilden.  Bei  guten  Libellen  ist  immer  auf  den  Verschluss- 
platten  der  Winkel  angegeben,  welcher  der  Entfernung  der  Theilsfriche 
entspricht.  Da  die  Libellen  selten  ganz  genau  angetroffen  werden  ,  so 
muss  man  die  Libelle  nicht  bloss  in  einer  Richtung  beobachten ,  sondern 
stets  auch  in  der  entgegengesetzten  Aufstellung.  —  Dass  die  Röhren- 
libelle nur  in  einer  Richtung  die  Horizontalität  ergiebt,  versteht  sich  von 
selbst ;  bei  horizontaler  Einstellung  einer  ebenen  Fläche  muss  man  daher 
stets  in  zwei  zu  einander  senkrechten  Richtungen  beobachten.  Anch 
hat  man  zu  solchem  Zwecke  zwei  zu  einander  senkrecht  stehende  Libellen 
auf  einem  einzigen  Untergestelle. 

Zwischen  1666  und  1681  soll  Huyghens  an  einem  Fernrohre 
eine  Libelle  angebracht  haben;  sicher  ist,  dass  Hooke  (1674)  die 
Luftblase  in  einer  Röhre  zum  Nivelliren  (s.  d.  Art.)  angewendet  hat. 
Die  ersten  genauen  Libellen  haben  wohl  Reichenbach  und  Fraun- 
hofer in  München  geliefert ;  übertroffen  hat  sie  dann ,  wie  es  scheint, 
R  e  p  s  o  1  d  in  Hamburg. 

Röhrenwiderstand  oder  Widerstand  der  Wände  nennt  man 
den  Widerstand,  welchen  die  Anziehung  der  Röhrenwände  der  Bewegung 
des  in  Röhren  fliessenden  Wassers  entgegensetzt.  Dieser  Widerstand 
ist  desto  beträch tlieher,  je  grösser  die  Fläehe  ist,  in  welcher  das  Wasser 
die  Röhre  berührt.  Es  ist  dies  eine  Folge  davon ,  dass  bei  einer 
grösseren  Fläche  die  Wassermasse  von  desto  mehr  Punkten  losgerissen 
werden  muss.  Daher  ist  dieser  Widerstand  dem  benetzten  Umfange 
und  der  Länge,  folglieh  dem  Producta  beider  proportional.  Da  sich 
dieser  Widerstand  übrigens  auch  über  die  ganze  Wasserraasse  verbreitet, 
so  wird  die  mittlere  Geschwindigkeit  dem  Inhalte  des  Querschnitts  um- 
gekehrt proportional.  Soll  das  durch  die  Röhre  fliessende  Wasser  eine 
bestimmte  Geschwindigkeit  erhalten ,  so  muss  die  hierzu  erforderliche 
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Kraft  desto  beträchtlicher  sein ,  je  grösser  die  Geschwindigkeit  werden 
soll :  dabei  kommt  aber  auch  die  Kraft  zur  Ueberwindung  des  Wider- 
standes mit  in  Betracht  und  dieser  ist  dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit 
des  Wassere  in  der  Röhre  proportional.  Sind  (J  und  q  die  Inhalte  der 
Querschnitte,  P  und  p  die  benetzten  Umfange ,  L  und  /  die  Längen,  V 
und  v  die  mittleren  Geschwindigkeiten  und  //"  und  w  die  Widerstände, 

.     „r  LPI'*  Ipv*        „      %     M    .    a      v  Ä  , 

so  ist  ßß  :w  =  -  -~     :         .  —  Von  der  drückenden  Kraft  geht 

Q  H 

beim  Fliessen  des  Wassers  durch  die  Köhrenleitung,  wie  aus  dem  Vor- 
stehenden hervorgeht .  fortwährend  ein  Theil  verloren ;  es  bleibt  also, 
je  länger  die  Leitung  ist,  ein  immer  kleinerer  Theil  der  Kraft  zur  Ueber- 
windung  der  Hindernisse  übrig;  es  wird  daher  auch  der  Druck  der 
Flüssigkeit  gegen  die  Wände  immer  kleiner  und  entfernt  sich  immermehr 
von  der  theoretischen  Druckhöhe,  die  nach  dem  Iothrechten  Abstände 
der  betreffenden  Stelle  von  dem  Niveau  im  Behälter  bemessen  wird. 
Bringt  man  daher  an  verschiedenen  Stellen  einer  horizontalen  Leitung 
vertical  aufwärtsgehende  Röhren  an ,  so  steigt  in  ihnen  das  Wasser  um 
so  weniger  hoch,  je  weiter  ab  die  Röhren  in  der  Richtung  des  Fliessens 
augebracht  werden. 

Römische  oder  romanische  Waage  ist  eine  Schnellwaage  (s.  d. 

Art.). 

Rösche  nennt  man  das  relative  Gefälle  eines  fliessenden  Gewässers, 
d.h.  das  Gefalle  auf  die  Längeneinheit.  Da  nun  dasGefiille  der  verticale 
Höhenunterschied  einer  Strecke  am  Anfang  und  Ende  ist,  so  ist  die 
Rösche  der  Sinus  der  Neigung  der  Strecke  oder  das  Gefälle  dividirt  durch 
die  Länge. 

Rohr  der  Rohrwerke,  s.  Art.  Oboe. 

Rohrwerke,  z.  B.  Clarinette,  Oboe,  Fagott,  sind  Zungenpfeifen 
(s.  d.  Art.). 

Rolle  heisst  eine  kreisrunde,  um  eine  durch  ihren  Mittelpunkt 
gehende  Axe  drehbare  und  an  dem  Umfange  zur  Aufnahme  eines  Seiles 
mit  einer  Rinne  versehene  Scheibe.  Die  Vorrichtung,  in  welcher  die 
Pfannen  der  Axe  liegen,  nennt  man  den  Kloben.  Verändert  die  Axe 
ihren  Ort  nicht,  so  heisst  die  Rolle  eine  feste;  findet  dies  aber  statt, 
so  eine  bewegliche. 

A.  Au  der  festen  Rolle,  bei  welcher  die  Last  und  Kraft  an 
dem  Seile ,  welches  in  der  Rinne  liegt ,  einander  entgegen  wirken ,  ist 
Gleichgewicht,  wenn  von  allen  Hindernissen  abgesehen  wird,  sobald  die 
Kraft  gleich  der  Last,  also  A  =  L  ist.  Die  feste  Rolle  ist  ein  System 
festverbundener  Punkte ,  bei  welchem  die  Entfernung  der  Kraft  gleich 
derjenigen  der  Last  ist,  die  Richtungen  mögen  sein,  welche  sie  wollen 
(vergl.  Art.  Bewegungslehre.  V.),  und  lässt  sich  als  ein  immer- 
währender gleicharmiger  Hebel  (s.  Art.  Hebel)  betrachten.    Es  ist 
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daher  die  feste  Rolle  nur  eiue  Riehtuugsmaschine ,  da  weder  an  Kraft 
uoch  an  Geschwindigkeit  bei  ihr  gewonnen  wird ;  denn  der  Weg  der 
Last  ist  stets  gleich  dem  der  Kraft. 

Nimmt  man  auf  das  Gewicht  G  der  Rolle  und  auf  die  Zapfen- 
reibung  (s.  Art.  Reibung)  Rücksicht,  so  hat  man  bei  paralleler  Seil- 
richtung als  Zapfendruck  K  -\-  L  G ,  und  wenu  f  den  Reibungs- 
eoefificienten  und  /•  den  Zapfenhalbmesser  bezeichnet,  so  muss  man  bei 
eintretensollender  Bewegung  eine  Kraft  anwenden,  die  nicht  blos  grösser 

r 

als  L  ist,  sondern  sie  muss  noch  /'.       (A  -f-  L  -f-  G)  mehr  betragen, 

wenn  R  den  Halbmesser  der  Rolle  ausdrückt.  —  Ausserdem  kommt  auch 
noch  der  Widerstand  wegen  der  Steifigkeit  der  Seile  (8.  d.  Art.)  in  Be- 
tracht. 

B.  Bei  der  beweglichen  Holle  ist  das  eine  Ende  des  Sei lea 
irgendwo  befestigt ,  die  Last  hangt  an  dem  Kloben  und  die  Kraft  wirkt 
an  dem  anderen  Seilende,  welches  gewöhnlich  (Iber  eine  feste  Rolle  geht. 
An  dieser  Rolle  ist  —  abgesehen  von  allen  Hindernissen  —  Gleichge- 
wicht ,  wenn  sich  die  Kraft  zur  Last  verhält ,  wie  der  Halbmesser  der 
Rolle  zur  Sehne  des  von  dem  Seile  umfassten  Bogens.  Ist  R  der  Halb- 
messer und  S  die  Sehne ,  oder  a  der  zur  Sehne  gehörige  Ceutriwinkel. 

R  L 

so  ist  also  R :  L  =  R:S,  oder  K  =  L  .  . ,  =  -  .  ,    - .  Es  ist  als«) 

A*  =  y2L  der  kleinste  Werth  von  A',  und  zwar  ist  dies  der  Fall,  wenn 
die  Seilenden  parallel  laufen,  d.  h.  bei  parallel  laufenden  Seilenden 
braucht  man  zum  Gleichgewichte  nur  eine  Kraft ,  welche  halb  so  gross 
sein  wilrde,  als  ohne  Maschine ;  aber  dafür  ist  der  Weg  der  Last  auch 
nur  halb  so  gross  als  der  Weg  der  Kraft ,  sobald  Bewegung  eintritt, 
wie  denn  überhaupt  auch  hier  die  güldene  Regel  (s.  Art.  Regel, 
güldene)  gilt.  —  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  auch  die  Kraft  au 
dem  Kloben  und  die  Last  au  dem  Seile  wirkend  angenommen  werdeu 
kann.  Die  Verhältnisse  sind  dann  die  umgekehrten,  da  eine  Yertauschuug 
von  K  und  L  eingetreten  ist. 

C.  Durch  Combination  mehrerer  beweglicher  und  fester  Rollen  er- 
hält man  die  Fl a s c h e n z ü g e  oder  Rolle  nzüge,  deren  Erfindung 
man  dem  Archimedes  zuschreibt.  Von  den  vielen  Arten  heben  wir 
den  gemeinen  Flaschenzug  und  den  Potenzflaschenzug 
hervor. 

1 )  Der  gemeiueFlaschenzug  besteht  aus  zwei  Kloben,  von 
denen  der  eine  fest,  der  andere  beweglich  ist ,  und  Uber  alle  Rollen  geht 
ein  einziges  Seil ,  an  dessen  freiem  Ende  die  Kraft  wirkt ,  während  die 
Last  an  dem  Kloben  der  beweglichen  Rollen  befestigt  ist.  Hat  der  feste 
Kloben  ebenso  viel  RoHen  als  der  bewegliche,  so  nennt  man  den 
Flaschenzug  einen  8  y  m  metrischen:  hat  hingegen  der  feste  Kloben 
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eine  Rolle  weniger,  so  einen  unsymmetrischen.  Bei  jenem  ist 
das  feste  Seilende  an  dem  festen,  bei  diesem  an  dem  beweglichen  Kloben 
angebracht.  Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Seilstrecken  zwischen 
den  Kloben  parallel  laufen,  ist  bei  n Köllen  in  dem  beweglichen  Kloben 
an  dem  symmetrischen  Flaschenzuge  —  abgesehen  von  allen  Hinder- 
nissen —  Gleichgewicht,  wenn  die  am  freien  Seilende  wirkende  Kraft 

K  =       ,  um]  an  dem  unsymmetrischen,  wenn  K  =      -  ist. 
2n  2n  +  1 

Die  Köllen  sind  an  dem  Kloben  entweder  neben  einander  gestellt 
und  haben  gleiche  Grösse,  oder  sie  liegen  mit  ihren  Flüchen  in  einer 
Ebene  und  nehmen  der  Reihe  nach  an  Grösse  ab.  Im  ersten  Falle  kann 
man  zwar  die  Kloben  einander  oder  vielmehr  den  beweglichen  Kloben 
dem  Befestigungspunkte  des  festen  mehr  nähern  als  im*  zweiten ;  aber 
die  Rollen  desselben  Klobens  haben  dann  eine  gemeinschaftliche  Axe, 
welche  die  ganze  Last  zu  tragen  hat  und  deshalb  besonders  stark  ge- 
arbeitet sein  rauss.  —  Die  obigen  Gleichgewichtsresultate  ergeben  sich 
einfach  daraus,  dass  die  Last  von  einem  und  demselben  Seile  getragen 
wird,  welches  im  ersten  Falle  zwischen  den  Kloben  2wfach  und  im 
anderen  2n  +  1  fach  verläuft,  daher  auch  in  jenem  nur  eine  Spannung  = 
L  L 

- —  und  in  diesem  ■=  —  -r-  erleidet.  Das  *  freie  Seilende  braucht 
2n  2« -fl 

also  zum  Gleichgewichte  auch  nur  diese  Spannung  zu  erhalten.  —  Auch 
hier  versteht  es  sich  von  selbst,  dass  A'und  L  vei  tauseht  werden  können. 
Es  geschieht  dies  z.  B.  hier  und  da  bei  Gewichtsuhren,  bei  denen  für 
das  Gewicht  der  ausreichende  Kaum  zum  Fallen  nicht  vorhanden  ist. 

2)  Der  F  o  t  e  n  z  f  1  a  s  c  h  e  n  z  u  g  besteht  aus  mehreren  beweglichen 
Rollen  und  einer  festen  mit  soviel  Seilen,  als  bewegliche  Rollen  vorhanden 
sind.  Jedes  Seil  ist  mit  dem  einen  Filde  irgendwo  befestigt,  das  andere 
Ende  wird  an  dem  Kloben  der  nächsten  beweglichen  Rolle  angebracht ; 
das  um  die  letzte  bewegliche  Rolle  gelegte  Seil  geht  aber  über  die  feste 
Rolle  und  an  dem  freien  Ende  desselben  wirkt  die  Kraft ,  während 
die  Last  an  dem  Kloben  der  äussersten  beweglichen  Rolle  hängt. 
Laufen  die  Seilstrecken  zwischen  den  beweglichen  Rollen  parallel ,  wie 
es  gewöhnlich  geschieht,  so  ist  —  abgesehen  von  allen  Hindernissen  — 

Gleichgewicht,  wenn  A'  =        ist.  —  Wäre  die  bewegliche  Rolle,  an 

2 

welcher  die  Last  hängt,  allein  vorhanden,  so  würde  eine  Kraft  =  1  2L 
zum  Gleichgewichte  erforderlieh  sein.  Diese  Kraft  1  2  L  wirkt  als  Last 
an  der  vorletzten  beweglichen  Rolle  und  erfordert  also  zum  Gleichge- 
wichte 1  a  (Ya  L)  =  9-z  ;  diese  Kraft  wirkt  an  der  drittletzten  Rolle  als 


Last  und  erfordert  also1  2  (  0-J  zum  Gleichgewichte,  also        u.  s.  f. 
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354  Rollen  des  Donnere  —  Rotationsapparate. 

Der  Weg  der  Last  ist  selbstverständlich  in  demselben  Verhältnisse 
kleiner  als  der  Weg  der  Kraft  und  es  lassen  sich  daher  durch  einen 
solchen  Flaschenzug  Überhaupt  nur  Lasten  durch  einen  kleinen  Weg  be- 
wegen. * 
Rollen  des  Donners,  s.  Art.  Donner. 

Rollen  der  See  bezeichnet  eine  rollende  Bewegung  der  Wellen. 
Die  Seeleute  sagen  dann,  dass  die  See  hohl  geht.  Besonders  an  flachen 
Küsten  ist  das  Köllen  der  Wellen  häufig. 

Rollende  oder  wälzende  Reibung,  s.  Art.  Reibung. 

Rollenzug,  s.  Art.  Flaschenzug  und  Holle.  C. 

Romanische  oder  römische  Waage,  8.  Art-  Schnell  waage. 

Romersh  ausen'sch  e  Presse,  8.  Art.  Luft  presse. 

Rose  deatC  o  m  p  a  s  s  e  s,  8.  Art.  Windrose. 

Rose' seh  es  Metallgemisch  ist  eine  Legirung  aus  2  1  heilen  Wis- 
muth,  1  Th.  Blei  und  1  Tb.  Zinn.  Dies  Gemisch  schmilzt  bereits  bei 
-)- 94°  C. ,  ausserdem  dehnt  es  sich  beim  Festwerden  aus  und  hat  bei 
G9°  C.  einen  Puukt  grösster  und  bei  44°  C.  kleinster  Dichtigkeit  oder 
bei  G9°  C.  ein  Minimum  und  bei  44°  C.  ein  Maximum  des  Volumens. 

Rossol  oder  Seerossol  heisst  das  Salz,  welches  sich  auf  den 
Eisflächen  des  sibirischen  Polarmeeres  ausscheidet. 

Rost  bei  Heizung,  s.  Art.  Heizung. 

Rostpendel  heisst  ein  Compensationspendel  (s.  d.  Art.),  welches 
aus  Metallstäben  von  verschiedenen  Warmeausdehnungscoefficienten,  die 
rostförmig  neben  einander  liegen,  zusammengesetzt  ist. 

Rotation  bedeutet  die  Drehung  eines  Körpers  um  sich  selbst,  d.  h. 
um  seine  Axe,  oder  auch  um  einen  ausserhalb  gelegenen  Punkt  oder 
anderen  Körper.  Ein  Rad  lotirt  um  seine  Axe,  ebenso  die  Sonne  um 
die  ihrige;  die  Planeten  rotiien  nicht  blos  um  ihre  Axe,  sondern  auch 
um  die  Sonne.  Wegen  der  Rotationsgesetze  s.  Art.  Bewegungs- 
lehre. IV.  8.  S.  99. 

Rotationsapparate  oder  Rotationsmascbinen  sind  manche 
Apparate  oder  Maschinen  vorzugsweise  genannt  worden ,  wenn  sie  zu 
besonderem  Zwecke  construirt  wurden  oder  wenn  bei  ihrer  Rotation 
Eigentümlichkeiten  auftreten,  welche  ein  besonderes  Interesse  erregen. 
Die  Schwungmaschine  ist  ein  Rotationsapparat  zur  Darlegung  der 
Schwunggesetze ;  jedes  Räderwerk  kann  als  ein  Rotationsapparat  au- 
gesehen werden:  electrisehe  Rotationsapparate  haben  das  Eigentüm- 
liche, dass  die  Electricitiit  als  bewegende  Kraft  benutzt  ist  (  vergl.  Art. 
Electromagnet).  Hier  soll  von  dem  Fessel' sehen  und  dem 
Bohnenberg  er 'sehen  Rotationsapparate  das  Wesentlichste  mitge- 
teilt werden. 

A.  Der  Fes  sei' sehe  Rotationsapparat  besteht  in  seiner 
einfachsten  Einrichtung  aus  einer  am  Rande  mit  einem  Wulste  versehe- 
nen messingenen  Kreisscheibe  mit  einer  hohlen  metallenen  Axe,  die 
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«  inen  cylindrischen  Kern  enthält ,  um  welchen  die  Seheibe  rotiren  kann. 
Der  Kern  geht  durch  die  Mitte  der  Scheibe ,  ragt  an  beiden  Seiten  aus 
der  hohlen  Axe  hervor  und  ist  ausserhalb  der  letzteren  verdickt,  so  dass 
sich  die  Scheibe  auf  dem  Kerne  nicht  verschieben  kann.  Das  eine  Ende 
des  Kernes  endet  in  eine  kleine  Kugel ,  neben  welcher  auch  wohl  zu 
manchen  Versuchen  eine  kleine  Vertiefung  ist,  in  welche  die  Spitze  eines 
Stativs  passt ;  das  andere  Ende  wird  zweckmässig  halbkugelförmig  ver- 
tieft. Die  hohle  metallene  Axe  ist  auswendig  mit  Rillen  versehen,  um 
einem  um  dieselbe  gewickelten  Faden  mehr  Flalt  zu  geben.  Zu  den 
Versuchen  ist  ein  kleines  Stativ  erforderlich ,  welches  einen  vcrticalen 
Stab  enthält,  der  oben  in  eine  halbkugclförmigo  Vertiefung  oder  in  eine 
Spitze  endet. 

Setzt  man  die  Metallseheibe  durch  schnelles  Abziehen  eines  um  die 
hohle ,  gerillte  Axe  gewickelten  Fadens  in  schnelle  Rotation  und  bringt 
darauf  das  kugelförmige  Kernende  auf  die  kugelförmige  Vertiefung  des 
Stativs  oder  setzt  man  dasselbe  Ende  mit  der  kleinen  Vertiefung  auf  das 
in  eine  Spitze  auslaufende  Stativ ,  so  fällt  die  rotirende  Scheibe ,  unge- 
achtet der  Schwerpunkt  jeder  Unterstützung  entbehrt,  nicht  herab,  so 
lange  die  Rotation  mit  hinreichender  Geschwindigkeit  erfolgt ,  mag  der 
Kern  horizontal  oder  schief  liegen,  sondern  sie  schwebt  der  Wirkung  der 
Schwerkraft  entgegen.  Hierzu  kommt  noch ,  dass  gleichzeitig  mit  der 
Rotation  der  Scheibe  um  den  Kern  sich  dieser  auch  um  den  verticalen 
Ständer  herum  bewegt. 

Dass  die  Axe  (der  Kern)  ihre  Neigung  beibehält,  ist  das  Eigen- 
tümliche der  sogenannten  freien  Axen  (s.  Art.  Axe).  Rotirt  nämlich 
ein  Körper  um  eine  durch  ihn  hindurchgehende  Axe  und  liegt  seine 
Masse  symmetrisch  vertheilt  um  dieselbe  herum,  so  wird  der  Zug,  den 
die  auf  einer  Seite  der  Axe  gelegenen  Massentheilchen  durch  die  (Zentri- 
fugalkraft auf  diese  ausüben ,  durch  den  gleichen  entgegengesetzten  Zug 
der  auf  der  entgegengesetzten  Seite  liegenden  gleichen  Masse  aufgehoben, 
so  dass  die  Axe  nach  keiner  Seite  hin  einen  Zug  erleidet,  also  nach 
keiner  Seite  hin  einen  Antrieb  zur  Bewegung  erfahrt ,  vielmehr  die  Rich- 
tung, die  sie  hat ,  mit  Beharrlichkeit  beizubehalten  strebt.  Es  ist  dies 
der  Grund ,  warum  die  Erdaxe  bei  der  Bewegung  der  Erde  um  die 
Sonne  eine  parallele  Richtfing  beibehält.  Ebenso  erklärt  sich  daraus, 
warum  ein  Kreisel  in  schräger  Stellung  rotirt. 

Die  zweite  Erscheinung  findet  ihre  Erklärung  wesentlich  in  Folgen- 
dem :  Gesetzt  der  Apparat  würde  anfangs  mit  dem  Kerne  in  horizontale 
Lage  gebracht  und  darin  erhalten  und  die  Scheibe  rotire  in  der  Weise, 
dass  die  dem  Beobachter  zugekehrte  Seite  sich  aufwärts  bewegt,  so  haben 
in  Folge  der  Rotation  alle  Theile  der  Scheibe  eine  tangentiale  Geschwin- 
digkeit, welche  man  sich  in  verticale  und  horizontale  Componenten  zer- 
legt denken  kann.  Bei  der  angenommenen  Rotationsriehtung  geht  die 
verticale  Oomponente  in  der  dem  Beobachter  zugewendeten  Scheibenhälfte 
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hinauf,  in  der  abgewendeten  hinunter,  die  horizoutale  hingegen  in  der 
oberen  von  dem  Beobachter  weg,  in  der  unteren  auf  ihn  zu.  Wird  nun 
der  auf  das  Stativ  aufgesetzte  Kern  losgelassen ,  so  muss  offenbar  in 
Folge  der  Wirkung  der  Schwerkraft  zunächst  das  Ende  des  Kerne*, 
welches  nicht  unterstützt  ist,  sich  ein  wenig  senken,  so  das*  die  ScbeiW 
eine  schiefe  Stellung  erhält.  Denkt  man  sich  nun  wieder  die  tangentiale 
Geschwindigkeit  in  horizontale  und  verticale  Componenten  zerlegt , 
fallen  die  horizontalen  zwar  nicht  mehr  in  die  ScheibenHäche.  wohl  slrr 
alle  auf  dieselbe,  nämlich  linke  Seite  derselben,  sind  au  den  Endpunkten 
desselben  Durchmessers  gleich  gross  und  auf  der  unteren  Hälfte  auf  den 
Beobachter  zu,  auf  der  oberen  von  diesem  weg  gerichtet ,  erhalten  also 
die  Scheibe  in  Rotation  und  ausserdem  suchen  sie  dieselbe  zu  lieben. 
Die  verticalen  Componenten  hingegen ,  die  auf  der  dem  Beobachter  zu 
liegenden  Hälfte  aufwärts  und  auf  der  anderen  abwärts  gerichtet  sind, 
treten  da ,  wo  sie  aufsteigen ,  nach  der  Rechten  und  wo  sie  absteigen 
nach  der  Linken  aus  der  Scheibe  heraus.  Sie  werden  also,  da  dit 
Theilchen  der  Scheibe  ihnen  nicht  mehr  ganz  folgen  können,  eine  zur 
Seite  gerichtete  Kraft  auf  dieselbe  ausüben ,  welche,  da  diese  gegen  cht 
Ebene  der  Scheibe  senkrecht  steht,  die  vordere  Hälfte  derselben  nacl1 
der  Rechten ,  die  hintere  nach  der  Linken  zieht.  Beide  Wirkungen 
unterstützen  sich  also  und  die  noth wendige  Folge  davon  ist  eine  Rotation 
des  Kernes  nebst  der  um  ihn  rotirenden  Scheibe  um  die  verticale  Axt 
des  Stativs  von  oben  gesehen  im  entgegengesetzten  Sinne  eines  Uhr 
zeigers,  also  in  einer  Richtung ,  die  der  Rotationsbewegung  des  obersten 
Punktes  der  Scheibe  entgegengesetzt  ist.  Ganz  die  nämlichen  Er- 
scheinungen und  aus  denselben  Gründen  zeigen  sich,  wenn  der  Kern  auf 
dem  Stative  in  schiefer  Richtung  anstatt  in  horizontaler  aufgesetzt  worden 
ist,  nur  ändert  sich  die  Geschwindigkeit  der  Rotation  des  Kernes  uin  dir 
Spitze  mit  der  Schiefe  des  Kernes.  Ebenso  erklärt  sich  die  Erscheinung, 
dass,  wenn  auf  die  freie  Axe  von  aussen  her  eine  Kraft  wirkt,  welche  t>k 
nach  aufwärts  zu  verrücken  strebt,  die  Bewegung  dieser  Axe  um  die  Axt 
des  Stativs  in  einer  Richtung  vor  sich  geht ,  welche  im  Vergleiche  mit 
dem  vorigen  Falle  im  entgegengesetzten  Sinne  erfolgt. 

Den  hier  zu  Grunde  gelegten  Apparat  hat  man  noch  mehrfach  ab- 
geändert. Man  hat  die  Scheibe  mit  einem  Rahmen  umgeben ,  der  an 
einer  Stelle  in  seiner  Ebene  in  eiuen  kleinen  Stiel  ausläuft ;  das  mm: 
Ende  dieses  Stieles  bildet  eine  Pfanne  zur  Aufnahme  der  massiven  Axt 
der  Scheibe,  während  die  andere  Pfanne  gegenüber  in  dem  Rahmt  n 
selbst  liegt.  Der  Rahmenstiel  wird  mit  einer  Vertiefung  auf  die  Spitze 
des  Stativs  gesetzt.  Oder  man  lässt  die  Axe  des  Rähmchens  in  einem 
Ringe  laufen ,  der  wieder  in  einem  Ringe  senkrecht  zur  Axe  beweglich 
ist.  Dieser  King  trägt  einen  cylindriseben  Stab  und  das  Ganze  ist  um 
eine  horizontale  Axe  in  einer  Gabel  beweglich ,  deren  cyliiulrischer  Stiel 
aus  Stahl  in  einer  Hülse  steckt  und  darin  leicht  drehbar  ist.    Längs  de* 
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Stabes  läset  sieh  ein  Gewicht  verschieben  und  überall  feststellen.  Wird 
nun  vorausgesetzt,  der  Ring  sei  in  der  Ebene  des  Ringes  festgestellt,  daß 
Gewicht  auf  dem  Stabe  soweit  hinanfgeschoben ,  dass  die  beiden  Ringe 
mit  der  Scheibe  das  Uebergewicht  haben  und  bis  zur  Berührung  mit  der 
verticalen  Axe  der  Spitze  herabsinken ,  aber  der  Stab  mit  dem  Ringe 
und  der  Scheibe  in  eine  etwas  ansteigende  Stellung  gebracht,  darin  mit 
der  linken  Hand  festgehalten  und  während  dem  mit  der  rechten  eine 
vorher  um  die  Axe  herumgewickelte  Schnur  schnell  abgezogen ,  so  dass 
die  Scheibe  möglichst  schnell  rotirt ,  so  findet  dann  doch  keine  Senkung 
der  Ringe  und  der  Scheibe  statt  und  das  Ganze  rotirt  um  die  Axe  der 
Spitze  in  einer  Richtung ,  welche  jener  des  obersten  Punktes  der  um  die 
Radaxe  rotirenden  Scheibe  entgegengesetzt  ist.  —  Die  Rotations- 
richtung  um  die  verticale  Axe  der  Spitze  hingegen  ist  einerlei  mit  jener 
des  obersten  Punktes  der  rotirenden  Scheibe ,  wenn  —  bevor  das  Ganze 
in  die  ansteigende  Stellung  gebracht ,  darin  festgehalten  und  die  Schnur 
abgezogen  wird  —  das  Gewicht  auf  der  Axe  soweit  hinabgcsehobcn 
wurde ,  dass  das  Uebergewicht  auf  Seite  des  Gewichtes  war  und  das 
Gewicht  bis  zur  Berührung  mit  dem  Fusse  des  Ständers  hinabsank.  — 
Ist  endlich  das  Gewicht  so  gestellt ,  dass  dasselbe  der  Scheibe  und  den 
Ringen  das  Gleichgewicht  halt ,  so  tritt  gar  keine  Bewegung  um  die 
Spitze  des  Ständers  ein,  wenn  die  Axe  horizontal  war,  da  iu  diesem 
Falle  die  Wirkung  der  Schwerkraft ,  welche  den  ersten  Antrieb  dazu  in 
den  anderen  Fällen  giebt,  fehlt. —  Ist  der  King,  in  welchem  die  Axe  der 
Scheibe  sich  dreht,  frei,  so  bleibt  die  Axe  der  Scheibe  sich  parallel,  wie 
dies  auch  ein  Rotationsapparat  von  Bohnen  berger  zeigt. 

B.  Der  B  o  h  n  e  n  b  e  r  g  e  r'sehe  Apparat  besteht  aus  3  in  einander 
liegenden  Ringen ,  deren  innerster  eine  Kugel  enthält ,  welche  um  ihre 
Axe  iu  schnelle  Rotation  versetzt  werden  kann.  Der  äusserste  Ring 
steht  auf  einem  Gestelle  fest  in  verticaler  Ebene.  Der  zweite  Ring  kann 
sich  in  dem  vorigen  frei  um  eine  verticale  Axe  drehen.  Der  dritte  Ring 
ist  in  dem  zweiten  um  eine  Axe  frei  drehbar,  welche  die  Drehungsaxe 
des  zweiten  senkrecht  schneidet ,  und  in  diesem  Ringe  ist  endlich  eine 
Kugel  um  eine  Axe  drehbar,  welche  wieder  auf  der  letzteren  Axe  senk- 
reeht  steht.  Die  Kugel  wird  mit  Hilfe  eines  um  ihre  Axe  gewickelten 
Fadens  durch  schnelles  Abziehen  desselben  iu  Rotation  versetzt ,  wobei 
man  den  die  Kugel  tragenden  Ring  festhält.  Die  Axe  der  Kugel  kann 
sich  bei  dieser  Einrichtung  ganz  frei  nach  allen  Richtungen  drehen; 
rotirt  nun  die  Kugel,  so  mag  man  den  Apparat  drehen  und  wenden,  wie 
man  will ,  dennoch  bleibt  die  Axe  der  Kugel  sich  fortwährend  parallel. 
Es  bestätigt  somit  der  Apparat  die  Erhaltung  der  Rotationsebene  einer 
freien  Axe. 

Rotationsebene,  Erhaltung  der,  s.  Art.  Rotationsapparat. 
A.  nnd  B. 

Rotationsmagnetismus  nennt  man  die  1825  von  Arago  ge- 
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machte  Entdeckung,  dass  eine  rotirende  MetallBcbeibe  eine  über  ihr 
schwebende ,  sonst  vollständig  geschützte  Magnetnadel  in  Drehung  ver- 
setzt. Die  Erscheinung  beruht  auf  electrischer  Induetion.  Das  Nahen- 
enthält  Art.  Induetion.  F. 

Rotationsmaschine,  s.  Art.  Rotation  sapparat. 
Rotatorisch  bedeutet  drehend. 

Rothbrüchig  nennt  man  Eisen,  wenn  es  rothglühend  gehämmert 
zerbröckelt.  Das  Eisen  bekommt  diese  Eigenschaft  durch  einen  Gehalt 
von  Schwefel,  Arsen  oder  Kupfer.    Vergl.  Art.  K  a  1 1  b  r  ü  e  h  i  g. 

Rückläufig  oder  retrograd,  s.  Art.  R  e  c  h  1 1  ä  u  f  i  g. 

Rückschlag  bezeichnet  die  plötzliche  Rückkehr  eines  Leiters, 
welcher  durch  starke  eleetrische  Vertheilung  in  den  electrischen  Zustand 
versetzt  war,  in  den  unelectrischen  Zustand  in  Folge  des  Aufhören- 
vertheilenden  Einwirkung.  In  Folge  des  Rückschlages  können  wpi 
Tödtungen  herbeigeführt  werden,  wenn  nümlich  die  vertheilende  Wirknnr 
einer  Gewitterwolke  auf  einen  Menschen  dadurch  plötzlich  aufhört,  d.i?* 
die  Wolke  durch  eine  Entladung  (Blitzschlag  an  einer  entfernteren  Stillt 
unelectriscl)  wird.  Vergl.  Art.  Gewitter.  Auch  die  von  Galvani 
beobachteten  Froschzuckungen,  welche  zur  Entdeckung  des  Galvanisch 
führten,  waren  eine  Folge  des  Rückschlags  durch  die  in  der  Nähedtr 
Frösche  steheude  Electrisinnascliinc.    Vergl.  Art.  G  a  1  v  a  u  i  s  m  us.  A. 

Rückstand,  electrischer,  s.  Art.  Residuum. 

Rückstoss  ausströmender  Flüssigkeiten,  8.  Art.  Kück  Wirkung. 

Rückstrom ,  ein ,  sollte  nach  de  1  a  R i v e  in  der  geschlossene 
Säule  stattfinden  und  der  durch  die  Electroden  geleitete  Strom  nur  der 
Ueberschuss  des  letzteren  über  den  ersteren  seiu.  Poggendorff üal 
namentlich  das  Unbegründete  dieser  Annahme  nachgewiesen. 

Rückwirkung,  Rückstoss,  Reaction.  Ein  mit  Flüssigkeit 
gefülltes .  an  einer  Stelle  der  Seitenwand  unter  der  Oberfläche  mit  einer 
Oeffnung  versehenes  Gefäss  erhalt  durch  das  Ausströmen  der  Flüssigkeit 
aus  dieser  Oeffnung  das  lietreben .  in  der  Richtung  sich  zu  bewegen, 
welche  der  Ausflussrichtung  entgegengesetzt  ist.  Tritt  unter  diesen 
Umständen  wirklich  Bewegung  des  Gelasses  ein ,  so  sagt  man ,  die  Be- 
wegung sei  eine  Folge  der  Reaction  oder  Rückwirkung  oder  des 
Rückstosses  oder  eine  R  e  a  c  t  i  o  n  s  w  i  r  k  u  n  g. 

Alle  in  derselben  Horizontalebene  liegenden  Theilchen  einer  ruhigen 
Flüssigkeit  erleiden  denselben  Druck ,  ferner  haben  mit  Flüssigkeit  ge- 
füllte Gefässe  an  jeder  Stelle  denselben  Druck  auszuhalten ,  welchen  dir 
Flüssigkeitstbeilehen  daselbst  erleiden ;  folglich  drückt  die  Flüssigkeit, 
wenn  das  Gefass  an  den  Wanden  allenthalben  verschlossen  ist ,  an  jeder 
Stelle  so  stark ,  als  an  der  in  derselben  Horizontalen  liegenden  gerade 
entgegengesetzten  Stelle.  Gleich  stark  entgegengesetzt  gerichtete  Krafle 
heben  sich  gegenseitig  auf :  folglicli  kann  das  Gefass  nach  keiner  Kieh- 
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tung  Iii  11  sich  bewegen.  Anders  wird  es ,  wenu  die  Flüssigkeit  durch 
eine  Oefinung  ausfliessen  kann.  An  der  Stelle,  welche  der  Ausfluss- 
richtung  entgegengesetzt  liegt,  drückt  die  Flüssigkeit  an  dieGefässwand 
mit  der  Stärke,  welche  der  Tiefe  unter  der  Oberfläche  entspricht ;  der 
gerade  entgegengesetzte  Druck  an  der  Ausflussöffnung  findet  nicht  mehr 
statt,  weil  hier  eben  eine  Oeffnung  ist;  folglich  wird  der  Druck  an  der 
.Stelle ,  welche  der  Ausflussöffhung  entgegengesetzt  ist ,  nicht  mehr  auf- 
gehoben ,  wird  also  zur  Wirksamkeit  kommen  wollen ,  d.  Ii.  das  Gefäss 
erhält  das  Bestreben,  sich  iu  der  Richtung  zu  bewegen,  welche  der  Aus- 
iiussöffuung  entgegengesetzt  ist.  Ist  das  Gefäss  leicht  beweglich ,  so 
wird  die  Bewegung  auch  wirklich  in  dem  angegebenen  Sinne  eintreten. 

Es  erklärt  sich  hieraus  die  Wirkung  des  Segn er' sehen  Rades 
oder  Reactiousrades,  s.  Art.  Rad,  Segn  er 's;  ebenso  findet  dies  Princip 
bei  vielen  Turbinen  (8.  d.  Art.)  Anwendung;  sogar  zur  Fortbewegung 
von  Schiften  hat  man  dasselbe  benutzt ,  z.  B.  bei  dem  Schifte  Albert  in 
Stettin  (s.  Art.  Dampfschiff).  Auch  der  Rückstoss  expansibler 
Flüssigkeiten,  der  Luftarteu,  beruht  hierauf,  z.  B.  das  Zurückprallen  der 
Kanonen  nach  dem  Abfeuern,  das  Steigen  der  Raketen  etc.  Vergl.  auch 
das  Tanzen  des  Cartesiauischen  Tauchers  (s.  d.  Art.). 

Rufer ,  s.  Art.  S  p  r  a  c  h  r  o  h  r. 

Ruhe  bezeichnet  im  Gegensatze  zur  Bewegung  (s.  d.  Art.)  das 
Beharren  eines  Körpers  an  seinem  Orte.  Wegen  der  relativen  und  ab- 
soluten Ruhe  vergl.  Art.  Bewegung. 

Ruhewinkel  oder  Reibungswinkel,  s.  Art.  Reibung.  E. 

RuhmkorfFs  Maschine,  s.  Art.  Maschine,  Ruhmkorff's. 

Ruhss ,  s.  Art.  Seiches. 

Rumb,  besser  Rhumb,  ist  gleichbedeutend  mit  Compassstrich. 
8.  Art.  Windrose. 

Rumford's  C  a  I  o  r  i  m  e  t  e  r ,  s.  Art.  C a  1  o  r  i  m  e  t  e  r.  S.  135. 

Rumford's  Differentialthermometer  oder  Thermo- 
s k o p,  «.  Art.  Differentialthermometer. 

Rumford's  Photometer,  s.  Art.  Photometer. 

Rumford'sche  Suppe,  s.  Art.  Digestor.  Sie  bestand  aus  in 
Wasser  gekochten  Knochen,  hatte  aber  wenig  Nährkraft. 

Russ  nennt  man  die  schwarze  Substanz,  welche  sich  aus  dem 
Rauche  unvollkommen  verbrennender  kohlehaltiger  Körper  absetzt  und 
in  der  Hauptsache  aus  Kohlenstoff  besteht. 

Ruthe ,  ein  Längenmass  von  1 2  Fuss ,  oder  in  der  Decimalruthe 
von  10  Fuss. 

Rutherford's  Thermometer  ist  ein  Maximum-  und  Miniraum- 
thermometer. S.  Art.  Thermometer. 
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Saccharimeter  oder  Sacc  Ii  arom  et  er  )  Die  Sa  c  c  h  a  r  o- 
und  J  m  e  t  r  i  e  beschäftigt 

Saccharimetrie  oder  S  a  c  c  h  a  r  o  m  e  t  r  i  e.  )  sich  mit  der  Ermitte- 
lung des  Kohrzuckergehaltes  der  Hüben ,  des  Rohzuckers  ete.  Es  kann 
dies  auf  mechanischem ,  auf  chemischem  und  auf  physikalischem  Wege 
geschehen. 

Bei  der  mechanischen  Methode  trocknet  man  25  bis  30  Gramm 
aus  dem  mittleren  Theile  der  Hübe  geschnittene  dünne  Scheiben  in  einer 
Porcellanschaale  über  Schwefelsaure  oder  im  Trockenraume ,  bis  der 
Rückstand  spröde  und  pulverisirbar  ist  ,  auch  nichts  mehr  au  Gewicht 
verliert.  Durch  genaues  Wiegen  des  Rückstandes  erfahrt  man  die  Menge 
des  Wassers  und  der  in  der  Hübe  enthaltenen  Trockensubstanz.  Aus 
dem  gepulverten  Rückstände  löst  man  durch  wiederholtes  Ausziehen  mit 
siedendem  Alkohol  von  0,83  spec.  Gew.  den  Zucker.  Lässt  man  diese 
alkoholische  Lösung  im  leeren  Räume  über  Aetzkalk  stehen ,  so  scheidet 
sich  in  Folge  der  Concentration  der  Zucker  in  kleinen,  farblosen,  durch- 
sichtigen Krystallen  ab  und  nach  einigen  Tagen  enthalt  der  fast  absolute 
Alkohol  nichts  mehr  gelöst.  Den  erhaltenen  Zucker  äschert  mau  darauf 
ein ,  um  die  Quantität  desselben  genau  zu  erhalten ,  da  die  Rübe  auch 
»Salpeter  enthält ,  der  sich  zugleich  mit  dem  Zucker  in  dem  kochenden 
Alkohol  aufgelöst  hat.  Gute  Zuckerrüben  hinterlassen  20  Proceut  trock- 
nen Rückstand,  von  denen  man  etwa  13  auf  Zucker  rechnen  kann.  Die 
Methode  ist  zeitraubend. 

Die  chemische  Methode  kann  auf  verschiedene  Art  ausgeführt 
werden.  Man  hat  die  nach  bestimmten  Gewichtsverhältnissen  erfolgende 
Löslichkeit  des  Kalkhydrates  im  Rohrzucker  benutzt,  indem  man  die 
zuckerhaltige  Flüssigkeit  mit  überschüssigem  Kalkhydrate  zusammen- 
reibt und  darauf  aus  der  Menge  des  in  der  Flüssigkeit  aufgelösten  Kalkes, 
die  man  mit  Hilfe  von  titrirter  Schwefelsäure  bestimmt,  den  Zuckergehalt 
berechnet.  Da  hierbei  eine  constante  Zusammensetzung  des  in  dem 
Wasser  gelösten  Zuckerkalkes  vorausgesetzt  wird ,  so  ist  dies  Verfahren 
nicht  allgemein  anwendbar.  —  Eine  andere  Art  ist  die  sogenannte 
Fehling1  sehe  Probe,  die  sich  darauf  gründet,  den  Rohrzucker  durch 
Säuren  in  Glycose  überzuführen  und  durch  letztere  Kupferoxydhydrat  zu 
Kupferoxydul,  dessen  Menge  man  bestimmt,  zu  redueiren.  Wir  müssen 
uns  hier  auf  diese  Notiz  beschränken  und  bemerken  nur,  dass  man  nach 
dieser  Methode  schnell  arbeiten  und  in  etwa  einer  Viertelstunde  eine  Be- 
stimmung ausführen  kann.  —  Eine  dritte  Methode,  die  wir  ebenfalls  nur 
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andeuten  können,  ist  die  Gährungs probe.  Man  verwandelt  den  in 
Glycose  übergeführten  Rohrzucker  durch  Gährung  in  Alkohol  und  Koh- 
lensäure und  ermittelt  die  Menge  der  letzteren. 

Die  physikalische  Methode  gründet  sich  auf  die  optischeu 
Eigenschatten  des  Zuckers  und  zwar  auf  die  Circularpolarisation  (s.  d.  Art.), 
indem  man  aus  der  Grösse  der  Drehung,  die  eine 
Fltissigkeitssehh  ht  von  constanter  Höhe  hervor- 
bringt, auf  den  Gehalt  an  drehendem  Stoffe 
schliessen  kann.  Der  in  der  Saccharometrie  vor- 
zugsweise benutzte  Apparat  ist  das  sogenannte 
S o  1  e i r sehe  Saccharometer  und  dieses  soll 
hier  wenigstens  in  einer  Skizze  erläutert  werden. 

Die  einzelnen  Theile  denke  man  sich  in 
einem  Polarisationsapparate  (s.  Art.  Polarisa- 
tion. A.  c. )  und  zwar  auf  einem  Gestelle  mit 
verticaler  und  horizontaler  Drehung,  wie  bei  dem 
Dove' sehen  Polarisationsapparate.  Durch  das 
N  i  c  o  1 '  sehe  Prisma  (a)  in  der  nebenstehenden 
Figur  erhält  man  einen  polarisirten  Lichtstrahl, 
indem  man  z.  1J.  das  Liclit  einer  A  r  g  a  n  d '  sehen 
Lampe  auffallen  lässt.  Der  polarisirte  Strahl 
geht  durch  eineeircnlarpolarisirende  Bergkrystall- 
platte  (/»),  erscheint  dadurch  farbig  und  zwar  in 
einer  Mischfarbe  wegen  des  auf  (a)  fallenden  zu- 
sammengesetzten Lichtes.  Das  hierdurch  ge- 
wonnene Strahlenbündel  geht  dann  durch  ein 
achromatisches  Doppelspathprisma  (r),  wird  da- 
durch doppelt  gebrochen  und  in  zwei  eomplemen- 
tar  gefärbte  Strahlen  zerlegt,  von  denen  wegen 
ihrer  starken  Divergenz  der  eine  durch  eine  das 
Prisma  bedeckende  Convex linse  etwas  gesammelt 
nach  der  Quarzplatte  (d)  zugeleitet  wird,  während 
der  andere  —  zu  weit  seitwärts  gehende  —  ver- 
loren geht.  Die  Quarzplatte  (d)  besteht  aus  zwei 
verschiedenen  Hälften  mit  senkrechter  Theilungs- 
fläche,  so  dass  diese  mit  der  Längsaxe  des  Appa- 
rates zusammenfällt.  Die  eine  Hälfte  der  Platte 
(d)  ist  aus  einem  rechts  drehenden,  die  andere  aus  einem  links  drehen- 
den Krystalle  geschnitten ;  da  aber  beide  Hälften  gleiche  Dicke  haben, 
die  eine  also  eben  so  stark  reehts  dreht  wie  die  andere  links,  so  erscheinen 
beide  in  derselben  Farbe,  obgleich  jede  Hälfte  durch  ein  besonderes 
Strahlenbündel  gefärbt  wird.  Gehen  diese  beiden  Strahlenbündel  nun 
durch  eine  reehts  drehende  Zuekerlüsung  in  der  Rohre  (p),  so  vermehrt 
diese  die  Wirkung  der  rechts  drehenden  Hälfte  der  Quarzplatte  (d)  und 
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schwächt  die  Wirkung  der  links  drehenden  Hälfte ,  so  dass  die  beiden 
\orher  gleich  gefärbten  Strahlenbündel  verschiedene  Farben  erhalten 
und  das  Gesichtsfeld  in  diesen  beiden  durch  eine  senkrechte  Linie 
getrennten  Farben  erscheint.  Das  aus  der  Köhre  (e)  austretende  Licht 
trifft  in  (/')  auf  eine  rechts  drehende  Quarzplatte  und  dann  auf  zwei  links 
drehende  keilförmige  Quarzplatten  (</),  welche  so  verbunden  sind,  dass 
sich  durch  ein  l\*bereinanderschieben  die  gesammte  Dicke  beider  ver- 
ändern lässt ,  wodurch  folglich  die  Linksdrehung  beider  ebenfalls  eine 
Aenderung  erleidet,  namentlich  bei  zunehmender  Dicke  gesteigert  wird. 
Die  optische  Wirkung  der  Platt»  n  ig)  wird  durch  die  optische  Wirkung 
von  (/')  gerade  aufgehoben,  so  lange  keine  Verschiebung  stattgefunden 
hat,  so  dass,  wenn  beide  gleichzeitig  hinter  der  Flüssigkeitsschicht  (e) 
eingeschaltet  werden ,  iu  dem  Zustande  des  Gesichtsfeldes  keine  Aende- 
rung eintreten  kann.  Vergrössert  man  aber  durch  L  ebereinanderschieben 
der  Platten  (g)  ihre  gesammte  Dicke  und  damit  die  links  drehende  Wir« 
kung  derselben ,  so  wirken  diese  starker  links  drehend  als  (/')  rechts 
drehend ,  so  dass  endlich  die  rechts  drehende  Wirkung  der  Flüssigkeits- 
säule (e)  aufgehoben  wird  und  das  Gesichtsfeld  wieder  einfarbig  erscheinen 
muss.  Die  Zunahme  der  Dicke  von  (</)  inuss  hierbei  dem  Drehungs- 
vermögen der  Flüssigkeit  (/*)  entsprechen  und  kann  demnach  für  diese 
ein  Mass  abgeben.  Ks  ist  diese  Zunahme  der  Dicke  durch  eine  mit 
einem  Nonius  versehene  Scala  zu  messen ,  welche  an  den  an  einander 
verschiebbaren  Keilen  sich  befindet.  Das  analysirende  Nicol'sche 
Prisma  ist  (h);  bei  (k)  wird  ein  kleines  G  a  1  i  1  e i ' sches  Fernrohr  auge- 
bracht, um  die  getheilte  Platte  (d)  für  jedes  Auge  deutlich  einstellen  zu 
können.  Das  Nicol'sche  Prisma  («)  und  die  Quarzplatte  (b)  sind 
gemeinschaftlich  drehbar,  um  die  Farbe  des  Gesichtsfeldes  beliebig  wäh- 
len zu  können;  gewöhnlich  nimmt  man  aber  blass-  bläulich  -grau ,  weil 
diese  Farbe  am  empfindlichsten  ist.  Noch  bemerken  wir,  dass  das 
Nico!'  sehe  Prisma ,  wie  sonst  bei  den  Folarisationsapparaten,  um  eine 
parallel  der  Längsaxe  des  Instrumentes  liegende  Axe  drehbar  ist,  um 
den  ganzen  Apparat  auf  deu  Nullpunkt  einstellen  zu  können.  Die  Länge 
des  Flüssigkeitsrohres  beträgt  gewöhnlich  200  Millimeter  und  drehen 
1  5  Gramm  reiner  und  trocknet*  Zucker  in  so  viel  Wasser  gelöst ,  dass 
von  der  Auflösung  50  Cubikcentimeter  angefüllt  werden,  die  Polarisa- 
tionsebene um  40°.  In  der  Praxis  wird  die  abgeputzte  Rübe  zerrieben 
und  der  erhaltene  Brei  ausgepresst.  Mit  diesem  Safte  füllt  man  50  Cubik- 
centimeter an,  setzt  dazu  10  Cubikcentimeter  Bleiessig,  mischt  beide 
Flüssigkeiten  und  filtrirt.  Das  klare  Filtrat  bringt  man  in  dieKöhre  des 
Polarisationsapparates. 

In  neuester  Zeit  hat  Wilde  ein  Saccharometer  angegeben,  welches 
vor  dem  Solei 1' sehen  noch  Vorzüge  haben  soll;  vergl.  Poggend.  Ann. 
Bd.  122.  8.  626.  —  Häufig  benutzt  man  auch  ein  von  Mitscherl  ich 


Sättigen  -  Säule. 


angegebenes  einfaches  und  billiges  (28  Thlr.)  Polarisationsinstruinent, 
vergl.  Dingler's  polyt.  Journ.  Bd.  76.  S.  379  und  Bd.  84.  S.  271. 

Sättigen.  )  Ein  Körper  ist  mit  einem  anderen  oder  dureh  einen 
Sättigung,  j  anderen  gesättigt  oder  es  findet  eine  Sättigung  eines 
Körpers  mit  oder  durch  einen  anderen  statt ,  wenn  der  eine  so  viel  von 
dem  anderen  aufgenommen  hat ,  als  er  unter  den  gegebenen  Umständen 
aufzunehmen  fällig  ist.  Im  Zustande  der  Sättigung  ist  also  das  Maximum 
der  Aufnahme  eines  Stoffes  von  einem  anderen  erreicht.  Es  gilt  die« 
namentlich  von  den  Lösungen  und  von  der  Absorption  ponderabler  Stoffe, 
lu  der  Physik  spricht  man  in  diesem  Sinne  von  einem  mit  Dampf  gesät- 
tigten Räume  (s.  Art.  Dampf.  S.  180).  Es  findet  aber  aue.h  der 
Begriff  der  Sättigung  hier  noch  unter  anderen  Verhältnissen  statt ,  näm- 
lich in  Bezug  auf  die  Fähigkeit  eines  Körpers,  einen  bestimmten  Zustand 
anzunehmen,  der  sich  nur  bis  zu  einer  gewissen  Intensität  steigern  lässt. 
In  diesem  Sinne  spricht  man  z.  B.  von  gesättigten  Magneten.  —  Statt 
sättigen  sagt  man  auch  saturiren  und  statt  Sättiguug  Saturation. 

Sättigungscapacität  würde  das  relative  Vermögen  der  Körper  be- 
zeichnen ,  bei  gleichem  Gewichte  oder  gleichem  Volumen  durch  einen 
bestimmten  Stoff  gesättigt  zu  werden  (s.  d.  vorhergehenden  Art.).  In 
der  Chemie  versteht  man  nach  Berzelius  unter  Sättigungscapacität 
namentlich  die  Sauerstoffmenge,  welche  in  einer  Base  enthalten  sein 
muss,  damit  sie  mit  100  Gewiehtstheilen  freier  Säure  ein  neutrales  Salz 
bilde. 

Säuerling,  s.  Art.  Sauerbrunnen  und  Quelle.  D. 

Säule ,  e I e C t ri 8 che  oder  galvanische  oder  V  o  1 1  a '  sehe, 
heisst  eine  Zusammenstellung  mehrerer  galvanischer  Elemente  (s.  Art. 
Elemente  und  G  a  l  v  a  n  i  s  m  u  s),  so  dasa  das  positive  Glied  des  einen 
mit  dem  negativen  Gliede  den  nächsten  Elementes  leitend  vei- 
bunden  ist.  Sind  galvanische  Elemente  in  der  Weifte  zusammenge- 
stellt, dass  alle  positiv-eleetrisehen  Glieder  unter  sich  und  alle  negativ- 
electrischen  Glieder  ebenfalls  unter  sich  leitend  verbunden  sind,  so  erhält 
man  eine  galvanische  Batterie  (s.  Art.  Batterie);  indessen 
wird  dieser  Unterschied  nicht  streng  beobachtet  und  für  beide  Arten  der 
Combination  häufig  die  Bezeichnung  „Säule44  gebraucht. 

In  Betreff  der  ursprünglichen  (Jon  truetion  der  electrischen  Säule 
durch  Volta  aus  Zink-  und  Kupferplatten ,  die  durch  feuchte  Tuchläpp- 
chen oder  Pappscheiben  getrennt  waren ,  ist  Art.  G  a  1  v  a  n  i  s  m  u  s  zu 
vergleichen.  Hier  sollen  die  wesentlichsten  Verbesserungen,  welche  die 
V  o  1 1  a '  sehe  Säule  erfahren  hat,  eine  Stelle  finden-  Hierbei  wird  es 
aber  meistens  genügen ,  nur  die  Construction  eines  einzigen  Elementes 
näher  anzugeben,  da  sich  nach  dem  Ohm 'sehen  Gesetze  (s.  d.  Art.) 
für  die  jedesmaligen  Zwecke  die  beste  Art  der  Combination  bestimmen 
lässt. 

Die  ursprüngliche  Volta' sehe  Säu'e  verliert  sehr  schnell  ihre 
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Wirksamkeit ;  aussei  dem  ist  ihre  Zusammenstellung ,  das  Auseinander- 
nehmen, das  Reinigen  der  Platten  etc.  zeitraubend.    Zunächst  kam  man 
darauf,  die  Säule  so  einzurichten,  dass  sie  schnell  aus  einander  genom- 
men und  schnell  zusammengestellt  werden  konnte ,  so  dass  man  nur  in 
dem  Augenblicke,  in  welchem  das  Experiment  eingeleitet  werden  sollte, 
die  Zusammenstellung  nöthig  hatte,  und  nach  Beendigung  des  Experimentes 
ebenso  schnell  das  Auseinandernehmen  vollziehen  konnte.    Dies  führte 
zu  den  Becherapparaten.    Diese  bestanden  ans  einer  Anzahl  von 
Gläsern,  von  denen  jedes  eine  Zink  -  und  Kupferplatte ,  ohne  dass  diese 
in  metallische  Berührung  mit  einander  kommen ,  enthielt.    Die  Gläser 
sind  mit  einer  etwas  angesäuerten  Flüssigkeit  gefüllt,  und  die  Platten 
lassen  sich  sowohl  zur  Säule,  als  zur  Batterie  verbinden,  sind  ausserdem 
an  einem  Kähmen  befestigt,  so  dass  man  sie  alle  sofort  aus  den  Glasern 
herausnehmen  und  ebenso  sofort  alle  wieder  einsetzen  kann.  —  Als 
Abänderung  der  Becherapparate  kam  folgende  Einrichtung  auf.  Man 
nahm  statt  der  Gläser  kupferne  Behälter  in  der  Form  von'Cyliixleni  oder 
von  parallelepipedischen  Trögen ,  füllte  diese  mit  der  Flüssigkeit  und 
setzte  die  Zinkplatten  in  diese,  ohne  dass  eine  metallische  Berührung 
zwischen  Kupfer  und  Zink  eintrat,  wobei  man  der  Zinkplatte  entweder 
die  Form  eines  Cylinders  oder  einer  ebenen  Scheibe  gab.  —  Bald  sah 
man  ein ,  dass  es  nicht  nöthig  sei ,  soviel  Gläser  oder  Behälter  zu  ver- 
wenden ,  als  Plattenpaare  in  Thätigkeit  kommen  sollten ,  soudern  dass 
ein  einziges  grösseres  Gefäss,  welches  die  Plattenpaare  aufnimmt  nnd 
mit  der  Flüssigkeit  gefüllt  ist,  ausreicht.    So  entstanden  die  Trog- 
apparate. Hierher  gehört  namentlich  W  o  1 1  a  s  t  o  n's  Säule.  Bei  dieser 
sind  die  Plattenpaare  durch  einen  Ausschnitt  in  zwei  Scheiben  getheilt. 
die  nur  durch  einen  stehengebliebenen  Metallstreifen  verbunden  bleiben, 
während  sie  an  einem  in  dem  Ausschnitte  überdies  stehengebliebenen 
Zipfel  zusammengelöthet  werden,  so  dass  gewissermassen  4  Platten  neben 
einander  stehen.  Bei  der  Anordnung  der  Platten  wird  das  Kupferplatten- 
paar der  einen  Combination  zwischen  das  Zinkplattenpaar  der  nächst- 
stehenden eingeschoben,  ohne  dass  metallische  Berührung  eintritt,  und 
so  nimmt  eine  grosse  Metallfläehe  (  inen  möglichst  kleinen  Kaum  ein. 
Sämmtliche  Platten  sind  an  einem  Kähmen  befestigt  und  lassen  sich  ge- 
meinschaftlich in  einen  der  Grösse  der  Säule  entsprechenden  Trog  ein- 
tauchen.   Diese  Säule  hat  namentlich  beim  Minensprengen  Verwendung 
gefunden.  —  Hare  hat  in  seinem  Deflagrator  (s.  d.  Art.)  oder  in 
seiner  Spirale  ein  einziges  möglichst  grosses  Plattenpaar  auf  einen 
möglichst  kleinen  Raum  zu  bringen  gesucht.  —  Vergl.  auch  Münch's 
Säule. 

Alle  diese  Verbesserungen  verlieren  schnell  ihre  Wirksamkeit, 
namentlich  in  Folge  der  electrischen  Polarisation  (s.  Art.  Polarisa- 
tion, e  1  e  c  t  r  i  s  c  h  e)  und  haben,  seit  es  gelungen  ist,  sogenannte  co n- 
stante  Ketten  zu  <  onstrniren ,  nur  noch  ein  historisches  Interesse. 


Digitized  by  Google 


Säule. 


365 


Deshalb  Haben  wir  aueli  noch  manrlie  andere  Abänderung  der  ursprüng- 
lichen 'Säule  übergangen,  z.  Ii.  das  Zusammenlöthen  der  Kupfer-  und 
Zinkthichen  der  einzelnen  Plattenpaare. 

Die  Constructiou  der  eonstanten,  d.  h.  längere  Zeit  mit  unge- 
scbwächter  Intensität  wirkenden  Ketten  verdankt  man  der  Krkenntuiss 
der  galvanischen  Polarisation,  indem  man  einsah,  dass  diu  Bildung  der 
hierdurch  auf  der  Kupferplatte  eines  Zink  -  Kupferelementes  erzeugten 
Wasserstoflsehieht  verhindert  werden  müsse.  Wach  hat  wohl  zuerst 
1830  eine  constante  Kette  construirt;  Danietl  beschrieb  1836  zuerst 
die  nach  ihm  benannte  Kette  unter  der  Bezeichnung  einer  eonstanten ; 
gewöhnlich  giebt  man  aber  Becquerel  als  Erfinder  an. 

Um  das  Princip  der  eonstanten  Kette  zu  übersehen,  genügt  es  daran 
zu  erinnern,  dass  in  jedem  Becher  eines  Becherapparates  eine  chemische 
Zersetzung  eintritt.  Da  der  Sauerstoff  zur  positiveu  Platte  wandert, 
diese  aber  gewöhnlich  aus  Zink ,  also  aus  einem  oxydirharen  Körper, 
besteht,  so  tritt  mithin  hier  Oxydation  ein ,  nicht  aber  die  Bildung  einer 
Gasschicht,  durch  welche  eine  galvanische  Polarisation  veranlasst  werden 
könnte;  der  Wasserstoff  hingegen  tritt  au  die  negative  Platte  und  er- 
zeugt hierdurch,  indem  er  die  Platte  mit  einer  Gasschicht  überzieht, 
eine  Schwächung  des  Stromes.  Es  entsteht  gewissermassen  ein  neues 
Plattenpaar  aus  Kupfer  und  Wasserstoff,  welches  einen  dem  ursprüng- 
lichen Strome  entgegengesetzt  geri  hteten  Strom  erzengt  und  daher 
schwächend  wirkt.    S.  Art.  Polarisation,  electrische. 

Wach  verhinderte  die  Bildung  der  Wasserstoflsehieht .  indem  er 
Zink  in  verdünnte  Schwefelsaure  und  Kupfer  in  Kupfervitriollösung 
stellte,  die  beiden  Flüssigkeiten  durch  eine  Thierblase  von  einander 
trennend.  Dauiell  verfuhr  anfänglich  ebenso,  indem  er  eine  Zink- 
stange in  eine  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefüllte  Thierblasc  (Oehsen- 
gurgel)  steckte  und  in  einen  mit  Kupfervitriollösimg  gefüllten  Kupfer- 
cylinder  senkte.  Becquerel  nahm  anfänglich  einen  hohlen  Cyllndcr 
von  Kupferblech ,  der  von  einer  thierischen  Blase  umgehen ,  mit  etwas 
Sand  beschwert  und  mit  einer  Kupfervitriollösung  gefüllt  war;  dieser 
Kupfercy linder  war  umgeben  von  einem  hohlen ,  aufgeschlitzten  Zink- 
cylinder  und  das  Ganze  stand  in  einem  mit  verdünnter  Schwefelsäure 
oder  mit  einer  Lösung  von  Zinkvitriol  oder  mit  einer  Kochsalzlösung 
gefüllten  Glase.  Jetzt  wendet  man  statt  der  thierischen  Blase  poröse 
Thoncylinder  an.  In  einem  Glase  steht  der  Thoncylinder ,  welcher  die 
beiden  Flüssigkeiten  trennt,  und  in  jede  Flüssigkeit  wird  der  entsprechende 
Electromotor  gesetzt. 

Jetzt  giebt  es  eine  grosse  Anzahl  constanter  Ketten  und  es  können 
hier  nur  die  gebräuchlichsten  kurz  angeführt  werden. 

Die  B  e  c  q  u  c  r  e  I  *  sehe  oder  D  a  n  i  e  1  V  sehe  Kette  aus  Zink  in 
verdünnter  Schwefelsäure  ( 1  Th.  Säure  auf  wenigstens  5  Th.  Wasser)  und 
Kupfer  in  einer  gesättigten  Auflösung  von  Kupfervitriol  ist  von  Spencer 
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insofern  abmindert  worden,  als  er  statt  des  Kupfers  dünnes,  in  einen 
faltigen  Cylinder  geformtes  Blei  nahm.  Indem  das  bei  Schliessung  der 
Kette  ansgeschiedene  Kupfer  das  Blei  Überzieht ,  bildet  sieh  die  Kupfer- 
eleetrode. 

Die  Grove'sehe  Kette  besteht  aus  amalgamirtem  Zink  in  ver- 
dünnter Schwefelsäure  und  Platin  in  coneentrirter  Salpetersäure.  Die 
Bildung  einer  Wasserst offsehicht  auf  dem  Platin  wird  hier  dadurch  beseitigt, 
dass  der  ausgeschiedene  Wasserstoff  sich  sofort  mit  dem  einen  Theile  des 
Sauerstoffs  der  Salpetersäure  verbindet,  wodurch  diese  in  salpetrige 
Süure  übergeht.  Diese  Kette  wirkt  sehr  kräftig  —  es  kommen  G  Quadrat- 
zoll Platinfläche  gleich  100  Quadratzoll  Kupfer  in  der  Z  nk-Ki.pferkette 
—  ,  aber  die  salpetrige  Säure  ,  welche  sieh  entwickelt,  ist  eiue  höehst 
unangenehme  Zugabe.  —  Smoe  hat  das  Platin  durch  platinirtes  Silber, 
Call  an  durch  platinirte  Bleiplatten  ersetzt.  Nach  dem  Letzteren  soll 
auch  ein  Gemisch  aus  4  Gewichtstheilen  coneentrirter  Schwefelsäure, 
2  Theilen  Salpetersäure  und  2  Theilen  gesättigter  Salpeterlösung  vor- 
teilhafter als  concentrirte  Salpetersäure  wirken.  Oersted  hat  statt 
des  Platins  Porcellangefässe  vorgeschlagen,  die  mit  einem  dünnen  Platin- 
überzuge versehen  sind. 

Die  R.  Bunscn'sehe  Kette  (s.  d.  Art.;  ist  aus  Zink  und  verdünu- 
ter  Schwefelsäure  und  Kohle  in  coneentrirter  Salpetersäure  zusammenge- 
setzt. Kohle  ist  der  kräftigste  negative  Electromotor.  Die  Kohle  kann 
massiv  sein  und  steht  dann  in  dem  Thoncj  linder ,  aber  auch  einen 
hohlen  Cylinder  bilden,  in  welchem  Falle  das  Zink  im  Inneren  steht. 

W.  Eisen  1  oh r  hat  eine  Monate  lang  wirkende  Kette  von 
schwachem  Strome  aus  Zink  und  Kupfer  angegeben ,  bei  welcher  das 
Kupier  in  verdünnter  Schwefelsäure  ( 1  :  20  dem  Volumen  nach)  und  das 
Zink  in  Wasser  mit  reinem  Weinstein  im  L'eberschusse  steht. 

Eine  Kette  aus  Eisenblech  und  Kupfer  hat  A.  Fyfe  construirt. 
Eisen  mit  Zink  eombinirte  M.  J.  Bob  ort.  Sturgeon  setzte  einen 
amalgamirten  Zinkcy linder  in  einen  hohlen  gusseisernen  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  (1:8)  gefüllten  Cylinder,  ohne  dass  die  Metalle  dabei  in 
Berührung  kamen.  Auch  Ca  II  an  verwendete  Gusseisen  und  amalga- 
mirtes  Zink  mit  coneentrirter  Schwefelsäure ,  die  mit  dem  3*/i  fachen 
Volumen  Koehsalzlosung  (1  Gew  iehtstheil  Sa*z  auf  1  Th.  Wasser)  ge 
mischt  war.  Auch  Eisen  und  Zink  sind  wie  in  der  Grove sehen  Kette 
mit  Salpetersäure  und  Schwefelsäure  kräftig  wirkend  befunden  wordeu. 
Noch  fortwährend  werden  neue  Combinationeii  und  Abänderungen  ver- 
sucht.   S.  Art.  ilill's  galvanische  Batterie. 

Von  den  galvanischen  Ketten  mit  nur  einem  Metalle  und  zwei 
Flüssigkeiten  erwähnen  wir  Eisen  in  reiner  Salpetersäure  (1,19  spec. 
Gew.)  getrennt  durch  ein  poröses  Gefäss  von  verdünnter  Schwefelsäure 
(1:12).     Poggendorff  hat  diese  Kett^  untersucht.    B  e  c  q  u  e  r  e  1 
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hat  Platin,  coneentrirte  Salpetersäure  nnd  Aetzkali  oder  Aetznatron 
benutzt. 

Oass  auch  aus  nur  einem  Metalle  und  einer  Flüssigkeit  sich  Ketten 
eonstruiren  lassen ,  hat  darin  seinen  Grund ,  dass  selbst  dem  Anscheine 
nach  ganz  gleichartig  Metalle  sich  auf  ihrer  Oberfläche  nicht  völlig  in 
gleichem  Znstande  befinden.  Ebenso  findet  bei  der  Berührung  von 
Metallen  mit  Gasen  eine  electrische  Differenz  statt  und  so  kann  nament- 
lich mit  Platin  in  Berührung  mit  verschiedenen  Gasen  eine  galvanische 
Säale  construirt  werden.  Es  gehört  hierher  die  Grove'sche  Gas- 
Säule. 

Wegen  der  Ritt e  r 'sehen  L  a d u  n g s s ä nie  s.  Art.  h a d  u n g s - 
säule,  und  ebenso  in  Betreff  der  trockenen  Säule  Zam hon  i's  Art 
Zamboni'sche  Säule.  In  Betreff  der  Ladungssäule •  ist  noch  zu  be- 
merken, dass  nachdem  bereits  früher  (1843)  Poggendorff  eine  be- 
sondere Vorrichtung  angegeben  hatte,  vermittelst  deren  man  im  Stande 
ist,  die  Polarisation  der  Platinplatten  fortwährend  wieder  herzustellen, — 
in  neuester  Zeit  (1864)  Prof.  J.  Thomson  in  Kopenhagen  dieselbe 
so  vervollkommnet  hat,  dass  durch  dieselbe  ein  continnirlicher  electrischer 
Strom  von  hoher  Spannung  und  constanter  Stromstärke  mittelst  eines 
einzelnen  galvanischen  Elementes  erlangt  wird.  Thomson  nennt 
seine  Säule  Polarisationsbatterie.  Bei  derselben  werden  die 
Plattenpaare  nach  einander  der  Reihe  nach  polar isirt  (s.  Art.  Polari- 
sation, electrische),  während  bei  P o g g e n d o r f f ' s  Einrichtung 
dies  mit  sämmtlichen  Platten  gleichzeitig  der  Fall  ist.  (Poggend. 
Annal.  Bd.  124.  S.  408  u.  Bd.  125.  S.  163.) 

Säulenelectrometer  ist  das  Bohnenberger-Fechner'sehe  Eleetro- 
skop.  S.  Art.  E I  e  e  t  r  o  s  k  o  p.  S.  277. 

Saigern  oder  abs ai  gern  heisst  aus  einem  Geinengo  von  Körpern, 
welche  veischiedene  Schmelzbarkeit  besitzen,  den  einen  oder  mehrere 
dadurch  absondern,  dass  man  soweit  erhitzt,  dass  dieser  oder  diese  flüssig 
werden,  vährend  die  Übrigen  noch  starr  bleiben.  Wismut  Ii,  ebenso 
Schwefelantimon  saigert  mau  von  der  Gangart  und  den  weniger  leicht 
schmelzbaren  Erzen  ab.  Zu  silberhaltigem  Kupfer  setzt  man  Blei  und 
saigert  dadurch  das  Silber  ab,  indem  dies  mit  dem  Blei  ahfliesst. 

Saite.  Die  physikalischen  Erscheinungen ,  zu  welchen  die  Saiten 
Veranlassung  geben ,  betreffen  namentlich  die  Schwingungsverhältnisse 
derselben  im  gespannten  Zustande.     Das  Nähere  enthält  Art.  Ton.  B. 

Saitenhygroskop ,  s.  Art.  Hygroskop 

Saiteninstrumente  sind  musikalische  Instrumente,  bei  welchen  die 
Töne  dadurch  hervorgerufen  werden ,  dass  gespannte  Saiten  in  Schwin- 
gungen versetzt  werden.  Sie  sind  entweder  so  construirt,  dass  auf  einem 
Resonanzboden  für  jeden  Ton  nur  eine  oder,  wie  theilweise  bei  dem 
Pianoforte,  zwei  bis  drei  Saiten  ausgespannt  sind,  —  dahin  gehört  die 
Harfe,  das  Ciavier,  das  Pianoforte  — ,  oder  dass  die  Anzahl  der  Saiten, 
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wie  bei  der  Geige,  dem  Cello,  derGuitarre  etc.,  eine  beschränkte  igt  und 
diesen  durch  Verlängerung  oder  Verkürzung  der  schwingenden  Saiten- 
länge die  verschiedenen  Töne  entlockt  werden.  Die  Schwingungen  der 
Saiten  werden  dureli  Schlagen  (Pianoforte),  oder  durch  Reissen  (HartVi. 
oder  durch  Streichen  (Geige)  hervorgebracht.  Die  Saite  giebt  zwar 
den  eigentlichen  Ton ,  aber  die  Beschaffenheit  desselben  hängt  noch 
wesentlich  von  der  Construction  des  Resonanzkastens  ab ;  denn  Saite. 
Kasten  und  die  in  diesem  enthaltene  Luft  bildeu  ein  schwingende: 
System ,  wovon  jeder  Theil  dem  Tone  einen  besonderen  Klang  ertbeilt. 
Der  Kasten  muss  von  einer  solchen  Substanz  und  Form  sein ,  dass  er 
auf  der  Stelle  sich  mit  allen  Saiten  und  allen  ihren  Tönen  in  Einklan: 
setzen  kann ,  und  muss  überdies»  auch  seine  Schwingungen  der  in  ihm 
enthaltenen  Luftmasse  mittheileu  können.  Hieraus  ergiebt  sich  die 
Schwierigkeit,  ein  gutes  Saiteninstrument  herzustellen.  Vergl.  Art. 
Resonanz  und  Ton. 

Salsen  nennt  man  diejenigen  Schlammvulcane  (s.  Art.  Vulcan). 
welche  zugleich  mit  dem  Schlamme  Salzwasser  auswerfen,  was  übrigens 
meistens  der  Fall  ist. 

Salz  der  Weisheit  oder  Wissenschaft  nennt  man  das  Queck- 
silberchlorid-Chlorammonium. 

Salzbasen  oder  Basen  (s.  d.  Art.). 

Salzgehalt  des  Meeres,  s.  Art.  Meer.  3. 

Salzhäutchen ,  s.  Art.  Krystallhäutehen. 

Salzquelle  nennt  man  eine  Quelle  (s.  d.  Art.)  mit  einem  von** 
genden  Gehalte  an  Kochsalz;  ist  derselbe  sehr  stark,  so  nennt  man  solche 
Quellen  auch  wohl  Soolen.  Wegen  der  Bestimmung  des  Salzgehaltes 
s.  Salzwaage  im  Art.  Aräometer.  S.  41  und  Art.  Gradirwaage. 

Salzsoole.  s.  Art.  Sa  lzq  uelle. 

Salzspindel  oder  S a I z w a a g e  oder  Gradirwaage,  s.  Art. 
Salzquelle. 

Samiel  (von  Sam  =  Gift  und  Yel  =  Wind),  oder  Samum 
(genauer  Bahd-Samum).  oder  Sem  um,  oder  S  im  um  heisst  der  in  den 
meisten  Gegenden  des  Orients  wehende  und  von  den  Wüsten  Asiens 
und  Afrikas  kommende  heisse  Wind,  namentlich  iu  Persien  und  Arabien: 
in  Egypten  führt  er  den  Namen  Cham  sin  (8.  d.  Art.);  die  Neger 
nennen  ihn  Harmattai)  (s.  d.  Art.).  Ehe  dieser  heisse  Wind  sich 
einstellt,  erscheint  der  Horizont  dunkel ,  der  Himmel  verliert  alle  Hellig- 
keit, die  Sonne  w  ird  glanzlos  und  wirft  keinen  Schatten  mehr,  die Thiere 
irren  ängstlich  umher.  Dir  Hitze  steigt  gewöhnlich  bis  einige  40°  C. 
und  nur  dadurch  und  durch  den  aufgewirbelten  Sand  wird  er  gefährlich: 
denn  giftige  Bestandteile  führt  er  nicht  mit  sich.  Sobald  er  sich  erhebt, 
machen  sich  die  Vögel  davon;  die  Dromedare  suchen  ein  Gebüsch,  um 
ihre  Augen,  ihren  Mund  und  ihre  Nase  gegen  die  Sandwolken  zu  scliützeii. 
die  Araber  bedecken  ihr  Gesicht ,  beschmieren  ihren  Körper  mit  Fett. 
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Oel  oder  feuchtem  Schlamme,  werfen  sich  zur  Erde  oder  kauern  sich 
hinter  einen  Baum.  Der  Wind  thut  zwar  manchen  Schaden ,  namentlich 
verdorren  die  Zweige  der  Orangenbäume ,  wenn  er  einige  Tage  anhält, 
und  auch  den  Menschen  ist  er  lüstig ;  aber  er  wirkt  auch  wohlthätig  auf 
die  Gesundheit ,  denn  viele  Kranke  erholen  sich  und  namentlich  hören 
die  Wechselfieber  und  auch  andere  fieberhafte  Zustände ,  selbst  epide- 
misches auf. 

Sammelbild  nennt  man  auch  ein  Bild,  welches  man  gewöhnlicher 
als  ein  physische»  bezeichnet.    Yergl.  Art.  Bild. 

Sammelglas  )  nennt  man  ein  convex  geschliffenes  Glas.  S.  Art. 
Sammellinse  j  Linsenglas  und  0 o  1 1  e c t i v g  1  a s. 

Sammelspiegel  oder  Hohlspiegel  oder  Concavspiegel 
(s.  d.  Art.  und  Art.  Spiegel). 
Samum,  s.  Art.  Samiel. 

Sandbad  oder  Sandbadofen  nennt  man  eine  Feuerung,  durch 
welche  ein  gusseiserner  oder  aus  starkem  Eisenbleche  gefertigter ,  mit 
gesiebtem  Sande  gefüllter  Kasteu  erhitzt  wird ,  um  in  den  Saud  gestellte 
Abdampfschaalen ,  Kolben  u.  der  gl.  zu  erwärmen,  ohne  sie  dem  Feuer 
direct  auszusetzen. 

Sandhose  oder  Erdtrombe  ist  eiue  mit  Sand  oder  anderen  losen 
Erdtheilen  gefüllte  Wettersäule.    Vergl.  Art.  Wasserhose. 
Sandläufer  ) 

Sanduhr     j  s'  Alt  Lkr.  B. 
Sandwirbel,  s.  Art.  S a n d  hos  e. 

Sandwirbel ,  e  1  e  c  t  r  i  s  c  h  e  r ,  heisst  der  electrische  Erbsentanz, 
wenn  man  ^tatt  der  Kork  -  oder  Hollundermarkkugelu  Sand  nimmt.  S. 
Art.  P  u  p  p  e  n  t  a  n  z. 

Sargasso-See  nennt  mau  den  Theil  des  atlantischen  Uceans,  welcher 
in  dem  dreieckigen  Kaume  zwischen  den  Azoren ,  den  canarischen  und 
capverdischen  luseln  liegt.  Diese  Fläche  ist  so  dicht  mit  Fucus  natans 
—  oft  wie  mit  einer  Matte  —  bedeckt,  dass  die  Bewegung  der  sie 
passirenden  Schiffe  eine  oft  starke  Verzögerung  erleidet ;  in  einiger  Ent- 
fernung erscheint  sie  dem  Auge  wie  fest.  Die  Lage  dieser  Stelle  ist 
seit  der  Entdeckung  derselben  durch  Columbua  bis  auf  den  heutigen  Tag 
unverändert  geblieben  und  dies  giebt  den  deutlichsten  Beweis  ab  für  eine 
kreisförmige  Strömung  im  atlantischen  Oceane  (s.  Art.  Meeresstrom). 
Auch  im  stillen  Oceane  ist  nach  Maury  westlich  von  Californien  eiu 
gleiches  Kotationscentrum ,  also  ebenfalls  eine  Sargasso-See.  Diese 
Stellen  sind  nicht  blos  der  Sammelplatz  des  Seetangs,  sondern  auch  des 
Treibholzes. 

Satellit  oder  T  r  a  b  an  t ,  s.  Art.  Neben  plan  et  und  Planet. 
Saturiren  \ 

Saturation  (     Art  Sättigen. 

EmMuaiiu,  Mandworlrrbuch.  II.  24 
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Saturn .  s.  Art.  Planeten.  Die  A lehemisten  bezeichneten  da> 
Blei  mit  dem  Namen  und  dem  Zeichen  des  Planeten  Saturn  (b),  weil 
dasselbe  sieh  mit  anderen  Metallen  leicht  zusammenschmilzt  und  die* 
gleichsam  verschling,  wie  der  Gott  Saturn  seine  Kinder  verschlungen  hat. 

Sauerbrunnen  oder  Säuerlinge  nennt  man  diejenigen  Mineral- 
wasser (s.Art.  Quelle.  D.),  welche  mehr  oder  weniger  stark  mit  Koh- 
lensaure beladen  sind.  Man  unterscheidet  wohl  noch  ächte  Säuerling 
welche  neben  der  Kohlensaure  nur  wenig  audere  Stoffe  enthalten .  uixi 
u  n  ä  c  h  t  e ,  die  ausserdem  mehr  oder  weniger  reich  sind  an  Alkali«-» 
und  alkalischen  Erden.  Besonders  bekannte  Säuerlinge  sind  in  Pyrmont. 
Franzensbad  ,  Kissingen  ,  Selters  etc. ,  uuächte  in  Geilnau ,  Fachingeo. 
Ems,  Teplitz,  Spaa,  Schwalbach,  <  arlsbad,  Wiesbaden,  Baden-Baden  et« 
Die  unächten  haben  gewöhnlich  einen  etwas  laugenartigen  Geschmack. 

Sauerstoffgeblase  nennt  man  eine  Flamme,  in  welche  man  mittels 
eines  (kleinen)  Gasometers,  das  mit  Sauerstoffgas  gefüllt  ist,  statt  der 
atmosphärischen  Luft  SauerstofTgas  einbläst  ?  um  einen  hohen  Hitzegrad 
zu  erzeugen. 

Sauerstoff  -  Wasserstoffgeblase  ist  das  gewöhnlich  Knallgas- 
gebläse  (s.  d.  Art.)  oder  Newman'sche  Gebläse  oder  Hydro- 
o xy gengas gebläse  genannte. 

Saugapparat ,  s.  Art.  A  8 p  i  r a  t o  r. 

Saugheber  ist  der  gekrümmte  Heber.  S.  Art.  Heber,  ge- 
krümmt e  r. 

Saugpumpe  oder  Hebepumpe,  s.  Art.  Pumpe,  a. 
Saugröhre  f 

Saugrohr    |  s'  Art«  P»*P«- 

Saugschwingungsmaschine  oder  ( e  n  t  r  i  f  u  g  a  1  p  u  m  p  e  (?.  d- 

Art.). 

Saugventilator,  8.  Art.  Druck ventilato r. 
Saugwerk  oder  Saugpumpe,  s.  Art.  Pump  e.  ä. 
Sausturl,  s.  Art.  Brummkiesel. 

Scala  nennt  man  an  Messinstrumenten  die  zum  Messen  dienende 
Kintheilung,  z.  B.  am  Thermometer,  Aräometer  etc.  —  Wegen  der 
Ton  scala  s.  Art.  Ton. 

Scalenaräometer ,  s.  Art.  Aräometer.  B.  S.  38. 

Scaphander.  s.  Art.  Skaph ander. 

Scenographie ,  s.  Art.  Perspective. 

Schaalen  an  der  Waage ,  s.  Art.  W  a  a  g  e. 

Schachtofen  wird  jeder  Ofen  genannt ,  dessen  Inneres  aus  einem 
hohlen,  oben  offenen  Baume  (Schacht)  von  verschiedener  Form,  Hol* 
und  Weit«4  besteht.  Die  obere  Ueffnung  wird  die  Gicht  genannt.  1° 
den  Schacht  wird  entweder  nur  die  zu  erhitzende  Substanz  gebracht, 
z.  B.  bei  Kalköfen  und  Röstöfen ,  oder  diese  Substanz  wird  schiebte»- 
weise  mit  dem  Brennmateriale  durch  die  Gicht  eingestürzt.    Im  eiste» 
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Falle  ist  ein  besonderer  Heerd  im  unteren  Theile  des  Ofens  und  der  Zug 
ist  ein  natürlicher;  im  zweiten  Falle  ist  kein  eigentlicher  Feuerlieerd 
vorhanden,  sondern  die  Grundfläche  des  Ofens  dient  als  solcher  und  der 
Zug  wird  auf  künstliche  Weise  durch  Gebläse  (s.  d.  Art.  )  erzeugt.  Des 
halb  nennt  man  auch  die  erstereArt  Zug-Schachtöfen,  die  letztere 
Gebläse- Schachtöfen.  Schachtöfen  von  14  bis  60  Fuss  Höhe 
nennt  man  floh  Öfen,  von  5  bis  14  Fuss  Halb  hohöfen ,  von  noch 
nicht  5  Fuss  Höhe  Krummöfen.  Schachtöfen,  die  zum  Umsehmelzen 
des  Roheisens  dienen,  um  dies  zu  feinerem  Gusse  herzurichten,  heissen 
Kupolöfen.  Der  aus  den  feuerbeständigsten  Materialien  construirte 
Schmclzraum  heisst  das  Gestell. 

Schädlicher  Raum,  s.  Art.  Luftpumpe. 

Schäfchen  oder  L ä m m  c h e n  ,  s.  Art.  Cirrocumulus. 

Schafhäutchen  heisst  eine  Haut,  welche  man  beim  Lammen  der 
Schafe  erhält  und  die  man  in  der  Physik  zur  Herstellung  kleiner  Char- 
Weren  (s.  d.  Art.)  von  3  bis  3G  Zoll  Durchmesser  benutzt.  Die  Haut 
wird  über  mit  Lnschlitt  bestrichene  Formen  gespannt  und  durch  ihren 
eigenen  Leim  zusammengeklebt. 

Schafloch  heisst  eine  Eishöhle  (s.  d.  Art.)  am  Thnnersee  bei 
Kothhorn. 

Schall  nennen  wir  Alles,  was  wir  vermittelst  unseres  Gehörorgans 
wahrnehmen.  Ein  Schall  entsteht ,  wenn  ein  Körper  erschüttert  wird 
und  sich  die  dadurch  entstandenen  Schwingungen  durch  denselben  oder 
durch  einen  anderen  Körper  zu  unserem  Ohre  fortpflanzen ,  so  dass  in 
diesem  eine  Empfindung  erregt  wird.  Bei  der  Erzeugung  und  Wahr- 
nehmung eines  Schallos  ist  also  dreierlei  zu  beachten,  nämlich  1)  dass 
und  in  welcher  Weise  ein  Körper  erschüttert  worden  ist;  2)  dass  und 
wie  die  dadurch  entstandenen  Schwingungen  zum  Ohre  fortgepflanzt 
werden,  und  3)  dass  das  Ohr  für  den  auf  dasselbe  ausgeübten  Eindruck 
empfindlich  sei,  oder  es  kommt  auf  die  Schallerreger,  die  Schall- 
träger und  das  Ohr  an.  Diese  diei  Artikel  und  ausserdem  Artikel 
Hören  mögen  zunächst  verglichen  werden.  An  dieser  Stelle  soll  das 
Erforderliche  Aufnahme  finden  über  die  Geschwindigkeit ,  Stärke  und 
Verschiedenheit  des  Schalles. 

A.  Geschwindigkeit  des  Schalles.  Aus  vielfachen  Ver- 
suchen hat  sich  ergeben,  dass  auf  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des 
Schalles  es  ohne  Einfluss  bleibt,  ob  derselbe  stärker  oder  schwächer  ist; 
ebenso  bedingt  der  höhere  oder  niedrigere  Barometerstand  keinen  Unter- 
schied. In  der  atmosphärischen  Luft,  wenn  diese  trocken  und 
ruhig  ist,  beträgt  die  Geschwindigkeit  bei  0°  C.  1058,22  preuss.  Fuss 
oder  332m,l26  oder  1022,43  par.  Fuss.  Für  je  1°  C.  über  Null  sind 
2,007  preuss.  Fuss  mehr  zu  rechnen.  In  feuchter  Luft  ist  die  Ge- 
schwindigkeit etwas  grösser  als  in  trockener.  —  Dass  die  Stärke  des 
Schalles  und  man  kann  noch  hinzusetzen  auch  die  Höhe  oder  Tiefe  der 
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Töne  auf  die  Schallgeschwindigkeit  ohne  Einrluss  ist,  geht  schon  daraus 
hervor,  dass  man  die  Harmonie  eines  Musikstückes,  weiches  von  einem 
Musikchore  ausgeführt  wird,  in  grösserer  oder  geringerer  Entfernung 
gleich  deutlich  hört.  Die  speciellen  Versuche  zur  Ennitteluug  der  Schall- 
geschwindigkeit sind  namentlich  mit  Hilfe  von  Kanonen  angestellt  wor- 
den ,  die  man  an  den  beiden  Endpunkten  einer  genau  gemesseneu  Liuie 
abfeuerte.  Die  Zeit  vom  Augenblicke  der  Lichterscheinung  bis  zum 
Vernehmen  des  Schalles  gab  den  nöthigen  Anhalt.  Werden  die  Kanonen 
abwechselnd  an  dem  einen  und  an  dem  anderen  Endpunkte  gelöst  oder 
auch  beide  gleichzeitig,  so  verschwindet  aus  den  Resultaten  der  Einfluss 
des  Windes.  Derartige  Versuche  an  den  beiden  Stationen  Villejuif  und 
Montlhcry  in  der  Nähe  von  Paris  ergaben  1822  auf  0°  C.  redticirt 
331m,12  und  auf  10°  C.  berechnet  337in,28.  Die  Entfernung  beider 
Kanonen  betrug  954  9,0  Toisen.  Im  Jahre  1823  stellten  G.  Moll  und 
van  Beek  in  der  Gegend  von  Utrecht  genaue  Versuche  an.  Das  Er- 
gebniss  war  an  dem  einen  Tage  bei  0°  C.  und  nach  vorgenommener 
Correction  wegen  des  Feuchtigkeitszustandes  der  Luft  332D1,28  und  an 
einem  zweiten  Tage  331ra,72.  G.  Moll  berechnete  schliesslich  die 
Schallgeschwindigkeit  in  trockener  Luft  und  bei  0°  C.  zu  332°\0r>  und 
Simons  erhielt  aus  denselben  Beobachtungen  nach  einer  anderen  Be- 
rechnuugsweise  332m,244.  Das  Mittel  aus  beiden  Werthen  galt  als  das 
zuverlässigste  Resultat  und  ist  332m,147  oder  1022,5  par.  Fuss.  Hier- 
bei war  aber  der  G  a  y  -  L  u  s  s  a  c '  sehe  Wärmeausdehnuugscoefticient  zu 
Grunde  gelegt.  Nimmt  man  dafür  0,0036G,  so  erhält  man  332n\25. 

Eine  theoretische  Ermittelung  der  Schallgeschwindigkeit  in  der 
Luft  hat  zuerst  Newton  versucht.  Ist  v  die  Geschwindigkeit  des 
Schalles,  c  die  Expansivkraft  oder  der  Druck  der  Luft  auf  die  Flachen- 
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einlieft  und  ff  die  Dichte  der  Luft,  so  ist  /•  = 


Das  Verhält niss 


e 

-  ,  ist  nachdem  M a r i o 1 1  e ' sehen  Gesetze  (s.d.  Art.)  bei  verschiedenem 
(/ 

Luftdrücke  eousta«t,  folglich  ist  die  Sehallgeschwindigkeit  von  dem  Baro- 
meterstände unabhängig-  Bleibt  e  ungeäudert,  so  kann  aber  d  in  Folge 
von  Temperaturveränderung  einen  anderen  Werth  erhalten  und  wird, 
wenn  a  der  Ausdehnungscoefficient  der  Luft  fitr  1°  C\  ist,  bei  einer 

Temperaturveränderung  um  t°  in   .    f    y  übergehen:  es  ist  folglieh 

1      I      '  C I 


dann  r'  =  |/  ^        .  Diese  Formel  ergab  Werthe.  welche  nur 

etwa  5  6  des  erfahruugsmässigen  betrugen.  Nach  La  place  liegt  der 
Grund  hiervon  darin ,  dass  die  Schallbewegung  als  Wellenbewegung  mit 
abwechselnden  Verdichtungen  und  Verdünnungen  der  Luft  verbunden 
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ist ,  dadurch  aber  Temperatnränderungen  bedingt  werden,  nämlich  bei 
der  Verdichtung  Wärme  frei  und  bei  der  Verdünnung  gebunden  wird. 
Es  i«t  daher  die  obige  Formel  noch  mit  einem  constanten  Factor 
e* 

k  =    -    zu  multipliciren ,  welcher  das  Verhältniss  der  specifischen 

Wärme  der  Luft  unter  einem  constanten  Drucke  zu  ihrer  specifischen 
Wärme  bei  constantem  Volumen  angiebt.  Nach  Versuchen  von  Dulong 
ist  k •  =  1,415.  Ist  h  die  Höhe  einer  Quecksilbersäule,  welche  der 
Luft  bei  0°  C.  das  Gleichgewicht  hält ,  g  die  Acceleration  durch  die 
Schwere,  I)  die  Dichtigkeit  der  Luft  im  Verhältniss  zum  Quecksilber, 

8o ist  r  =  k  L^g  .  —  Auch  Prisson  ist  durch  theoretische  Be- 

trachtungen  im  Wesentlichen  zu  derselben  Formel  gelangt. 

Aus  dem  Grundtone,  welchen  eine  mit  verschiedenen  trockenen 
Gasen  gefüllte,  an  einem  Ende  geschlossene,  also  gedeckte  Labialpfeife 
(8.  d.  Art.)  von  /  Fuss  Länge  giebt,  lässt  sich  die  Schallgeschwindigkeit 
in  den  Gasen  nach  der  angegebenen  Formel  berechnen.  Die  dem  Grund- 
tone entsprechende  Tonwellenlänge  ist  4  /  und  wenn  //  die  Anzahl  der 
Schwingungen  ist,  die  dem  Grundtone  zukommt,  so  ist  die  Geschwindig- 
keit des  Schalles  in  der  Luft  p  =  4///.  Mit  verschiedenen  Gasen  ge- 
füllt ,  giebt  dieselbe  Pfeife  verschiedene  Grundtöne ,  also  verschiedene 
Werthevon/?,  also  verschiedene  Werthe  von  p.  Dulong  fand  auf 
diese  Weise  die  Geschwindigkeit  des  Schalles  in : 

Atmosphärische  Luft  =  l 

Waaserstoffgaa  —  3,819 

Kohlenoxyd  =  1,018 

Sa  uers  toff Raa  =  o ,  9  *>  2 

Oelbthlendes  Gas  —  0,943 

StickosydgM  =  u,:s: 

Kohlensaure  =  0.78(1 

In  Wasser  beträgt  die  Geschwindigkeit  des  Schalls  etwa  4'/.Jmal 
mehr  als  in  der  Luft;  in  festen  Körpern  ist  dieselbe  noch  be- 
deutender. 

Co  Iladon  und  Sturm  haben  in  Betreff  des  Wassers  auf  dein 
Genfer-See  Versuche  angestellt.  Der  Schall  brauchte  9,4  See. ,  um  im 
Wasser  eine  Strecke  von  1.3487  Metern  zu  durchlaufen,  und  hatte  also 
eine  Geschwindigkeit  =  1435  Meter.  Die  Berechnung  der  Schall- 
geschwindigkeit im  Wasser  ergab  nach  einer  von  Prisson  theoretisch 
abgeleiteten  Formel  1428  Meter.     Auch  La  place  hat  die  Formel 

e 

y  so  umgeformt,  dass  sie  zur  Berechnung  der  Geschwindigkeit 

des  Schalles  in  tropfbartfüssigen  und  staiTcn  Körpern  geeignet  ist.  Für 
1 0°  C.  hat  man  folgende  Schallgeschwindigkeiten  in  Metern  berechnet : 
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Sehwefeläther 

1039 

Alkohol 



l  15? 

Salzäther 

1171 

Terpentinöl 

1 276 

Wasser 

1453 

Quecksilber 

1484 

Salpetersäure 

153f> 

Ammoniak,  tropfb. 

1842 

Die  Dichte  und  die  Zusammendrüekbarkeit  der  betreffenden  Flüssig- 
keit ißt  nicht  ohne  EinHuss. 

An  einer  951  Meter  langen  eisernen  Wasserleitung  fand  Biot  dir 
Schallgeschwindigkeit  im  Eisen  lO^mal  grösser  als  in  der  Luft.  — 
Wenn  die  Luft  in  einer  offenen  Pfeife  von  /  Fuss  Länge  denselben  Tod 
giebt  w  ie  ein  Stab  von  /'  Fuss  Länge,  so  verhalten  sich  die  Geschwindig- 
keiten des  Schalles  in  beiden  wie  /  :  /' ;  sind  die  beiden  Längen  gleich, 
so  stehen  die  Geschwindigkeiten  im  Verhältniss  der  Schwingungszahlen 
beider  Töne.  Chladni  hat  die  Geschwindigkeiten  des  Schalles  in  ver- 
schiedenen festen  Körpern  gegeben. 

Da  sich  das  Licht  viel  schneller  fortpflanzt  (über  40,000  Meilern 
als  der  Schall,  so  erklären  sich  mancherlei  Erscheinungen.  Den  Donner 
vernehmen  wir  um  so  später  nach  dem  Auftreten  des  Blitzes,  je  grösser 
die  Entfernung  ist ,  und  zwar  gehört  eine  Zeitdifferenz  von  5  bis  6  Sei', 
zu  einer  Entfernung  von  einer  Viertel meile.  —  Nach  dem  Tacte  der 
Musik  marschirende  Soldaten  treten  nicht  alle  gleichzeitig  auf  und  daher 
nimmt  man  in  solchem  Falle  bei  einem  marschireuden  Batailloue.  welches 
man  von  oben  her  betrachtet,  ein  formliches  Wogen  wahr.  —  Bei  einer 
Kammmaschine  vernimmt  man  den  Schlag  des  auffallenden  Rammklotzes 
um  so  später  nach  dem  Aufschlagen,  je  weiter  man  absteht:  es  kann 
sogar  sein,  dass  man  den  Schall  des  einen  Schlages  erst  vernimmt,  wenn 
•  der  nächstfolgende  Schlag  erfolgt.  —  Bei  dem  Echo  (s.  d.  Art.).  dem 
Mithalle  etc.  ist  die  Geschwindigkeit  des  Schalles  in  Betracht  zu  ziehen. 

B.  Stärke  oder  Intensität  des  Schalles.  Die  Stärkt 
des  Schalles  nimmt ,  da  derselbe  sich  von  einem  Centrum  aus  in  Kugel- 
obertiächen  verbreitet  und  diese  sich  wie  die  Quadrate  der  Kugelhalb- 
messer  verhalten,  mit  der  Entfernung  ab  und  zwar  wie  das  Quadrat  der 
Entfernung  zunimmt ;  sie  wächst  übrigens  mit  der  Stärke  des  erregenden 
Anstossc8,  mit  der  Grösse  der  erregten  Masse  und  mit  der  Elastieitat 
sowohl  des  Sehallerregers  als  des  Schallträgers.  —  Kanonendonner  hat 
mau  20  bis  30  Meilen  weit  gehört,  namentlich  wenn  man  sich  mit  dem 
Ohre  auf  die  Erde  legte.  Eine  Explosion  des  Vulcans  auf  CapSt.  Vincent 
inDemerary  will  man  70  Meilen  weit  gehört  haben.  —  Die  verschieden? 
Schallstärke  grosser  und  kleiner  Glocken,  der  Knall  einer  Kanone,  einer 
Flinte  und  einer  Knallbüchse  spricht  für  die  Abhängigkeit  derselben  von 
der  Stärke  der  erregten  Masse  etc.  —  Dass  man  bei  Nacht  an  stark 
bevölkerten  Orten  schärfer  hört  als  bei  Tage,  hat  seinen  Grund  darin. 
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<lass  hei  Tage  die  verschiedenen  Geräusche  einander  stören.  Dass 
A.  v.  Humboldt  das  Getöse  der  Cataracten  des  Orinoco  des  Nachts 
dreimal  stärker  als  bei  Tage  horte ,  ungeachtet  dort  die  »Stille  der  Wild- 
niss  durch  nichts  unterbrochen  wird ,  hat  jedenfalls  seiueu  Grund  darin, 
dass  bei  Tage  die  ungleiche  Erwärmung  der  Erdoberfläche  verschiedene 
Luftströmungen  veranlasst,  so  dass  warme  Luft  aufsteigt  und  kalte  nieder- 
sinkt :  denn  bei  dem  L'ebergange  aus  eiuem  Luftstrome  in  einen  andereu 
erleidet  die  Sehallwelle  eine  Störung  und  vielleicht  in  Folge  einer 
schwachen  Reflexion  eine  Schwächung.  —  Regen  und  Nebel  schwächen 
den  Schall ,  da  sie  die  Gleichmässigkcit  der  sehalltragenden  Luft  stören. 
Ebenso  wirkt  eine  Schneedecke  schwächend,  weil  sie  aus  einer  lockeren 
schlecht  schallleitenden  Masse  besteht ,  ebenso  wie  in  Concertsälen  lose 
hängende  Tapeten,  Vorhänge,  Fussteppiche  etc.  die  Schallstärke  beein- 
trächtigen. 

Soll  ein  Schall  in  grösserer  Entferuuug  vernehmbar  werden .  so 
sucht  man  die  Schallwellen  an  ihrer  Ausbreitung  zu  hindern.  Es  ge- 
schieht dies  z.  B.  mittelst  des  Commuuicationsrohrs  (s.  d.  Art.)  uud  des 
Sprachrohrs  (s.  d.  Art. ).  Kommt  es  darauf  an ,  die  Eiuwirkung  eines 
an  sich  sehwachen  Schalles  auf  das  Ohr  zu  verstärken,  so  sucht  mau  die 
Schallwellen  zu  concentriren.  Dies  findet  z.  B.  .seine  Ausführung  in  dem 
Höhrrohre  (s.  d.  Art.). 

C .  In  Bezug  auf  die  R  e  f  l  e  x  i  o  u  des  »Schalles  gelten  die  Ge- 
setze Uber  die  Reflexion  der  Wellen  uud  verweisen  wir  daher  auf  Art. 
\Y  e  1 1  e  n  b  e  w  e  g  u  n  g.  Der  Mühall ,  Nachhall ,  das  Echo,  die  Spraeh- 
^ewölbe  (8.  diese  Artikel)  beruhen  auf  der  Reflexion  des  Schalles. 

D.  Wegen  der  1  n  f  1  e  x  i  o  n  oder  Beugung  der  Schallwellen  s. 
Art.  I  n  f  e  x  i  o  n.  B. :  wegen  der  1  n  t  e  r  f  e  r  c  n  z  s.  Art.  Inte  r  f  e  r  e  n  z. 
B.  a. 

E.  Verschiedenheit  des  Schalles.  Oer  Schall  ist  nach 
der  Natur  des  Sehallerregers  und  nach  der  Dauer  und  Art  der  Schwin- 
gungen verschiedenartig.  Schall  ist  die  allgemeinste  Bezeichnung  für 
die  in  unserem  Ohre  erregte  Empfindung.  Linter  Klang  versteht  mau 
einen  mehr  oder  weniger  andauernden  Schall,  der  während  seiner  Dauer 
den  Eindruck  des  Gleichartigen  hervorruft;  ist  Letzteres  nicht  der  Fall, 
so  nennen  wir  den  Sehall  Geräusch.  Nimmt  man  bei  einem  Klange 
noch  auf  seine  Höhe  oder  Tiefe  iu  Bezug  auf  einen  anderen  Rücksicht, 
so  heisst  er  ein  Ton.  Leber  die  Töne  handelt  der  besondere  Artikel 
T  o  n.  Hier  möge  nur  noch  darauf  aufmerksam  gemacht  werden ,  dass 
z.  B.  Silber,  Kupfer,  Glas,  Holz  etc.  einen  verschiedenen  Klang  haben. 
Das  Knistern  des  Sandes,  das  Rauschen  des  Kleides,  das  Rasseln  eines 
Wagens  etc.  sind  Geräusche.  Unsere  deutsche  Sprache  ist  gerade  an 
Bezeichnungen  für  verschiedene  Arten  des  Schalles  besonders  reich, 
z.  B.  schalleu ,  töueu ,  klingen ,  hallen ,  murmeln ,  brummen ,  poltern, 
kreischen,  schlnchzeu,  ächzen,  krächzen,  stöhuen.  heulen,  brüllen, 
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pfeifen,  flöten,  schnarchen,  bellen ,  knurren,  blocken,  meckern,  wiehern, 
grunzen,  quieken ,  schnauben,  piepen ,  krähen,  girren,  quaken ,  zischm. 
kollern,  summen,  schwirren,  schrillen,  knarren,  knattern,  knittern, 
knistern,  knirschen,  knacken ,  krachen ,  rauschen ,  rieseln ,  plätschern, 
brausen,  sausen,  säuseln  etc. 

Die  Lehre  vom  Schalle  nennt  man  gewohnlich  die  Akustik  (s.  d. 

Art.). 

Schallerreger  nennt  man  Körper,  welche  sich  vorzugsweise  zur 
Erregung  eines  Schalles  eignen ,  sobald  sie  erschüttert  werden.  Zu  den 
besten  Schal lerregem  gehören  die  luftmrmigen  Körper  und  von  den 
festen  diejenigen ,  welche  einen  möglichst  hohen  Grad  von  Elasticität 
besitzen  und  dabei  von  Natur  hart  und  spröde  sind,  oder  durch  hin- 
reichende Anspannung  einem  solchen  Zustande  genähert  werden.  Tropf- 
barrltlssige  Körper  sind  am  wenigstens  geeignet.  Von  festen  Körpern 
brauchen  wir  nur  zu  erinnern  an  die  Metallglocken  und  die  Gläser: 
Beispiele  von  gespannten  Schallerregern  geben  die  Metall-  und  Draht- 
saiten ,  desgleichen  die  Trommel  -  und  Paukenfelle.  Das  Pfeifen  auf 
dem  Munde  oder. auf  einem  hohlen  Schltlssel  spricht  schon  ftlr  die  Luft 
als  Schallerreger,  so  dass  an  die  zahlreichen  Blasinstrumente  kaum  er- 
innert zu  werden  braucht.  Tropfbarflilssige  Körper  erregen  zwar  auch 
einen  Schall,  wie  man  schon  aus  dem  Plätschern  des  Wassers  abnehmen 
kann ;  aber  zu  musikalischen  Instrumenten  sind  sie  nicht  geeignet ,  ob- 
gleich Cagniard- Latour  (1820)  nachgewiesen  hat,  dass  auch  das 
Wasser  ein  selbsttönender  Körper  ist.  Auch  Savart  hat  sich  hiermit 
beschäftigt  und  Wert  heim  führte  1847  den  Nachweis,  dass  eine 
Orgelpfeife  durch  einen  Wasserstrom ,  wie  sonst  durch  einen  Luftstroni, 
angeblasen  einen  starken  und  ftlr  einen  gleichen  Druck  beständigen  Ton 
hören  lässt.  Neuerdings  hat  C.  Sondhauss  (Poggend.  Annal.  H<). 
124.  S.  1  ff.  u.  S.  235  ff.)  sich  mit  den  Tönen  beschäftigt,  welche  beim 
Ausströmen  des  Wassers  entstehen. 

Schallgewölbe  oder  Sprachgewölbe,  s.  Art.  Flitster- 
g  a  1 1  e  r  i  e  n. 

Schallstrahl  nennt  man  jede  gerade  Linie,  welche  vom  Ausgangs- 
punkte der  Schal lerregung  ausgeht.  Es  wird  angenommen ,  dass  längs 
eines  Schallstrahles  Verdichtungen  und  Verdünnungen  im  Schallträger 
mit  einander  abwechseln.    S.  Art.  Wellenbewegung. 

Schallträger  nennt  man  Körper,  welche  sich  vorzugsweise  zur 
Fortpflanzung  des  Schalles  eignen.  Zu  den  besten  Schallträgern  gehören 
die  elastischeren  und  dichteren  Körper,  welche  zugleich  gute  Schall- 
erreger (s.  d.  Art.)  sind.  Das  Fortpflanzungsvermögen  des  Schalles  ist 
tibrigens  an  keinen  besonderen  Aggregatzustand  gebunden. 

Für  den  Menschen  und  die  in  der  atmosphärischen  Luft  lebenden 
Thiere  ist  diese  der  gewöhnliche  Schallträger:  ftlr  Fische  und  wohl  auch 
für  andere  Wasserthiere  ist  das  Wasser  das  Fortpflanzungsmittel  des 
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Schalles.  Fische  lassen  sich  durch  das  Läuten  einer  Glocke  an  eine 
bestimmte  Stelle  hin  locken.  Auch  in  Taucherglocken  hat  man  bestäti- 
gende Beobachtungen  gemacht.  Vergl.  überdies  Art.  Schall.  A.  Am 
Ende  einer  langen ,  recht  trockenen  Latte  hört  man  das  Ticken  einer 
Uhr  deutlich ,  die  an  das  andere  Knde  gehalten  wird.  Versuche  unter 
der  Luftpumpe  beweisen  die  Abnahme  der  Schallstarke  in  verdünnter 
Luft ,  weil  diese  dann  schlechter  trägt ;  dasselbe  hat  man  auf  hohen 
Bergen  und  in  hoch  gestiegenen  Luftballons  bestätigt  gefunden.  In 
Taueherglocken  wird  umgekehrt  der  Sehall  verstärkt.  Von  einer  Explo- 
sion in  fernen  Räumen  unseres  Planetensystems  würden  wir  auf  der  Erde 
nichts  hören,  weil  es  an  einem  Schallträger  fehlt 

Schallwelle,  s.  Art.  Wellenbewegung. 

Schaltjahr.  Unserem  Kalenderjahre  liegt  das  tropisch© 
Sonnenjahr  (s.  Art.  Jahr)  zu  Grunde.  Es  wird  gezählt,  wievielmal 
die  Sonne  ihren  scheinbaren  Lauf  um  die  Erde  zu  machen  hat ,  ehe  die 
Erde  einmal  ihre  Bahn  um  die  Sonne  zurücklegt ,  d.  h.  den  Weg  von 
einer  Tag-  und  Nachtgleiche  bis  zu  derselben  des  nächsten  Jahres  voll- 
endet. Da  das  Jahr  etwas  länger  ist. als  365  Tage,  so  ergiebt  sich, 
dass  die  Bahn  um  die  Sonne  mit  dem  365.  scheinbaren  Umlaufe  der 
Sonne  um  die  Erde  noch  nicht  von  der  Erde  zurückgelegt  ist.  Nimmt 
man  das  Jahr  nur  zu  365  Tagen  an,  so  beträgt  die  Differenz  von  5  St. 
48 Min.  47,81  See,  diese  gleich  6  Stunden  gesetzt,  in  4  Jahren  schon 
einen  ganzen  Tag.  Wenn  man  also,  ohne  hierauf  Rücksieht  zu  nehmen, 
das  Jahr  immer  nur  zu  365  Tagen  rechnet,  so  würden  die  Jahreszeiten, 
die  längsten  und  kürzesten  Tage  etc.,  allmälig  den  ganzen  Kalender 
durchlaufen.  Um  diesen  Fehler  zu  verbessern ,  muss  jedes  vierte 
Jahr  um  einen  Tag  länger,  also  zu  366  Tagen  angenommen  werd<n. 
Man  sagt,  es  werde  in  die  gewöhnlichen  365  Tage  1  Tag  eingeschal- 
tet, und  zwar  geschieht  diese  Einschaltung  nach  dem  23.  Februar,  so 
dass  in  einem  Schaltjahre  der  Tag  Matthias,  welcher  in  einem  ge- 
meinen Jahre  der  24.  Februar  ist,  der  25.  wird  und  ebenso  die  Übrigen 
Febmartage  um  einen  weiterrücken.  Diejenigen  Personen ,  welche  in 
einem  Schaltjahre  an  einem  der  5  letzten  Februartage  geboren  sind, 
haben  also  ihren  Geburtstag  in  den  gemeinen  Jahren  um  einen  Tag 
früher  zu  feiern,  und  der  am  24.  Februar  eines  Sehaltjahres  Geborene 
hat  den  Schalttag  zum  Geburtstage,  nicht  der,  welcher  am  29.  Erden- 
bürger geworden  ist. 

Diese  Einschaltung  nach  dem  23.  Februar  hat  ihren  Grund  darin, 
dass  vor  der  Kalenderverbesserung  durch  Julius  Cäsar  bei  den  Römern 
Schaltjahre  im  Gebrauche  waren,  in  denen  der  Februar  zu  23  Tagen 
gerechnet  wurde,  worauf  dann  ein  ganzer  Schaltmonat  folgte.  —  Di^ 
Jahreszahlen  der  Schaltjahre  lassen  sich  durch  4  ohne  Rest  dividiren.  — 
Um  50  v.  Chr.  war  durch  mangelhafte  Zeitrechnung  eine  solche  Ver- 
wirrung eingerissen »  dass  der  Frühlingsanfang ,  welcher  in  den  März 
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fallen  sollte,  erst  in  dem  Mai  eintrat.  Mit  Hilfe  d»*s  alexandriuisehen 
Astronomen  S  o  s  i  g  e  n  e  s  liess  dalier  Julius  Cäsar  (46  v.  Chr.  oder 
708  nach  Erbauung  Roms)  die  fehlenden  72  Tage  einschalten,  um  den 
Anfang  des  Januar  auf  das  Wintersolstitium  (den  kürzesten  Tag)  zu 
bringen,  verlegte  aber  den  Jahresanfang  noch  um  weitere  8  Tage  hinaus, 
weil  damals  gerade  auf  den  8.  Tag  nach  dem  kürzesten  Tage  ein  Neu- 
mond eintrat ,  worauf  die  Römer  ein  grosses  Gewicht  legten.  Mit  dem 
Januar  45  v.  Chr.  beganu  die  neue  Zeitrechnung.  Das  Jahr  vorher 
hatte  365  -|-  72  -f-  &  =  445  Tage  und  ist  daher  das  Jahr  der  Ver- 
wirrung {(tun us  conf'usionis)  genannt  wordeu. 

Seit  Heginn  der  Julianischen  Zeitrechnung  wurde  also  alle  4  Jahre 
ein  Tag  nach  dein  23.  Februar  eingeschaltet.  Die  Monate  hatten  die 
Anzahl  von  Tagen,  welche  sie  noch  jetzt  haben,  und  hiessen:  Januarius. 
Februariiis,  Martins.  Anritte,  Mujus.  Juniits,  Quinctilis*  Sc.rtilis. 
September,  October,  November,  Üecember.  Zum  Andenken  an 
Julius  Cäsar  wurde  der  Qumctilis  später  in  Julius  und  ebenso  zum 
Andeuken  an  Cäsar  August  us  der  Sr.rtifis  in  ,/uyustus  umgetauft 

Das  Julianische  Jahr  ist  um  ungefähr  11  Min.  12  See.  zu  laug,  Ja 
es  zu  365  Tagen  6  St.  gerechnet  ist.  Daraus  folgt,  dass  bei  fort- 
währender Einschaltung  in  je  4  Jahreu  100  Julianische  Jahre  um  i  ' 
Stunden  und  400  Julianischfi  Jahre  um  mehr  als  3  Tage  zu  lang  werdeii. 
Zur  Zeit  des  Papstes  Gregor  XU1.  betrug  die  Abweichung  der  Juliani- 
sehen  Zeitrechnung  von  der  wahren  Zeit  13  Tage.  Im  Jahre  1577 
unterrichtete  nun  G regor  XIII.  alle  christlichen  Monarchen,  dass  er 
die  Jahresrechnung  berichtigen  wolle.  Der  Astronom  Aloysius 
L  i  1  i  u  s  wurde  zugezogen  und  darauf  verordnet ,  dass  durch  die  ganze 
christliche  Kirche  im  J.  1582  der  October  statt  31  nur  21  Tage  haben 
sollte.  Man  sprang  vom  4.  Octbr.  sogleich  auf  den  15.  und  brachte 
dadurch  die  Frühlings-Tag-  und  Nachtgleiche  1583  auf  den  2 I.März, 
wo  sie  zur  Zeit  des  Couciliums  von  Nicäa  sich  befunden  hatte.  Durcb 
Julius  Cäsar  war  sie  auf  den  24.  März  gekommen.  Gregor  ver- 
ordnete ausserdem ,  dass  von  nun  an  bei  fortwährend  vierjähriger  Ein- 
schaltung von  einem  Tage  in  je  400  Jahren  3  Schalttage  weggelassen 
werden  sollten  und  zwar  so,  dass  die  Jahre  1700,  1800  und  1000  ge- 
meine Jahre  und  erst  2000  ein  Schaltjahr  sein  sollten  u.  s.  f.  In  der 
griechischen  Kirche  hat  man  den  Julianischen  Kalender  beibehalten  und 
unterscheidet  daher  Zeitangaben  nach  dem  neuen  (Gregorianischen  I 
und  alten  (Julianischen  Kalender)  Stile.  Seit  dem  24.  Februar  1800 
beträgt  die  Differenz  zwischen  dem  alten  und  neuen  Stile  12  Tage  und 
wird  im  J.  1900  auf  13  Tage  steigen,  dann  aber  erst  im  J.  2100  auf 
14  Tage.  Die  Protestanten  haben  den  neuen  Stil  in  Deutschland. 
Holland,  Dänemark  im  J.  1700  unter  dem  Namen  des  verbesserten 
Kalenders  angenommen ,  indem  sie  vom  18.  Februar  sogleich  auf  den 
1.  März  übergingen.    Die  Engländer  folgten  1752  und  sprangen  vom 
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20.  August  auf  den  1.  Septbr.,  die  Schweden  1753.  indem  sie  nach 
dem  17.  Februar  sogleich  den  1.  März  stellten. 

Nach  Gre gor's  Einschaltungssystem  ist  das  tropische  Jahr  zu 
365  Tageu  5  8t.  40  Min.  12  See.  angenommen,  also  um  etwa  24  See. 
zu  lang.  Es  wird  also  zu  viel  eingeschaltet  und  es  müsste  etwa  alle 
36  Jahrhunderte  abermals  ein  Schalttag  weggelassen  werden.  Es 
empfiehlt  sich  daher,  alle  4000  Jahre  noch  einen  Schalttag  ausfallen  zu 
lassen  und  damit  mit  dem  Jahre  4000  zu  beginnen. 

Nach  dem  Julianischen  Kalender  fallen  nach  Verlauf  von  28  Jahren 
dieselben  Monatstage  auf  dieselben  Wochentage,  da  sie  in  jedem  ge- 
meinen Jahre  um  1  und  in  jedem  Schaltjahre  nach  dem  24.  Februar  um 
2  Wochentage  vorrücken.  Man  nennt  diese  Periode  von  28  Jahren 
den  S  o  n  n  e  n  c  y  c  I  u  s.  Auf  den  Gregorianischen  Kalender  passt  dies 
nicht  genau,  da  alle  4  Jahrhunderte  noch  3  Schalttage  ausfallen.  Vergl. 
überdies  Art.  Moudcyclus;  Zahl,  goldene;  S  o  n  n  t  a  g  s  b  u  c  h  - 
Stabe.  Noch  sei  bemerkt,  dass  man  die  Zahl,  welche  die  Anzahl  der 
Tage  angiebt ,  um  welche  der  letzte  Neumond  im  vorhergehenden  Jahre 
dem  Neujahrstage  des  betreffenden  Jahres  vorausgegangen  ist.  die 
E  p  a  k  t  e  nennt. 

Schatten  nennt  man  den  Kaum  hinter  einem  undurchsichtigen 
Körper,  in  welchen  die  auf  denselben  fallenden  Lichtstrahlen  einer  Licht- 
quelle nicht  gelangen  können.  In  einem  »Schatten  kann  von  anderen 
Lichtquellen  ber  noch  Licht  enthalten  sein ;  es  ist  daher  in  einem 
Schatten  nicht  noth wendig  Abwesenheit  alles  Lichtes  oder  Finsterniss  (s.  d. 
Art.).  Stellt  man  in  einem  dunklen  Zimmer  zwei  Kerzenflammen  auf, 
so  wirft  jeder  undurchsichtige  Körper,  der  nicht  mit  den  Flammen  in 
gerader  Linie  steht ,  zwei  Schatten ,  von  denen  jeder  durch  die  andere 
Flamme  wenigstens  theilweis  erleuchtet  ist.  Hiervon  macht  man  eine 
Anwendung  in  der  Photometrie  (s.  Art.  Photoiuetcr.  2.). 

Wäre  die  Lichtquelle  ein  leuchtender  Punkt,  so  würde  der  Schatten 
hinter  dem  schattenwerfenden  Körper  ein  scharf  begrenzter  abgestumpf- 
ter Kegel  oder  eine  abgestumpfte  Pyramide  sein :  besitzt  aber  dieselbe 
Ausdehnung,  so  entsteht  ein  Kern  sc  hatten,  d.  h.  ein  Kaum,  in 
welchen  von  der  Lichtquelle  gar  kein  Licht  gelangt ,  uud  ein  Halb- 
schatten, d.  h.  ein  Raum ,  welchen  das  Licht  der  Lichtquelle  nur 
theilweis  erleuchtet.  Wird  der  Schattenraum  eines  Körpers  durch  einen 
andern  Körper  unterbrochen ,  so  erblickt  man  auf  diesem  den  sogenann- 
ten Schlagschatten.  Den  nicht  erleuchteten  Theil  des  schatten« 
werfenden  Körpers  selbst  könnte  man  den  Ei  gen  schatten  nennen. 

Diese  Verhältnisse  kann  man  sich  am  leichtesten  klar  machen, 
wenn  man  eine  Kugel  als  schattenwerfenden  Körper  annimmt.  Der 
Schatten  einer  freischwebenden  Kugel ,  die  von  einem  Lichtpunkte  be- 
leuchtet wird ,  ist  ein  scharf  begrenzter  abgestumpfter  Kegel  von  unend- 
licher Länge.    Der  Schatten  einer  freischwebenden  Kugel,  die  von  eiuer 
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grösseren  Kugel  beleuchtet  wird .  wie  es  z.  B.  mit  dem  von  der  Sonne 

beschienenen  Monde  oder  mit  der  Erde  der  Fall  ist ,  besteht  aus  einem 

kegelförmigen  Kernschatten ,  der  von  einem  Halbschatten  umgeben  ist, 

welcher  von  aussen  nach  innen  allmälig  in  den  Kemschatten  Übergeht 

Ist  der  Halbmesser  der  leuchtenden  Kugel  /?,  derjenige  der  beleuchteten 

/*,  die  Entfernung  ihrer  Mittelpunkte  E ,  so  ist  die  Länge  des  Kern- 

.  Er     n       (E4-.r)r  _ 

Schattens  .r   =    „  /f  =  —    #•  =  -  h  = 

/f  —  /•  .r  t  -f-  .i- 

-  .    Bezeichnen  wir  den  Halbmesser  des  Kernschattens  in  der 

r 

Entfernung  e  von  dem  Mittelpunkte  der  beleuchteten  Kugel  mit  p,  so  ist 

Er—'eiE  —  r)       .         .     .        r(E+r)  —  R«  . 
q  =  ,  wofilr  annähernd  q  =  ---  oder 

/  E2—{R—r)*  & 

=  r  —  ^        '  — -  gesetzt  werden  kann.    So  ergieht  sich  z.  B.  die 
h 

Länge  des  Schattenkegels  der  Erde,  wenn  sich  der  Sonnenhalbmesser 
zum  Erdhalbmesser  wie  112:1  verhält  und  die  Entfernung  der  Erde  von  der 
Sonne  zu  20  Millionen  Meilen  angenommen  wird,  zu  180180  Meilen: 
ebenso  der  Halbmesser  des  Erdschattens  in  der  mittleren  Entfernung  des 
Mondes  =  51437,25  Meilen  zu  614,1375  Meilen.  Ebenso  ergieU 
sich  die  Länge  des  Mondschattens  48000  bis  49000  Meilen.  —  Bei 
gleich  grossen  Kugeln  würde  der  Kernschatten  ein  Cyünder  sein ,  mnl 
wäre  die  beleuchtete  Kugel  die  grössere,  ein  abgestumpfter  Kegel. 

Je  grösser  die  Lichtquelle  ist ,  desto  umfangreicher  wird  der  Halb- 
schatten ,  die  Dimensionen  desselben  werden  aber  in  geringerem  Ab- 
Stande von  dem  schattenweifenden  Körper  immer  kleiner.  Deshalb  ist 
der  Halbschatten  an  einem  Schlagschatten  um  so  unbedeutender,  je  näher 
an  dem  Körper  der  Schlagschatten  aufgefangen  wird.  Bei  der  Aufnahme 
des  Schattenrisses  einer  Person  an  der  Wand  muss  sich  daher  die  Person 
möglichst  nahe  an  dftj  Wand  setzen  und  die  Lichtflamme  möglichst  klein 
sein.  —  Bei  der  Bestimmung  der  Länge  des  Schlagschattens  ist  der 
Halbschatten  störend,  deshalb  beobachtet  man  lieber  die  helle  Stelle  im 
Schlagschatten,  welche  man  durch  eine  Üeflhnng  an  dem  schatten  werfen- 
den Körper  im  Schlagschatten  erhält.  Vergl.  Art.  Gnomon  und 
Meridian.  Die  Länge  des  Schlagschattens,  den  ein  verticaler  Stab 
von  der  Höhe  h  bei  einer  Sonnenhöhe  =  «  auf  eine  horizontale  Ebene 

wirft,  ist  ./■  =  k.vtyct\  folglich  ist  die  Sonnenhöhe  (ma  =    ,  wenn 

h  und  gemessen  sind,  und  die  Höhe  h  =  x.tgsa,  wenn  ,r  und  n 
bekannt  sind.  Es  lässt  sich  also  die  Sonnenhöhe  aus  der  Schlagschatten- 
länge eines  verticalstehenden  Körpers  von  bekannter  Höhe  berechnen 
und  ebenso  die  unbekannte  Höhe  eines  Gegenstandes  aus  der  Sonnenhöhe 
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und  der  Länge  des  Schlagschattens.  Auf  diesem  Wege  hat  man  z.  B. 
die  Höhe  der  Berge  auf  dem  Monde  (s.  d.  Art  J  zu  bestimmen  gesucht. 

Der  Schlagschatten  eines  Körpers  liegt  stets  in  der  Richtung  von 
dem  leuchtenden  Körper  nach  dem  schattenwerfeuden  und  zwar  hinter 
diesem.  Steht  der  schatteuwerfende  Körper  still  und  bewegt  sich  der 
leuchtende,  so  ist  die  Orts  Veränderung  des  Schlagschattens  der  des  leuch- 
tenden entgegengesetzt;  z.  B.  die  Schatten  der  Gegenstände  auf  der 
Erde  im  Verlaufe  eines  Tages.  Je  höher  die  Sonne  steht ,  desto  kürzer 
>vird  überdies  die  Länge  des  Schlagschattens.  Beobachtet  mau  in  ver- 
schiedenen Breiten  die  Lage  des  Schattens  verticaler  Gegenstände  zur 
Zeit  der  Culmination  der  »Sonne,  so  ergeben  .sieh  Verschiedenheiten,  die 
zu  besonderen  Bezeichnungen  für  die  Bewohner  der  verschiedenen  Breiten 
Veranlassung  gegeben  haben.  Man  unterscheidet  Einschattige, 
Zweischattige,  Umschattige,  Un schattige:  vergl.  Art. 
Ein  schattig. 

Wegen  der  Mondfinsternisse  und  Sonnenfinsternisse  vergl.  die  be- 
treffenden Artikel-  4» 

Schatten,  farbige,  gehören  zu  den  subjectiven  Farbenerscheinun- 
gen.  Lässt  man  einen  schmalen  undurchsichtigen  Körper,  z.  B.  einen 
Bleistift,  in  einem  dunklen  Zimmer  von  zwei  Kerzenfiammen  bescheinen, 
so  dass  man  zwei  Schatten  auf  einer  weissen  Fläche  erhält ,  und  hält 
dann  vor  die  eine  Kerzeuflamme  ein  farbiges  Glas,  so  dass  der  Körper 
von  den  farbigen  Strahlen  getroffen  wird,  welche  durch  das  Glas  gehen; 
so  erscheint  der  von  dem  farbigen  Lichte  beleuchtete  Schatten  in  der 
Farbe  dieses  Lichtes,  der  andere  Schatten  aber  in  der  Couiplementär- 
farbe  (s.  d.  Art.  und  Farbe.  S.  309),  z.  B.  grün  bei  rothem  Glase. 
Man  kann  den  Versuch  leicht  machen  mit  einem  Glase,  welches  Rothwein 
enthält ,  ebenso  mit  einem  grünen  Weinglase  etc.  Es  gehören  hierher 
auch  die  blauen  und  gelblichen  Schatten ,  wenn  ein  Gegenstand  gleich- 
zeitig von  Kerzenlicht  und  Mondlicht  beleuchtet  wird ;  ebenso  die  blauen 
Schatten  im  Winter  auf  Schnee,  wenn  die  Sonne  eben  untergeht  und  der 
Mond  bereits  scheint.  Man  erklärt  die  Erscheinung  daraus,  dass  die 
Netzhaut  durch  die  eine  Farbe  augegritfen  wird,  so  dass  sie  unempfind- 
lich ist  für  einen  schwächeren  Ton  derselben  Farbe ;  die  Netzhaut 
empfindet  nämlich  dann  nicht  denAntheil  der  betreffenden  Farbe,  welcher 
im  weissen  Lichte  enthalten  ist.  und  es  bleibt  daher  aus  dem  Weiss  nur 
noch  der  Eindruck  der  übrigen  Farben ,  welche  sich  zur  l'omplementär- 
farbe  mischen.    Vergl.  auch  Art.  Contrastfarben. 

Schattenbilder  heissen  die  Bilder ,  welche  der  L'mriss  des  Schlag- 
schattens in  seiner  Protection  auf  der  Fläche ,  welche  den  Schattenraum 
unterbricht,  darstellt.  —  Auch  im  Auge  selbst  bilden  sich  unter  gewissen 
Umständen  Schattenbilder  von  Objeeten.  welche  dem  Auge  selbst  ange- 
hören. Man  steche  durch  ein  Kartenblatt  ein  feines  Loch  und  sehe 
durch  dies  nach  dem  hellen  Himmel  oder  einer  recht  weissen  Papier- 
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flache ,  so  werfen  die  undurchsichtigen  Theilchen  im  Innern  des  Auges 
einen  Kernschatten .  der  auf  der  Retina  mit  seinem  Schlagschatten  sich 
bemerklich  macht.  Die  Hauptsache  hierbei  ist,  dass  das  Loch  sich  innerhalb 
der  Brennweite  des  Auges  befindet ,  so  dass  die  Strahlen  im  Innern  des 
Auges  divergirend  werden  und  also  der  Schatten  grössere  Dimensionen 
erhalt,  als  das  schattenwerfende  Theilchen  im  Auge  selbst  hat. 

Schaufeln  nennt  man  bei  Wasserrädern  die  Flächen .  auf  welche 
die  Kraft  des  Wassers  slossend  oder  drückend  wirkt,  oder  umgekehrt, 
z.  B.  bei  den  Schaufelrädern  der  Dampfschiffe,  die  Flächen,  mit  welchen 
ein  bewegtes  Kad  gegen  das  Wasser  drückt. 

Schaufelräder  sind  durch  Schaufeln  (s.  d.  Art.)  wirkende  Räder 
Vergl.  Art.  Wasserrad  und  St  aber  ad. 

Schaum  nennt  man  eine  Ansammlung  von  Luftblasen  an  der  Ober- 
fläche einer  Flüssigkeit.  In  Folge  des  vielen  weissen  Lichtes,  welches 
von  den  zahllosen  Oberflächen  der  Bläschen  refleetirt  wird,  erscheint  der 
Schaum  viel  heller  als  die  Flüssigkeit  selbst  und  zwar  sehr  weiss .  wenn 
diese  ungefärbt  ist.  Die  Bläschen  haben  wenigstens  da ,  wo  sie  sich 
berühren,  die  Form  von  Polygonen. 

Scheere  nennt  man,  ausser  dem  bekannten  Schneideinstrumente,  in 
der  Physik  den  Theil  der  Krämerwaage ,  welcher  wie  eine  zweiziukigt 
Gabel  gestaltet  uud  zur  Aufnahme  der  Welle  bestimmt  ist.  Die  eben» 
gestaltete  Deichsel  an  einspännigen  Fahrzeugen  führt  ebenfalls  dieses 
Namen. 

Scheffel  heisst  in  Preussen  ein  Körperraass  für  schüttbare  Gegen- 
stände, welches  16  Metzen  =  48  Quart  =  3072  Cbkzoll  hält.  Iu 
Dänemark  ist  1  Scheffel  =  ■  8  Korntonne  =  18  Pott  =  9/,6  Cubik- 
fuss.  Der  niederländische  S  c  h  e  p  e  l  ist  mit  dem  Dekaliter  über- 
einstimmend. In  Bai  er n  ist  1  Scheffel  —  6  Metzen  =  12  Viertel  = 
48  Massel  =192  Dreissiger;  1  Metze  =  34*  3  Mass  und  1  Mass  = 
43  iooo  Gbkfuss. 

In  Litern  stellen  sich  die  Scheffel  w  ie  hier  folgt : 

Preuasen  =  54,961 

15aiern  =  222.357 

Bremen  =  71,126 

Hamburg  =  105,371 

Lüheck  =  .33,404 

Königreich  Sachsen      =  107,434 

Würtemberg  «=  177,226 

Scheibe,  (hladni^sche,  s.  Art.  Klangfiguren. 
Scheibe,  stroboskopi sehe,  s.  Art.  Stroboskop. 
Scheibe,  t  Ii a u m  a t  r o p i s c h e ,  s.  Art.  Thaumatrop. 
Scheibe,  tönende,  s.  Art.  K  langfiguren. 
Scheibenmaschine  heisst  eine  Glaselectrisirmaschine,  dereu  Keiber 
aus  einer  Glasscheibe  besteht.    S.  Art.  Electrisirmaschine. 

Scheidetrichter,  der.  dient  zur  Sonderung  von  verschieden  dichten 
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Flüssigkeiten,  welche  sieh  Dicht  mit  einander  inisehen,  z.  B.  von  Wasser 
und  flflebtigen  Gelen.  Er  ist  entweder  wie  ein  gewöhnlicher  Trichter 
geformt,  oder  wie  ein  Stechheber  oben  geschlossen  und  nur  mit  einer 
durch  einen  Stöpsel  oder  mittelst  des  Fingers  versehliessbaren  Oeffnung 
versehen:  das  Abflussrohr  hat  in  der  Regel  einen  Halm,  oder  wird  durch 
den  Finger  gesperrt.  Der  Trichter  wird  beim  Gebrauche  mit  den 
Flüssigkeiten  gefüllt  und  dann,  wenn  sich  die  Flüssigkeiten  übereinander 
gelagert  haben  ,  lässt  man  die  schwerere  Flüssigkeit  langsam  unten  ab- 
fliessen,  was  man  durch  den  Hahn  des  Abflussrohres  oder  auch  durch 
Offnen  der  oberen  Oeflhung  reguliren  kann. 

Scheinbare  Bewegung .  s.  Art.  Bewegung. 
Scheinbare  Grösse ,  s.  Art.  (i  r  ö  s  s  e. 

Scheiner'scher  Versuch.  Dicht  vor  das  Auge  bringe  man  eine 
undurchsichtige  Platte  (Kartenblatt)  mit  zwei  feinen  Nadelstichen ,  die 
von  einander  noch  nicht  um  den  Durchmesser  der  Pupille  abstehen. 
Blickt  man  durch  die  Oeflnungen  nach  dem  Knopfe  einer  Stecknadel,  so 
erblickt  man  diesen  doppelt ,  wenn  sich  die  Nadel  nahe  vor  dem  Auge 
befindet.  Entfernt  man  die  Nadel,  so  erscheint  sie  von  einem  gewissen 
Abstände  ab  einfach,  in  noch  grösserer  Entfernung  aber  wieder  doppelt. 
—  Ist  die  Nadel  nahe  vor  dem  Auge,  so  convergiren  die  beiden  Strahlen- 
bündel  der  beiden  Oeflnungen  so,  dass  sie  in  einem  Punkte  hinter  der 
Retina  zusammentreffen  würden ;  die  Retina  wird  also  an  zwei  verschie- 
denen Stellen  afficirt  und  man  hat  den  Eindruck  daher  doppelt.  Bei 
einem  gewissen  Abstände  der  Nadel  convergiren  die  beiden  Strahlen- 
biindel  in  einem  einzigen  Punkte  der  Retina  und  man  erblickt  daher  den 
Nadelkopf  einfach.  Bei  grösserer  Entfernung  durchkreuzen  sich  die 
beiden  Strahlenbündel  schon  vor  der  Retina  und  es  erhält  diese  wieder 
zwei  gesonderte  Eindrücke,  die  eine  umgekehrte  Lage  haben  im  Ver- 
gleich zu  denen  des  ersten  Falles.  Dass  das  Auge  einen  einfachen  Ein- 
druck nicht  blos  bei  einer  bestimmten  Entfernung,  sondern  innerhalb 
eines  gewissen  Spielraumes  erhält,  spricht  für  das  Aecommodationsver- 
rnögen  (s.  Art.  A  c  c  o  m  m  o  d  a  t  i  o  n)  des  Auges  und  daher  vertritt  dieser 
Versuch  auch  die  Stelle  eines  Optometers  (8.  d.  Art.). 

Scheitel  oder  Zenit h  oder  Scheitelpunkt  nennt  mau  den 
höchsten  Punkt  des  scheinbaren  Himmelsgewölbes,  weil  derselbe  Uber 
dem  Haupte  (Scheitel)  des  aufrecht  stehenden  Menschen  liegt.  Vergl. 
Art.  N  a  d  i  r. 

Scheitelkreis  oder  V  er  tical  kreis  heisst  jeder  grösste  Kreis 
am  Himmelsgewölbe,  welcher  durch  Nadir  und  Zenith  (vergl.  Art.  Na- 
d  i  r)  geht.  Jeder  dieser  Kreise  steht  senkrecht  auf  dem  Horizonte  und 
halbirt  diesen. 

ßcheitellinie  oder  Vert i  c a  1  Ii n i e  heisst  die  von  der  Stelle  des 
Beobachters  nach  dem  Scheitel  (s.  d.  Art.)  gezogene  gerade  Linie. 
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Scheitelpunkt,  s.  Art.  Sc  Leitet. 

Scheitelrecht  oder  lot  Ii  recht  oder  vertical,  6.  Art.  LotL- 
rech  t. 

Scheng  oder  T  8  i  D  g  ist  ein  in  China  gebräuchliches  musikalische 
Instrument,  welches  aus  13  oder  1'.'  auf  der  ebenen  Fläche  einer  Halb- 
kugel stehenden  Pfeifen  besteht ,  die  verschiedene  Länge  haben  und  au 
der  Seite  mit  einem  Loche  versehen  siud ,  welches  durch  eineu  Finger 
geschlossen  werden  kann.  Durch  ein  in  die  Halbkugel  mündendes  Rohr 
können  die  Pfeifen  mit  dem  Munde  angeblasen  werden ;  sie  tönen  aber, 
da  sie  oberhalb  der  Seiteuöffuuug  im  Innern  eine  einschlagende  Zun*r 
haben,  nur  dann,  wenn  die  Scitenößuuug  geschlossen  ist. 

Schenkelbarometer  ist  eine  Bezeichnung,  die  bisweilen  statt  Heber- 
barometer (s.  Art.  Barometer.  S.  71 )  gebraucht  wird. 

Schichtung  von  Flüssigkeiten  nennt  man  die  Uebereinander- 
lagerung  sich  nicht  mischender  Flüssigkeiten  nach  dem  specirischen  Ge- 
wichte, so  dass  die  leichtere  über  der  schwereren  ihre  Stelle  einnimmt. 

Schichtung  des  Lichtes,  s.  Art.  Geschichtet  und  ge- 
schichtetes Licht,  vergl.  auch  Art.  Höh  reu,  Geissler'  sehe. 

Schichtwolke  oder  Stratus  ist  eine  oben  und  unten  hori&wtil 
begrenzte ,  unmittelbar  über  dem  Boden  lagernde  Nebelschicht.  Mao 
sieht  dieselbe  au  heiteren  Sommertageu  Überwiesen  und  Gewässern,  *o 
sie  sich  beim  Untergänge  der  Sonne  bildet ,  aber  nach  dem  Aufgang* 
derselben  wieder  verschwindet. 

Schiebelampe,  s.  Art.  Fla  sehen  lampe. 

Schieber  nennt  man  häufig  bei  der  Dampfmaschine  (s.  d.  Art. 
5.  191)  das  C-Schiebeventil. 

Schiebersteuerung,  s.  Art.  Steuerung. 

Schiebeventil,  s.  Art.  Dampfmaschine.  S.  191« 

Schiefe  der  E c  1  i p t i k ,  s.  Art.  Son neu ba h n. 

Schiefe  Ebene,  s.  Art.  Ebene,  geneigte. 

Schiefsehen  besteht  darin ,  dass  das  Auge  nur  ausserhalb  seiner 
Axe  befindliche  Gegenstände  sieht  und  sich  seitwärts  drehen  muss.  um 
ein  Bild  von  denselben  zu  erhalten.  Unempfindlichkeit  der  Netzhaut  in 
der  Axe  des  Auges,  schiefe  Lage  der  Pupille  oder  der  Krystalllinse. 
Verdunkelung  des  vorderen  Theiles  der  Hornhaut  werden  als  Ursachen 
dieses  Fehlers  angegeben- 

Schielen  ist  ein  mitunter  angeborner,  mitunter  aber  auch  nur  aus 
einer  üblen  Angewöhnung  hervorgegangener  Fehler  beim  Sehen,  w  elcher 
darin  besteht,  dass  die  beiden  Augen  die  ihnen  im  normalen  Zustande 
eigentümlichen  übereinstimmenden  Bewegungen  mehr  oder  weniger  ein- 
gebüsst  haben ,  so  dass  es  denselben  schwer  fallt  oder  ganz  unmöglich 
ist,  ihre  Axen  zugleich  auf  denselben  Gegenstand  zu  richten  und  gerade 
da  zum  Durchschneiden  zu  bringen.  Der  Schielende  sieht  gewöhnlich 
nur  mit  einem  Auge.  d.  h.  er  wendet  nur  dem  Eindrucke,  welchen  er 
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auf  einem  Auge  erhält ,  seine  Aufmerksamkeit  zu.    Durch  prismatische 
Brillen  hat  man  dem  abzuhelfen  gesucht. 

Schiff  bezeichnet  Uberhaupt  und  im  Allgemeinen  ein  Wasserfahr- 
zeug ;  im  engeren  Sinne  versteht  man  aber  unter  einem  Schiffe  nur 
ein  dreimastiges  und  zwar  fregattisch  zugetakeltes  Fahrzeug,  während 
dann  alle  übrigen  blos  als  Fahrzeuge  bezeichnet  werden.  So  sind 
im  strengeren  Sinne  in  der  Kriegsmarine  nur  die  Linienschiffe,  Fregatten 
und  Korvetten  eigentliche  Kriegsschiffe,  die  übrigen  aber  nur 
Kriegsfahrzeuge.  Ein  zur  Fahrt  auf  dem  Meere  eingerichtetes 
Fahrzeug  beisst  im  Allgemeinen  ein  Seeschiff,  hingegen  ein  nur  auf 
Flüssen  oder  überhaupt  mehr  ruhigem  Wasser  zu  gebrauchendes  ein 
Flussschiff.  Wird  das  Schiff  durch  den  Wind ,  indem  dieser  auf 
Segel  wirkt,  fortgetrieben,  so  heisst  es  Segelschiff;  liefert  Dampf 
die  bewegende  Kraft,  so  Dampfschiff  oder  D a m  p f b o o t. 

Wir  müssen  uns  hier  auf  einige  physikalische  Fragen  in  Bezug  auf 
die  Schiffe  beschränken. 

Soll  ein  Körper  schwimmen,  so  muss  die  von  ihm  verdrängte 
Flüssigkeit  soviel  wiegen,  wie  der  ganze  Körper  selbst  (s.  Art.  Hydro- 
statik. £.).  Bei  einem  beladenen  Schiffe  muss  also  das  Gewicht  des 
verdrängten  Wassers  dem  absoluten  Gewichte  des  Schiffes  summt  der 
Ladung  gleich  sein ,  während  bei  dem  leeren  Schiffe  natürlich  nur  das 
Gewicht  des  Schiffes  in  Betracht  kommt.  Das  leere  Schiff  taucht  mithin 
nicht  so  tief  ein  wie  das  beladene.  In  der  Regel  ist  bei  deu  Schilfen 
eine  Aichscala  angebracht.  Der  Nullpunkt  derselben  bezeichnet  die 
Tiefe,  bis  zu  welcher  das  leere  Schiff  eintaucht ;  die  Scala  schreitet  dann 
fort  bei  kleineren  Fahrzeugen  nach  Centnero,  bei  grösseren  nach  Schiffs- 
lasteu  und  wird  in  der  Hegel  auf  empirischem  Wege  gefunden. 

Besonders  wichtig  ist ,  dass  das  Schiff  stabil  schwimmt ,  also  nicht 
leicht  umschlägt  oder  kentert,  wenn  es  auch  auf  die  Seite  geneigt  i3t. 
Es  kommt  hierbei  auf  das  sogenannte  Metacentrum  (s.  d.  Art.) 
an,  uud  es  ergiebt  sich ,  dass  die  Stabilität  eines  Schiffes  um  so  grösser  » 
ist ,  je  tiefer  sein  Schwerpunkt  unter  dem  Metacentrum  liegt.  Es  folgt 
daraus,  dass  es  bei  dem  Beladen  eines  Schiffes  darauf  ankommt,  den 
Schwerpunkt  möglichst  tief  zu  erhalten ,  d.  h.  die  specifisch  schwersten 
Gegenstände  in  den  untersten  Theil  des  Schiffsraumes  zu  bringen.  Daher 
nehmen  Schiffe,  welche  gezwungen  sind  unbelastet  in  See  zu  gehen, 
Ballast  wenigstens  in  solcher  Menge  ein ,  dass  das  Schiff  ausreichend 
stabil  wird. 

In  Betreff  des  Segeins  vergl.  Art.  Segeln;  über  die  Dampfschiffe 
enthält  Art.  Dampfschiff  das  Historische  uud  die  übrigen  Hinweise. 

Schiffs barometer  oder  Meerba rometer ,  vergl.  Art.  Baro- 
meter, namentlich  S.  74.  In  neuester  Zeit  findet  das  Aneroid-Barometer 
(s.  Art.  Barometer.  S.  75)  vielfache  Verwendung  als  Schiffsbaro- 
meter. 

Einsmann,  Handwörterbuch.  II.  25 
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* 

Schiffscompass.  s.  Art.  Compass. 
Schiffsdampfkessel,  s.  Art.  Dampfkessel. 
Schi  ff  slast  heisst  in  Preussen  ein  Gewicht  von  40  Neu-Centnern 
oder  4000  Pfund. 

f<(!-.,  Schiffspfund  heisst  in  Dänemark  ein  Gewicht  von  20  Liespfund 
Pfund. 

Schiffsschraube,  auch  Propeller  nnd  Pterophor  genannt,  ist 
sin'  BewegnngsmecbanismuB  bei  Dampfschiffen  und  zwar  bei  den  soge- 
nannten Schraubenschiffen  im  Gegensatze  zu  den  Raddampfern  und  Rear- 
tionsdainpfern  (vergl.  Art.  I>ampf8chiff).  Die  Wirkungsweise  der 
Schiffsschraube  dürfte  man  sich  auf  leichte  Weise  klar  machen ,  wenn 
man  sich  einen  Pfropfenzieher ,  an  welchem  eine  Last  befestigt  ist,  in 
einer  feststehenden  Korkmasse  gedreht  denkt.  Je  nachdem  man  den 
Pfropfenzieher  dreht ,  wird  er  in  die  Korkmasse  weiter  eindringen  und 
die  Last  vorwärts  bewegen,  oder  aus  derselben  herausgehen  und  die 
Last  zurückschieben.  Statt  der  Korkmasse  haben  wir  das  Wasser,  statt 
des  Schraubenziehers  die  Schiffsschraube  und  statt  der  Last  das  Schiff. 
Noch  besser  passt  vielleicht  der  Vergleich  mit  einer  Holzschraube.  Auch 
kann  ein  Spielzeug,  der  sogenannte  Flieger,  zur  Veranschaulichung 
dienen,  welcher  vollständig  nach  dem  Principe  der  Schiffsschraube  wirkt. 
Mit  der  sogenannten  archimedischen  Schraube  kann  di«' 
Schiffsschraube  nicht  verglichen  werden. 

Wegen  des  Geschichtlichen  in  Bezug  auf  die  Schiffsschraube  vergl. 
Art.  Dampfschiff.  S.  200.  Wir  fügen  hier  nur  noch  hinzu,  dass 
der  Schweizer  Daniel  Bernoulli  1752  eigentlich  zuerst  das  Princip 
der  Schiffsschraube  wissenschaftlich  begründet  hat.  Dass  die  Deutschen 
Joseph  Kessel  (geb.  17i>3  zu  Chrudim  in  Böhmen,  gest.  1857  zu 
Laibach)  als  Erfinder  betrachten,  ist  bereits  erwähnt.  In  Triest  ist 
demselben  deshalb  ein  Denkmal  gesetzt  worden.  Die  Franzosen  schrei- 
ben F  r  £  d  e*  r  i  c  S  a  u  v  a  g  e  ( geb.  1785  zu  Boulogne  sttr  mer ,  gest. 
1857  in  den  erbärmlichsten  Verhältnissen  im  Krankenhause  zu  Picpus) 
die  Ehre  der  Erfindung  zu ;  die  Engländer  hingegen  ihrem  Landsmanne 
Smith.  Letzterer  dürfte  die  wenigsten  Ansprüche  haben.  Nach  Ber- 
noulli handelte  es  sich  nur  noch  um  die  praktische  Verwendung  und 
in  dieser  Beziehuug  geht  Rossel  (1827)  sowohl  Sau  vage  (1832) 
als  Smith  (1836)  mit  dem  Patente  voraus. 

Bei  dem  ersten  grösseren  Schraubenschiffe  Archimedes  be- 
stand die  Schraube  aus  zwei  Schraubenflächen,  welche  von  ganz  gleichen 
Verhältnissen  waren,  aber  eine  diametral  gegen  einander  stehende  Lage 
hatten ,  so  dass  dieselbe  in  der  Richtung  der  Axe  gesehen  wie  ein  voll- 
kommener Kreis  erschien.  Der  Durchmesser  betrug  5'  9";  ein  voller 
Schi  aubengaug  würde  8  Fuss  Hohe  gehabt  haben ,  die  Schraube  hatte 
aber  nur  eine  Länge  von  4  Fuss.  Die  Schraube  war  von  Schmiedeeisen 
ans  einzelnen  Blättern  verfertigt ,  die  so  aneinander  gefügt  waren ,  dass 
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die  Ränder  eine  Schraubenlinie  und  die  Flächen  eine  einzige  ziemlich 
glatte  und  zusammenhängende  Fläche  bildeten.  Die  Stelle  der  Schraube  - 
war  in  dem  sogenannten  t  o  d  t  e  n  H  o  1  z  e  (in  dem  Räume  des  Schiffs- 
hintertheiles  vor  dem  Hintersteven).    Nebenstehende  Figur  stellt  das 


Welle  der  Schraube  wurde  durch  zwei  Dampfmaschinen  bewegt  und 
machte  1331  4  Umdrehungen  bei  25  Umdrehungen  der  Maschine  und  in 
ruhigem  Wasser  legte  das  Schiff  9,64  engl.  Meilen  zurück.  Die  günstigen 
Ergebnisse  mit  dem  Archimedes  haben  zu  manchen  Abänderungen  der 
Schraube  Veranlassung  gegeben  und  jetzt  construirt  man  dieselbe  meistens 
ans  zwei  oder  drei  Flügeln ,  denen  die  Form  eines  Fischschwanzes  zum 
Muster  gedient  hat. 

Die  Schraube  muss  sich  mit  grosser  (Jesch windigkeit  bewegen  und 
ganz  im  Wasser  liegen.  Da  die  Theile  des  Wasser  sich  leicht  ver- 
schieben lassen,  so  kann  der  erforderliche  Widerstand  nur  durch  schnelle 
Drehung  der  Sehrauhe  erzielt  werden.  Die  Vorzüge  der  Schraube  vor 
den  Schaufelradern  haben  sich  immer  mehr  geltend  gemacht.  Zwar 
lüsst  ein  Dampfschiff  mit  Schaufelrädern  nichts  zu  wünschen  übrig,  wenn 
es  normalmüssig  eintaucht  und  der  Schub  bei  beiden  Rädern  gleich  ist  ; 
aber  die  Tiefe  des  Eintauchens  der  Räder  ist  je  nach  der  Belastung  ver- 
schieden,  ferner  ist  es  ungünstig,  wenn  der  Wind  von  der  Seite  weht 
und  daher  die  Räder  ungleich  eintauchen.  Hierzu  kommt  noch  eine 
Beschränkung  im  Gebrauche  der  Segel  bei  Raddampfern ,  während  das 
Sehraubenschiff  wie  ein  Segelschiff  aufgetakelt  werden  kann  ;  ferner  der 
Wegfall  der  Räderkasten  bei  dem  Schraubenschiffe ,  was  bei  Flussschiff- 
t'ahrt,  namentlich  beim  Passiren  von  Brücken,  wesentlich  ist :  endlich  die 
mehr  gesicherte  Lage  der  Schraube,  weshalb  namentlich  bei  Kriegs- 
schiffen die  Schraube  immer  mehr  den  Vorzug  erhält. 

Schiffswaage  ist  eine  Schnellwaage  ftlr  grosse  Lasten ,  welche  aus 
einem  einarmigen  und  einem  zweiarmigen  Hebel  besteht.  Nahe  an  dem 
Drehpunkte  des  einarmigen  Hebels  wird  die  abzuwiegende  Last  ange- 
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bracht,  das  andere  Ende  des  Hebels  aber  Steht  mit  dem  über  demselben 
befindlichen  zweiarmigen  Hebel  in  Verbindung  und  zwar  nahe  au  dem 
Drehpunkte  desselben ,  während  an  dem  langen  Arme  eine  Sehaale  zur 
Aufnahme  der  Gewichte  hängt.  Wäre  das  Verhältuiss  der  Entfernungen 
bei  beiden  Hebeln  1:10  und  sehen  wir  von  dem  Gewichte  der  Hebel  ab. 
so  würden  am  einarmigen  Hebel  100  Pfund  von  10  Pfunden  im  Gleich- 
gewichte gehalten ,  diese  10  Pfund  aber  wieder  an  dem  zweiarmigen 
Hebel  durch  1  Pfund,  und  mit  einem  Gewichte  von  1  Pfund  könnte  man 
also  eine  Last  von  100  Pfunden  wiegen.  Vergl.  Art.  Hebel.  Diese 
Waage  führt  meistens  den  Namen  der  schwedischen  Schiffs- 
w  a  a  g  e. 

Schiffswinde  ist  ein  Rad  an  der  Welle  aus  verticaler  Welle  un<3 
Spaken  gebildet  und  gewöhnlich  Gangspill  genannt.  Vergl.  Art 
Rad  an  der  Welle. 

Schild  nennt  man  auch  den  Eleetrophordeckel  (s.  Art.  Electro- 
p  h  o  r). 

Schildknorpel,  s.  Art.  Kehlkopf. 

Schillern  nennt  mau  das  Auftreten  eines  einfachen  wogenden 
Lichtscheines  im  Innern  mancher  Mineralien,  der  besonders  dann  sichtbar 
wird ,  wenn  sie  in  einer  couvexen  glatten  Fläche  angeschliffen  werden. 
Der  Grund  scheint  in  einem  faserigen  Geftlge  zu  liegen  oder  in  der  £e- 
ringeren  Durchsichtigkeit  in  Folge  einer  Beimengung  anderer  Substanzen. 
Es  gehört  hierher  der  Schillerquarz  oder  das  Katzenauge  io 
Folge  von  eingewachsenem  Asbest ;  der  S  c  h  i  1 1  e  r  f  e  1 8 ,  d.  h.  ein  Ge- 
menge des  Serpentins  mit  Rastit.  und  zwar  veranlasst  der  eingewachsene 
Bastit  das  Schillern;  auch  nennt  man  Hypersthenit  undGabbro  bisweilen 
Schillerfels ,  wenn  sie  durch  augitische  Gemengtheile  schillern  ,  ferner 
Schillerspath  oder  Schillerstein ;  Schillerstoff  oder  Aesculin. 

Schlämmen  nennt  man  eine  Operation,  um  namentlich  mineralisch- 
Substanzen .  auf  welche  das  Wasser  keine  Einwirkung  ausübt ,  in  da? 
feinste  Pulver  zu  verwandeln.  Die  gepulverte  Substanz  wird  mit  Wasser 
zu  einem  Brei  angerührt ,  durch  Reiben  in  feineu  Schlamm  verwandelt, 
dann  durch  viel  Wasser  verdünnt  und  aufgerührt ,  worauf  man  die  trübt 
Flüssigkeit ,  in  welcher  die  feineren  Theilchen  schweben ,  abgiesst  onJ 
den  daraus  erhaltenen  Bodensatz  trocknet. 

Schlaf,  magnetischer,  s.  Art.  M  e  s  m  e  r  i  s  m  u  s. 

Schlag,  e  1  e c  t  r i  8  c h  e  r,  s.  Art.  Flasche,  e  1  e  c  t  r  i  Bell  e. 

Schlag,  kalter,  s.  Art.  KalterSchlag. 

Schlagende  Wetter,  s.  Art.  Wetter. 

Schlagloth,  s.  Art.  Loth. 

Schlagweite  heisst  die  Entfernung,  in  welcher  von  einem  electri- 
sirten  Köq>er  auf  eiuen  andern,  ihm  genäheiten,  ein  Fuuke  überspringt. 
Vergl.  Art.  Funke,  electrischer. 

Schlagwinkel  nennt  man  bei  einem  fliegenden  Vogel  die  Weite 
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des  Flügelschlages.  Es  variirt  dieser  Winkel  zwischen  20°  und  150°. 
Bei  Tauben  geht  der  Schlagwinkel  wohl  oft  noch  Uber  150°,  wie  sich 
aus  dem  Zusammenschlagen  der  Flügel  ergiebt. 

Schlammregen  entsteht ,  wenn  der  in  der  Luft  in  grösserer  Menge 
vorhandene  Staub  durch  den  fallenden  Regen  niedergeschlagen  wird. 
Vergl.  Art.  Passatstaub. 

Schlammvulcan  nennt  man  einen  Vulcan ,  der  keine  eigentliche 
Lava  ergiesst,  sondern  schlammartige  Massen.  Es  finden  sich  derartige 
Vulcane  in  der  Aequatorialzone  Amerikas.  Häufig  findet  man  Fische 
in  dem  Schlamme.    Vergl.  Art.  Vulcan. 

Schlauchhöhlen  haben  die  Form  enger ,  gewundener  Kanäle  von 
theils  rundlichen ,  theils  winkligen  Querschnitten.  Sie  finden  sich  be- 
sonders in  Italien  häufig  und  bilden  sogenannte  Windhöhlen  oder  Wetter- 
löcher. 

Schlemmen,  s.  Art.  Schlämmen. 

Schleuder ,  die,  in  alter  Zeit  ein  Wurfgeschoss ,  ist  jetzt  nur  noch 
als  gefährliches  Spielzeug  in  Gebrauch.  Die  Wirkung  beruht  auf  der 
Centrifugalkraft  (s.  d.  Art.  und  Bewegungslehre.  IV.  8.  S.  90). 
Hier  bemerken  wir  noch ,  dass  der  passendste  Moment  für  die  Oeffhung 
der  Schleuder  dann  ist ,  wenn  sich  die  schleudernde  Hand  des  rechten 
Annes  vorn  rechts  befindet,  weil  in  dieser  Lage  die  Hand  eine  Wendung 
machen  muss,  so  dass  man  also  stets  dieselbe  Stelle  beim  Loslassen 
trifft,  auf  welche  man  sich  leicht  mit  dem  Zielen  einüben  kann. 

Schleuse  nennt  man  einen  Wasserbau  zur  Erhöhung  und  Erniedri- 
gung des  Wasserspiegels.  Schleusen  werden  in  verschiedenen  Fällen 
angelegt.  Bei  kleineren  Gewässern  sammelt  man  Wasser  durch  Schleusen 
an  zum  Betriebe  von  Mühlen.  In  Flandern  hat  man  Schleusen ,  um  das 
Seewasser  vom  niedrig  liegenden  Lande  abzuhalten  und  nach  Erforderniss 
das  Land  unter  Wasser  zu  setzen.  Namentlich  aber  werden  Schleusen 
nöthig,  wenn  zwei  schiffbare  Flüsse  oder  Ströme ,  von  denen  der  eine 
höher  liegt  als  der  andere,  durch  einen  Kanal  verbunden  werden  sollen. 
In  diesem  Falle  besteht  die  Schleuse  aus  einer  Kammer  von  solcher 
Länge  und  Breite ,  dass  zwei  bis  drei  Schiffe  bequem  hinter  einander  in 
derselben  Platz  haben.  An  beiden  Enden  ist  die  Kammer  mit  Thor- 
flügeln absperrbar.  Sobald  nun  ein  Schiff  abwärts  die  Schleuse  passiren 
will ,  werden  die  oberen  Thorflügel  geöffnet ,  während  die  unteren  ge- 
schlossen bleiben ;  das  von  oben  zufliessende  Wasser  sammelt  sich  in  der 
Schleusenkammer,  das  Niveau  steigt  und  das  Schiff  kann  aus  der  höher 
gelegenen  Stelle  in  die  Schleuse  einfahren ;  hierauf  werden  die  oberen 
Thorflttgel  wieder  geschlossen  und  das  Wasser  durch  die  unteren  abge- 
lassen ,  so  dass  das  Niveau  sinkt  und  das  mitsinkende  Schiff  aus  der 
Schleuse  in  den  niedriger  liegenden  Theil  der  Wasserstrasse  fahren  kann. 
Will  ein  Schiff  die  Schleuse  aufwärts  passiren  ,  so  ist  der  Vorgang  um- 
gekehrt und  es  wird  erst  das  untere  Schlensenthor  geöffnet ,  so  dass  das 
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Schiff  in  die  Schleuse  einfahren  kann,  und  dann,  nachdem  dies  Thor  ge- 
schlossen ist,  das  obere,  um  das  Schiff  durch  das  nun  sich  ansammelnde 
Wasser  zu  heben.  Eine  Hauptsache  ist,  dass  da*  zur  Speisung  der 
Schleusen  nöthige  Wasser  in  ausreichender  Menge  vorhanden  ist ,  was 
in  vielen  Fallen  besondere  Aulagen  zur  Ansammlung  desselben  bedingt. 
Ausserdem  sind  bei  dem  Baue  die  Gesetze  des  hydrostatischen  Drucke 
(s.  Art.  Hydrostatik.  C.)  wohl  zu  beachten. 

Schlieren  nennt  man  bei  den  optischen  Gläsern  Streifen  und  ganze 
Partien ,  welche  von  der  Dichte  der  gesainmien  Glasmasse  abweichen. 
Solche  nicht  durchaus  homogene  Glasmassen  geben ,  wenn  sie  zu  Fern- 
rohrobjectiven  von  grösserer  Brennweite  verarbeitet  werden,  wegen  der 
unregelmäßigen  Strahlenbrechung  unklare  optische  Bilder,  welche  stark- 
Vergrößerungen  nicht  vertragen.    Vergl.  den  folgenden  Artikel. 

Schlieren-Apparat  nennt  A.  Töpler  einen  Apparat  zur  Er« 

kenuuug  selbst  sehr  schwacher  Schlieren.  Das  Princip  läuft  darauf 
hinaus,  dass  von  einer  schlierenfreien  Linse  die  Strahlen  in  eitlem  Brenn- 
punkte vereinigt  werden ,  aber  nicht  in  einer  mit  Schlieren  behafteten. 
Lässt  man  die  von  einer  Linse  mit  grosser  Brennweite  eoinentrirtrn 
Strahlen  sämmtlich  in  die  Pupille  eines  uahe  am  Brennpunkte  stehenden 
Auges  fallen  und  schiebt  genau  in  den  Brennpunkt  eine  geradlinig  be- 
grenzte Scheidewand,  so  tritt  volle  Dunkelheit  ein,  sobald  die  Scheide- 
wand den  Brennpunkt  mit  ihrem  Bande  trifft  und  keine  Schlieren  vor- 
handen sind,  während  dies  beim  Vorhandensein  von  Schlieren  nicht  der 
Fall  ist ,  da  die  von  diesen  gebrochenen  Strahlen  nicht  durch  den  Ver- 
cinigungspunkt  der  übrigeu  Strahlen  gehen ,  also  nicht  abgefangen  wer- 
den. —  Der  Apparat  lässt  sich  auch  zum  Nachweise  der  Veränderungen 
durchsichtiger  Körper  durch  Temperaturänderung  und  Druck,  zur  Sicht- 
barmachung der  Diffusiousbewegungen  etc.  gebrauchen. 

Schliessungsbo-en  j  heisst    der   die   Pole    einer  galvaniacha 
Schliessungsdraht  )  Säule  oder  die  Platten  einer  einfachen  galva- 
nischen Kette  leitend  verbindende  Draht.    S.  Art.  Q  a  1  v  a  n  i  s  m  u  s.  B. 

S.  368. 

Schliessungszuckung  und  Oeffnungszuckung  nennt  man  die 

Zuckung ,  welche  beim  Schliessen  und  Oeffnen  einer  galvanischen  Kette 
an  thierischen  Organismen ,  die  in  den  Schliessuugsbogen  derselben  ein- 
geschaltet sind,  eintreten. 

Schlingern  nennt  man  die  Bewegung  oder  das  Schwanken  eine? 
Schiffs  von  einer  Seite  zur  andern,  d.  h.  nach  seiner  Breite  in  hohler 
See.  Das  Schlingern  ist  um  so  stärker ,  je  näher  der  Schwerpunkt  des 
ganzen  Schiffes  dem  Kiele  liegt  und  je  runder  das  Schiff'  ist. 

Schlössen,  s.  Art.  Hagel. 

Schmecken,  s.  Art.  Geschmack. 
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Schmelzbar  .Wenn  ein  starrer  Körper  in  den  tropf  bar- 

Schmelzbarkeit  J flüssigen  Aggregatzustand  übergeht ,  so  sagt 
Schmelzen  (man,  der  Korper  werde  geschmolzen, 

Schmelzpunkt  i  und  diese  Veränderung  selbst  heisst  S  c  h  m  e  1  - 
Schmelztemperatur  zun  g.  Dieser  Uebergang  wird  durch  Tem- 
S chmelzung  peraturerhöhung  herbeigeführt ;  es  ist  aber 

die  Temperatur,  bei  welcher  das  Schmelzen  eintritt,  die  sogenannte 
Schmelztemperatur  oder  der  Schmelzpunkt,  für  verschie- 
dene   Körper   eine  verschiedene  und  selbst  bei  demselben  Körper 
eine  verschiedene,  je  nach  dem  Drucke,  unter  welchem  derselbe 
steht     In  letzterer  Beziehung  gilt  als  Regel,  dass  die  Schmelztemperatur 
bei  starkerein  Drucke  höher  liegt,  wenn  der  flüssige  Körper  beim  Er- 
starren sich  zusammenzieht ,  aber  niedriger ,  wenn  er  sich  —  wie  das 
Wasser  —  dabei  ausdehnt.   Unter  der  gewöhnlichen  Schmelztemperatur 
versteht  man  die  bei  dem  Drucke  einer  Atmosphäre  geltende.  —  Alle 
festen  Körper,  welche  durch  Einwirkung  der  Wärme  keine  chemische 
Aenderung  erleiden ,  lassen  sich  schmelzen,  d.h.  siud  schmelzbar 
oder  besitzen  Schmelzbarkeit;  wo  dies  bis  jetzt  —  wie  bei  dem 
Kohlenstoffe  ( Diamant)  —  noch  nicht  gelungen  ist ,  sind  wir  nur  nicht 
im  Stande,  den  uöthigen  Hitzegrad  hervor  zu  bringen.    Viele  früher  für 
unschmelzbar  gehaltene  Körper  hat  man  durch  neue  Mittel  höhere  Hitze- 
grade hervorzubringen ,  z.  B.  durch  das  Knallgasgebläse  (s.  d.  Art.), 
zum  Schmelzen  gebracht.    Man  nimmt  an,  dass  in  einer  Tiefe  von  5  bis 
6  Meilen  unter  der  Erdoberfläche  alle  das  Erdinnere  ausmachende  Stoffe 
geschmolzen  sind,  also  sich  im  feurigflüssigen  Zustande  befinden  (s.  Art. 
Erde.  8.  289  ff.).  —  Körper,  deren  gewöhnliche  Schmelztemperatur 
unter  der  Temperatur  des  bei  Tage  rothglühenden  Eisens  liegt ,  nennt 
man  im  Allgemeinen  leichtflüssige,  die  von  höherer  Schmelztempe- 
ratur strengflüssige.  —  Einige  Körper  werden,  ehe  sie  schmelzen, 
weich,  z.  B.  Eisen,  Wachs,  Glas ;  andere  schmelzen ,  sobald  die  Tempe- 
ratur die  erforderliche  Höbe  erreicht  hat,  durch  die  ganze  Masse,  z.  B. 
Blei ;  noch  andere  schmelzen  nur  allmälig  an  der  Oberfläche,  z.  B.  Eis, 
Schwefel,  Fett.  —  Metall legirungen  schmelzen  iu  der  Regel  leichter,  als 
das  Mittel  aus  den  Schmelztemperaturen  der  Gemengtheile ,  und  liegen 
die  Schmelztemperaturen  der  Stoffe  weit  auseinander,  so  schmilzt  der  leich- 
ter flüssige  oft  zuerst  aus  (vergl.  Art.  Saigern),  z.  B.  Blei  und  Zinn 
aus  ihren  Legirungen  mit  Kupfer. 

Um  diese,  das  Wesentlichste  von  dem  auf  das  Schmelzen  Bezüglichen 
enthaltenden  Funkte  noch  näher  zu  belegen ,  mögen  hier  noch  einige 
Angaben  und  zwar  zunächst  die  gewöhnlichen  Schmelztemperaturen 
einiger  Körper  folgen : 

Quecksilber  —  40«,  5  C. 

.Schwefelsäure 

spec.  Gewicht  1,8.")  — 34  ,, 

t>       ti  4*  4  i« 


392 


Schmolzung. 


Terpentinöl 

—    10*  C. 

.Milch 

—  1 

» * 

Eis 

0 

Butter 

4-  32 

•  * 

Phosphor 

4-  44 

* » 

Hammeltalg 

-1-  51 

Wacht* : 

ungebleicht 

4-  61 

*  i 

gebleicht 

4-  68 

Schwefel 

•4-  1U 

» » 

Zinu 

4-  229 

» ♦ 

Wi<muth 

4-  256 

Blei 

4-  334 

» » 

Zink 

4-  360 

» ? 

Antimon 

4-  432 

» » 

(Messing 

21° 

w. 

Kupfer 

27 

» ' 

Silber 

28 

Göhl 

32 

Gusseisen 

130 

Njckel 

160 

» t 

Platin 

170 

») 

Bronze 

900° 

c. 

Silber 

1000 

» 1 

Gold 

1200 

, » 

Weisse«,  leichtflüssiges  Gnsseisen 

1050 

Graues  Gusseisen  s 

sehr  schmelzbar 

1  100 

t» 

wenig  schmelzbar 

1 200 

1  T 

Stahl : 

leichtflüssig 

1 300 

strengflüssig 

1400 

Eisen  : 

weiches  französisches 

1 500 

•  ■ 

gehämmertes  englisches 

1600 

»  » 

Die  Angaben  Uber  Messing  bis  Platin  sind  nach  Wedg  wood- 
sehen Graden  (s.  Art.  Pyrometer). 

Dafilr,  dass  Legirnngen  in  der  Regel  leicht  schmelzen,  geben  fol- 
gende Angaben  recht  auffallende  Beispiele : 

2  Th.  Wlwnnth,  1  Th.  Blei,  1  Th  Zinn  4-    94«  C. 

3».  t>        2,,  2   , |  ^ »    4*    96    , . 

8,,  , .        •'j»      »>      3,,      , ,    4*  100 

2  Thcile Kadmium,  8  ,,       4  ,,  2  ,.      ,,    4-  7u 

•  i  t»  3    »i  »»         ^   i»      i»  4-  82 

Schwefel  zeigt  ein  eigentümliches  Verhalten.  Er  schmilzt  bei 
— (-  1 1 1 0  C.  zu  einer  dünneu,  gelben  Flüssigkeit;  noch  mehr  erwärmt 
wird  er  bei  -f-  160°  wieder  dickflüssig  und  braun,  und  bei  -|-  200°  so- 
gar steif  und  zähe.  Stellt  man  in  geschmolzenen  Schwefel  ein  Thermo- 
meter und  lässt  ihn  erstarren,  so  f;illt  es  auf  1 1 1°,5 ,  bleibt  so  eine  Zeit 
lang  stehen  und  steigt  dann  schnell  auf  — |—  1 1 3°.  Rührt  man  mit  dem 
Thermometer,  wenn  es  bis  auf  111°,5  gefallen  ist,  den  Schwefel  um. 
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so  steigt  es  ebenfalls  auf  113°  und  bleibt  auf  diesem  Punkte  stehen,  bis 
sich  die  Masse  verdickt  hat ;  hierauf  sinkt  die  Temperatur  wieder. 

Für  die  Abhängigkeit  der  Schmelztemperatur  von  dem  Drucke 
spricht ,  dass  nach  W.  Thomson  das  Eis  unter  einem  Drucke  von 
8,1  Atmosphären  seinen  Schmelzpunkt  bei  — 0,059°  C.  und  unter 
16,8  Atmosphären  bei  —  0,129°  hat.  Die  Schmelztemperatur  des 
Eises  wird  also  filr  1  Atmosphäre  Druckzunahme  im  Durchschnitte  um 
0,00747°  niedriger  und  liegt  wahrscheinlich  bei —  1  unter  einem  Drucke 
von  136  Atmosphären.  Man  hielt  die  Schmelztemperatur  für  unab- 
hängig von  dem  Drucke,  bis  James  Thomson  (1850)  aus  der  soge- 
nannten mechanischen  Wärmetheorie  (s.  d.  Art.)  eine  Abhängigkeit 
folgerte.  William  Thomson  bestätigte  dies  mit  Hilfe  des  Piezo- 
meters  (8.  d.  Art.)  und  eines  sehr  empfindlichen  Aetherthermometers. 
Nach  C  1  a  u  8  i  u  s  ergiebt  sich  bei  einer  Druckzunahme  um  dp  auf  die 
Flächeneinheit  eine  Temperaturverändening : 

dt  «         --, — j-    .  dp, 

wenn  t  die  Temperatur,  «  =  273°  C.  (s.  Art.  Nullpunkt),  A  =* 
423,55  Metelkilogramme  (s.  Art.  Aequivalent,  mechanisches, 
der  Wärmeeinheit),  L  die  latente  Wärme  der  Flüssigkeit ,  y  das 
Volumen  von  einer  Masseneinheit  des  missigen  Körpers,  /  das  Volu- 
men von  einer  Masseneinheit  des  festen  Körpers  ist.  Soll  die  Druck- 
zunahme in  Atmosphärendrücken  in  Rechnung  genommen  werden,  so  ist 
ftlr  dp  zu  setzen  10336  dp.  —  Mousson  hat  für  Eis  bei  einer  Druck- 
zunahme von  einer  Atmosphäre  <  ine  Erniedrigung  der  Schmelztemperatur 
auf  0,00747°  C.  wirklich  gefunden.  Die  Formel  giebt  0,00766°  C. 
Er  brachte  es  sogar  dahin,  dass  der  Schmelzpunkt  des  Elses  bis —  18°C. 
sank  ;  indessen  Hess  sich  die  dann  stattfindende  Grösse  des  Druckes  nicht 
bestimmen.  —  Nach  Hunsen  steigt  der  Erstannugspunkt  für  eine 
Atmosphäre  bei  Wallrath  um  0,0208°,  bei  Paraffin  um  0,0386°.  Hop- 
kins bestätigte  die  Erfahrung  am  Wallrath  und  fand  ein  gleiches  Ver- 
halten bei  Wachs,  Schwefel  und  Stearin. 

Bleibt  ein  Körper  bei  ungeändertem  Drucke  noch  unter  dem 
Schmelzpunkte  tropf  barflüsBig,  so  nennt  man  dies  eine  Ueberschmel- 
z u n g-  Heim  Wasser  hat  dies  schon  Fahren heit  beobachtet  (s.  Art. 
Eis);  es  zeigen  aber  ausserdem  noch  diese  Erscheinung  Schwefel,  Phos- 
phor, Zinn.  Eine  Hauptsache  ist  bei  der  Ueberschmelzung ,  dass  alles 
beseitigt  wird ,  wodurch  die  Flüssigkeit  in  Hewegung  kommen  könnte ; 
denn  der  Zustand,  in  welchem  sich  der  Körper  dann  befindet,  ist  als  ein 
labiler  aufzufassen,  während  der  starre  Zustand  der  stabile  ist. 

Das  Weichwerden  mancher  Körper  vor  dem  Schmelzen  ist  noch 
nicht  allgemein  erklärt.  Beim  Glase  hat  man  angenommen,  dass  der 
eine  Gemengtheil  schmelze  und  mit  noch  starrbleibenden  Theilen  einen 
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Körper  bilde,  der  in  der  Mitte  zwischen  fest  und  flüssig  stehe ;  aber  dies 
würde  z.  B.  nicht  auf  Fiatiu  oder  Eisen  passen. 

In  Bezug  auf  die  Bindung  von  Wärme,  die  beim  Schmelzen  eintritt, 
vergl.  Art.  Gebundene  Wär m e. 

Schmelzungswärme  j  nennt  man  die  Wärmemenge ,  welche  ein 

Schmelzwärme  j  Körper  bindet,  um  ohne  Temperarurver- 
änderung aus  dem  festen  Aggregatzustande  in  den  tropfbarflüssigen  über- 
zugehen.   S.  Art.  Gebundene  Wärme. 

Schnarrwerke  oder  R  o  h  r  w  e  r  k  e  bilden  in  den  Orgeln  Zungen- 
pfeifen (8.  d.  Art.).    Ihre  Töne  haben  einen  schnarrenden  Klang. 

Schnecke,  archimedische,  8.  Art.  Schraube,  archi- 
medische. 

Schnecke  im  Ohre,  s.  Art.  Ohr  des  Menschen. 

Schnecke  in  der  Uhr  j  heisst  in  Federuhren  ein  Rad  mit  einer 
*  Schneckenrad  j  schneckenförmig  gewundenen  Spindel, 

welches  mit  der  die  Feder  enthaltenden  Trommel  durch  eine  Kette  so 
verbunden  ist,  dass  sich  dasselbe  ebenfalls  drehen  muss,  wenn  die  Trom- 
mel sich  dreht.  Dadurch  sollte  der  Gang  der  Uhr  gleich mässiger  ge- 
macht werden  ,  indem  die  anfangs  mit  stärkerer  Kraft  auf  die  Trommel 
wirkende  Feder  mittelst  der  Kette  an  dem  dünneren  Schneckentheile. 
also  an  einem  kürzeren  Hebelarme,  zieht  und  bei  schwächerwerdender 
Kraft  an  den  stärkeren  Theilen ,  also  an  immer  grösser  werdenden 
Hebelarmen.  In  neuerer  Zeit  bringt  man  das  Sehneckenrad  nicht 
mehr  an. 

Scbneckengebläse  ist  ähnlich  der  Spiral  pumpe  (s.  d.  Art.). 

Schnee  ist  ein  atmosphärischer  Niederschlag ,  welcher  aus  dem  in 
der  Atmosphäre  enthaltenen  Wasserdunste  durch  Gefrieren  entsteht ,  in- 
dem die  entstehenden  Eisnadelu  (Nebelkrystalle)  sich  im  Fallen  zu 
Schneeflocken  vereinigen.  Je  strenger  die  Kälte  ist ,  desto  kleiner  sind 
die  Schneeflocken.  Von  einigen  Seiten  ist  angenommen  worden ,  dass 
der  Wasserdunst  erst  in  Wassertröpfchen  übergehe  und  dann  zu  Eis- 
nadeln sich  gestalte.  Dies  scheint  nicht  nothwendig  zu  sein  :  vielmehr 
liegt  hier  ein  vollständiger  Sublimationsprocess  (s.  Art.  Sublima- 
tion) und  kein  Destillationsprocess  (s.  Art.  Destillation)  vor. 
Hierfür  sprechen  namentlich  die  Eisnebel  (s.  d.  Art.).  Die  Formen  der 
Eisnadelu  gehören  in  das  hexagonale Krystall System  (s.  Art.  Krystal- 
1  o  g  r  a  p  Ii  i  e)  uud  in  den  Schneeflocken  schliessen  sich  die  Nadeln  unter 
Winkeln  von  30,  60  und  120  Grad  aneinander.  Die  unzähligen  For- 
men der  Schneeflocken  hat  Scoresby  auf  ftlnf  Grundformen  zurück- 
zuführen gesucht. 

In  dem  mittleren  Theile  der  nördlichen  gemässigten  Zone  fällt  der 
Schnee  im  Allgemeinen ,  wenu  das  Thermometer  einige  Grad  über  Null, 
noch  häufiger  aber  einige  Grad  unter  Null  steht ;  weiter  nach  Norden 
hin  tritt  die  Erscheinung  selbst  noch  bei  deu  niedrigsten  Temperaturen 
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ein.  Häufig  verwandelt  sich  der  Schnee  während  des  Fallens  in  Regen, 
bisweilen  fallen  Regen  und  Schnee  mit  einander  gemischt.  Ueberhaupt 
gilt  von  dem  Niederschlage  des  atmosphärischen  Wasserdunstes  iu  der 
Form  von  Schnee  im  Allgemeinen  dasselbe,  was  von  dem  Niederschlage 
in  der  Form  von  Regen  gilt.  Wir  verweisen  daher  auf  Art.  Regen 
und  fuhren  hier  uur  noch  einige  Einzelnheiten  an,  welche  den  Schnee 
besonders  betreifen. 

Die  specifische  Wärme  des  Schnees  hat  Gadolin  zu  0,5245  an- 
gegeben. Ks  stimmt  dies  mit  Eis  Uberhaupt,  für  welches  Desain  0,513 
als  Mittel  aus  den  Extremen  0.505  und  0,521  giebt  und  womit  auch 
Persou's  Angabe  0,504  im  Einklänge  steht.  —  Für  Wärmeausstrah- 
lung des  Schnees  spricht  die  Erfahrung«  dass  derselbe  auf  seiner  Ober- 
fläche kälter  als  die  darauf  ruhende  Luft  gefunden  ist :  B  o  u  s  s  i  u  g  a  u  1 1 , 
femer  Bravais  und  Martin  haben  bestätigende  Messungen  angestellt, 
und  Scoresby  hat  darauf  aufmerksam  gemacht ,  dass  bei  bedecktem 
Himmel  das  Meerwasser  nicht  gefriert ,  wenn  die  Temperatur  der  Luft 
Uber  29°  F.  ist,  wohl  aber  bei  einer  Temperatur  um  32°  F.  herum  bei 
klarem  und  stillem  Wetter.  —  Dass  der  Schnee  für  leuchtende  Wärme 
diathermaner  ist  als  für  dunkle ,  geht ,  abgesehen  von  bestimmten  Ver- 
suchen Melloui's  mit  einer  argaudschen  Lampe  und  mit  400°  C. 
warmem  Kupfer ,  schon  daraus  hervor ,  dass  der  Winterschnee  nahe  an 
Stämmen  von  Bäumen  u.  dergl.  schneller  schmilzt,  als  in  einer  Entfer- 
nung davon.  —  Ist  die  Temperatur  des  Schnees  dem  Gefrierpunkte 
nahe ,  so  wird  er  knetbar.  —  Rother  Schnee  verdankt  seine  Färbung 
einer  vegetabilischen  Substanz  und  zwar  schreibt  Bauer  dieselbe  einer 
zu  den  Schwämmen  gehörigen  Pflanze  zu,  die  er  Uredo  nivalis  nennt, 
während  R.  Brown  sie  zu  den  Algen  rechnet;  bisweilen  mögen  aber 
auch  —  wie  Scoresby  behauptet  —  kleine  Thierchen  die  Färbung 
veranlassen  oder  auch  Staub  von  Eisenoxyd.  —  Wegen  des  Zusammen- 
hanges des  Schnees  mit  den  Lavinen  s.  Art.  L  a  v  i  n  e. 

Schneeblindheit  ist  eine  bis  zur  Blindheit  sich  steigernde  Reizbar- 
keit des  Auges  in  Folge  des  anhaltenden  Anblickes  hell  glänzenden 
Schnees.  S.  Art.  Brillen. 

Schneefall.  Wegen  der  Bildung  des  Schnees  im  Allgemeinen 
vergl.  Art.  Schnee.  Hier  wollen  wir  nur  noch  bemerken ,  dass  der 
fallende  Schnee  meistens  positiv  -  electrisch  ist ,  während  der  Regen  sich 
in  der  Mehrzahl  negativ-electrisch  verhält. 

Schneeflocken ,  s.  Art.  S  ebne  e. 

Schneegebirge  heisseu  Gebirge,  auf  deren  Berggipfeln  iu  der 
Regel  auch  während  der  heissen  Jahreszeit  der  Schnee  nicht  völlig  ver- 
schwindet.   Vergl.  Art.  Schneegrenze. 

Schneegrenze  oder  S  c  Ii  n  e  e  1  i  n  i  e  bezeichnet  die  grösseste  Höhe, 
jenseits  welcher  der  Schnee  nie  verschwindet.  Aus  einiger  Entfernung 
gesehen,  erscheiut  diese  Grenze  fast  in  horizontaler  Erstreckung.  Ueber 
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ihr  erstirbt  das  organische  Leben  bis  auf  wenige  und  schwache  Sporen. 
YTom  Aequator  bis  20°  nördl.  Breite  senkt  sich  die  Schneegrenze  nur 
wenig:  rascher  und  fast  gleichmassig  von  20°  bis  70°  nördl.  Br. :  noch 
stärker  von  70°  bis  78°  nördl.  Br.  Die  Höhe  der  Schneegrenze  ist  also 
nicht  allein  von  der  geographischen  Breite  eines  Gebirges  abhängig:  sie 
wird  bedingt  namentlich  durch  die  mittlere  Jahrestemperatur,  durch  die 
Intensität  und  Dauer  der  Sommerwärme  und  durch  die  Menge  des  im 
Winter  gefallenen  Schnees.  In  höheren  Breiten  liegt  die  Schneegrenze 
höher  als  die  Isotherme  (s.  d.  Art.)  von  0°  C. ,  am  Aequator  unterhalb 
derselben :  überhaupt  befindet  sie  sich  nnter  verschiedenen  Breiten  in 
einer  sehr  verschiedenen  Mitteltemperatur,  die  bald  Uber,  bald  tief 
unter  0°  0.  liegt,  und  anffallenderweise  schneidet  sie  nirgends  die 
Oberflache  der  Erde  im  Niveau  des  Meeres,  obgleich  uns  Orte  mit 
einer  Mitteltemperatur  von  —  17°,5  C.  bekannt  sind.  Nach  v.  Hum- 
boldt entspricht  die  Schneegrenze  am  Aequator  der  Isotherme  von 
0°,4  ;  in  der  gemässigten  Zone  von  —  4°  und  in  der  kalten  Zone  von 
—  6°;  Kämtz  giebt  hierfür  —  0°,2  :  —  1  °,5  und  —  4°,  8  an.  Wichtig 
würde  die  Ermittelung  sein,  bei  welcher  Temperatur  die  Erde  unter  ver- 
schiedenen Breiten  sich  ihrer  Schneedecke  entledigt.  Nach  Denzler's 
in  St.  Gallen  am  Säntis  angestellten  Beobachtungen  scheint  diese  Tem- 
peratur in  den  Alpen  «4-  5°  C.  zu  betragen :  aber  anderweitige  Beobach- 
tungen fehlen  noch.  Üovc  hat  darauf  aufmerksam  gemacht ,  dass  in 
dieser  Beziehung  wohl  die  Eisgänge  und  das  allgemeine  Schneeschmelzen 
einen  Anhalt  gewähren  dürften  und  führt  an ,  dass  dies  im  Flusägebietr 
der  Düna  nach  VVesselowski  und  Neese  bei-)- 3, 86,  der  New* 
bei  -|-  3,36  und  der  Dwina  bei  -\-  5,55°  R.  eintrete.  —  Für  Ktisten- 
gebirge  geht  im  Allgemeinen  die  Schneegrenze  tiefer  herab  als  für  Ge- 
birgsgegenden im  Innern  der  Continente,  da  dort  der  Temperatnrwechsel 
im  Laufe  des  Jahres  geringer  ist.  —  Da  namentlich  der  Gegensatz  der 
Sonnen-  und  Schattenseite  eines  Gebirges  einen  Einfluss  auf  die  Höhe 
der  Schneelinie  ausübt ,  ferner  die  Beschaffenheit  des  Bodens  in  Betreff 
der  Wärmeabsorption  und  des  Wasserabflusses ,  so  hat  H  n  g  i  vorge- 
schlagen, nur  die  Firn  Ii  nie,  deren  Höhe  auf  den  Alpen  7600  bis 
7800  Fuss  beträgt,  zu  berücksichtigen.  —  In  verschiedenen  Jahren  liegt 
die  Grenze  verschieden  und  man  spricht  daher  auch  von  einer  mitt- 
leren Schneelinie  und  von  einer  oberen  und  unteren  Grenze.  Vod 
manchen  Seiten  wird  unter  der  unteren  Grenze  die  Gegend  verstanden, 
an  welcher  man  beim  Besteigen  eines  Gebirges  vereinzelte  Sehneepartieri 
antrifft ,  wahrend  die  obere  Schneegrenze  dahin  gelegt  wird ,  wo  die  zu- 
sammenhängende Schneedecke  beginnt.  —  Eine  auffallende  Erscheinnns: 
zeigt  das  Himalaya  -  Gebirge ,  insofern  auf  dem  nördlichen  Abhänge  die 
Schneegrenze  nach  v.  Humboldt  3420  Fuss  höher  als  auf  dem  süd- 
lichen liegt,  obgleich  auf  jenem  im  Winter  eine  viel  strengere  Tempe- 
ratur herrscht.    Der  Grund  liegt  wohl  darin,  dass  auf  dem  südlichen 
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Abhänge  ein  viel  grösserer  Sehneeniederschlag  in  Folge  der  von  dem 
indischen  Oceane  aufsteigenden  feuchten  Luft  stattfindet ,  als  auf  dem 
nördlichen  in  mehr  trockener  Luft  liegendeu. 

Ungefähre  Lage  der  Schneegrenze  in  Metern. 


Südwest*pitse  von  Spitzhergen 
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1  139 

Schneekrystalle  (s.  Art.  Sehne  e)  haben  die  Form  dünner  Blätt- 
chen, oder  sechsseitiger  Prismen,  oder  bisweilen  sechsseitiger  Pyramiden. 
Sie  combiniren  sich  auf  unzählige  Weise  zu  Schneeflocken. 

Schneelinie,  s.  Art.  Schneegrenze. 

Schneeschmelze  heisst  die  Zeit ,  zu  welcher  der  Schnee  im  Früh- 
jahr schmilzt.  Vergl.  Art  8 chneegrenz e. 

Schneesturm  heisst  ein  von  heftigem  Sturme  begleiteter  Schneefall. 
Die  Schneesturme  zeigen  sieh  namentlich  auf  hohen  Bergen  und  nur  in 
höheren  Breiten  auch  in  geringeren  Höhen,  dauern  nur  so  lange  als  der 
Schnee  fällt,  und  sind  wahrscheinlich  den  Gewittern  beizuzählen. 

Schneewasser,  s.  Art.  Hegen  was  ser. 

Schnelligkeit  oder  Geschwindigkeit  (s.  d.  Art.). 

Schnellkraft,  Spannkraft,  Springkraft,  Federkraft 
uud  Elasticität  sind  gleichbedeutend.    S.  Art.  E 1  a s t i c i t ä t. 

SchnelUoth  heisst  eine  Legirung  aus  Zinn  und  Blei.  S.  Art. 
Lötheu. 

Schnellwaage  wird  vorzugsweise  eine  ungleicharmige  Hebelwaage 
genannt  im  Gegensatze  zu  der  gleicharmigen  Krämerwaage  (s.  Art. 
Waage).  Nennen  wir  an  einem  mathematischen  Hebel  die  eine  Kraft 
K  und  ihre  Entfernung  vom  Drehpunkte  Ek,  die  andere  Kraft  P  und 
ihre  Entfernung        so  ist  Gleiebge wicht,  wenn  A* .  E k  =  P  .  Efl  ist. 
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Hieraus  folgt  P  =  h  .  — _   uud  also  P  =  A",  wenn       =  £L  wird, 

wie  es  bei  der  Krämerwaage  der  Fall  ist.  Andere  Verhältnisse  von 
Ek  :  Ep  geben  die  Schnellwaagen,  deren  es  also  unzählige  geben  könnte. 
Man  unterscheidet  indessen  im  Grunde  genommen  nur  zwei  Arten  von 
Schnellwaagen  und  zwar  mit  Rücksicht  auf  ihre  Construction,  ob  nämlich 
der  eine  Auf  hängepunkt  und  der  Drehpunkt  unveränderlich  sind ,  der 
andere  Auf  hängepunkt  aber  verschiebbar  ist ,  oder  ob  beide  Aufhän<re- 
punkte  eine  unveränderliche  Lage  haben,  der  Drehpunkt  aber  verschoben 
werden  kann. 

A.  Cm  uns  dem  mathematischen  Hebel  zu  nähern ,  nehmen  wir 
einen  physischen  Hebel ,  welcher  unbelastet  horizontal  in  Ruhe  steht 
Denken  wir  uns  den  abzuwägenden  Körper  an  einer  bestimmten  Stelle 
von  dem  Drehpunkte  aufgehängt ,  so  werden  wir  demselben  durch  ein 
an  dem  andern  Hebelarme  verschiebbares  Gewicht  das  Gleichgewicht 
halten  können ,  und  dann  aus  der  bekannten  Grösse  dieses  Gewichtes 
und  aus  den  Entfernungen  des  Gewichtes  und  des  zu  wägenden  Körpers 
das  Gewicht  des  letzteren  zu  berechnen  im  Stande  sein.  Die  hier  im 
Principe  beschriebene  Waage  ist  die  r Ö m i s c h e  oder  romanische 
oder  rom  manische  (?)  (von  dem  arabischen  Romman  d.  h.  Granat- 
apfel) Sc  h  n  e  1 1  w aa  ge.  Die  nebenstehende  Figur  stellt  eine  solche 
Waage  vor.    AB  ist  der  Raiken,  a  ist  die  Scheere  mit  dein  Ringe  A\ 


au  welchem  die  Waage  aufgehängt  wird  und  innerhalb  welcher  die  Zunjre 
spielt.  An  den  Haken  /  wird  dann  der  zu  wägende  Körper  gehangen, 
und  ist  das  auf  dem  längeren  Hebelarme  verschiebbare  Gewicht  der 
sogenannte  Läufer.  Der  Umdrehungspunkt  der  Waage  liegt  bei  dieser 
Aufhängung  in  C,  Damit  jedoch  die  Waage  auch  noch  tilr  gewichtigere 
Körper  brauchbar  sei ,  ist  noch  eine  zweite  Scheere  d  mit  dem  Ringe  6 
angebracht.  Hängt  man  die  Waage  an  diesem  Ringe  auf  und  wendet 
den  Haken  /',  der  mit  seiner  Gabel  Uber  A  hinweg  geht ,  um ,  so  findet 
zwischen  beiden  Armen  des  Hebels  ein  noch  grösserer  Unterschied  statt 
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und  da  s  Gewicht  h  hält  nun  bei  geringeren  Abständen  vom  Drehungs- 
punkte grösseren  Lasten  das  Gleichgewicht.  Die  Figur  giebt  die  Ein- 
theilung  für  jede  Aufhängung  an ,  an  welcher  man  das  Gewicht  abliest. 
—  Steht  eine  solche  Schnellwaage  unbelastet  horizontal ,  so  nennt  man 
sie  eine  mathematische,  und  dann  lüsst  sich  die  Eintheilung  theo- 
retisch ausführen ;  steht  aber  die  unbelastete  Waage  nicht  horizontal,  so 
heisst  sie  eine  physische  und  die  Eintheilung  wird  auf  empirischem 
Wege  ausgeführt,  was  übrigens  auch  bei  der  mathematischen  gewöhnlich 
geschieht.  —  Man  brancht  solche  Waagen  stellenweis,  um  ganz  bedeu- 
tende Lasten,  z.  B.  beladene  Lastwagen,  zu  wiegen.  In  solchen  Fällen 
findet  häufig  die  schwedische  Schiffswaage  (s.  Art.  Schiffswaage) 
Verwendung. 

B.  Die  andere  Art  der  Schnellwaagen  mit  verschiebbarem  Dreh- 
1  punkte  ist  in  der  sogenannten  schwedischen  oder  dänischen 
1  Waage,  wohl  auch  Desemer  genannt,  zur  Ausführung  gekommen, 
i  Es  ist  dies  die  in  vielen  Haushaltungen  gebräuchliche  Waage,  welche  aus 
'    einem  etwa  2  Fuss  langen  Stabe  besteht,  der  an  dem  einen  Ende  eine 

Verdickung  und  an  dem  andern  einen  Haken  zum  Anhängen  des  zu 
wägenden  Gegenstandes  trägt,  und  zwischen  beiden  Enden  an  einer  ver- 
schiebbaren Handhabe  gehalten  wird.  Die  Stelle  der  Handhabe,  wenn 
der  Stab  horizontal  steht  ,*  zeigt  das  Gewicht  des  anhängenden  Körpers 
f  an.  Die  Eintheilung  wird  auf  empirischem  Wege  gefunden.  Für  grosse 
Lasten  ist  die  Waage  nicht  brauchbar,  auch  gewährt  sie  keine  grosse 
Genauigkeit. 

C.  Wegen  der  Zeigerwaagen  s.  Art.  Zeigerwaage,  wegen  der 
Federwaagen  8.  Art.  Waage. 

Schnurräderwerk,  8.  Art.  Riemenräderwerk  und  Riemen- 
scheibe. 

Schöngucker,  s.  Art.  Kaleidoskop. 

Schöpfmaschinen,  mittelst  deren  Wasser  in  Gefässen  geschöpft, 
gehoben  und  dann  ausgeschüttet  wird,  kommen  ihrer  Unvollkommenheit 
wegen  und  da  sie  nur  zu  geringen  Höhen  heben,  jetzt  nicht  leicht  mehr 
zur  Verwendung.    Vergl.  Art.  Pumpe. 

Schöpfräder  nennt  man  Käder  mit  am  Umfange  angebrachten 
Kasten,  die  sich  beim  Umdrehen  unten  mit  Wasser  Hillen,  welches  sie 
dann  oben  in  eine  Kinne  ausgiessen.  Vergl.  Art.  Pumpe. 

Schoppen  bezeichnet  ein  Flüssigkeitsmass.  In  Baden  sind  400 
Schoppen,  in  Frankfurt  a.  M.,  im  Grossherzogthum  Hessen,  im  Knr- 
fürstenthum  Hessen  und  in  Nassau  320  Schoppen  =  einem  Ohm  — - 
120  Quart. 

Schornstein,  der,  oder  die  Esse,  s.  Art.  Heizung.  S.  442. 

Schraube,  die,  gehört  zu  den  einfachen  Maschinen  (s.  Art. 
M  a  s  r  h  i  n  e)  und  besteht  aus  zwei  Theilen,  nämlich  aus  der  Sehr  a  u  - 
b  e  n  8  p  i  n  d  e  1  und  der  8  C  h  raub  e  n  m  u  1 1  e  r.    Die  Schraubenspindel 
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ist  ein  gerader  Cylinder ,  auf  dessen  krummer  Oberfläche  sicli  eine  er- 
haben ausgearbeitete  Schraubenlinie  befindet.  Den  Verlauf  der  Schrau- 
benlinie giebt  die  Lage  der  Hypotenuse  eines  rechtwinkeligen  Dreiecks 
an,  dessen  eine  Kathete  dem  Umfange  des  Cy  lindere  gleich  kommt,  und 
welches  mit  dieser  Kathete  wiederholt  um  den  Cylinder  gelegt  wird. 
Ein  Umlauf  der  Hypotenuse  heisst  eiu  Schrauben  gang;  die  der 
Cylinderaxe  parallel  liegende  Kathete  giebt  die  W  e  i  t  e  des  S  c  h  r  a  u  - 
ben ganges  au.  Die  Schraubenmutter  ist  ein  hohler  Cylinder t  auf 
dessen  Innenfläche  dieselbe  Schraubenlinie ,  welche  auf  der  Schrauben- 
spindel erhaben  steht,  in  gleicher  Weise  vertieft  ausgearbeitet  ist,  sodass 
die  Erhöhungen  der  einen  in  die  Vertiefungen  der  andern  passen. 

Denken  wir  uns  die  Schraubenspindel  mit  ihrer  Axevertical  gestellt, 
so  bildet  ein  Schraubengang  eine  um  die  Spindel  gelegte  schiefe  Ebene, 
deren  Höhe  der  Weite  des  Schraubenganges  und  deren  Basis  der  um  den 
Cylinder  gelegten  und  dessen  Umfange  gleichen  Kathete  gleich  kommt. 
Es  gelten  daher  für  die  Schraube  die  Gesetze  der  schiefen  Ebeue  und 
zwar  kommt  in  Betreff  des  Gleichgewichts  der  Fall  in  Betracht,  in 
welchem  die  Kraft  parallel  der  Basis  wirkt  (s.  Art.  Ebene,  geneigte. 
B.  2),  und  ebenso  in  Rücksicht  auf  die  Reibung  aus  Art.  Reibung. 
E.  der  unter  Nr.  2  nnd  5  aufgeführte. 

Bezeichnen  wir  die  Weite  eines  Schratrcengangcs  mit  //  und  den 
Halbmesser  der  Spindel  mit  /*,  so  ist  Gleichgewicht: 

1)  falls  die  Kraft  an  der  Peripherie  der  Spindel  wirkt,  wenn  h  l. 
=  h  :  2m  sich  verhält ,  wo  A  die  Kraft  und  L  die  Last  bezeichnet, 
d.  h.  wenn  sich  die  Kraft  zur  Last  wie  die  Weite  des  Schraubenganges 
zur  Peripherie  der  Spindel  verhält : 

2)  falls  die  Kraft  an  einem  Schraubenschlüssel  oder  an  einem  durch 
den  Kopf  der  Schraube  gesteckten  Hebel  von  der  Länge  wirkt ,  wenn 
A  :  L  —  Ii  :  2r,n  ist ,  d.  h.  wenn  sich  die  Kraft  zur  Last  verhält  wie 
die  Weite  des  Schraubenganges  zu  der  Peripherie  des  Kreises ,  weichet) 
die  Kraft  bei  einem  Umgange  durchläuft.  —  In  diesem  zweiten  Falle 
kommt  es  auf  die  Dicke  der  Schraubenspindel  bei  dem  Verhältnisse  der 
Kraft  zur  Last  gar  nicht  an ;  dieselbe  richtet  sich  nach  der  Festigkeit, 
welche  jedesmal  erreicht  sein  muss. 

Der  Schraube  bedient  man  sich  sehr  häufig,  z.  B.  um  grosse  Lasten 
auf  kleine  Höhen  zu  heben  (beim  Unterschwelleu  von  Häusern ,  beim 
Ausziehen  eingerammter  Pfähle  etc. ),  um  Körper  besondere  fest  mit  ein- 
ander zu  verbinden  und  doch  wieder  leicht  auseinander  nehmen  zu  können, 
um  Körper  zu  pressen  (s.  Art.  Presse.  A.)  etc.  Die  grosse  Reibung 
thut  hierbei  in  einer  Beziehung  gute  Dienste,  weil  sonst  die  Schraube 
nicht  stehen  bleiben  würde.  Soll  eine  Schraube  von  selbst  aufspringen, 
so  muss  der  Neigungswinkel  des  Schraubenganges  den  Reibungswinkel 
(s.  Art.  Reib  u  n  g.  E.)  überschreiten,  folglich  muss  er  bei  einer  Schraube 
aus  Holz  grösser  als  2G&  34'  sein  bei  einem  Reibtmgscoefficienten  == 
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0,5  und  bei  einer  eisernen  Schraube  grösser  als  10°  12'  bei  dem  Rei- 
bungscoeflßcienten  =  0,18. 

Die  Sehraube  arbeitet  langsam,  weil  auch  bei  ihr  die  güldene  Regel 
(s.  Art.  Kegel,  güldene)  gilt.  Dies  kommt  namentlich  in  Betracht 
bei  der  Mikrometerschraube  und  bei  der  Schraube  ohne  Ende  (s.  diese 
Art.).  —  In  manchen  Füllen  wendet  man  Schrauben  mit  flachem,  in 
anderen  mit  scharfem  Gewinde  an ,  ferner  Schrauben  mit  einfachen  und 
mit  doppelten  oder  mehrfachen  Gäugen.  Ein  scharfes  Gewinde  hat 
namentlich  die  sogenannte  Holzschraube,  die  sich  ihre  Mutter  selbst 
bohren  soll.  —  Gewöhnlich  sind  die  Schrauben  rechts  gewunden  und  nur 
in  solchen  Fällen,  wo  es  durchaus  nothwendig  ist,  die  rechts  gewundenen 
zu  vermeiden,  verwendet  man  links  gewundene,  z.  B.  die  Schrauben  der 
Wagenaxen.  welche  das  Rad  festhalten  sollen,  müssen  auf  der  linken 
Seite  links  und  auf  der  rechten  Seite  rechts  gewunden  sein. 

Schraube,  archimedische  oder  des  Archimedes  oder 
Wasserschraube  ist  ein  schraubenförmiges  Rohr,  welches  auf  einer 
drehbaren  Axe  befestigt  ist.  Man  wendet  diese  Schraube  meistens  an, 
wenn  aus  einer  abgedämmten  Stelle  Wasser  entfernt  werden  soll.  Des- 
halb stellt  man  sie  mit  ihrem  unteren  Ende  in  das  Wasser,  so  dass  die 
Axe  mit  dem  Wasserspiegel  einen  spitzen  Winkel  bildet ,  und  dreht  die 
Axe  so  herum ,  dass  die  Rohrmündung  bei  der  Drehung  in  das  Wasser 
eingreift.  Hierdurch  wird  das  Wasser,  welches  den  unteren  Theil  des 
untersten  Schraubengangos  des  Rohres  füllt,  gehoben ;  die  Rohrmündung 
füllt  sich,  sobald  sie  aus  dem  Wasser  kommt,  mit  Luft,  dann  schöpft  sie 
wieder  Wasser,  welches  wie  vorher  gehoben  wird,  und  dabei  wird  das 
zuerst  geschöpfte  Wasser  immer  höher  gefördert,  bis  es  an  der  oberen 
Mündung  auslauft.  Die  Schraube  muss  möglichst  schnell  gedreht  werden 
und  der  Neigungswinkel  der  Axe  möglichst  spitz  sein.  —  Leber  die 
Schraube  zur  Fortbewegung  von  Schiffen  s.  Art.  S  c  h  i  f  f  s  s  c  h  r  a  u  b  e. 

Schraube,  electrodynamische  oder  Solen oid,  s.  Art. 
E 1  ectrody nami k.  A.  S.  267. 

Schraube  ohne  Ende  ist  eine  Verbindung  der  Schraube  mit  dem 
Rade  an  der  Welle  (s.d.  Art.),  so  dass  die  Schraubengänge  in  die  schräg 
gestellten  Zähne  eines  Stirnrades  eingreifen.  Die  Schraube  lässt  sich 
nur  drehen,  bleibt  aber  an  derselben  Stelle  und  greift  ohne  Aufhören  in 
die  immer  wiederkehrenden  Zähne  des  Rades  ein.  Daher  kommt  ihr 
Name.  Es  verhält  sich  hier  beim  Gleichgewichte  die  Kraft  am  Schrau- 
benschlüssel zur  Last  an  der  Peripherie  der  Welle,  wie  das  Product  ans 
dem  Halbmesser  der  Welle  des  Rades  und  der  Höhe  des  Schrauben- 
ganges  sich  zu  dem  Producte  aus  dem  Halbmesser  des  Rades  und  der 
Peripherie  des  Schraubenschlüssels  verhält;  die  Wege  aber  verhalten 
•ich  umgekehrt.  Man  kann  daher  grosse  Lasten  mittelst  einer  geringen 
Kraft  bewältigen,  z.  B.  die  englische  Wagenwinde;  andererseits  benutzt 
man  diese  Schraube,  um  sehr  kleine  Bewegungen  hervorzubringen,  z.  B. 

Entmann,  Handwörterbuch.  II.  26 
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beim  Spannen  der  Saiten  an  dem  Basse ,  oder  auch  nm  dergleichen  zu 
messen. 

Schraubendampfer,  8.  Art.  Dampfschiff  und  Schiffs- 
schraube. 

Sch  raubendrah  t ,    eletrodynamischer   oder    S  o  1  e  n  o  i  d , 
s.  Art.  Electrodynamik.  A.  S.  267. 
Schraubengang  ) 
Schraubengewinde  oder  >  s.  Art.  Schraube. 
Schraubenlinie  \ 

Schraubenmikrometer,  s.  Art.  Mikrometer.  I. 
Schraubenmutter,  s.  Art.  Schraube. 
Schraubenpresse,  s.  Art.  Presse.  A. 
Schraubenspindel ,  s.  Art.  Schraube. 
Schraubenturbine ,  s.  Art.  Turbine. 
Schritt,  s.  Art.  Gehen.  S.  385. 

Schrittzähler,  s.  Art.  Hodometer  und  Pedometer. 

Schrotleiter  heisst  eine  beim  Beiaden  von  Lastwagen  gebräuch- 
liche schiefe  Ebene.  S.  Art.  Ebene,  geneigte.  C.  S.  242. 

Schrotwaage  oder  B 1  e  i  w  a  a g  e  nennt  man  hier  und  da  den  ge- 
wöhnlich Setzwaage  (s.  d.  Art.)  genannten  Messapparat,  dessen  sich 
die  Handwerker  zur  Horizontalsteilling  bedienen. 

Schüsselapparat  nannte  Kitter  eine  von  ihm  in  Vorschlag 
gebrachte  galvanische  Säule,  deren  Wesentliches  in  einer  Reibe  an  einem 
Gestelle  über  und  in  einander  gehängter  Kupferschüsseln  bestand,  die  so 
mit  eiuer  verdünnten  Säure  gefüllt  wurden,  dass  die  Flüssigkeit  der  einen 
Schüssel  stets  die  Bodenfläche  der  anderen  berührte.  In  jede  Schüssel 
wurden  kleine  Zinkstücken  gelegt. 

Schwaden  oder  Brodem  heisst  der  aus  heissem  Wasser  auf- 
steigende Nebel.    Vergl.  Art.  Dampfbläschen  und  Nebel. 

Schwaden,  feuriger,  8.  Art.  Wetter,  schlagendes. 

Schwäch ungscoefficient  bei  Absorption  des  Lichtes,  s.  Art.  Ab- 
sorption. B.  S.  12. 

Schwanken  der  Sterne  ist  eine  bisweilen  eintretende  auffallende 
Ortsveränderung  der  Sterne,  die  in  einer  hin-  und  hergehenden  Bewegung: 
besteht  und  ihre  Veranlassung  in  Luftströmungen  hat. 

Schwankungen  des  Barometers,  8.  Art.  Barometrie.  S.  77: 
des  Mondes,  8.  Art.  Libration  und  Mond.  Vergl.  Überhaupt  die 
näher  bezeichnenden  Artikel. 

Schwanzstern  oder  Komet  (s.  d.  Art.). 

Schweben  in  einer  Flüssigkeit  drückt  aus,  dass  ein  in  der  Flüssig- 
keit befindlicher  Körper  nicht  auf  der  Oberfläche  derselben  schwimmt, 
auch  nicht  auf  den  Grund  herabsinkt ,  sondern  von  der  Flüssigkeit  rings 
umgeben  im  Gleichgewichte  steht.  Vergl.  Art.  Hydrostatik.  E., 
auch  Luftballon. 
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Schweben  der  Töne,  9.  Art.  Battements. 

Schwefel.  Wegen  des  eigentümlichen  Verhaltens  des  Schwefels 
beim  Schmelzen  s.  Art.  Schmelzen;  ausserdem  bemerken  wir  in  phy- 
sikalischer Hinsicht ,  dass  der  Schwefel  in  gewöhnlicher  Temperatur  fest 
ist ;  eine  hellgelbe,  zuweilen  ins  Grünliche  gehende  Farbe  besitzt ;  durch- 
scheinend oder  undurchsichtig ,  leicht  zerbrechlich ,  ein  schlechter  Leiter 
für  Wärme  und  Electricität  ist ;  durch  Reiben  leicht  electrisch  wird :  in 
Wasser  unlöslich ,  in  Aether ,  Alkohol  und  ätherischen  Oelen  selbst  in 
der  Wärme  nur  wenig  löslich  ist ,  wohl  aber  in  Schwefelkohlenstoff  und 
Chlorschwefel:  in  fetten  Oelen  zwar  aufgelöst  wird,  aber  sich  nicht  un- 
verändert wieder  abscheiden  Iässt ;  sich  beim  Schmelzen  bedeutend  aus- 
dehnt; bei  400°  C.  kocht.  Besonders  bemerkenswerth  ist  noch,  dass 
bis  über  200°  C.  erhitzter  geschmolzener  Schwefel  in  einem  dünnen 
»Strahle  in  kaltes  Wasser  gegossen  nur  nach  längerer  Zeit  hart  wird  und 
dabei  dunkel  bleibt.    Sublimirter  Schwefel  liefert  die  Schwefelblume. 

Schwefelätherbygrometer  ist  das  Daniel Tsche  Hygrometer. 
S.  Art.  Hygrometer.  2.  S.  478. 

Schwefelgeruch  beim  Blitze,  s.  Art.  Ozon. 

Schwefelgrotte  |  nennt  man  eine  Grotte  oder  Höhle ,  in  welcher 
Schwefelhöhle  j  Schwefelwasserstoff  ausströmt,  wovon  in  der 
Kegel  auch  ein  Schwefelabsatz  an  den  Wänden  die  Folge  ist.  Beim  Ein- 
treten in  eine  solche,  gewöhnlich  nicht  sehr  ausgedehnte  Höhle  empfindet 
man  wegen  des  Schwefelwasserstoffgases  ein  stechendes  Gefllhl  und  eine 
auffallende  Wärme.  Wahrscheinlich  findet  auch  eine  Kohlensäureent- 
wickelung statt  und  daher  ist  ein  Aufenthalt  in  diesen  Höhlen  nur  so 
lange  möglich,  als  man  den  Athem  zurückzuhalten  vermag.  Diese  Höhlen 
finden  sich  in  vulcanischen  Gesteinen  und  haben  meistens  die  Form  von 
Spalten. 

Schwefelhölzchen,  s.  Art.  Eupyrion. 

Schwefelkiespendel,  d.  h.  ein  Faden  mit  einem  anhängenden 
Schwefelkiese,  haben  ähnlich  der  Wünschelruthe  eine  magische  Rolle 
gespielt.  Ueber  Wasser  und  Metallen  sollten  sie  in  Schwingungen  ge- 
rathen  und  verschiedene,  aber  regelmässige  und  nach  bestimmten  Gesetzen 
wechselnde  Curven  beschreiben. 

Schwefelquellen  oder  Schwefelwasser,  s.  Art.  Quelle.  D. 

Schwefelregen  heisst  ein  Regen,  bei  welchem  das  zusammen- 
gelaufene Wasser  auf  der  Oberfläche  mit  einem  gelben  Stoffe  bedeckt 
ist ,  der  oberflächlich  betrachtet  der  Schwefelblume  ähnelt.  Genaue 
Untersuchungen  haben  ergeben ,  dass  dieser  Stoff  ans  von  dem  Winde 
fortgeführtem  Blüthenstaube  besteht,  und  zwar  nach  Göppert  im  März 
und  April  vom  Erlen-  und  Haselnussstrauche,  im  Mai  und  Juni  von  Fich- 
tenarten, Wachholder  und  Birke,  im  August  und  September  von  Bärlapp- 
saamen,  Rohrliesch  oder  Teichkolben. 

26* 
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Schweifstern  —  Schwere. 


Schweifsteril  oder  Komet  (8.  d.  Art.). 

Schweigger'scher  Multiplicator ,  s.  Art.  Electrod  vnamik. 
B.  S.  269. 

Sch weissbar  sind  Eisen  und  Platin,  d.  h.  sie  werden  in  der  Weiss- 
glühhitze  so  weich ,  dass  sich  getrennte  Stücke  zu  einem  einzigen  voll- 
kommen homogenen  Stücke  zusammenhämmern  lassen. 

Schwelen  nennt  man  einen  trockenen  Destillationsprocess ,  der 
namentlich  in  der  Theerschwelerei  im  Grossen  ausgeführt  wird.  Der 
dem  Processe  unterworfene  Körper  wird  in  Gluti)  versetzt,  ohne  dass  ein 
Entflammen  eintritt. 

Schwelle  der  Flüsse  nennt  man  die  Zeit  des  Hochwassers.  Bei 
dem  Nil  fallt  die  Schwelle  auf  das  Ende  des  Sommers  und  ist  im  August 
am  höchsten.  In  höheren  Breiten  fällt  die  Schwelle  mit  der  Schnee- 
schmelze zusammen.  Bei  der  Oder  und  Elbe  tritt  sie  im  Marz  ein,  beim 
Khein  auch  im  Sommer,  weil  er  aus  dem  Hochgebirge  kommt.  Der 
Ganges  beginnt  Ende  April  zu  steigen  und  ist  im  Juli  und  August  am 
höchsten.  Der  Orinoco  zeigt  keine  Schwelle,  weil  im  Sommer  die  nörd- 
lichen und  im  Winter  die  südlichen  Zuflüsse  in  der  Regenzone  liegen. 

Schwellen  bedeutet  voller  werden ,  z.  B.  Schwellen  der  Flüsse  ('s. 
den  vorhergehenden  Artikel),  Schwellen  der  Töne  in  der  Musik.  In  der 
Gerberei  versteht  man  darunter  das  Lockermachen  der  Häute  durch 
Schwellbeizen ,  um  sie  zur  Aufnahme  der  Gerbmaterialien  geeigneter  zu 
machen. 

Schwere  oder  Schwerkraft.  A.  Jeder  Körper  zeigt  uicht 
nur  als  Ganzes,  sondern  auch  in  jedem  Massentheilchen  das  Bestreben, 
sich  in  gerader  Linie  nach  dem  Mittelpunkte  der  Erde  hinznbewegen. 
Daher  fallen  die  Körper,  wenn  sie  nicht  verhindert  sind,  in  dieser  Rich- 
tung ,  oder  sie  drücken  in  ebenderselben  auf  die  Unterlage ,  auf  welcher 
sie  ruhen,  oder  sie  ziehen  in  gleicherweise  an  dem  Punkte,  an  welchem 
sie  aufgehängt  sind. 

Das  Fallen  eines  Geldstückes,  eines  Steines  etc.  ist  eine  Folge  der 
Schwere ;  ebenso  der  Zug,  welchen  eine  an  einem  Faden  befestigte  Blei- 
kugel ,  eiu  Kronleuchter  etc.  an  dem  Aufhängepunkte  ausüben ;  ebenso 
der  Druck,  welchen  z.  B.  ein  Stein  auf  seine  Unterlage  ausübt.  Das> 
der  Zug  der  Körper  im  Allgemeinen  in  gerader  Linie  nach  dem  Mittel- 
punkte der  Erde  gerichtet  ist,  dafür  spricht  Folgendes.  Lässt  man  z.  R. 
eine  Schrotkugel  durch  ein  schräg  gehaltenes  Blasrohr  fallen,  so  hört 
mau  dieselbe  herabrollen,  aber  nicht,  wenn  man  dem  Blasrohre  die  Rich- 
tung eines  Fadens  giebt,  an  welchem  ein  Körper  hängt.  Daraus  fol<:t 
zunächst ,  dass  alle  Körper  —  denn  man  hätte  auch  statt  der  Schrot- 
kugel  etwas  Anderes  nehmen  können  —  in  der  Richtung  eines  Fadens 
fallen,  an  welchem  ein  Körper  hängt.  Nun  steht  ein  Faden,  an  welchen) 
ein  Körper  hängt,  senkrecht  auf  der  ruhigen  Oberfläche  des  Wassers, 
folglich  fallen  alle  Körper  senkrecht  zur  ruhigen  Wasserfläche ;  da  aber 
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die  Erde  eine  kugelförmige  Gestalt  hat  und  die  zur  Oberfläche  einer 
Kugel  senkrechte  Richtung  nach  dem  Mittelpunkte  geht ,  so  fallen  alle 
Körper  in  der  Richtung  nach  dem  Mittelpunkte  der  Erde  hin  und  somit 
hat  der  Zug  der  Körper  überhaupt  diese  Richtung.  Zu  bemerken  ist 
indessen,  dass  dies,  weil  die  Erde  keine  vollkommene  Kugel  ist,  nicht  in 
aller  Strenge,  sondern  nur  für  den  Aequator  und  die  Pole  gilt.  8. 
Art.  Abplattung. 

B.  Als  Ursache  dieses  Zuges,  der  den  Körpern  beiwohnt,  betrachtet 
man  die  Anziehungskraft  der  Erde ,  welche  die  Schwerkraft  oder 
auch  schlechthin  die  Schwere  genannt  wird.  Eigentlich  ist  uns  die 
Ursache  unbekannt ;  die  Schwerkraft  gehört  daher  zu  den  Fundamental- 
kräften. Die  Bewegungen  der  Himmelskörper  um  einander,  z.  B.  des 
Mondes  um  die  Erde  oder  der  Erde  um  die  Sonne,  lassen  sich  durch  die 
Annahme  einer  gegenseitigen  Anziehung,  die  man  Gravitations- 
kraft nennt,  erklären,  und  da  je  zwei  Massen  auf  einander  eine  solche 
Anziehung  ausüben ,  wie  die  Versuche  mit  der  Coulomb*  sehen  Dreh- 
waage (8.  d.  Art.)  erweisen,  so  kann  man  auch  sagen,  dass  die  Erde 
und  ein  auf  ihrer  Oberfläche  auf  sie  fallender  Körper  gegen  einander 
gravitiren,  dass  aber  die  Anziehung,  welche  der  gegen  die  grosse  Erde 
verhältnissmässig  kleine  Körper  auf  die  Erde  ausübt ,  nicht  bemerkbar 
ist  und  also  nur  die  Anziehung  der  Erde  gegen  den  Körper  in  auffallen- 
der Weise  hervortritt.  Die  Schwerkraft  ist  somit  nur  ein  besonderer 
Fall  der  Gravitation  (s.  d.  Art.).  Die  Schwerkraft  geht  auch  nicht  von 
dem  Mittelpunkte  aus,  sondern  von  allen  Massentheilchen  der  Körper. 

Aus  der  Schwerkraft  erklärt  sich,  warum  unsere  Gegenftlssler  nicht 
von  der  Erde  herabfallen ;  denn  auch  sie  werden  —  wie  alle  Körper  auf 
der  Eitle  —  nach  dem  Mittelpunkte  derselben  durch  die  Schwerkraft 
gezogen.  Unten  ist  auf  der  Erde  alfcnthalben  die  Richtung  nach  dem 
Mittelpunkte  der  Erde  hin  uud  die  Richtung  nach  oben  die  entgegen- 
gesetzte, also  von  dem  Mittelpunkte  nach  aussen  hin. 

C.  Die  Richtung ,  in  welcher  die  Schwerkraft  wirkt ,  nennt  man 
v e r t i c a  1  oder  I o t h r e c h t  oder  scheitelrecht.  Die  auf  der  ver- 
ticalen  Richtung  senkrecht  stehende  Richtung  heisst  horizontal  oder 
waagerecht  oder  wasserrecht.  Vertical  ist  stets  senkrecht  auf 
der  ruhigen  Wasserfläche ;  eine  senkrechte  Linie  kaun  jede  andere  Rich- 
tung haben  und  senkrecht  ist  daher  mit  lothrecht  nicht  für  gleichbedeu- 
tend zu  nehmen. 

Auf  der  verticalen  Richtung  der  Schwerkraft  beruhen  das  Blei- 
lot h  (s.  d.  Art.)  und  die  Setzwaage  ('s.  d.  Art.). 

D.  Die  Schwerkraft  der  Körper  auf  der  Erde  ist  unabhängig  von 
der  Masse  der  Körper  und  wohnt  jedem  Massentheilchen  derselben  mit 
derselben  Stärke  bei.  Man  sagt  daher,  alle  Körper  seien  gleich  schwer, 
und  meint  damit,  sie  würden,  wenn  keine  Hindernisse  vorhanden  wären 
—  also  im  leeren  Räume  —  ,  alle  gleich  schnell  fallen.    Galilei  kam 
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zuerst  zu  dieser  Erkenntniss  durch  seine  Fendelversuche  (vergl.  Art. 
Pendel.  A.  7.).  —  Ebenso  haben  genaue  Pendelbeobachtungen  — 
denn  das  Pendel  ist  der  Regulator  der  Uhr  (s.  Art.  Uhr.  C.)  und  aus 
dem  Gange  der  Uhr  kann  man  auf  die  Schwingungszeit  des  Pendels 
schliessen  —  gezeigt,  dass  die  Schwerkraft  nicht  an  allen  Orten  der 
Erde  von  gleicher  Stärke  ist ,  sondern  immer  schwächer  wird ,  je  weiter 
man  sich  von  dem  Mittelpunkte  derselben  entfernt  oder  je  näher  man 
dem  Aequator  kommt.  Den  Anstoss  hierzu  und  zur  Entdeckung  der 
Abplattung  der  Erde  «raben  Richer's  Beobachtungen  auf  Cayenoe 
(S.Art.  Abplattung.  S.  7  und  Gradmessung).  Bouguer 
fand,  dass  ein  Pendel,  welches  am  Ufer  des  Meeres  98770  Schwingungen 
in  24  Stunden  machte,  auf  dem  Berge  Pichincha  in  Amerika  in  gleicher 
Zeit  nur  98720  vollzog.    Vergl.  überdies  Art.  Pendel.  A.  9  —  11. 

E.  Da  jedes  Massenlheilchen  eines  Körpers  Schwerkraft  besitzt, 
so  hat  dies  einen  mit  der  Anzahl  der  Massen theilchen  in  Beziehung 
stehenden  Druck  oder  Zug  der  Körper  zur  Folge ,  dessen  Grösse  man 
das  Gewicht  des  Körpers  nennt.  S.  Art.  Gewicht.  Ist  g  die  Grosse 
der  Beschleunigung  beim  freien  Falle  (s.  Art.  Fall  der  Körper.  A. 
S.  301)  und  M  die  Masse,  so  ist  das  Gewicht  Cm  —  ry  M.  folglich  ändert 
sich  das  Gewicht  eines  Körpers  mit  dem  YYerthe  von  g  und  wird  an  ver- 
schiedenen Orten  ,  an  denen  dies  der  Fall  ist,  verschieden  sein.  Eine 
Federwaage  würde  dies  zeigeu.  Ein  Körper,  welcher  an  einem  Orte 
ein  Pfund  wiegt,  wird  nun  zwar  auch  an  jedem  anderen  Orte  als  ein 
Pfund  wiegend  erklärt,  denn  ein  Pfundgewicht  an  verschiedene  Orte 
gebracht ,  wird  immer  als  Pfundgewicht  gelten :  aber  das  Gewicht  hat 
sich  dennoch  geändert  und  in  manchen  Fällen  ist  dies  durchaus  nicht 
unberücksichtigt  zu  lassen.  Der  Druck  einer  Quecksilbersäule  von 
760ram  in  Paris  ist  z.  B.  gleich  dem  Drucke  einer  Quecksilbersäule  von 
nur  759mm,753  in  Berlin. 

F.  Ein  fester  Körper  ist  als  ein  System  fest  verbundener  Punkte 
in  der  Weise  anzusehen ,  dass  an  jedem  Punkte,  eine  nach  dem  Mittel- 
punkte der  Erde  gerichtete  Kraft  wirkt.  Da  diese  Richtungen  als  parallel 
genommen  werden  können,  so  ergiebt  sich  eine  ebenso  gerichtete  Resul- 
tirende .  welche  gleich  der  Summe  aller  Kräfte  ist.  Bei  den  verschie- 
densten Lagen  des  Körpers  bleiben  diese  einzelnen  Kräfte  gleich  gerichtet : 
folglich  giebt  es  für  jeden  festen  Körper  einen  Mittelpunkt  der  Resul- 
tirenden  (s.  Art.  Bewegungslehre.  V.  2.  S.  102).  Diesen  Punkt 
nennt  man  den  Schwerpunkt  des  Körpers  und  die  durch  ihn  gehende 
Verticale  —  also  die  Richtung  der  Resultirenden  -  die  Fall  Ii  nie 
oder  RichtungsliniederSchwere.  —  Da  es  nur  einen  Mittel- 
punkt der  Resultirenden  giebt,  so  hat  jeder  feste  Körper  auch  nur  einen 
Schwerpunkt.  —  Da  die  Resultirende  der  in  den  einzelnen  Massentheil- 
chen  enthaltenen  Kräfte  durch  den  Schwerpunkt  geht,  so  kann  man  sich 
die  Schwerkraft  aller  Massenlheilchen  eines   festen  Körpers  in  dem 
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Schwerpunkte  vereinigt  denken  nnd  daher  ist  es  gestattet .  bei  Erschei- 
nungen, welche  feste  Körper  in  Folge  der  Schwerkraft  zeigen,  statt  des 
ganzen  Körpers  nur  den  Schwerpunkt  als  materiellen  Punkt  in  Betracht 
zu  ziehen.  —  Daraus  folgt ,  dass  der  Weg  eines  fallenden  Körpers  in 
der  Falllinie  liegt;  dass  der  Schwerpunkt  eines  Körpers  immer  die  tiefste 
Stelle  einzunehmen  sucht,  welche  er  einnehmen  kann;  dass  ein  Körper, 
wenn  er  im  Schwerpunkte  unterstützt  ist ,  in  jeder  Lage  im  Gleichge- 
wichte steht ;  dass  ein  in  einem  einzigen  Punkte ,  welcher  nicht  mit  dem 
Schwerpunkte  zusammenfällt,  so  aufgehängter  oder  unterstützter  Körper, 
dass  er  sich  um  denselben  drehen  kann ,  uur  dann  in  Ruhe  ist ,  wenn 
seine  Falllinie  durch  den  Punkt  geht ;  dass  ein  in  einer  Linie  oder  in 
mehreren  einzelnen  Punkten  aufgehängter  oder  unterstützter  Körper  nur 
in  Kuhe  ist ,  sobald  seine  Falllinie  in  einen  zur  Aufhängung  oder  Unter- 
stützung gehörigen  Punkt  oder  in  diejenige  Fläche  trifft ,  welche  man 
durch  die  geradlinige  Verbindung  der  zur  Aufhängung  oder  Unterstützung 
benutzten  Punkte  erhält,  hingegen  nach  der  Seite  der  Fallliuie  hin  fallt, 
sobald  diese  Bedingungen  nicht  erfüllt  sind. 

G.  Wegen  der  durch  die  Schwerkraft  bedingten  anderweitigen 
Erscheinungen  sind  die  besonderen  Artikel  zu  vergleichen,  z.  B.  Ebene, 
Pendel,  Hebel  etc. ;  wegen  des  Schwerpunktes  noch  besonders  Art. 
Schwerpunkt.  Da  bei  tropfbar-  und  Iuftförmig- flüssigen  Körpern 
keine  feste  Verbindung  der  einzelnen  Massentheilchen  stattfindet,  so  ver- 
steht es  sich  von  selbst ,  dass  bei  ihnen  andere  Verhältnisse  als  bei  den 
festen  Körpern  eintreten.  Ueber  die  durch  die  Schwerkraft  bei  diesen 
Aggregatzuständen  bedingten  Erscheinungen  geben  die  Art.  Hydro- 
statik, Hydrodynamik,  Aerostatik  und  Aerodynamik 
die  nöthigen  Nachweise.  Nur  dann  gelten  auch  hier  die  Gesetze  für 
feste  Körper,  wenn  die  Flüssigkeiten  iu  Gefässe  eingeschlossen  sind  und 
wegen  der  unverändert  bleibenden  Lage  ihrer  Theilchen  als  fest  ange- 
sehen werden  können  oder  ein  einzelnes  Theilchen  von  ihnen ,  z.  B.  ein 
Tropfen,  zur  Betrachtung  kommt. 

Schwere,  relative  oder  respective,  bezeichnet  die  Kraft, 
mit  welcher  ein  materieller  Punkt  auf  einer  schiefen  Ebene  herabgetrieben 
werden  würde.    S.  Art.  Ebene,  geneigte.  A.  8.  239. 

Schweremesser  nennt  man  bisweilen  die  Aräometer  (s.  d.  Art.) ; 
der  Luftschweremesser  ist  das  Barometer  (s.  d.  Art.). 

Schwerkraft,  s.  Art.  Schwere.  B. 

Schwerlinie  oder  Fallliuie  (s.  d.  Art. )  oder  Richtungs- 
linie der  Schwere,  s.  Art.  Schwere.  F. 

Schwerpunkt  heisst  derjenige  Punkt  eines  festen  Körpers ,  bei 
dessen  Unterstützung  der  Körper  in  jeder  Lage  in  Ruhe  bleibt  oder  sein 
Gleichgewicht  indifferent  ist.    Vergl.  Art.  Schwere.  F. 

Ist  die  Masse  eines  festen  Körpers  in  dem  Volumen  desselben  gleich« 
rnässig  vertheilt  und  hat  derselbe  eine  mathematisch  einfach  bestimmbare 
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Gestalt ,  so  lässt  sich  die  Lage  des  Schwerpunktes  auf 
Wege  bestimmen.  So  liegt  in  diesem  Falle  der  Schwerpunkt  einer 
materiellen  geraden  Strecke  in  ihrem  Halbirungspunkte ;  eines  Dreiecks 
in  dem  Durchschnittspunkte  der  Trans  versa  len ,  welche  die  Seiten  bal- 
biren;  eines  Parallelogramms  in  dem  Durchschnittspunkte  der  Diago- 
nalen ;  eines  Trapezes ,  dessen  längere  parallele  Seite  B  und  kürzere  b 
in  einer  Entfernung  h  von  einander  abstehen ,  auf  der  Linie ,  welche  die 
beiden  Halbirungspunkte  der  parallelen  Seite  verbindet ,  in  einem  senk- 

t  i     . ,       ,         i    ,  //  +  26  h 

rechten  Abstände  von  der  längeren  =  —Xt — r~  •  — ,  und  mau  find» : 

IS  -}-  b  3 

ihn  in  dem  Durchschuittspunkte  der  beiden  Linien ,  von  denen  die  eine 
die  Halbirungspunkte  der  parallelen  Seiten  verbindet,  die  andere  aber 
dadurch  erhalten  wird ,  dass  man  jede  der  parallelen  Seiten  nach  ent- 
gegengesetzter Richtung  um  ein  Sttlck  gleich  der  anderen  verlängert : 
eines  Kreises  in  dem  Mittelpunkte.  —  Der  Schwerpunkt  der  blossen 
Dreiecks  s  e  i  t  e  n  fallt  mit  dem  Mittelpunkte  des  Kreises  zusammen, 
weither  sich  in  dasjenige  Dreieck  einschreiben  lässt ,  welches  durch  die 
Verbindung  der  Halbirungspunkte  der  Seiten  entsteht.  —  Bei  einem 
Kreisbogen  liegt  der  Schwerpunkt  auf  dem  Radius ,  welcher  den  Bogen 

SB 

halbirt,  in  einem  Abstände  von  dem  Mittelpunkte  =    «  »  wenn  R  der 

D 

Halbmesser ,  B  der  Bogen  und  S  die  zugehörige  Sehne  ist ,  oder  =- 

360*19!  1  2"  « 

 Bs  wenn  der  Bogen  a  Grad  hält. —  Der  Schwerpunkt  eines 

71 CC 

Kreisausschnittes  fällt  mit  dem  Schwerpunkte  desjenigen  Kreisbogen* 
zusammen,  welcher  mit  dem  Ausschnitte  denselben  Centriwinkel  hat, 
dessen  Halbmesser  aber  nur  2/3  von  dem  Halbmesser  des  Ausschnittes 
ist ;  er  liegt  also  auf  dem  Halbmesser,  welcher  den  Ausschnitt  halbirt,  in 


.3  360-A'^Ä.   -  Der 


einem  Abstände  vom  Mittelpunkte  = 

Tlit 

Schwerpunkt  eines  Kreisabschnittes  liegt  auf  dem  halbirenden  Radius  in 
einer  Entfernung  von  dem  Mittelpunkte  =  ,  wenn  S  die  begren- 

mim  tß 

zende  Sehne  und  J  der  Inhalt  des  Abschnittes  ist.  —  Der  Schwerpunkt 
von  der  krummen  Oberfläche  (Mantel)  eines  Cy linders  und  ebenso  von 
der  Tiufläche  eines  Prisma  liegt  im  Mittelpunkte  der  die  Schwerpunkte 
der  beiden  Endflächen  verbindenden  Geraden.  —  Der  Schweq)unkt  von 
dem  Mantel  eines  geraden  Kegels  liegt  in  der  Axe  des  Kegels  und  zwar 
um  ein  Drittel  derselben  von  der  Grundfläche  entfernt.  — -  Dasselbe  gilt 
von  dem  Mantel  einer  geraden  Pyramide  in  Bezug  auf  die  Gerade,  welche 
von  der  Spitze  nach  dem  Schwerpunkte  desUmfanges  der  Basis  geht.  — 
Der  Schwerpunkt  eines  Prisma  liegt  in  dem  Mittelpunkte  der  Geraden, 
welche  die  Schwerpunkte  der  Endflächen  verbindet.  —  Der  Schwerpunkt 
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einer  Pyramide  oder  eines  Kegels  liegt  in  der  Geraden,  welche  die  Spitze 
und  den  Schwerpunkt  der  Grundfläche  verbindet,  und  zwar  um  ein  Viertel 
derselben  von  der  Grundfläche  entfernt.  —  Der  Schwerpunkt  einer 
Kugelzone  und  ebenso  der  einer  Kugelmütze  (Calotte)  liegt  in  dem 
Mittelpunkte  ihrer  Höhe.  —  Der  Schwerpunkt  eines  Kugelausschnittes 
fällt  mit  dem  Schwerpunkte  einer  Kugelmütze  zusammen ,  deren  Halb- 
messer =»  3  4  von  dem  des  Kugelausschnittes  ist  und  welche  zu  dem- 
selben Centriwinkel  gehört ;  die  Entfernung  von  dem  Mittelpunkte  ist 


also  =  3  4  (  R  —         =  3/8  (2/?  —  //),  wo     die  Höhe  des  zuge- 


hörigen Kugelabschnittes  ist.  —  Der  Schwerpunkt  eines  Kugelabschnittes 
liegt  auf  dem  Halbmesser  des  Mittelpunktes  desselben  in  einer  Entfer- 

(2/?  -  H)* 

nimg  von  dem  Mittelpunkte  der  Kugel  =  1  4  -D     u  ,  wenn  H  der 

Halbmesser  der  Kugel  und  H  die  Höhe  des  Abschnittes  ist. 

Schwimmaxe  heisst  die  Linie  eines  schwimmenden  Körpers 
(Schiffes),  welche  die  Schwerpunkte  des  Körpers  und  der  verdrängten 
Flüssigkeit  verbindet.  S.  Art.  Metacentrum. 

Schwimmblase  heisst  eine  mit  Luft  gefüllte  Blase,  mit  welcher  die 
meisten  Fische  in  ihrem  Innern  versehen  sind  und  welche  dazn  dient, 
den  Fisch  leichter  oder  durch  Entleerung  schwerer  zu  machen ,  so  dass 
er  in  verticaler  Richtung  auf  und  nieder  steigen  kann.  Ihre  Gestalt  ist 
verschieden,  in  einigen  Fällen  mit  Zipfeln  versehen ;  mit  dem  Schlünde 
steht  sie  durch  einen  kurzen  Kanal  in  Verbindung.  Da  die  Blase  im 
obem  Theile  des  Fisches  liegt,  so  kommt  der  Schwerpunkt  in  den  unteren 
Thcil  zu  liegen  und  dadurch  wird  das  Gleichgewicht  des  Fisches  stabil. 
Vergl.  Art.  Cartesinianisch er  Taucher. 

Schwimmebene  heisst  die  Ebene ,  in  welcher  ein  schwimmender 
Körper  von  dem  Flüssigkeitsspitgel  geschnitten  wird. 

Schwimmen,  s.  Art.  Hydrostatik.  E.  S.  474.  —  An  der  eben 
angeführten  Stelle  ist  nur  von  dem  natürlichen  Schwimmen  und  nicht 
auch  von  dem  künstlichen  gehandelt.  Im  Deutschen  unterscheidet  man 
dies  gewöhnlich  nicht ,  wohl  aber  ist  dies  im  Französischen  der  Fall,  wo 
das  erstere  durch  ßotle/%  das  letztere  durch  nayer  ausgedrückt  wird. 
Das  deutsche  Wort  „flotten"  kommt  nur  noch  stellenweise  vor,  z.  B. 
bei  den  Holzflössern,  die  z.  B.  sagen ,  dass  wohl  das  fichtene  Holz ,  aber 
nicht  das  eichene  flotte.  Das  natürliche  Schwimmen  gründet  sich  ledig- 
lich auf  das  Archimedische  Frincip.  Nach  demselben  Principe  kann  man 
auch  Körper  zum  Schwimmen  bringen ,  die  in  Folge  ihres  grösseren 
specifischen  Gewichtes  in  der  Flüssigkeit  untersinken  würden ,  nämlich 
entweder  dadurch,  dass  man  ihr  Volumen  hinlänglich  vergrössert,  ohne 
das  Gewicht  zu  ändern ,  z.  B.  sie  bauchig  und  hohl  macht ,  oder  dass 
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man  sie  in  Verbindung  bringt  mit  anderen  Körpern,  welche  das  Volumen 
bedeutend,  aber  das  Gewicht  nur  wenig  vergrössern.  Eiserne  Fahrzeuge 
liefern  ein  Beispiel  für  den  ersten  Fall ,  das  Schwimmen  mit  Binsenbün- 
delu,  Schwimmgürteln  u.  dergl.  für  den  zweiten.  —  Bei  dem  künstlichen 
Schwimmen  des  Menschen  kommt  es  darauf  an,  den  Mund  und  die  Nase 
durch  den  Widerstand,  welchen  das  Waaser  bei  der  Bewegung  der  Hände 
und  Füsse  entgegensetzt,  über  dem  Wasser  zu  halten.  Die  meisten 
Menschen  wiegen  etwas  mehr  als  eine  Wassermenge  von  demselben 
Volumen ,  nur  fette  Personen  dürften  eine  Ausnahme  machen ,  wie  dies 
z.  B.  mit  Don  Paolo  Muccia,  einem  Priester  zu  Neapel  (1767)  der 
Fall  war,  welcher  300  Pfund  und  30  Pfund  weniger  als  eiue  Wasser- 
raenge  von  seinem  Voluinen  gewogen  haben  soll  und  daher  auch  nach 
dem  Archimedischen  Principe,  also  natürlich  schwamm.  Ein  geschickter 
Schwimmer  bringt  möglichst  viel  von  seinem  Körper  unter  Wasser, 
damit  er  einen  möglichst  grossen  Verlust  am  Gewichte  erleidet.  Daher 
ist  auch  das  Schwimmen  auf  dem  Rücken ,  wobei  auch  der  Hinterkopf 
in  das  Wasser  eintaucht ,  am  leichtesten.  Ganz  verkehrt  ist  es ,  die 
Arme  aus  dem  WTasser  zu  strecken ,  weil  dadurch  weniger  W7asser  ver- 
drängt wird  und  also  der  Körper  tiefer  einsinkt.  —  Thiere  sind  durch 
ihren  Bau  zum  Schwimmen  vortheilhafter  eingerichtet  als  der  Mensch, 
sollen  auch  specifisch  leichter  sein  als  Wasser.  —  Vergl.  auch  Art. 
Seh  wimmgürte  I. 

Schwimmer  an  Dampfkesseln  sind  Vorrichtungen  zur  Kegulirung 
der  Kesscispeisung  oder  zur  Controle  des  Wasserstandes.  Sie  bestehen 
gewöhnlich  aus  einer  hohlen  Eisenkugel  oder  auch  aus  einem  Kalk*  oder 
Sandsteinstücke  an  dem  einen  Arme  eines  zweiarmigen  Hebels ,  dessen 
anderer  Arm  ein  Gegengewicht  trägt.  Mit  sinkendem  Wasser  sinkt  die 
schwimmende  Kugel  oder  der  Stein  und  dadurch  wird  der  Hebel  um 
seine  Axe  gedreht ,  wodurch  im  ersteren  Falle  die  Speiseröhre  geöffnet, 
im  anderen  Falle  gewöhnlich  eiu  Zeiger  in  Bewegung  gesetzt  wird ,  der 
an  der  durch  eine  Stopfbüchse  gehenden  Hebelaxe  befestigt  ist.  —  Wiegen 
des  Allarm  Schwimmers  s.  Art.  Dampfpfeife.  —  Vergl.  auch 
Art.  Seh  wi  mm  st  ab. 

Schwimmgürtel  )  nennt  man  einen  Gürtel  oder  Ring,  der  bei 

Schwimmring  (  grossem  Volumen  ein  möglichst  kleines  Gewicht 
besitzt ,  so  dass  ein  mit  demselben  in  Verbindung  gesetzter  Mensch  auf 
dem  Wasser  schwimmt  (s.  Art.  Schwimmen  u.  Hydrostatik.  E.) 
Die  Gürtel  sind  gewöhnlich  aus  wasserdichtem  Zeuge  und  werden  auf- 
geblasen, die  Ringe  aus  Kork,  welcher  wasserdicht  überzogen  ist.  Die 
Gürtel  werden  angeschnallt ;  aber  dies  muss  möglichst  hoch  bei  den 
Schultern  geschehen,  damit  der  Mensch  mit  dem  Kopfe  oben  stabil 
schwimmt.  Die  Ringe  sind  mit  losen,  eine  Handhabe  bietenden  Stricken 
umgeben,  damit  der  Mensch  sich  an  ihnen  halten  kann. 

Schwimmheber  ist  ein  Heber  (s.  d.  Art.),  an  dessen  in  die  Flüssig- 
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keit  eingetauchtem  Schenkel  eine  Blechkapsel  angebracht  ist ,  so  dass 
der  Heber  mit  dem  Fltissigkeitsspiegel  sinkt  und  also  die  Flüssigkeit 
immer  mit  derselben  Geschwindigkeit  ausHiesst. 

Schwimmstab  ist  ein  fichtener ,  mit  Oelfarbe  angestrichener  Stab, 
der  unten  mit  einer  blechernen  Kapsel  versehen  ist,  so  dass  derselbe  mit 
seiner  Längsrichtung  vertical  auf  Wasser  schwimmt.  Man  bedient  sich 
eines  solchen  Stabes  zur  Ermittelung  der  Stromgeschwindigkeit,  also  als 
Hydrometer  (s.  d.  Art.). 

Schwimmwaage,  s.  Art.  Aräometer. 

Schwinden  der  Körper  bei  Erwärmung,  s.  Art.  Ausdehnung 
der  Körper.  S.  53  und  Pyrometer.  S.  292.  Ausserdem  bezeich- 
net man  auch  mit  Schwinden  die  Eigenthttmlichkeit  mancher  Körper, 
beim  Erstarren  ein  kleineres  Volumen  einzunehmen,  dichter  und  specitisch 
schwerer  zu  werden.  Die  Grösse  der  hierbei  eintretenden  Volumen- 
abnahme nennt  man  das  Schwind mass,  welches  z.  B.  ftlr  Messing 

Ves  D*s  1  60  i»  der  Länge  beträgt. 

Sch  wmdmas s ,  s.  Art.  Schwinden. 

Schwingung  oder  0  s  c  i  1 1  a  t  i  o  n  oder  Vibration,  s.  Art. 
Pendel  und  Wellenbewegung. 

Schwingungsaxe  oder  O  s  c  i  1 1  a  t  i  o  n  8  a  x  e,  s.  d.  Art.  Vergl.  auch 
Art.  Pendel.  B. 

Schwingungsbauch,  s.  Art.  Bauch  und  Knoten. 

Schwingungscurve  heisst  die  Linie,  auf  welcher  sich  Schwingungen 
fortpflanzen. 

Schwingungsdauer  heisst  die  Zeit,  während  welcher  eine  Schwin- 
gung vollendet  wird. 

Schwingungsebene  heisst  die  Ebene,  in  welcher  Schwingungen 
erfolgen. 

Schwingungsknoten,  s.  Art.  Knot e n  und  Bauch. 

Schwingungsmittelpunkt  f  heisst  bei  einem  Pendel  (s.  d.  Art.  B.) 

Schwingungspunkt  j  derjenige  Punkt  der  Schwingungsaxe. 
welcher  in  der  durch  den  Schwerpunkt  gehenden  und  mit  der  Schwin- 
gungsebene parallelen  Vcrticalen  liegt. 

Schwingungsweite  oder  Amplitude  (s.  d.  Art.). 

Schwingungszahl  giebt  die  Anzahl  von  Schwingungen  an ,  welche 
in  einer  bestimmten  Zeit,  gewöhnlich  in  einer  Secunde,  vollendet  werden. 

Schwitzen  als  gleichbedeutend  mit  b  e  s  c  h  I  age  n  oder  a  n  I  a  u  f  e  n, 
8.  Art.  Dampf.  S.  181. 

Schwungkraft!  9'  ArL  Centri  fugal  k  raft. 

Schwungkugelregulator  oder  Regulator  der  Dampfmaschine,  auch 
Moderator  oder  Governor  genannt,  s.  Art.  Regulator  und  Centri* 
fugalpendel. 

Schwungmaschine,  s.  Art.  C  e  u  t  r  i  f u  g  a  1  m  a  s  c  h  i  n  e. 
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Schwungrad  heisst  ein  verhältnissmässig  grosses  Rad,  welches  bei 
Maschinen  mit  rotirender  Bewegung  durch  seine  »Schwungkraft  den  Gang: 
der  Maschine  gleichmassig  machen ,  namentlich  aber  die  Kurbeln  über 
die  sogenannten  todten  Punkte  (s.  d.  Art.)  hinweg  bringen  soll.  S. 
z.  B.  Art.  Dampfmaschine.  S.  1 92  und  Calorische  Maschine. 
S.  138. 

Scintillation.  s.  Art.  Funkeln. 

Sclerotica,  die  das  Weisse  im  Auge  (s.  d.  Art.)  bildende  Haut. 

Secnndär  wird  in  der  Physik  häutig  im  Sinne  von  unterge- 
ordnet oder  auch  von  i  n  d  i  r  e  c  t  gebraucht ,  z.  B.  secundäre  Action 
oder  Wirkung;  secundäre  Axe  oder  .  ebenaxe  bei  sphärischen  Gläsern: 
secundärer  Strom  oder  Nebenstrom  (s.  Art.  Induction.  A.  S.  490). 
Die  Ladungssäule  (s.  d.  Art.)  nennt  man  bisweilen  auch  secundäre  Säule. 
Meissner  unterscheidet  bei  den  Augen  eine  primäre,  secundäre  uud 
tertiäre  Stellung.  Bei  der  primären  Stellung  sind  die  Sehaxen  parallel, 
gerade  aus  und  in  einem  Winkel  von  45°  unter  dem  Horizont  geneigt. 
Bei  der  secundären  sind  die  Axen  aus  der  primären  Stellung  horizontal 
oder  vertical  gedreht,  und  entweder  noch  parallel,  aber  anders  geneigt 
oder  noch  in  derselben  Neigung ,  aber  nicht  mehr  parallel ;  bei  der 
tertiären  findet  eine  andere  Neigung  und  nicht  parallele  Richtung  statt. 

Secundenpendel .  8.  Art.  Pendel.  A.  8. 

Secundentheiler  heisst  ein  Uhrwerk ,  welches  noch  Secnndentheile 
angiebt. 

Secundenuhr      )  heisst  ein  Uhrwerk ,  welches  genaue  Secunden 
Secundenzähler  j  schlägt. 
See,  die,  s.  Art.  Meer. 

See,  der  oder  ein,  ist  eine  grössere,  rings  vom  Lande  einge- 
schlossene ,  mit  dem  Meere  nicht  in  unmittelbarer  Verbindung  stehende 
Wasseransammlung  der  Erde.    Hiernach  gehören  also  die  Ost-  und 
Nordsee  nicht  zu  den  Seen ,  andererseits  aber  wohl  das  caspische  und 
todte  Meer.    Manche  Seen  haben  einen  sichtbaren  Zu-  und  Abfluss,  z.  B. 
Bodensee ,  Genfersee ;  andere  haben  nur  einen  sichtbaren  Zufluss ,  aber 
keinen  Abfluss.    Dies  sind  die  sogenannten  Binnenseen,  z.  B.  das 
caspische  Meer,  der  Aralsee.    Diese  verlieren  ihr  Wasser  durch  Ver- 
dunstung.   Seen  mit  Abfluss,  aber  ohne  sichtbaren  Zufluss,  die  ihr 
Wasser  durch  ergiebige  Quellen  erhalten,  finden  sich  viele  z.  B.  auf  dem 
uralisch  baltischen  Höhenzuge.    Endlich  Seen  ohne  sichtbaren  Zu-  und 
Abfluss,  die  ihren  Ursprung  neben  Quellen  noch  dem  Schnee-  und  Regpen- 
wasser verdanken,  sind  raeist  klein  und  von  merklich  wechselndem 
Wasserstande.-- Wegen  der  eigentümlichen  Erscheinung  des  Zirknitzer 
Sees  8.  Art.  Quelle.  A.  zu  Ende.  —  Viele  Seen  zeichnen  sich  durch 
ihr  klares  Wasser  aus,  z.  B.  der  Wettersee  in  Schweden.    Die  Farbe 
klarer  Landseen  ist  gewöhnlich  schwach  bläulich ;  vergl.  Art.  Farbe 
d er  Seen.  —  Grosse  Seen,  z.  B.  die  nordamerikanischen,  üben  einen 
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wesentlichen  Einfluss  auf  das  Klima  aus  und  veranlassen  im  Sommer 
Seeklima,  im  Winter  aber  Continentalklima.  —  Wegen  eigentümlicher 
Niveauveränderungen  auf  dem  Genfersee  und  dem  Bodensee  s.  Art. 
Seiches. 

Seebarometer ,  oder  Schiffs-  oder  Meerbarometer,  s.  Art. 
Schiffsbarometer. 

Seecompass,  s.  Art.  Comp  aas. 

Seegesicht  bedeutet  Luftspiegelung:  (s.  d.  Art.)  auf  der  See. 

Seehöhe  eines  Ortes  nennt  man  die  Höhe  desselben  Uber  der 
Meeresfläehe ,  s.  Art.  Höhenmessung.  Wegen  des  Einflusses  der 
Seehöhe  auf  das  Klima  vergl.  Art.  Klima. 

Seeklima,  s.  Art.  C  o  n  t  i  n  e  u  t  a  I  k  I  i  m  a  und  I  n s  e  I  k  I  i  m  a. 

Seerossol,  s.  Art.  Rossol. 

Seethiere,  1  e u c h t e n d e,  s.  Art.  LeuchtendeThiere. 
Seeuhr  oder  Läugenuhr,  s.  Art.  Chronometer. 
Seewasser,  s.  Art.  Meer. 

Seewind  ist  der  bei  Tage  von  der  See  auf  die  Ktlste  zu  wehende 
Küstenwind  (s.  d.  Art.),  während  der  des  Nachts  von  der  Ktlste  zur  See 
hin  wehende  Wind  Landwind  heisst. 

Segeln  heisst  mit  l>ei gesetzten  Segeln  fahren.  Die  Seeleute  sagen, 
das  Schiff  segelt  vor  dem  Winde,  wenn  der  Wind  gerade  von  hinten 
kommt;  das  Schiff  (leinst  oder  geht  rückwärts  und  die  Segel  liegen 
back,  wenn  der  Wind  gerade  von  vorne  kommt;  das  Schiff  segelt  bei 
dem  W  in  de,  wenn  der  Wind  seitlich  kommt.  Da  die  hinteren  Segel, 
sobald  der  Wind  von  hinten  kommt,  den  vorderen  den  Wind  abfangen, 
so  ist  dieser  Fall  keineswegs  der  günstigste;  ein  seitlicher  Wind  gestattet 
hingegen  mögliehst  viel  Segel  beizusetzen.  Der  Wind  sucht  dann  aller- 
dings das  Schiff  zur  Seite  zu  treiben ,  da  aber  der  Widerstand  gegen  die 
lange  Seite  hin  sehr  gross  ist ,  so  sucht  es  nach  der  Seite  hin  auszu- 
weichen, nach  welcher  der  Widerstand  geringer  ist,  und  da  dies  an  dem 
Vordertheile  der  Kall  ist,  so  segelt  das  Schiff  dennoch  vorwärts,  wenn 
gleich  die  Kraft  des  Windes  nicht  vollständig  zur  Wirkung  kommt.  Bei 
seitlichem  Winde  kann  sogar  nach  entgegengesetzten  Richtungen  gesegelt 
werden.  Hierauf  beruht  die  Möglichkeit  des  Lavirens.  Wenn  nämlich 
ein  Schiff  ganz  oder  beinahe  nach  der  Richtung  hin  will ,  von  welcher 
der  Wind  herkommt,  oder  der  Kurs  näher  als  um  6  Striche  (67 1  20rad) 
an  dem  Winde  liegt ,  so  muss  «las  Schiff  im  Zickzack  segeln  und  dies 
heisst  laviren.  —  Bildet  die  Richtung  des  W'indes,  dessen  Stärke  «= 
/f  'sei,  auf  der  Wind-(Lee-}Si  ite  eines  Schiffes  mit  der  Richtung  des 
Kieles  nach  dem  Bug  hin  einen  Winkel  a  und  das  Segel  oder  die  Raa 
mit  derselben  Kielstrecke  den  Winkel  ß,  so  ist  theoretisch  und  unter  der 
Annalinie,  dass  die  Segelfläche  eine  Ebene  bildet,  die  Kraft,  mit  welcher 
das  Schiff  vorwärts  getrieben  wird,  =  1  2  //  '  \vos  («  —  2ß)  —  cos  et]. 
Dieser  Ausdruck  liefert  den  grössten Werth,  wenn  /?= 1  2«  ist;  folglich 


Digitized  by  Google 


414 


Sejreltafel  —  Sehen. 


ist  theoretisch  die  günstigste  Segelstellung  diejenige,  bei  welcher  das 
Segel  gerade  in  der  Mitte  zwischen  Windrichtung  und  Kielrichtnng  steht. 
—  Die  Wirkung  des  Windes  senkrecht  zum  Kiele,  also  die  .Starke,  mit 
welcher  das  Schilf  zur  Seite  gedrängt  wird ,  wodurch  die  sogenannte 
Abtrift  entsteht,  ist  =  •/«  tV  \xinu  -\-  sin  («  —  2/0)].  —  Man  er- 
halt diese  Ausdrücke  leicht,  wenn  mau  die  Stärke  des  Windes  senkrecht 
und  parallel  zum  Segel  und  dann  die  senkrechte  Componente  nochmals 
senkrecht  und  parallel  zum  Kiele  zerlegt.  —  Beträgt  «  über  6  Striche, 
so  braucht  das  Schiff  nicht  zu  laviren. 

S egel tafel  oder  S  t  r  i  c  h  t  a  f  e  I ,  s.  Art.  Q  u  a  d  r  a  n  t 

Segner's  Rad,  s.  Art.  Had,  Segner 's. 

Sehe,  die,  oder  Pupille  (s.  d.  Art.  und  Auge). 

Sehen  ist  das  durch  den  Gesichtssinn  (s.  Art.  Auge)  vermittelte 
Wahrnehmen  der  Dinge  ausser  uns.  Nach  seiner  inneren  Einrichtung 
ist  unser  Auge  mit  der  dunklen  Kammer  (s.  Art.  Camera  obscura)  des 
Photographen  zu  vergleichen ,  wo  auf  einer  empfindlichen  Platte  ein 
verkleinertes  und  verkehrtes ,  aber  völlig  treues  Abbild  der  ausserhalb 
in  gewisser  Entfernung  befindlichen  Gegenstände  entsteht  (s.  Art. 
Photographie.  A.).  Die  empfindliche  Platte  in  unserem  Augre  (die 
Netzhaut)  vermag  jedoch  etwas  zu  leisten,  was  kein  Collodium  Q.  dergl. 
im  Stande  ist,  was  überhaupt  mit  physikalischen  Vorgängen  sich  nicht 
vergleichen  lässt.  Die  Bilder  auf  der  Netzhaut  wirken  nämlich  als 
K  e  i  z  e  auf  unser  Sehorgan  :  diese  werden  in  Empfindungen  umge- 
setzt und  kommen  zum  B  e  w  u  8  s  t  s  e  i  n,  aber  nicht  als  subjective  innere 
Zustände,  sondern  als  objective  Gegenstände  von  bestimmter  Grösse, 
Form  und  Farbe ,  die  sich  in  einer  bestimmten  Entfernung  ausser  uns 
befinden.  Dies  zu  zergliedern  nnd  in  seinem  inneren  Zusammenhange 
wieder  aufzufassen  i.nd  ursächlich  zu  begründen,  ist  Sache  der  Physiolo- 
gie. Das  Räthsel  steht  zur  Zeit  noch  ungelöst  da.  Die  Thätigkeiteo 
nämlich,  welche  bei  dem  Acte  des  Sehens  stattfinden,  sind  so  zusammen- 
gesetzt ,  dass  sie  auf  eine  höchst  eomplicirte  anatomische  Struetnr  des 
Sehorgans  schliessen  lassen,  über  welche  das  Mikroskop  bisher  noch 
keinen  völligen  Aufschluss  zu  geben  vermocht  hat.  Wir  können  nur 
vermuthen,  dass  die  Netzhautbilder  sich  aus  einer  grossen  Zahl  isolirter 
empfindender  Punkte  mosaikartig  zusammensetzen ,  dass  der  Sehnerv 
diese  isolirten  Empfindungen  fortleitet,  dass  aber  der  Ort,  an  welchem 
dieselben  zum  Bewusstsein  kommen  und  sich  zu  einem  Gesichtsfelde 
combiniren,  bei  dem  Gehirn,  vielleicht  in  den  sogenannten  V  i  e  r  h  ü  g  e  1  n, 
zu  suchen  sein  dürfte.  —  Hier  können  nur  physikalisch  begreif hare 
Vorgänge  beim  Sehen  eine  Stelle  finden. 

Unser  Sehorgan  besitzt  eigentlich  gar  nicht  die  Fähigkeit ,  den 
Lichtreiz  an  sich  zum  Bewusstsein  zu  bringen.  Unser  Lichtsinn  ist  richtiger 
aufzufassen  als  die  Fähigkeit,  Helligkeitsunterschiede,  also  Lichtdifferen- 
zen,  wahrzunehmen.    Wir  sehen  einen  Gegenstand  nur,  wenn  er  heller 
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oder  dnnkler,  nicht  aber,  wenn  er  ebenso  hell  beleuchtet  ist,  als  das  um- 
gebende Gesichtsfeld ;  wir  sehen  z.  B.  die  Sterne  erst ,  wenn  die  Be- 
leuchtung  des  Himmels  hinreichend  schwach  ist. 

Wie  das  Ohr  Luftwellen  von  verschiedener  Länge  als  Töne  von 
verschiedener  Höhe  empfindet,  so  werden  Aetherwellen  je  nach  der  ihnen 
zukommenden  Länge  innerhalb  gewisser  Grenzen  von  dem  Auge  als 
Farben  (s.  Art.  Farbe)  empfunden.  Das  Auge  hat  Lichtsinn  und 
Farbensinn.  Bei  einer  gewissen  geringen  Beleuchtung  erscheinen  alle 
Farben  ungefärbt  und  nur  von  verschiedener  Helligkeit.  Nimmt  die 
Entfernung  vom  Auge  zu ,  so  erscheint  hellblau  wie  schwarz ,  grün  wie 
blau,  rosa  erst  goldgelb,  dann  hellgelb,  dann  grau.  Um  ein  blaues 
Quadrat  noch  als  blau  zu  erkennen  in  einer  Entfernung,  wo  ein  rothes 
noch  als  roth  erscheint,  muss  dasselbe  etwa  25 mal  grösser  sein,  oder 
bei  derselben  Fläche  etwa  5mal  näher  stehen. 

Wegen  der  Dauer  des  Lichteindruckes  im  Auge  vergl.  Art.  Licht- 
eindruck. Von  den  Instrumenten ,  welche  in  ihrer  Wirkungsweise 
sich  hierauf  gründen,  erwähnen  wir  die  in  besonderen  Artikeln  behandel- 
ten: Anorthoskop,  Thaumatrop,  Stroboskop,  Farben- 
cia vier,  Kaleidophon.  Ferner  vergl.  Abklingen  der  Farben 
und  Nachbild;  desgl.  Irradiation  und  wegen  der  subjectiven 
Farben  Art.  Farbe.  S.  310. 

Das  Auge  sieht  die  Gegenstände  aufrecht ,  obgleich  das  Bildchen 
auf  der  Netzhaut  umgekehrt  ist,  weil  der  Eindruck,  welchen  die  Netzhaut 
erhält ,  uns  Veranlassung  giebt  zu  einem  Urtheile  über  die  Richtung, 
von  welcher  her  dieser  Eindruck  erzeugt  wurde.  Verfolgen  wir  nun 
den  Gang  der  Lichtstrahlen  von  dem  Netzhautbildchen  rückwärts,  so 
ergiebt  sich,  da  sich  die  Strahlen  im  Auge  kreuzen ,  das  Unten  im  Bild- 
chen als  Oben  im  Gegenstände  und  umgekehrt.  L.  Fick  wollte  die 
Ursache  darin  finden ,  dass  die  Einpflanzung  der  Retinalelemente  in  dem 
cerebro8pinalen  Nervenorgane  die  umgekehrte  sei ,  als  in  der  Netzhaut. 
Ein  anatomischer  Nachweis  scheint  gar  nicht  nöthig  zu  sein. 

Wegen  des  Einfachsehens  mit  beiden  Augen  s.  Art.  Doppclt- 
sehen  und  Horopter.  Ueber  das  Körpersehen  s.  Art.  Stereoskop, 
welches  sich  gerade  auf  die  Verschiedenheit  der  durch  beide  Augen  ge- 
wonnenen Ansichten  eines  Körpers  gründet. 

Bei  der  Beurtheilung  der  Grösse  und  Entfernung  der  gesehe- 
nen Gegenstände  spielt  die  Erfahrung  eine  Hauptrolle.  Kinder  haben 
noch  keine  Vorstellung  von  der  Entfernung  und  selbst  Erwachsene 
machen  Fehlgriffe,  wo  ihnen  die  Erfahrung  noch  mangelt,  oder  wo  das 
Urtheil  in  Folge  von  anderweitigen,  sonst  massgebenden  Anhaltepunkten, 
die  aber  nicht  in  voller  Reinheit  auftreten ,  irre  geleitet  wird.  Hieraus 
entstehen  mannichfache  G  e  s  i  e  h  t  s  b  e  t  r  ü  g  e  oder  A  u  g  e  n  t  ä  u  s  c  h  u  n- 
geu,  z.  B.  dass  uns  im  Nebel  ein  naher  Gegenstand  riesig  gross  er- 
scheint, weil  wir  denselben  bei  der  Undeutlichkeit  seiner  Umrisse  in  Ge- 
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danken  soweit  entfernt  annehmen,  als  bei  heiterem  Wetter  der  Fall  sein 
müsste,  um  dieselbe  Undeutlichkeit  zur  Folge  zu  haben.  Lebung  thut 
bei  Beurtheilung  der  Entfernung  das  Meiste.  Im  Wesentlichen  ist  das 
Urtheil  über  die  wahre  Entfernung  eines  Gegenstandes  abhängig  vod 
dem  Winkel ,  welchen  die  Axen  beider  auf  den  Gegenstand  gerichteter 
Augen  mit  einander  bilden;  doch  kommt  es  ausserdem  noch  auf  die 
Stärke  der  Beleuchtung  an ,  und  als  Anhalt  dient  ferner  die  bekannte 
Entfernung  anderer  Gegenstände  (vergl.  Art.  Parallaxe).  Sieht  man 
nur  mit  einem  Auge,  so  täuscht  man  sich  sehr  leicht  über  die  Entfernung. 
—  Bei  Beurtheilung  der  wahren  Grösse  eines  Gegenstandes  kommt 
es  auf  die  Bestimmung  des  Abstandes  desselben  und  auf  die  Grösse  de* 
Seh  winkeis  (s.  Art.  Gesichtswinkel)  an.  Da  Gegenstände ,  deren 
wahre  Grösse  sehr  verschieden  ist,  dieselbe  scheinbare  Grösse  haben 
können  (z.  B.  Sonne  und  Mond) ,  so  ist  der  Sehwinkel  allein  nicht  aus- 
reichend ,  die  wahre  Grösse  zu  bestimmen ,  sondern  es  muss  noch  dk 
Entfernung  bekannt  sein.  Steht  das  Auge  in  einer  Entfernung  E  senk- 
recht über  der  Mitte  einer  Dimension ,  deren  scheinbare  Grösse  (Sehwin- 
kel)  a  ist.  so  ist  die  wahre  Grösse  derselben  M  =  2E.tgsi  2«:  be- 
findet sich  das  Auge  aber  auf  der  Senkrechten  des  einen  Endpunktes  in 
einer  Entfernung  E,  so  ist  M  =  E .  tgsa.  Wird  die  Entfernung  nicht 
durch  Messung  ermittelt,  sondern  nur  geschätzt,  so  beurtheilt  man  die 
wahre  Grösse  zu  gross,  wenn  die  Entfernung  zu  gross  angenommen  wird, 
und  andernfalls  zu  klein. 

Wegen  der  Fähigkeit  des  menschlichen  Auges,  sich  den  verschiede- 
nen Entfernungen  der  Gegenstände,  welche  deutlich  wahrgenommen  werden 
sollen  .  anzupassen,  vergl.  Art.  Accommodation.  Die  Augen  sind 
in  dieser  Beziehung  indessen  verschieden  und  jedes  besitzt  eine  be- 
stimmte Sehweite  oder  Weite  des  deutlichen  Sehens,  worun- 
ter man  eben  die  kleinste  Entfernung  des  Gegenstandes  von  dem  Anhe- 
be! welcher  derselbe  noch  deutlich  wahrgenommen  wird ,  versteht.  Dir 
Bestimmung  derselben  ist  namentlich  bei  der  Auswahl  der  Brillen  (s.  d. 
Art.)  uothwendig;  diese  Bestimmung  selbst  aber  geschieht  mittelst  der 
sogenannten  Optometer  (vergl.  auch  Art.  Scheine  r'scher  V ersuch). 
Für  ein  gesundes  Auge  giebt  Huyghens  die  Sehweite  zu  8  par.  Zoll 
an  ,  La  Hire  zu  1 2  Z.,  B  ü  ff  on  zu  8  bis  20  Z.,  J  u  r  i  n  zu  5  Z.  bi* 
14  Fuss  5  Z.  Bei  einem  gesunden  Auge  ist  ein  gewisser  Spielraum 
vorhanden  und  deshalb  unterscheidet  man  einen  Nähepunkt  und 
Fernpunkt  (s.  d.  Art.).  Bei  einem  gesunden  Auge  liegt  der  Nähe- 
punkt gewöhnlich  in  einem  Abstände  von  4  bis  5  Zoll,  während  der 
Abstand  des  Fernpunktes  sehr  bedeutend  sein  kann.  Liegt  der  Fern- 
punkt nur  einige  Zoll  vom  Auge,  so  nennt  man  das  Auge  kurzsieb- 
t  i  g  oder  in  y  o  p  i  s  c  h  :  liegt  hingegen  der  Nähepunkt  weiter  ab  als  bei 
dem  gesunden  Auge,  wohl  gar  einige  Fuss,  so  heisst  das  Auge  weit- 
sichtig oder  p  r  e  s  b  y  o  p  i  s  c  h. 
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Besondere  krankhafte  Erscheinungen  des  Sehorgans  sind  in  den 
besonderen  Artikeln  nachzusehen ,  z.  15.  S 1 a a r ,  Hühnerblindhei t, 
Achromatopsic  etc. 

Sehlinie  oder  Richtungslinie  nennt  man  eine  gerade  Linie, 
welche  von  einem  Punkte  eines  Gegenstandes  durch  den  Kreuzimgspunkt 
eines  Auges  geht.    Die  von  den  Endpunkten  einer  Dimension  ausgehen- 
den Kichtungslinien  bilden  den  Sehwinkel  dieser  Dimension- 
Sehloch  oder  Pupille,  s.  Ali.  Auge. 
Sehnerv,  s.  Art.  Auge. 

Sehrab  bedeutet  geheimnissvolles  Wasser  und  ist  bei  den  Arabern 
die  Bezeichnung  für  Luftspiegelung  (s.  d.  Art.). 

Sehweite  oder  Weite  des  deutlichen  Sehens  s.  Art.  Sehen  gegen 

Ende. 

8ehwinkel  oder  Gesichtswinkel  (s.  d.  Art.);  vergl.  auch  Art. 
Sehen. 

Seiches  nennt  man  am  Genfersce  und  Bodensee  ein  plötzliches 
Steigen  des  Wassers  in  Folge  einer  plötzlichen  Abnahme  des  Luftdrucks. 
Vergl.  Art.  Barometrie.  S.  78. 

Seifenblasen  haben  durch  ihr  Farbenspiel  physikalisches  Interesse 
erregt.  Die  Farben  erzeugen  sich  nach  der  Weise  der  Farben  ringe 
New  ton' s  (s.  d.  Art.).  Da  die  Seifenblasen  leicht  zerplatzen,  so  ist 
es  rathaam,  die  Seife —  nach  Böttger's  Vorschlage  —  in  destillirtem 
Wasser  in  einem  weissen ,  etwa  1  3  Quart  fussenden  Arzneiglase  durch 
Erwärmung  aufzulösen ,  das  Glas  luftdicht  zu  verschliesseu ,  sobald  die 
Erwärmung  ungefähr  den  Siedepunkt  erreicht  hat ,  und  dann  nach  dem 
Erkalten  zu  schütteln.  —  Von»  Winde  getriebene  Seifenblasen  hat  man 
auch  zur  Bestimmung  der  Windgeschwindigkeit  benutzt,  z.B.  Der  Ii  am, 
Coulom  b. 

Seihen  oder  colir e n,  s.  Art  F  i  1 1  r i  r  e  u. 

Seile  werden  in  Bezug  auf  die  Festigkeit  (s.  d.  Art.)  mit  folgendem 
Festigkeitsmoduhis  (k)  und  Sicherheitsmodulus  (/•',)  in  Rechnung  ge- 
nommen: unter  1  Zoll  Dicke  k  =  8400,  kt  =  2800;  von  1  bis  3  Zoll 
Dicke  k  =  GÖ00,  k\  =  2200;  von  über  .°>  Zoll  Dicke  =  4700,  kx 
=  IG 00  Neupfund. 

Seilmaschine  kann  man  jede  Verbindung  von  Seilen,  Kiemen, 
Ketten ,  Stangen  etc.,  die  durch  Kräfte  gespannt  werden ,  nennen ;  ge- 
wöhnlich versteht  man  aber  darunter  die  von  Vera  angegebene  Wasser- 
hebuugsmaschine ,  deren  Wirkung  auf  der  Adhäsion  des  Wassers  an 
einem  Seile  beruht.  Sie  besteht  aus  einem  oder  mehreren  Seilen  (Stricken) 
ohne  Ende,  die  um  zwei  Köllen  oder  Wellen  gehen ,  von  denen  die  eine 
in  dem  Wasserbehälter,  die  andere  (  obere)  in  einem  Kasten  an  der  Stelle 
sich  befindet,  wohin  das  Wasser  gehoben  werden  soll.  Die  obere  Welle 
wird  durch  eine  Kurbel  gedreht.  Bei  hinreichend  schnellem  Drehen  ist 
die  aufsteigende  Seilstrecke  mit  einer  dicken  Wasserschicht  umgeben, 
Emsmann.  HtldwOrterbgch.  II.  27 


Digitized  by  Google 


418 


Seilrad  —  Selenologie. 


die  oben  beim  Wenden  des  Seiles  in  den  Kasten  fliesst.  DieReibanL.- 
ist  bedeutend ;  auch  verderben  die  Seile  leicht. 

Seilrad  heisst  das  Rad  an  der  Welle  (s.  d.  Art.),  wenn  die  Kraft 
an  einem  Seile  wirkt,  welches  über  die  Peripherie  geht.  Vergl.  A.rt- 
Riemenscheibe. 

Seilwelle,  s.  Art.  Wellenbeweg un g.  II. 

Seismometer  /  _    , ,  _ 

Seismoskop  {      Art.  Erdbebenmesser. 

Seitel  ist  ein  Flüssigkeitsmass  (s.  Art.  Körpermas  s);  in  Oester- 
reich ist  ein  Eimer  =16  Seitel. 

Seitendruck,  8.  Art.  Hydrostatik.  C. 

Seitenentladung  ist  eine  Entladung  einer  electrischen  Batterie  in 
einer  Abzweigung  des  Schliessungsbogens.  Wenn  man  nämlich  von 
dem  Schliessungsbogen  einen  längeren ,  in  eine  Kugel  endenden  Draht 
abzweigt  und  dieser  einen  länglichen  Leiter  gegenüber  hält,  so  erscheint 
bei  der  Entladung  der  Batterie  an  dieser  Stelle  ein  kleiner  Funke.  I>r 
Grund  liegt  in  der  nicht  gebundenen  Electricitat  der  inneren  Belegung, 
welche,  indem  sie  in  den  Schliessungsbogen  und  die  mit  demselben  ver- 
bundenen Leiter  einströmt,  durch  Influenz  (electrische  Vertheilung)  auf 
in  der  Nähe,  derselben  befindliche  Leiter  einwirkt. 

Seitengandecke,  s.  Art.  Gletscher. 

Seitenkraft,  s.  Art.  Bewegungslehre.  IV.  3, a.  S.  95. 

Selbstbeweger  oder  Perpetuum  mobile  (8.  d.  Art.). 

Selbstentladung,  s.  Art.  Flasche,  electrische.  S.  345. 

Selbstleuchtend  heisst  ein  Körper,  welcher  die  Quelle  des  von  ihm 
ausgehenden  Lichtes  in  sich  selbst  trägt.    S.  Art.  Licht. 

Selbststeuerung,  s.  Art.  Steuerung. 

Selbstzünder,  s.  Art.  Pyrophor. 

Semum,  s.  Art.  Samiel. 

Selenographie ,  die ,  behandelt  die  Beschreibung  des  sichtbaren 
Theiles  der  Mondoberfläche.  Die  Mond  karten  übertreffen  an  Detailaus- 
filhruug  die  Karten  von  Afrika  und  Australien. 

Selenologie.  die,  sucht  die  orographischen  Gebilde  der  Mondober- 
lläche  zu  erklären.  Mädler  unterscheidet  4  selenologische  Perioden: 
1)  Periode  der  Wallebenen  und  (grossen)  Ringgebirge;  2)  Periode  der 
(kleinen)  Krater  und  der  Centraiberge  (im  Innern  der  Ringgebirge): 
3  )  Periode  der  Rillen  oder  Furchen  (die  besonders  räthselhaft  erscheinen 
und  von  allem  Irdischen  abweichen)  und  der  lang  sich  hinziehenden 
Bergadern;  4)  Periode  der  blosen  Lichtadern  oder  Strahlensysteme.  Alle 
diese  Gebilde  weisen  hin  auf  eine  Reaction  des  Mondinnern  gegen  die 
Mondobertläche.  Den  Gebilden  der  ersten  Periode  liegen  Eruptionen 
aus  dem  tiefen  Innern  des  Mondes  zu  Grunde ;  in  den  folgenden  Perioden 
zieht  sich  die  plutonische  Reaction  immermehr  von  der  Tiefe  nach 
aussen ;  in  der  letzten  Periode  wird  die  erstarrte  Rinde  gar  nicht  mehr 
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durchbrochen,  ja  kaum  mehr  gefaltet,  sondern  durch  die  dicht  unter  der 
Oberfläche  sich  fortbewegenden  heisscn  Gase  nur  (etwa  nach  Art  einer 
Verglasung)  in  der  Art  alterirt ,  dass  sie  nur  das  Licht  stärker  reflectirt, 
weshalb  diese  Stellen  eben  als  Lichtadern  erscheinen,  nicht  aber  als 
Bergadern,  welehe  Falten  sind.  Nur  plutonische,  nicht  aber  neptunische 
Gebilde  scheinen  auf  dem  Monde  vorzukommen.    Vergl.  Art.  Mond. 

Semaphor,  s.  Art.  Telegraph.  B. 

Senguerd' scher  Hahn,  s.  Art.  H  a  h  n ,  Senguerd'scher. 
Senkblei,  s.  Art.  Bathorn  et  er. 
Senkel,  s.  Art.  Bleiloth. 

Senkrecht  bedeutet  eine  Richtung,  welche  gegen  eine  Ebene  nach 
allen  Seiten  hin  gleich  geneigt  ist,  und  ist  nicht  mit  lothrecht  (s.  d.  Art.) 
zu  verwechseln. 

Senkspindel  i  . 
•    Senkwaage  I  0(ler  Aräometer  (fl.  d.  Art.). 

Sensibilität  bedeutet  die  Fähigkeit  der  Sinnesorgane,  Eindrücke 
zur  Emp6ndung  zu  bringen. 

Septentrio  hiess  bei  den  Kömern  der  sonst  auch  Boreas  genannte 
Nordwind. 

Serab,  s.  Art.  Sehrab. 

Serpent,  ein  musikalisches  Blasinstrument ,  welches  mit  einem  be- 
sonderen Mundstücke,  wie  dies  bei  dem  Hörne,  der  Trompete  und  der 
Posaune  auch  der  Fall  ist,  geblasen  wird.  Wahrscheinlich  schwingen 
die  Lippen  ebenfalls,  so  dass  diese  Instrumente  den  Kohrwerken  nahe 
kommen. 

Servatius,  s.  Art.  Herren,  die  drei  gestrengen. 

Setzwaage  oder  Schrotwaage  oder  B 1  e i  w a a g e  ist  ein 
Nivellirapparat,  dessen  sich  vorzugsweise  die  Handwerker  zur  Horizontal- 
stellung bedienen.  Die  Setzwaage  besteht  gewöhnlich  aus  einem  gleich- 
schenkeligen  hölzernen  Dreiecke,  von  dessen  Spitze  aus  ein  auf  der  Basis 
senkrecht  stehender,  gerader  Strich  auf  der  einen  Flüche  eingeschnitten 
ist.  In  diesem  Striche  ist  an  der  Spitze  der  Faden  eines  Bleiloths  be- 
festigt von  einer  solchen  Länge ,  dass  der  schwere  Körper  fast  bis  zur 
Basis  herabhängt,  woselbst  sich  ein  grösserer  Ausschnitt  befindet,  um 
diesem  Körper  einen  freien  Spielraum  zu  gestatten.  Dieses  Dreiecks 
bedient  man  sich  unmittelbar,  wenn  es  sich  darum  handelt  eine  kleine 
ebene  Fläche  oder  gerade  Strecke ,  z.  B.  die  Console  für  eine  Stutzuhr, 
horizontal  zu  stellen;  ist  die  Entfernung  aber  grösser,  so  gehört  noch  das 
sogenannte  Kichtscheit  (s.  d.  Art.)  dazu.  Kichtscheit  und  Setz- 
waage findet  man  auch  oft ,  z.  B.  bei  den  Steinsetzern ,  mit  einander  fest 
verbunden. 

Sextant  bezeichnet  im  Allgemeinen  den  sechsten  Theil  eines  Kreises, 
wie  Quadrant  den  vierten  und  Octant  den  achten ;  im  Besonderen  ver- 
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steht  man  darunter  den  Spiegelsextauten,  dessen  Erfindung  Hadley 
zugeschrieben  wird. 

Der  Spiegelsextant  ist  ein  Instrument  zu  Höhen-  und  Distanz- 
messungen  sowohl  auf  festem  Laude,  als  zur  See.  An  einem  Kreissector 
AqB  (».  nebenstehende  Figur),  welcher  bei  dem  Sextanten  etwas  über 


60°,  bei  dein  Quadranten  etwas  über  90°  und  bei  dem  Oetanten  et*.i? 
tiber  45°  im  Bogen  hält,  ist  um  den  Mittelpunkt  q  eine  Alhidade  y3/ 
bewegbar,  welche  bei  M  einen  Yemier  (s.  Nonius)  und  bei  q  einen 
ebenen  Spiegel  trägt.  Die  spiegelnde  Fläche  des  Spiegels  geht  duH 
den  Mittelpunkt  q  und  ist  durch  eine  stellbare  Platte  Q  auf  seiner  Rftek- 
seite  genau  senkrecht  zur  Ebene  des  Sectors  festgestellt.  Ein  aflden 
kleiner  ebener  Spiegel  ist  bei  p  ebenfalls  senkrecht  zur  Ebene  desSector- 
und  so  befestigt,  dass  er  möglichst  parallel  mit  der  Linie  qO  geht. 
w7elche  den  Mittelpunkt  des  Sextanten  mit  dem  Anfangspunkte  desLimto 
(eingeteilten  Bogens)  AB  verbindet.  Steht  der  Index  der  Alhida^ 
qM  auf  dem  Anfaugspunkte  0  der  Theilung ,  so  müssen  beide  Spiegel- 
flächen parallel  zu  einander  stehen.  Die  obere  Hälfte  des  Spiegels/» 
ist  durchbrochen,  so  dass  der  Lichtstrahl  Hp  von  einem  entfernten  OIm- 
durch  diesen  offenen  Theil  durch  das  Rohr  DC  in  das  Auge  bei  €  ge- 
langen kann.  Der  Limbus  ist  in  halbe  Grade  getheilt,  welche  für  gaw 
Grade  gerechnet  werden  und  auch  so  bezeichnet  sind ;  die  Grade  sind  ic 
Unterabteilungen  getheilt  und  der  Yemier ,  welcher  gewöhnlich  mit 
einem  Mikroskope  zum  genauen  Ablesen  versehen  ist ,  gestattet  noeb 
feinere  Ablesuugen.    Will  man  sich  überzeugen,  ob  die  Spiegel  unter 
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sich  und  in  Bezug  auf  den  Nullpunkt  d»  es  Linibus  richtig  stehen,  so  visirt 
man  durch  CD  nach  einem  möglichst  fernen  Objecto  in  der  Richtung 
CDpH  und  dreht  die  Alhidade ,  bis  man  gleichzeitig  im  Spiegel  p  das 
durch  Reflexion  von  dem  Spiegel  q  in  p  erzeugte  Bild  desselben  Objectes 
wahrnimmt,  so  dass  beide  Bilder  genau  in  derselben  Richtung  stehen. 
Der  Index  der  Alhidade  muss  dann  genau  auf  Null  stehen.  Will  man 
den  Winkelabstand  zweier  Objecto  messen ,  so  visirt  man  direct  in  der 
Richtung  CH  nach  dem  einen  und  bringt  durch  Drehung  der  Alhidade 
das  Spiegelbild  des  andern  in  q  auf  den  Spiegel  p ,  bis  beide  Objecto  in 
derselben  Richtung  stehen.  Durch  Ablesen  der  Stellung  des  Alhidadeu- 
indcxes  findet  man  den  Winkelabstand.  Zur  Beobachtung  der  Sonne 
können  vor  beide  Spiegel  gefärbte  Gläser  als  Blendung  vorgeschlagen 
werden. 

Der  Spiegelsextant  —  und  dies  gilt  auch  für  den  Octanten  und 
Quadranten  —  gründet  sich  darauf,  dass,  wenn  ein  ebener  Spiegel  um 
eine  Axe  drehbar  ist  und  sich  vor  seiner  spiegelnden  Fläche 
ein  Object  in  einer  Entfernung  von  der  Axe  —  E  l  rindet ,  sich 
das  Bild  auf  einem  Kreise  bewegt,  dessen  Mittelpunkt  die  Axe  und 
dessen  Halbmesser  =  E  ist,  der  Winkel  aber,  welchen  das  Bild  bei 
einer  Drehung  des  Spiegels  um  //°  durchläuft ,  das  Doppelte ,  also  2  n° 
betragt.  Oder  stehen  die  Spiegel  parallel ,  so  dass  das  Auge  dasselbe 
entfernte  Object  in  der  Richtung  CH  sieht  und  die  Alhidade  auf  Null 
steht,  so  sind  h'q  und  Hp  parallel  f_hqp  —  iqpC;  soll  nun  von  einem 
Objecte  AT,  welches  so  steht,  dass  hq  nicht  parallel  ist  mit  Hp,  der 
Lichtstrahl  hq  in  der  Richtung  ////  auf  den  Spiegel  /;  fallen,  was  ge- 
schehen muss ,  damit  er  von  p  retlectirt  in  das  Auge  gelangt ,  so  muss 
die  Spiegelfläche  um  die  Hälfte  des  Winkels  gedreht  werden ,  welchen 
Hp  uud  h'q  mit  einander  bilden,  weil  um  die  eine  Hälfte  dieses  Winkels 
der  Einfallswinkel  und  um  die  andere  Hälfte  der  Zurück werfungswinkel 
auf  q  vergrössert  werden  muss.  —  Vergl.  auch  Art.  Differential- 
sex t  a  n  t  und  Distanzmesser. 

Sicherheitsklappe,  s.  Art.  Sicherheitsventil. 

Sicherheitslampe  heisst  eine  Lampe,  mit  deren  Hilfe  sich  der 
Bergmann  in  sogenannte  schlagende  Wetter  (s.  Art.  Wetter)  wagen 
kann,  ohne  eine  Explosion  zu  befürchten.  Die  Lampe  führt  gewöhnlich 
nach  ihrem  Erfinder  (1816)  den  Namen  Davy'sche  Sicherheitslampe. 
Sie  besteht  aus  einer  gewöhnlichen  Oellampe,  deren  Docht  aus  der  Mitte 
der  Decke  heraustritt.  Sie  ist  überdeckt  mit  einem  1'  2  Zoll  weiten  und 
7  Zoll  langen  Cylinder  aus  Messing-  oder  Eisendrahtgeflecht  von  0,015 
bis  0,02  Zill  Dicke,  welches  auf  jeden  Quadratzoll  750  bis  U00  Löcher 
hält.  Davy  selbst  nahm  ein  Gewebe,  welches  784  Oeftnungen  auf 
einen  englischen  Quadratzoll  enthielt.  Der  grösseren  Sicherheit  wegen 
macht  man  die  obere  Hälfte  des  Drahtcylinders  und  die  Decke  desselben 
gewöhnlich  aus  doppeltem  Geflechte.    Der  Drahtcylinder  ist  mit  einem 
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Sicherheitslampe. 


Gestelle  aus  stärkerem  Drahte  umgeben ,  an  welchem  sich  oben  der  bei 
den  Grubenlichtern  gewöhnliche  Haken  befindet.  Die  Verbindung  des 
Cylinders  mit  der  Lampe  geschieht  durch  ein  Schraubengewinde,  an 
welchem  derselbe  mittelst  eines  Ringes  befestigt  ist.  Durch  deu  Hoden 
geht  wasser(öl )dicht  ein  oben  umgebogener  Draht  zum  Putzen  des  Doch- 
tes, ohne  den  Cyliuder  abnehmen  zu  müssen ,  und  an  der  Seite  des  Oel- 
behälters  ist  eine  durch  eine  Schraube  verschliessbare  Röhre  zum  Ein- 
füllen des  Oeles. 

Kommt  der  Bergmann  mit  einer  solchen  Lampe  in  eine  Gegend, 
welche  etwas  Kohlenwasserstoft'gas  enthält,  so  verlängert  sich  die  Flamme. 
Beträgt  der  Gehalt  an  dem  gefährlichen  Gase  1  J2  des  Volumens  der 
Luft,  so  füllt  sich  der  ganze  Drahtcylinder  mit  einer  schwächet)  blauen 
Flamme,  innerhalb  welcher  man  die  Flamme  des  Dochtes  hell  und 
glänzend  forthreunen  sieht.  Steigt  der  Gehalt  bis  auf  1  6  oder  1/5  des 
Volumens,  so  verliert  sich  die  Flamme  des  Dochtes  in  der  Flamme 
des  schlagenden  Wetters,  die  dann  den  Cyliuder  mit  sehr  starkem  Lichte 
erfüllt.  Bei  einem  Gehalte  an  Kohlen wasserstofFgas  von  1  3  des  Volumens 
erfolgt  in  der  Lampe  eine  die  Flamme  verlöschende  Explosion  ,  ohne 
dass  sich  dieselbe  jedoch  nach  aussen  fortpflanzt. 

Diese  stufenweise  den  grösseren  Gehalt  an  Kohlenwasserstoff  an- 
zeigenden Erscheinungen  sind  somit  dem  aufmerksamen  Bergmanne  ein 
ausreichender  Anhalt  zur  Beurtheilung  des  schlagenden  Wetters.  Davy 
hat  aber  sogar  für  den  Fall  des  plötzlichen  Erlöschens  der  Lampe  rar 
hinreichende  Erleuchtung  zu  sorgen  gesucht.  Er  umgab  nämlich  die 
Flamme  der  Sicherheitslampe  mit  einem  gewundenen  Platindrahte.  Der 
Draht  wird  durch  die  Flamme  erhitzt  und  glüht  —  in  Folge  der  soge- 
nannten katalytischeii  Wirkung  (8.  d.  Art.  und  vergl.  überdies:  A  ph  lo- 
gist i  s  c  h  e  Lampe  und  G  I  ü  h  I  ä  m  p  c  h  e  n )  —  noch  fort,  wenn  auch 
die  Flamme  erlischt.    Leider  hat  sich  diese  Einrichtung  nicht  bewährt. 

Die  Wirkung  des  Drahtgewebes  beruht  darauf,  dass  jeder  Körper 
zu  seiner  Verbrennung  eine  seiner  Natur  entsprechende  Vorerwärmung 
erfordert ,  und  dass  diese  Temperatur  erhalten  bleiben  rauss ,  wenn  die 
einmal  eingeleitete  Verbrennung  fortdauern  soll.  Das  Drahtgeflecht 
kühlt  nun  als  guter  Wärmeleiter  die  Flamme  soweit  ab,  dass  die  Tempe- 
ratur bis  unter  den  zur  Unterhaltung  des  Verbrennens  erforderlichen 
Grad  herabgedrückt  wird.  Wird  der  Draht  weissglühend ,  so  schlägt 
die  Flamme  durch ,  weil  nun  die  Temperatur  zum  Verbrennen  ausreicht ; 
rothgliihendes  Eisen  entzündet  noch  nicht.  Da  Eisendraht  mit  der  Zeit 
durchbrennt,  so  hat  Graham  vorgeschlagen,  die  Drahtnetze  zuvor  in 
Alkalilösung  zu  tauchen,  wodurch  das  Rosten  verhütet  wird.  —  Nach 
Magnus  verliert  das  Drahtnetz  die  von  der  Flamme  empfangene  WTärme 
mehr  durch  Strahlung  als  durch  Leitung  und  soll  als  fester  Körper  ein 
grösseres  Wärmeausstrahlungsvermögen  besitzen  als  die  luftformige 
Flamme.    Durch  einen  Ueberzug  von  Alkalilösuug,  z.  B.  kohlensauren'. 
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Natron,  soll  die  Wärmeausstrahlung  überdies  vermehrt  werden ,  was  für 
Graham's  Vorschlag  sprechen  würde.  —  Museler  hat  eine  Ver- 
besserung angebracht,  welche  darin  besteht ,  dass  das  Drahtgehäuse  erst 
in  einiger  Höhe  über  der  Oeilampe  beginnt  und  unten  durch  einen  Glas- 
cyliuder  ersetzt  ist,  der  von  dem  Gehäuse  durch  eine  horizontale  Kupfer- 
platte geschieden  wird,  welche  in  ihrer  Mitte  einen  offenen  Kupfercy  linder 
trägt,  um  die  von  der  Oelflaimne  aufsteigenden  Gase  iu  das  Gehäuse  zu 
leiten. 

Sicherheitsmodulus  nennt  man  den  dritten  bis  zehnten  Theil  des 
Festigkeitsinodulus  (s.  Art.  Festigkeit). 

Sicherheitspanzer ,  der,  A 1  d  i  n  i  's  besteht  aus  einem  Drahtnetze, 
welches  über  eine  mit  Salzsoole  getränkte  Kleidung  aus  Schafwolle  oder 
Über  ein  Am ianth- Gewebe  angezogen  wird.  Dieser  Tänzer  wird  bei 
Feuersbrünsten  empfohlen.  Die  Wirkungsweise  erklärt  sich  wie  bei  der 
SicherheitHlainpe  (8.  d.  Art.). 

Sicherheitsröhren  bringt  mau  bei  Gasentwickelungs-  oder  Destilla- 
tionsapparaten an ,  um  für  den  Fall  einer  Abnahme  der  Spannung  im 
Innern  ein  Zurücktreten  der  Flüssigkeit  in  den  Apparat  zu  verhüteu. 
Die  Welter'scheu  Sicherheitsröhren  sind  von  Glas  und  bestehen  aus 
einer  heberförmig  gebogenen  Röhre  mit  parallelen  Schenkeln  ;  der  kürzere 
Schenkel  hat  in  seiner  Mitte  eine  kugelförmige  Erweiterung ,  ist  unten 
wieder  parallel  aufwärts  gebogen  und  endet  in  einen  Trichter,  welcher 
noch  oberhalb  der  ersten  Riegling  steht.  Durch  den  Trichter  wird  diese 
Röhre  mit  Flüssigkeit  soweit  gefüllt,  dass  dieselbe  die  Kugel  noch  nicht 
ganz  filllt ,  wenn  sie  in  diese  getrieben  würde ;  der  lange  Schenkel  geht 
luftdicht  in  den  Apparat.  Hei  Abnahme  des  inneren  Luftdruckes  drängt 
sich  die  äussere  Luft  durch  die  Kugel  in's  Innen*. 

Sicherheitsrollen  hat  man  an  den  Rädern  der  Eisenbahnwagen 
zur  Vermeidung  des  Abgleitens  von  den  Schienen  anzubringen  vorge- 
schlagen, aber  nicht  praktisch  befunden. 

Sicherheitsventil,  das,  an  Dampfkesseln,  ist  eine  Erfindung 
Pap  in' s,  um  ein  Anspannen  der  Dämpfe  über  das  Maximum,  welches 
der  Kessel  noch  verträgt ,  zu  verhüten.  Es  besteht  aus  einem  dampf- 
dicht iu  einer  auf  der  Oberseite  des  Kessels  angebrachten  Oetfnung 
sitzenden  conischen  Metallkörper,  welcher  durch  ein  au  einem  Hebel  an- 
gebrachtes Gewicht  so  stark  angedrückt  wird ,  dass  eine  noch  nicht  das 
Maximum  der  Spannung  erreichende  Kraft  zum  Herausheben  erforderlich 
ist.  Besser  ist  ein  dampfdichter  Verschluss  durch  eine  vollkommen  ebene 
Metallplatte  auf  einem  ebenen,  fast  schneideförmigen  Ventilsitze.  — 
Das  Sicherheitsventil  am  Luftballon  (Charliere  )  soll  gegen  das  Zerplatzen 
desselben  schützen  und  besteht  aus  einer  Klappe,  welche  durch  eine 
Feder  angedrückt  wird ,  aber  durch  eine  zur  Gondel  gehende  Schnur 
geöffnet  werden  kann. 

Sicherloth,  s.  Art.  Löthen. 
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Sichernngslampe  —  Sieden. 


Sicherungslampe,  s.  Art.  Sicherheitslampe. 
Sickerloth  ,  s.  Art.  L  ö  t  h  e  n. 

Siderisch,  d.  h.  auf  die  Sterne  bezüglich,  vergl.  Art.  Jahr. 
Monat  und  wegen  der  siderischen  Revolution  Art.  Planeten. 

Siderismus  nannte  Ritter  die  Kunst ,  mit  der  Wflnsebelruthe  u. 
dergl.  Erze  zu  suchen. 

Sideroskop  hat  B  a  i  1 1  i  f  ein  Instrument  genannt  zur  Auffindnn: 
höchst  schwacher  magnetischer  Einwirkungen  und  zum  Nachweis  von 
Eisenspuren.  Das  Instrument  ist  wie  die  Coulomb' sehe  Drehwaa. 
(s.  Art.  Drehwaage.  S.  227)  eingerichtet,  nur  dass  statt  des  8cbel- 
lackstäbchens  ein  15 — 16  par.  Zoll  langer  Strohhalm  verwendet  wird, 
der  an  jedem  Ende  ein  Magnetstabehen  von  1  2  Linie  Durchmesser  w- 
18  Linien  Länge  trägt.  Die  Magnete  können  entgegengesetzt  in  der 
Richtung  des  Strohhalms  liegen ,  so  dass  sie  gleichnamige  Pole  einander 
zukehren,  oder  senkrecht  zum  Strohhalme  mit  den  Polen  nach  derselben 
Richtung  stehen.  Die  Wirkung  der  beiden  Magnete  ist  wie  die  einer 
astatischen  Nadel  (s.  d.  Art.) ,  weshalb  man  auch  das  ganze  Instrument 
entbehren  kann. 

Sieb  der  V  e  s  t  a  1  i  n  ist  ein  Blechbehiilter,  dessen  Boden  aus  einem 
feinen  Siebe  besteht,  das  aber  sonst  luftdicht  geschlossen  ist.  Mit  Wisw 
gefüllt  wirkt  dies  Sieb  wie  ein  Stechheber  (s.  d.  Art.). 

Sieden  oder  kochen  nennt  man  den  bei  hinlänglicher  Temperatur- 
erhöhung eintretenden  Uebergang  eines  tropfbarflüssigen  Körpers  in  den 
Iufttormigen  Zustand  unter  wallender  und  zischender  Bewegung  doirii 
die  ganze  Masse  hindurch.  Den  Uebergang  eines  Körpers  in  den  Infi- 
förmigen  Zustand  sowohl  bei  festem  als  tropfbnrflilssigem  Aggregat- 
zustande  desselben  an  der  Oberfläche  ohne  eintretende  Bewegung  und 
ohne  Geräusch  und  zwar  bei  festen  Körpern  mit  Ueberspringun«: 
tropfbarflUssigen  Zustandes  nennt  man  verdunsten  oder  verdam- 
p  f  e  n.    Hierüber  vergl.  Art.  Dampf  und  D  a  m  p  f  b  i  1  d  u  n  g. 

Die  Temperatur ,  bei  welcher  das  Sieden  eintritt ,  nennt  man  die 
Siedetemperatur.  Bei  ein  und  derselben  Flüssigkeit  ist  diese 
Temperatur  abhängig  von  dem  auf  ihr  lastenden  Drucke  und  zwar  Heg! 
sie  bei  stärkerem  höher,  bei  schwächerem  niedriger:  ausserdem  ist  die- 
selbe von  der  Natur  der  Flüssigkeit  abhängig,  weshalb  man  leichter  und 
schwerer  zu  verflüchtigende  Körper  unterscheidet.  Manche  Körper 
können  wir  noch  gar  nicht  zum  Sieden  bringen.  Steht  die  Flüssigkeit 
mit  eckigen  und  unebenen  Flächen  in  Berührung,  so  kocht  sie  leichte, 
als  in  glatten  und  polirten.  Wegen  des  vor  dem  Aufwallen  eintretende 
Geräusches  s.  Art.  Simmern. 

Die  Abhängigkeit  der  Siedetemperatur  von  dem  auf  die  Oberffäefie 
lastenden  Drucke  zeigt  folgende  kleine  Tabelle  für  Wasser  (im  Durch- 
schnitt 0°,1  C.  auf  2mnl,7  Veränderung  des  Barometerstandes): 


W1 
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Barometerstand 
in  Millimetern. 


Siedepunkt 


Barometerstand 
in  Millimetern. 


Siedepunkt. 


107.'),  37 
787, 63 
773,71 
760,00 
746,52 
733,21 
720,13 


I10®0  c. 

101,0  „ 

100,5 

100,0 

99.5  „ 

99,0  ,j 

98,5  , , 


70  7. 2  6 
GS2.03 
657,54 
633,78 
525,45 
433,04 
91,98 


Unter  dem  Reeipienten  der  Luftpumpe  zeigt  das  Wasser  bei  um  so 
niedrigerer  Temperatur  die  Erscheinung  des  Siedens ,  je  mehr  die  Luft 
verdünnt  wird.  Hierauf  beruht  das  Einkochen  des  Klärsels  bei  der 
Zuckerraffination  in  den  sogenannten  Vacuumptannen.  Ebenso  erklärt 
sich,  warum  das  Wasser  auf  dem  St.  Bernhardt  (7000' hoch)  ge- 
wöhnlich bei  92°,2  C,  auf  dem  Montblanc  (1 5,280'  hoch)  bei  86°,5  C. 
kocht.  Hierauf  beruht  das  thermometrische  Höhenmessen  (s.  Art. 
Höhen  messung.  B.  S.  457).  Vergl.  auch  Art.  Puls  harn  mer, 
Wasserhammer.  —  Andererseits  kaun  man  einer  Flüssigkeit ,  ohne 
dass  sie  die  Erscheinung  des  Siedens  zeigt ,  eine  Hitze  ertheilen ,  welche 
den  Siedepunkt  derselben  unter  den  gewöhnlichen  Umständen  bei  offenem 
Gefä8se  übersteigt ,  wenn  man  das  Gefäss  luftdicht  verschliesst ,  so  dass 
die  sich  entwickelnden  Dämpfe  nicht  entweichen  können  und  sie  bei 
grösser  werdender  Wärrae  einen  immer  stärkeren  Druck  ausüben.  Dies 
geschieht  in  den  Dampfkesseln,  im  Papin'schen  Topfe;  vergl.  auch  Art. 
Digestor.  Daraus  erklärt  sich,  warum  in  einem  Dampfkessel,  nach- 
dem das  Feuer  entfernt  ist,  bei  Oeffnung  des  Ventils  so  lange  das  Siede- 
wallen  eintritt ,  bis  die  Temperatur  des  Wassers  sich  bis  auf  die  Tem- 
peratur erniedrigt  hat ,  welche  dem  äusseren  Luftdrucke  entspricht.  — 
Obgleich  der  Luftdruck  nur  auf  die  Oberfläche  lastet ,  muss  in  grösserer 
Tiefe  unter  der  Oberfläche  eine  höhere  Temperatur  sein,  weil  der  Druck 
der  Flüssigkeit  zu  dem  der  Luft  hinzukommt.  Dies  kommt  z.  B.  bei 
den  Geysiren  (s.  Art.  Geyser)  mit  in  Betracht.  Vergl.  auch  Art. 
Atmothermoraeter. 

Ueber  die  Abhängigkeit  der  Siedetemperatur  von  der  chemischen 
Zusammensetzung  der  Substanzen  sind  in  neuerer  Zeit  vielfache  Unter- 
suchungen angestellt  worden. 

Siedetemperaturen  einiger  Körper  unter  dem  Drucke 

einer  Atmosphäre. 


Stickoxydul 
Kohlensäure 


—  •  ^,  - 

—  61,8  „ 

—  3S,5  n 

—  33,6  , 


87«  9  C. 


Schwefelwasserstoff 


Ammoniak 
Chlor 


Digitized  by  Google 


Siedepunkt  — 

Sinne. 

Chlormethyl 

—    23*  73  C. 

Methyläther 

—  23,65 

Schweflige  Säure 

—  10.08 

m 

Chloräthyl 

+  12.5 

Cyanchlorid 

12,66 

Borchlorid 

18.23 

C'oucentrirte  Salzsäure 

20,0 

Sehwefeläther 

.'!.').  5 

Broinäthyl 

38.37 

m 

Schwefelkohlenstoff 

46.2 

Aeeton 

56,3 

ChtoreHicium 

56,81 

Chloroform 

60, 1 6 

Kolsgeist 

66,78 

■ 

Pbosphorchlorfir 

73,8 

9$ 

Clilorkotik'UHtofT 

76.5 

m 

Alkohol 

»8.26 

m 

Walser 

1 00.0 

n 

TerpentinSl 

159,5 

«■ 

Olli».  Methyl 

164.2 

M 

Citronöl 

174.8 

*• 

Leinöl 

Oll?     t  \ 

316.0 

Schwefelsaure,  »pec.  Gew. 

1,85       32  7.0 

•< 

Quecksilber 

357.25 

«< 

Schwefel 

490.0 

Ziuk 

1040.0 

m 

Kochsalzlösungen  von  spec 

.  Gew. 

1,006  bei 

-4-    100".  3 

L/. 

1.012  m 

100.4 

1.018  „ 

100.8 

1,024  m 

101,0 

w 

1.048  . 

102,0 

*• 

1.204  m 

108,6 

Siedepunkt  heisst  der  eine  Fundauientalpuukt  der  Theruionieter- 
scala.    S.  Art.  Thermometer. 

Siedetemperatur  J  uennt  man  die  Temperatur,  bei  welcher  da? 

Siedewärme  )  Sieden  unter  gewöhnlichem  Luftdrucke  oder 
uuter  einem  Atmospliärendrucke  eintritt.    S.  Art.  Sieden. 

J3iegelpre8se ,  s.  Art.  Knie  und  Presse.  C. 
Signalkunst .  s.  Art.  T  e  I  e g  r  a  p  h  i  e. 
Sikota,  s.  Art.  Luftspiegelung. 
Silbe rloth  .  s.  Art.  Löthen. 

Simmern  nennt  man  das  Geräusch,  welches  beim  Kochen  einer 
Flüssigkeit  namentlich  in  metallenen  Gewissen  vor  dem  Aufwallen  hörbar 
wird.  Der  Grund  hiervon  liegt  in  dem  Zerplatzen  der  entstandenen 
Dampfbläschen  in  den  höheren ,  noch  kälteren  Schichten  und  dem  Ein- 
dringen der  umgebenden  Flüssigkeit  in  das  entstandene  Vacuum. 

Simum ,  s.  Art.  Samiel. 

Sinne  sind  diejenigen  Einrichtungen  des  leiblichen  Organismus 
durch  welche  wir  zur  Wahrnehmung  der  Gegenstände  und  ihrer  Eigeo- 
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Schäften  gelangen.  Die  Thätigkeit  der  Sinnesorgane  beruht  auf  der  Sen- 
sibilität oder  Empfindlichkeit  der  von  ihnen  zum  Gehirne  gehenden  Ner- 
ven ,  vermöge  welcher  der  gesunde  Nerv  seinen  jedesmaligen  Zustand 
oder  seine  Gegenwirkung  gegen  den  auf  ihn  einwirkenden  Heiz  im  Ge- 
hirne bemerkbar  macht.  Wie  dies  geschieht,  hat  die  Psychologie  nach- 
zuweisen. 

Man  unterscheidet  fünf  Sinne ,  nämlieh  den  G  e  f  ü  h  1  s  s  i  n  n  mit 
Einschluss  des  Tastsinnes,  den  Geschmackssinn,  den  Geruchs- 
sinn, den  Gesichtssinn  und  den  Gehörsinn.  Vergl.  die  Art. 
Gefühls  sinn,  Geschmack,  Geruch,  Auge  und  Sehen,  Ohr 
und  Hören. 

Sinumbralampe  oder  schattenlose  Lampe  ist  eine  Ver- 
besserung, welche  Philipps  an  der  Astrallampe  (s.Art.  Lampe) 
angebracht  hat ,  um  den  Schatten  zu  beseitigen ,  welchen  der  Oelkasten 
veranlasst.  Das  Wesentlichste  ist  eine  matte  Glasglocke,  welche  die 
Flamme  noch  unterhalb  des  Oelkastens  umfasst  und  das  Licht  nach  allen 
Seiten  hin  zerstreut,  und  dass  der  Querschnitt  des  Oelkastens  nicht  recht- 
eckig ist,  so  dass  die  oberhalb  und  unterhalb  desselben  hinweggehenden 
von  der  Flamme  kommenden  Strahlen  sich  in  geringem  Abstände  von 
dem  Oelkasten  kreuzen. 

Sinusboussole  ist  ein  Galvanometer  zur  Messung  starker  galva- 
nischer Ströme.  Bezeichnet  in  nebenstehender  Figur  MH  den  magne- 
tischen Meridian,  C  den  Drehpunkt  einer  Magnetnadel  SX,  EO  einen 
electrischen  Strom,  welcher  in  einer  durch  C  gehenden  Ebene  liegt,  und 

denkt  man  sich  die  Nadel  zunächst  in 
MH  stehend,  den  Strom  ebenfalls  in 
MH  gehend ,  so  wird  die  Nadel  seit- 
wärts getrieben.  Wenn  man  den  Strom 
hierauf  der  Nadel  nachschwenkt ,  so 
mögen  der  magnetische  Meridian .  der 
Strom  und  die  Nadel  die  in  der  Figur 
angedeutete  relative  Lage  haben.  Ist 
nun  CB  =  s  die  Kraft  des  electrischen  Stromes,  welche  die  Nadel  senk- 
recht zum  Strome  stellen  will,  CA  =  m  die  Richtungskraft  des  Erd- 
magnetismus, f  liCO  —  u  die  Abweichung  des  electrischen  Stromes 
vom  magnetischen  Meridiane,  f_XCO  =  *v  der  Winkel  zwischen  dem 
Strome  und  der  zur  Ruhe  gekommenen  Nadel ,  lBCI)  —  ij  =  00  — 
so  ist,  wenn  BDAC  das  aus  den  Componenten  (s.  Art.  Bewegungs- 
lehre. IV.  8.  04  und  101)  CA  —  m  und  CB  =  s  construirte  Kräfte- 
parallelogramm ist, 

CB  :  CA  =  s  :  m  —  sin  (a  -\-  ./  )  :  sin  y ,  d.  h. 

m  .  sin  (a  -[-  .r)         m  ■  sin  in  -\-  Jt) 
sin  //  cos  v 
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Da  nun  bei  Versuchen,  welche  an  demselben  Orte  angestellt  werden, 
m  als  constant  angenommen  werden  kann,  so  erhält  man  für  verschiedene 
Ströme: 

sin  (a  -f-  .r)     sin  (o,  -f-  <r0 

s  :  s*  —  !  — :  ■  — . 

COS  X  ras  .r, 

Richtet  man  den  Versuch  so  ein ,  dass  jedesmal  .r  =  0  wird ,  so 
erhält  man  s  :  sl  =  sin  a  :  sina^.    Es  verhalten  sich  also  in  diesem 
Falle  die  Stromstärken  wie  die  Sinus  der  Abweichung  des  electrischeu 
Stromes,  oder  —  da  eben  w  =  0  ist  —  wie  die  Sinus  der  Ablenkung 
der  Magnetnadel  aus  dem  magnetischen  Meridiane.     Das  Instrument, 
welches  zu  dieser  Versuchsart  eingerichtet  ist,  heisst  die  Sinnsbons- 
s  o  1  e.    Das  Instrument  enthält  einen  kupfernen  Leitungsdraht ,  welcher 
gewöhnlich  mehrmals  über  einen  hölzernen  Kreis  von  0  bis  8  Zoll  Durch- 
messer kreisförmig  gewunden  ist.    Der  Mittelpunkt  des  Kreises  fällt  mit 
dem  Drehpunkte  einer  Magnetnadel  zusammen ,  welche  sich  in  einem 
Gehäuse  befindet ,  das  mit  dem  Holzringe  fest  verbunden  ist.     Dies  ans 
Hing  und  Gehäuse  bestehende  System  ist  um  einen  unten  angebrachten 
Zapfen  drehbar  im  Mittelpunkte  eines  horizontalen  Kreises,  der  von  drei 
Sehranbenfilsscn  getragen  wird  und  mittelst  einer  Köhren  Ii  belle  (s.  d. 
Art  )  horizontal  eingestellt  werden  kann.     Mit  dem  drehbaren  .Systeme 
dreht  sich  ein  Zeiger  auf  dem  Kreise.    Beim  Gebrauche  wird  der  Kreis- 
leiter so  eingestellt,  dass  er  sich  mit  der  Magnetnadel  in  derselben  Verti- 
calebene  befindet ,  was  dadurch  erleichtert  wird ,  dass  die  Magnetnadel 
mit  einem  senkrecht  auf  ihr  stehenden  und  durch  ihre  Drehaxe  gehenden 
Kupferdrähtchen  versehen  ist,  und  dass  der  Boden,  über  welchem  die 
Magnetnadel  spielt,  aus  einem  ebenen  Spiegel  gebildet  wird,  so  dass  man 
die  Stellung  dieses  Drähtchens  um  90°  von  der  Kingebene  genau  zu 
gewinnen  sucht.  Jetzt  beobachtet  man  die  Stellung  des  Zeigers  auf  dem 
Horizontalkreise,  lässt  den  zu  messenden  Strom  durch  den  Leitungsdraht, 
dreht  den  Ring  der  ausweichenden  Nadel  nach,  bis  Ring  und  Nadel 
wieder  in  einer  Verticalebene  liegen ,  und  liest  am  Horizontal  kreise  die 
nöthig  gewesene  Drehung  ab.    Der  Sinus  dieses  Winkels  giebt  die  ver- 
hältnissmässige  Stromstärke. 

Eine  gute  Sinusboussole  herzustellen,  hat  seine  grossen  Schwierig- 
keiten. Deshalb  wird  die  Tangentenb  oussole  fs.  d.  Art.)  vor- 
gezogen. Hier  bemerken  wir  nur ,  dass  bei  derselben  der  Versuch  80 
eingerichtet  wird,  dass  in  obigen  Formeln  nicht  .r,  sondern  o  =  0  wird. 
....     .  .      .  $inx      sin. r. 

Wir  erhalten  dann  s  :  s,  =  :  1    =  tnsj-  :  tusj  ..  Die 

cos.v      cos  ,/*| 

Messung  konnte  man  auch  so  ausführen,  dass  ./•  =  «  würde,  in  welchem 

c  „     .  sin  2.r        sin  2.r,  .  .  . .  _ 

ralle  wir  s  :  .v,  =  =  =  sin  .r  :  sin  erhielten. 

cos  x         cos  a.\ 
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Es  würde  indessen  liier  die  Beobaehtungsmethode  nicht  einfach  genug 
werden. 

Zur  Messung  der  absoluten  Stromstärke  dient  das  Voltameter 
(s.  d.  Art.)-  Ist  die  Riehtungskraft  des  Erdmagnetismus  =  m  bekannt, 
so  erhält  man  bei  der  Sinusboussole  ,v  =  m  .  sin  a ,  bei  der  Taiigenten- 
boussole  s  =  7/1  .  tgs.v  und  im  letzten  Falle  s  =  2m  .  sittj: 

Sinuselectrometer  nennt  Kohl  rausch  eine  Abänderung  eines 
Eiectroskopes ,  welches  P  e  1 1  i  e  r  angegeben  hatte.  Wir  müssen  hier 
auf  PoggendorfFs  Annalen  Bd.  88.  S.  49 7  verweisen,  wo  K  o  h  l  r  a  u  s  c  h 
die  Theorie  des  Instrumentes  und  die  genaue  Beschreibung  geliefert  hat. 

Sirene  hat  C a g n i a r d  de  I a  T o ur  einen  Apparat  genannt  zur 
directen  Zählung  der  Schwingungszahl  eines  Tones.  Diese  Sirene  be- 
steht aus  einer  cylindrischen  Büchse  von  2  bis  3  Zoll  Durchmesser  uud 
etwa  1  Zoll  Höhe ,  von  welcher  unten  in  der  Mitte  der  Bodenplatte  eine 
Röhre  ausgeht,  vermittelst  welcher  dieselbe  auf  einen  Windkasten  gesetzt 
wird ,  um  so  comprimirte  Luft  einfahren  zu  können.  Die  obere  Platte 
der  Büchse  ist  durch  eine  bestimmte  Anzahl  von  Löchern ,  welche  auf 
dem  Umfange  eines  Kreises  liegen ,  durchbohrt.  Diese  Löcher  stehen 
alle  gleich  weit  von  einander  ab  und  haben  alle  eine  gleich  geneigte 
schiefe  Richtung.  Unmittelbar  über  dieser  durchlöcherten  Platte  befindet 
sich  eine  zweite  Platte,  welche  sich  möglichst  leicht  um  den  Mittelpunkt 
des  Kreises  drehen  lässt,  in  welchem  die  vorher  genannten  Löcher  liegen, 
und  enthält  auf  der  Peripherie  eines  Kreises  eben  so  viel  Löcher,  wie  die 
erstere ,  so  dass  bei  einer  bestimmten  Stellung  je  ein  Loch  der  einen 
Platte  auf  ein  Loch  der  anderen  genau  passt,  bei  einer  anderen  Stellung 
aber  die  Löcher  der  einen  auf  die  geschlossenen  Zwischenräume  der 
anderen  treffen.  Die  Löcher  der  zweiten  Platte  sind  ebenfalls  gegen 
die  Fläche  der  Platte  und  unter  sich  gleich  geneigt ,  aber  so  dass  die 
Neigung  mit  derjenigen  an  der  festen  Platte  einen  Winkel  (wo  möglich 
einen  rechten  Winkel)  bildet.  Stehen  die  Platten  so  über  einander,  dass 
Loch  auf  Loch  passt ,  und  wird  die  Luft  in  der  Büchse  verdichtet ,  so 
will  diese  durch  die  Löcher  der  Deckplatte  ausströmen ,  trifft  auf  die 
entgegengesetzt  gerichteten  Löcher  der  beweglichen  Platte  und  setzt 
diese  in  Folge  des  dadurch  veranlassten  Anstosses  in  Bewegung.  Nehmen 
wir  an ,  dass  sich  in  der  drehbaren  Platte  nur  ein  einziges  Loch  und  in 
der  festen  Platte  deren  10  befinden,  so  wird  während  einer  Umdrehung 
der  Platte  die  Oeffnung  lOmal  geöffnet  und  lOmal  geschlossen  sein  und 
mithin  wird  der  Luftstrom  lOmal  durchgehen  und  lOmal  unterbrochen. 
Macht  die  Platte  in  1  oder  */t0  oder  l/)oo  Secunde  eine  Umdrehung,  so 
geschieht  das  Durchgehen  und  Unterbrechen  des  Luftstromes  auch  lOmal 
in  dieser  Zeit,  und  da  bei  jedem  Wechsel  eine  Schwingung  erzeugt  w  ird, 
so  erfolgen  in  1  Secunde  20  oder  200  oder  2000  Schwingungen,  und 
es  werden  diesen  Schwingungen  entsprechende  Töne  hörbar.  Durch  die 
10  Oeffnungen  in  jeder  Platte  wird  die  Auzahl  der  Schwingungen  nicht 
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verändert,  sondern  nur  die  Wirkung  verzehnfacht.  Anzahl ,  Gestalt  und 
Grösse  der  Oeffhungen  scheinen  auf  den  Klang  des  Tones  Einfluss  zu 
haben.  Mit  der  drehbaren  Platte  ist  ein  Zählapparat  der  Umdrehungen 
verbunden.  Beobachtet  man  also  die  Anzahl  der  Umdrehungen  in  einer 
bestimmten  Zeit,  so  rindet  man  die  Schwingungszahl  für  1  Secunde. 

Eine  Lochsirene  hat  A.  Seebeck  eonstruirt,  bestehend  in 
einer  dünnen  Scheibe  mit  im  Kreise  gleich  vertheilten  Löchern.  Die 
Scheibe  wird  in  Umdrehung  versetzt .  was  auf  einer  Sehwnngmasehine 
geschehen  kann,  und  durch  ein  gegen  die  Löcher  gehaltenes  Rohr  mit 
dem  Munde  oder  durch  ein  Gebläse  geblasen.  Man  kann  in  derselben 
Scheibe  in  concentrischen  Kreisen  Löcher  in  verschiedener  Zahl  anbringen 
und  so  z.  B.  den  Dreiklang  hervorbringen ,  indem  man  den  Luftstrora 
schnell  hinter  einander  auf  die  verschiedenen  Kreise  richtet. 

F.  Savart  bediente  sich  bei  seinen  Versuchen  der  Radsirene, 
die  aus  gezahnten  Rädern  besteht,  die  in  mehr  oder  minder  schnelle  Um- 
drehung versetzt  werden.  Von  den  Zähnen  lässt  man  ein  eingeklemmtes 
Streifchen  von  Kartenpapier  abschnappen.  Eine  solche  Sirene  lägst  sich 
bei  Rotationsversuchen  auch  benutzen,  um  aus  dem  gleich  bleibenden 
Tone  zu  erkennen,  dass  die  Rotationsgeschwindigkeit  dieselbe  bleibt. 

Sirocco  heisst  in  Italien  der  heisse .  trockene  Südwind ,  der  wahr- 
scheinlich eine  Fortsetzung  des  aus  der  Sahara  kommenden  Samum  ist 
In  Palermo  liisst  sich  Niemand  auf  der  Strasse  sehen ,  wenn  er  weht. 

8irrab,  s.  Art.  Sehr  ab. 

Sismograph oder  Seismometer,  s.  Art.  Erdbebenmesser. 

Sixthermometer  heisst  ein  von  S  i  x  erfundenes,  jetzt  noch  bisweilen 
benutztes  Thermometer,  welches  die  Maxima  und  Minima  angiebt. 
B  e  1 1  a  n  i  und  Bunten,  später  auch  A  i  m  e ,  haben  das  Instrument  zu 
verbessern  gesucht.  Das  von  dem  Ersteren  verbesserte  Instrument  be- 
steht aus  einem  Weingeistthermometer,  welches  in  der  Mitte  zu  zwei 
parallelen  Schenkeln  umgebogen  ist.  An  der  Biegung  erleidet  der  Wein- 
geist eine  Unterbrechung  durch  Quecksilber.  In  dem  Weingeiste  sind 
beiderseits  vom  Quecksilber  schwach  federnde,  in  Emailröhren  einge- 
schlossene Stahldrähte ,  welche  als  Indices  dienen.  Diese  werden  vom 
Quecksilber  aufwärts  gerückt ,  bleiben  aber  im  Weingeiste  wegen  der 
Reibung  des  Drahtes  am  Glase  ruhen,  wenn  sich  auch  dieser  neben  ihnen 
bewegt.  Der  Index  im  ganz  gefüllten  Schenkel  giebt  das  Minimum,  der 
andere  das  Maximum  der  Temperatur.  Das  Instrument  wurde  nament- 
lich in  England  gebraucht  und  lässt  sich  auch  zum  Messen  der  Tempe- 
raturen in  den  verschiedenen  Tiefen  des  Meeres  gebrauchen.  Aime's 
Thermometer  ist  als  Umkehrungsthermometer  (s.  d.  Art.) 
bekannt. 

Skaphander  nannte  La  Chapelle  ein  von  ihm  angegebenes 
Schwimmkleid. 

Skiagraphie  bedeutet  Lehre  von  der  Schattenconstruction. 
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Smee' sehe  Kette ,  s.  Art.  Grove' sehe  Kette. 
Soggen,  s.  Art.  So o gen. 

Solano  heisst  in  Spanien  der  in  Italien  Sirocco  (s.d.  Art.)  genannte 
heisse  \Vind.  —  Bei  den  alten  Römern  bedeutete  Solanus  den  Ost- 
wind. 

Solarlampe,  Franken  stein 'sehe,  s.  Art.  Lampe. 
Solarlicht,  d.  h.  sonnenähnliches  Licht,  wird  das  electrisehe 
Kohlenlicht  (s.  Art.  Lichtbogen)  genannt. 

Solenoid  oder  electrody Hämischer  Cylinder,  s.  Art.  Electro- 
dynamik.  A.  S.  267. 

Solfataren  nennt  man  die  Stellen  in  der  Nähe  von  Vulcanen ,  an 
denen  eine  Entwicklung  von  Schwefelwasserstoff  stattfindet.  Vergl.Art. 
F  u  m  arolen. 

Solore  nennt  man  einen  kalten  Wind ,  der  unweit  Saillans  an  der 
Drome  aus  einem  Thale  kommt  und  dem  Laufe  des  Flusses  folgt. 

S ol stitialpunkte ,  Sonnenwendepunkte,  Wendepunkte, 
Sonnenstillstandspunkte,  heissen  die  beiden  Punkte  der  Eclip- 
tik ,  welche  von  dem  Aequator  nördlich  und  südlich  am  weitesten  ab- 
stehen. Der  nördliche  Tunkt  heisst  der  Sommerwendepunkt,  der 
südliche  der  Winter  Wendepunkt.  Beide  liegen  von  den  Durch- 
schnittspunkten des  Aequator  und  derEcliptik,  den  Nachtgleichen, 
um  90°  entfernt.  Legt  man  durch  beide  Solstitialpunktc  einen  auf  dem 
Aequator  senkrecht  stehenden  grössten  Kreis,  so  erhält  man  den  Kolnr 
der  So  n  neu  wenden,  während  der  grösste,  durch  die  Nachtgleichen- 
punkte gehende  Kreis  der  Kolur  der  Nachtgleichen  genannt 
wird.  Der  Bogen  des  Kolur  der  Sonnenwenden  zwischen  Aequator  und 
Ecliptik  ist  das  Mass  für  die  Schiefe  der  Ecliptik.  Die  beiden  durch  die 
Solstitialpunkte  gehenden  Parallelkreise  heissen  Wendekreise  und 
zwar  der  nördliche  der  des  Krebses,  der  südliche  der  des  Steinbocks. 

Die  scheinbare  tägliche  und  jährliche  Bewegung  der  Sonne  um 
die  Erde  vereinigt  sich  in  einer  Schraubenlinie ,  welche  während  des 
einen  halben  Jahres  von  dem  Wendekreise  des  Steinbocks  zu  dem  des 
Krebses  links ,  während  des  andern  von  dem  Wendekreise  des  Krebses 
zu  dem  des  Steinbocks  rechts  gewunden  ist.  Am  Pole  erscheinen  die 
Schraubengänge  dem  Horizonte  parallel,  da  hier  die  Axe  der  Schrauben- 
linie lothrecht  steht ;  am  Aequator  werden  alle  Schraubengänge  von  dem 
Horizonte  halbirt ,  da  die  Axe  horizontal  liegt.  Im  Laufe  eines  Jahres 
liegen  am  Aequator  sieben  Schraubengänge  mehr  auf  der  Nordseite  als 
auf  der  Südseite  in  Folge  der  ungleichmässigen  Geschwindigkeit  der 
Erde  bei  ihrem  Laufe  um  die  Sonne.  Zwischen  dem  Aequator  und  den 
Polen  liegen  die  Schraubengänge  schief  gegen  den  Horizont  und  nur  zur 
Zeit  der  Nachtgleichen  werden  dieselben  von  dem  Horizonte  halbirt. 
Wegen  der  Bedeutung  dieser  Verhältnisse  auf  das  mathematische  Klima 
s.  Art.  Klima  und  Zone.    Hier  bemerken  wir  nur  noch,  dass  der  um 
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7  Tage  längere  Aufenthalt  der  Sonne  über  der  Nordhälfte  der  Erde  da- 
durch in  seiner  Wirkung  ausgeglichen  wird,  dass  sich  die  Erde  während 
des  kürzeren  Bildlichen  Sommers  der  Sonne  mehr  nähert,  worauf  schon 
Lambert  hingewiesen  hat. 

Solst  it  ium.  8  o  n  n  e  n  w  e  n  d  e ,  ist  der  Augenblick,  in  welchem  sich 
die  Sonne  in  einem  Solstitialpunkte  (8.  d.  Art.)  befindet. 

Sommer,  s.  Art.  Jahreszeiten. 

Sommersolstitialpunkt  »  ,     .  A .   ,  ,  _  , 

Sommersolstitium  8'  Art.  Solst, t. alpunkt  und  Sol- 

Sommerwendepunkt     )  stitium. 
Somnambul,  s.  Art.  Mesmerismus. 
Sonde,  s.  Art.  Bathorn  et  er. 

Sonne,  die.  welche  Copernicus  die  Weltleuchte  und  Theon 
von  Smyrna  das  Herz  des  Universums  nennt,  ist  der  Fixstern  (s.d.  An 
welcher  das  Centrum  unseres  Planetensystems  abgiebt  (s.  Art.  Pla- 
neten) und  unserer  Eide  als  Quelle  des  Lichtes  und  der  Wärme  Leben 
spendet.  Die  Alten  verehrten  die  Sonne  als  Bild  der  Gottheit  oder  als 
Gottheit  selbst,  die  Aegyptcr  unter  dem  Namen  Osiris,  die  Chaldäer  al; 
Baal,  die  Phönizier  als  Adonis ,  die  Perser  als  Mithin ,  die  Griechen  aL« 
Apollon ,  die  Kölner  als  Sol.  Die  scheinbare  Bewegung  der  Sonne  (s 
Art.  Solstitialpunkte)  für  die  wahre  (s.  Art.  Planeten)  nebniemi. 
hielten  die  alten  Astronomen  die  Sonne  für  einen  Planeten  und  die  Erde  für 
einen  feststehenden  Weltenkörper.  Wir  wissen,  dass  die  Sonne  iu  dem 
Brennpunkte  der  dieselbe  iu  elliptischen  Bahnen  umkreisenden  Planeten 
und  Kometen  steht. 

A.  Der  Abstand  der  Erde  von  der  Sonne  —  und  dies  gilt  auch 
für  die  übrigen  Körper  des  Sonnensystems  —  ist  wegen  der  elliptisches 
Bahn  zu  verschiedenen  Zeiten  verschieden  und  deshalb  ist  auch  der 
scheinbare  Durchmesser  der  Sonne  nicht  immer  derselbe.  Zur  Zeit  der 
Sonnennähe  —  also  im  Winter  der  nördlichen  Erdhälfte  —  ist  der 
scheinbare  Durchmesser  32'  34 ",G,  zur  Zeit  der  Sonnenferne  —  *ko 
im  Sommer  der  nördlichen  Erdhälfte  —  31'  30", 1.  Aristarch  von 
Samos  mass  um  260  v.Chr.  zur  Zeit  des  ersten  Mondviertels  den  Winkel, 
welchen  die  beiden  Linien  mit  einander  bilden ,  von  denen  die  eine  nach 
dem  Mittelpunkte  der  Soune,  die  andere  nach  dem  Mittelpunkte  des  Mon- 
des gerichtet  war,  und  fand  denselben  87  Grad  gross.  Daraus  folgte, 
dass  die  Sonne  18-  bis  20mal  weiter  von  der  Erde  entfernt  ist  als  der 
Mond.  Wenn  nun  der  Mond  im  Allgemeinen  51,000  Meilen  oder  60 
Erdhalbmesser  von  der  Erde  entfernt  ist ,  so  würde  die  Sonne  ungefähr 
eine  Million  Meilen  von  der  Erde  abstehen.  Nach  Pythagora* 
nahm  man  damals  die  Entfernung  des  Mondes  nur  zu  etwa  4000  Meilen 
an  und  dieser  setzte  sogar  die  Sonne  nur  zwei  bis  drei  Mal  weiter 
Tycho  de  Brahe  nahm  die  Entfernung  der  Sonne  noch  zu  etwa 
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1142  Erdhalbmessern ,  also  zu  etwa  einer  Million  Meilen  an ;  Kepler 
setzte  die  Sonne  in  etwa  3  Millionen  Meilen  Abstaud;  Riccioii  fand 
nach  Aristarch's  Metbode  mit  Hilfe  der  zu  seiner  Zeit  schon 
sehr  vervollkommneten  Instrumente  (das  Fernrohr  war  im  Anfange  des 
17.  Jahrb.  erfunden)  5  bis  G  Millionen  Meilen ;  Dominicus  Cassiui 
berechnete  aus  Beobachtungen  Richerts  am  Planeten  Mars  vom  Jahre 
1671  die  Parallaxe  (s.d.  Alt.)  dieses  Planeten  zu  25,/sSec.  und  schloss 
daraus  auf  eine  Parallaxe  der  Sonne  von  9,/9  See. ,  also  auf  eine  Ent- 
fernung derselben  von  21712  Erdhai bmesseru  oder  etwas  über  18  Mil- 
lionen Meilen;  Lacaille  fand  aus  der  Parallaxe  der  Veuus  (1751)  für 
die  Sonne  eine  solche  von  10  Vi  See;  Edmund  Halley  machte  auf 
die  Venusdurchgänge  durch  die  Sonne  als  zu  diesen  Bestimmungen  sehr 
gut  branchbar  aufmerksam  und  17G1  und  1769,  wo  solche  eintraten, 
benutzte  man  dieselben ;  E  n  c  k  e  in  Berlin  berechnete  aus  dieseu  Be- 
obachtungen 1825  die  Parallaxe  der  Sonne  zu  81  8  See.  und  ihre  Ent- 
fernung zu  20682000  geogr.  Meilen.  Dies  letzte  Resultat  galt  als 
das  zuverlässigste.  Hausen  in  Gotha  sprach  sich  indessen  1854  in 
Folge  von  Mondberechnuugen  dahin  aus ,  dass  die  Entfernung  etwa  1  s0 
kleiner  sein  müsse;  Airy  stimmte  1859  bei;  Le  Verrier  desgleichen 
in  Folge  einer  Sonnenschwankung,  die  er  bis  auf  61  2Sec.  im  Maximum 
bestimmte,  und  wegen  der  Störungen,  welche  Mars  und  Venus  erleiden. 
Hansen' s  Ausspruch  wurde  ferner  durch  Beobachtungen  am  Mars 
<1862)  bestätigt  und  endlich  auch  durch  Foucault's  Experimente 
Uber  die  Geschwindigkeit  des  Lichtes  (s.  Art.  Licht)  mit  Zuhilfenahme 
des  Aberrationscoefticienten  (s.  Art.  Aberration).  Die  Entfernung 
der  Sonne  von  der  Erde  ist  also  im  Mittel  19992600  Meilen,  was 
hoffentlich  durch  die  1874  und  1882  eintretenden  Venusdurchgänge 
Bestätigung  erhalten  wird.  —  Der  wahre  Durchmesser  der  Sonne  würde 
hiernach  ungefähr  186300  geogr.  Meilen  betragen.  An  Volumen  über- 
wiegt die  Sonne  alle  Übrigen  Körper  ihres  Systems  etwa  600mal,  an 
Masse  etwa740raal;  die  Erde  an  Volumen  etwa  1400000inal,  an  Masse 
360,000mal. 

B.  Ueber  die  physische  Beschaffenheit  der  Sonne  sind  in  jüngster 
Zeit  ganz  andere  Ansichten  zur  Geltung  gekommen,  als  man  bisher  hatte. 
Einen  bestimmten  Anhalt  gewann  mau  überhaupt  erst,  als  das  Fernrohr 
eine  genauere  Beobachtung  möglich  machte.  Der  Ostfriese  Johann 
Fabricius  bemerkte  1611  zuerst  —  nicht  der  Jesuit  Christoph 
8  c  h  e  i  n  e  r .  Professor  zu  Ingolstadt  —  eigentümliche  Flecken  auf  der 
.Sonnenscheibe.  Diese  Flecken  verändern  bei  fortgesetzter  Beobachtung 
ihre  Gestalt  und  ihre  Stelle  auf  der  Sonne,  sind  bald  grösser,  bald  kleiner, 
meist  sehr  unregelmässig  und  meist  dunkelschwarz  mit  aschfarbeuem 
Rande.  Eiu  Flecken  am  Ostrande  nähert  sich  in  scheinbar  beschleu- 
nigter Bewegung  mit  jedem  Tage  mehr  der  Mitte ,  rückt  in  scheinbar 
verzögerter  Bewegung  weiter  zum  Westrande  und  verschwindet  dort 
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nach  etwa  Mtägiger  Wanderung,  tritt  bisweilen  13  bis  14  Tage  später 
wieder  am  Ostrande  auf  und  wandert  weiter;  andere  Flecken  verschwin- 
den, ehe  sie  die  ganze  Scheibe  durchlaufen  haben.  Erscheint  ein  Flecken 
in  der  Mitte  der  Sonne  ziemlich  rund ,  so  zeigt  er  sich  in  der  Nähe  des 
Randes  gewöhnlich  als  Streifen  etc.  Diese  Flecken  sind  nun  nicht  gleich- 
mässig  über  die  ganze  Scheibe  vertheilt ,  sondern  zeigen  sich  vorzugs- 
weise in  einer  Zone  zu  beiden  Seiten  des  Aequators  und  nur  ausnahms- 
weise in  grösseren  Breiten.  Aus  den  Ortsveränderungen  der  Flecken 
und  namentlich  aus  der  Wiederkehr  mancher  derselben  hat  man  auf  eine 
Umdrehung  der  Sonne  um  ihre  Axe  geschlossen.  Die  Rotationsperiode 
beträgt  25  bis  26  Tage.  Schwabe  in  Dessau,  welcher  nebst  Spören 
in  Anclam  und  dem  Engländer  Carrington  zu  den  fleissigsten  Be- 
obachtern der  Sonnenflecken  gehört ,  hat  in  der  Anzahl  derselben  eine 
gewisse  Regelmässigkeit  wahrgenommen.  Es  zeigt  sich  eine  Reihe  von 
Jahren  hindurch  eine  Zunahme  und  darauf  wieder  eine  Abnahme  der 
Fleckenzahl.  Es  umfasst  diese  Periode  eine  Zeit  von  1U  bis  11  Jahren 
—  allerdings  mit  Schwankungen  von  8  bis  12  Jahren  — ,  denn  die 
Jahre  1828,  1837,  1848,  1860  zeigten  die  grösste  Menge  und  1833. 
1843,  1854  die  geringste.  Merkwürdig  ist  diese  Periode  geworden, 
weil  sie  mit  einer  gleichen  in  den  Aeusserungen  des  Erdmagnetismus  <s- 
Art.  Magnetismus  der  Erde)  zusammentrifft.  Spörer  hat  da> 
Vorhandensein  von  Stürmen  auf  der  Sonne  nachgewiesen  und  zwar  für 
die  Nähe  des  Aequators  in  westlicher  und  für  die  entfernteren  Breiten 
in  östlicher  Richtung.  Zwischen  6  Grad  nördlicher  und  6  Grad  südlicher 
Breite  scheint  nur  Westwind  auf  der  Sonne  zu  herrschen ;  zwischen  6° 
bis  10°  finden  sich  auf  beiden  Halbkugeln  Ost-  und  Westwinde,  und  über 
10°  hinaus  wurden  nur  Ostwinde  bemerkt.  —  Ausser  den  Sonnenflecken 
hat  man  noch  sogenannte  L i c h t a d e r n  und  Sonnenfackeln  wahr- 
genommen. Unter  jenen  versteht  man  nach  allen  Richtungen  gehende 
leuchtende  Furchen.  Sie  überziehen  die  Sonne  beständig  in  unzählbarer 
Menge  und  Herschel  verglich  deshalb  das  Aussehen  der  Sonnenober 
fläche  mit  dem  einer  Orangenschaale.  Diese  sind  unabhängig  von  den 
Sonnenflecken  mitunter  auftretende  Stellen ,  welche  sich  durch  ihr  inten- 
sives Licht  vor  den  übrigen  Theilen  der  Sonnenscheibe  auszeichnen,  sich 
übrigens  in  ihrer  Bewegung  über  die  Sonne  hinweg  wie  die  Flecken  ver- 
halten. 

Da  die  Sonnenflecken  dem  Sonnen körper  selbst  angehören,  so  hielt 
man  sie  anfangs  für  undurchsichtige  Auswürfe  von  Sonnenvulcauen.  An- 
dere meinten ,  dass  das  die  Sonne  bedeckende  Lichtmeer  einer  Art  Ebbe 
und  Fluth  unterworfen  sei,  durch  welche  zuweilen  die  unteren  Gegenden, 
Theile  des  Sonnenbodens,  oder  sonst  bedeckte  Berge,  blosgelegt  würden. 
Cassini  namentlich  erklärte  die  schwarzen  Keine  der  Sonnentlecken 
als  Berggipfel  des  dunklen  Sonnenkörpers.  Alex.  Wilson  in  Glas- 
gow machte  1760  darauf  aufmerksam,  dass  bei  in  der  Mitte  der  Sonne 
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rund  erscheinenden  Fleckeu ,  wenn  sie  am  Rande  als  Streifen  sich  dar- 
stellten, der  die  dunkle  Mitte  des  Fleckens  umgebende  aschfarbene  Rand 
auf  der  gegen  die  Mitte  der  Sonnenscheibe  zugewendeten  Seite  im  Ver- 
gleich mit  der  entgegengesetzten  Seite  allmälig  schmaler  und  schmaler 
werde.  Hieraus  folgerte  Wilson,  dass  die  Flecken  trichterförmige 
Vertiefungen  sein  müssten ,  deren  tiefste  Stelle  den  dunklen  Kern  und 
deren  schräge  Seitenwände  die  mehr  aschfarbene  Umgebung  (den  H  o  f ) 
bildeten.  Bode  in  Berlin  nahm  an,  dass  zwischen  der  LichthUlle  und 
dem  Sonnenkörper  noch  eine  wolkige  Dunstschicht  sieh  befinde.  Seine 
Ansicht  ging  dahin:  Entsteht  in  der  LichthUlle  (Photosphäre)  allein  eine 
Oefihung  und  nicht  zugleich  in  der  trtlberen  unteren,  von  der  Photosphäre 
sparsam  erleuchteten  Dunstschicht,  so  retiectirt  diese  ein  sehr  mässiges 
Licht  gegen  die  Erdbewohner  und  es  entsteht  eine  graue  Penumbra 
(Halbschatten ) ,  ein  blosser  Hof  oline  Kern.  Erstreckt  sich  aber  die 
Oeffhung  durch  beide  Schichten  (Licht-  und  Wolkenhülle)  zugleich,  so 
erscheint  in  der  aschfarbenen  Penumbra  ein  KernHecken ,  welcher  mehr 
oder  weniger  Schwärze  zeigt,  je  nachdem  die  Oefihung  in  der  Oberfläche 
des  Sonnenkörpers  sandiges  oder  felsiges  Erdreich  oder  Meere  trifft.  Der 
Hof,  welcher  den  Kern  umgiebt,  ist  ein  Theil  der  äusseren  Oberfläche 
der  Dunstschicht.  Diese  Ansicht  nahm  William  Hörschel  an,  ging 
aber  noch  einen  Schritt  weiter  und  setzte  zwischen  die  Dunsthtille  und 
den  dunklen  Sonuenkörper  noch  eine  helle  Luftatmosphäre ,  in  welcher 
die  dunklen  oder  wenigstens  nur  durch  Reflex  schwach  erleuchteten 
Wolken  etwa  70  bis  80  geogr.  Meilen  hoch  schweben  sollten.  Diese 
H  e  r  s  c  h  e  I '  sehe  Ansicht ,  nach  welcher  Oeffhungen  in  beiden  Sonnen- 
hiillen ,  welche  in  derselben  Richtung  von  der  Sonne  nach  der  Erde  hin 
liegen,  eineu  schwarzen  Flecken  ohne  Halbschatten  bilden  sollen,  sobald 
die  Oefmung  in  der  Photosphäre  kleiner  sei  als  die  in  der  dahinter 
liegenden  wolkenähnlichen  Schicht;  hingegen  einen  von  Halbschatten 
umgebenen  dunklen  Flecken ,  sobald  jene  Oeffnung  grösser  sei  als  diese, 
und  endlich  einen  Flecken  ohne  schwarzen  Kern  bei  nur  einer  Oeffnung 
in  der  Photosphäre ,  galt  bis  auf  die  neueste  Zeit  als  die  begründetste. 
Wir  fiigeu  nur  noch  hinzu,  dass  Arago  die  Lichtadem  darauf  zurück 
führte ,  dass  in  einem  Fernrohre  das  Bild  eines  Sternes  oder  überhaupt 
eines  sehr  kleinen  leuchtenden  Punktes  mit  einer  zahlreichen  Reihe  von 
Ringen  umgeben  scheint ,  und  er  nun  annahm ,  dass  die  den  Lichtadern 
zu  Grunde  liegenden  Stellen  ebenfalls  Ringbilder  geben ,  ferner  dass  er 
die  Sonnenfackeln  als  leuchtende  Gasmassen  von  umgrenzter  Ausdehnung 
auffasste,  welche  unter  einem  schiefen  Winkel  gesehen  heller  strahlten. 

Herschel's  und  B o d e ' s  Ansicht  gegenüber,  die  sich  auf  W i  1  - 
son's  Beobachtung,  die  sich  jedoch  neuerdings  nicht  bestätigt,  gründete, 
kann  man  das  Bedenken  nicht  unterdrücken ,  dass  das  Zerreissen  der 
Photosphäre  mit  den  Ortsveränderungen  der  Flecken  und  der  oft  grossen 
Beständigkeit  derselben  in  ihrer  Gestalt  schwer  in  Einklang  zu  bringen 
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sein  durfte.  Aber  es  sind  noch  andere  Momente  zur  Geltung:  gekommen. 
Die  totale  8onnenmisterniss  1842  lenkte  die  Aufmerksamkeit  auf  die 
Protuberanzen  (s.  d.  Art.)-  Die  ebenfalls  totale  Sonneufinsterniss  von 
Im'. n  brachte  es  zur  Entscheidung,  dass  diese  Protuberanzen  wölken- 
artige  Niederschläge  in  den  niedereu  Theilen  der  Sonnenatmosphäre  aeio 
müssen,  die  geringere  Temperatur  und  Leuchtkraft  als  der  Sonnenkörper 
selbst  besitzen  und  sich  bei  starker  Blcudung  auf  der  Sonnenscheibe  ab 
Bchv  arze  Flecken  projiciren.  Hiernach  haben  die  Sonnenflecke  —  denn 
an  dem  Zusammenhange  der  Protuberanzen  mit  diesen  ist  nicht  zu  zwei- 
feln —  ihre  Stelle  in  der  äusseren  Sonnenatmosphäre  und  die  innere, 
die  Flecken  bildende  Atmosphäre  ist  somit  nicht  mehr  annehmbar  — 
Hierzu  kam  1857  der  Aufschluss  über  das  Wesen  der  Sonne  durch  dw 
Spectralanalyse  (s.  d.  Art.).  nach  welcher  der  Kern  der  Sonne  nicht 
dunkel  nein  kann ,  sondern  sich  in  einem  festen  oder  flüssigen  weiss- 
glühenden  Zustande  befinden  muss.  Die  besondere  Photosphäre  ist  so- 
mit ebenfalls  nicht  mehr  haltbar.  Die  Sonne  befindet  sich  demnach  io 
einem  Zustande,  welchen  unsere  Erde  ebenfalls  durchgemacht  hat,  and 
es  ist  anzunehmen,  dass  die  Sonne  ebenfalls  einen  solchen  Entwickelnn*«- 
gang  wie  unsere  Erde  wird  durchmachen  müssen. 

In  Betreff  der  Sonnenflecken  sagt  Kirch  hoff:  „In  der  Atmo- 
sphäre der  Sonne  müssen  ähnliche  Vorgänge  stattfinden  wie  in  der 
unsrigen ;  locale  Temperaturerniedrigungen  müssen  dort  wie  hier  Ver- 
anlassung zur  Bildung  von  Wolken  geben;  nur  werden  die  Sonnenwolken 
ihrer  chemischen  Beschaffenheit  nach  von  den  unserigen  verschieden  sein. 
Wenn  eine  Wolke  sich  dort  gebildet  hat ,  so  werden  alle  über  derselben 
liegenden  Theile  der  Atmosphäre  abgekühlt  werden,  weil  ihnen  einTheil 
der  Wärmestrahlen ,  welche  der  glühende  Körper  der  Sonne  ihnen  zu- 
sendet, durch  die  Wolke  entzogen  wird.  Diese  Abkühlung  wird  um  so 
bedeutender  sein,  je  dichter  und  grösser  die  Wolke  ist,  und  dabei  erheb- 
licher für  diejenigen  Punkte,  welche  nahe  über  der  Wolke  liegen,  als  filr 
die  höheren.  Eine  Folge  davon  muss  sein ,  dass  die  Wolke  mit  be- 
schleunigter Geschwindigkeit  von  oben  her  anwächst  und  kälter  wird 
Ihre  Temperatur  sinkt  unter  die  Glühhitze ,  sie  wird  undurchsichtig  imd 
bildet  den  Kern  eiues  Sonnenfleckens.  Aber  auch  noch  in  beträcht- 
licher Höhe  über  dieser  Wolke  findet  Temperaturerniedrigung  statt.  Sind 
hier  irgendwo  durch  die  Tiefe  der  schon  herrschenden  Temperatur  oder 
durch  das  Zusammentreffen  zweier  Luftströme  die  Dämpfe  ihrem  Con- 
densationspunkte  nahe  gebracht ,  so  wird  diese  Temperaturerniedri^ung 
die  Bildung  einer  zweiten  Wolke  bewirken,  die  weniger  dicht  ist  als  jene, 
weil  in  der  Höhe  der  geringeren  Temperatur  wegen  die  Dichte  der  vor- 
handenen Dämpfe  kleiner  ist  als  in  der  Tiefe.  Diese  zweite  theilweis 
durchsichtige  Wolke  wird,  wenn  sie  hinreichende  Ausdehnung  gewonnen 
hat,  den  Halbschatten  bilden."  Die  von  S  p  ö  r  e  r  nachgewiesenen  Stürmt' 
auf  der  Sonne  sind  Beweise  für  TemperaturdifTerenzeu  ;  auch  hat  Sacchi 
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nachgewiesen ,  dass  die  erwärmende  Kraft  der  Sonne  an  ihren  Poleii 
geringer  ißt  als  am  Aequator.  Folglich  sind  die  von  Kirch  hoff  an- 
genommenen Bedingungen  filr  die  Wolkenbildung  wohl  vorhanden.  — 
Die  Frage ,  woher  die  Sonne  für  die  Wärme ,  welche  sie  fortwährend 
ausstrahlt  (s.  Art.  Pyrheliometer),  Ersatz  erhalte,  hat  der  Eng- 
länder Tyndall  dadurch  zu  beantworten  gesucht,  dass  fortwährend 
eine  Menge  von  Meteorsteinen  (s.  Art.  Feuerkugel)  in  die  Sonne 
fallen  möchten,  die  nach  der  mechanischen  Wärmetheorie  (s.  Art.  A e- 
quivalent,  mechanisches,  der  Wärmeeinheit)  durch  ihren 
Zusammenstoss  mit  der  Sonne  Wärme  erzeugten.  Den  Einwand ,  dass 
dadurch  die  Sonnenmasse  zunehme  und  in  Folge  dessen  die  Anziehungs- 
verhältnisse zwischen  der  Sonne  und  den  Planeten  eine  Aenderung  er- 
leiden würden ,  hat  man  durch  eine  Berechnung  zu  beseitigen  gesucht, 
nach  welcher  erst  nach  30  bis  60,000  Jahren  der  Sonnendurchmesser 
um  die  kleinste  flir  uns  wahrnehmbare  Grösse  vermehrt  werden  würde, 
wenn  eine  ausreichende  Menge  von  Meteorsteinen  die  Sonne  speise.  Aber 
sind  die  Meteormassen  in  unerschöpflicher  Menge  vorhanden  ? 

C.  Die  Sonnenflecken  haben  gezeigt,  dass  die  Sonne  eine  Rotation 
um  eine  Axe  besitzt,  die,  wie  oben  bemerkt  ist,  in  25  bis  26  Tagen 
einen  Uralauf  vollendet.  Hier  bemerken  wir  nur  noch,  dass  die  Umlaufs- 
zeit eines  Sonnenflecken  nicht  die  Kotationazeit  der  Sonne  ist ,  da  die 
Erde  ihre  Stelle  auf  ihrer  Bahn  in  dem  Sinne  der  Sonnenrotation  ver- 
ändert. Deshalb  ist  die  Zeit  eines  Fleckenumlaufs  grösser  als  die  einer 
Sonnenrotation.  —  Die  Bahnen  der  Sonnenflecken  projiciren  sich  je  nach 
der  Breite  auf  der  Sonne  und  nach  der  Stellung  der  Erde  zur  Sonne  auf 
verschiedene  Weise.  Daraus  ist  es  möglich  geworden,  den  Sonnenäquator 
und  die  Sonnenpole  zu  bestimmen.  Ecliptik  und  Sonnenäquator  haben 
eine  Neigung  von  7°  9'  bis  7°  30'  zu  einander. 

Ausser  der  Rotation  um  eine  Axe  besitzt  die  Sonne  auch  eine  fort- 
schreitende Bewegung  und  zwar  geht  zur  Zeit  die  Richtung  derselben 
auf  das  Sternbild  des  Herkules  zu.    Vergl.  Art.  Fixsterne.  S.  342. 

Wegen  des  Sonnenlichtes  vergl.  Art.  Photometrie.  Nach  H. 
E.  Roscoe  sind  die  chemischen  Strahlen  der  Sonne  3-  bis  5 mal  inten» 
siver  im  Centrum  als  am  Rande  und  nehmen  in  der  Peripherie  vom  Süd- 
pole gegen  den  Nordpol  ab.    Vergl.  Art.  Sonnenwärme. 

Sonnenaquator ,  s.  Art.  Sonne.  C. 

Sonnenbahn  oder  Ecliptik  oder  schiefer  Kreis  heisst  der 
von  dem  Mittelpunkte  der  Sonne  bei  deren  jährlichem  Laufe  am  Himmel 
scheinbar  beschriebene  grösste  Kreis.  Wegen  dieses  scheinbaren  Sonnen- 
laufes vergl.  Art.  Solstitialp unkte.  Die  Neigung  dieses  Kreises 
zu  dem  Aequator ,  die  Schiefe  der  Ecliptik,  beträgt  ungefähr 
23 1  j  °,  ist  aber  nicht  immer  dieselbe,  sondern  nimmt  periodisch  inner- 
halb bestimmter  Grenzen  zu  und  ab.  Jetzt  findet  eine  Abnahme  statt. 
Nach  E  n  c  k  e  betrug  sie  zu  Berlin  1853  um  12  Uhr  Mittags  des  1 .  Januar 
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Sonnenbild  - 


28«  27'  30  ,12.  Die  scheinbare  Bewegung  der  Sonne  ist  eine  Folge 
der  wirklichen  Bewegung  der  Erde  in  ihrer  Bahn  und  entstellt  dadurch 
dass  die  Erdaxe  auf  derEcliptik.  das  ist  nämlich  die  Ebene  der  Erdbahn, 
nicht  senkrecht  steht ,  sondern  unter  dem  obigen  Winkel  zu  ihr  geneigt 
ist  (s.  Art.  Erde.  8.  288). 

Sonnenbild,  prismatisches,  s.  Art.  Spectrum. 

Sonnencyclus ,  s.  Schluss  des  Art.  8  c  h  a  1 1  j  a  Ii  r. 

Sonnenfackeln,  s.  Art.  Sonne.  B. 

Sonnenferne  tider  Aphelium  (s.  d.  Art). 

Sonnenfinsterniss  entsteht ,  wenn  der  Mond  eine  solche  Stellung 
zur  Erde  hat ,  dass  er  einem  Theile  der  Erdbewohner  den  Anblick  dt-r 
8onne  ganz  oder  theilweis  entzieht.  Dies  kann  nur  zur  Zeit  des  Neu- 
mondes sein.  Der  Kernschatten  des  Mondes  hat  im  Mittel  eine  Langt 
von  etwa  50.000  Meilen ,  die  mittlere  Entfernung  des  Mondes  von  der 
Erde  ist  aber  51.436  Meilen,  während  die  grösste  54.831  und  <fie 
kleinste  48.04 1  betrügt.  Der  Kernschatten  des  Mondes  kann  also  za 
Zeiten  bis  zur  Erde  reichen  und  muss  dann  auf  dieselbe  einen  Sebla?- 
schatten  (s.  Art.  Schatten)  werfen.  Ist  dies  der  Fall,  so  werden  alle 
in  diesem  Schlagschatten  sich  aufhaltenden  Erdbewohuer  die  Sonne  gar 
nicht  sehen,  alno  eine  totale  Sonnenfinsterniss  haben.  Imxf- 
halb  des  Halbschattens  wird  sich  aber  gleichzeitig  eine  partiale  Son- 
nenfinsterniss zeigen ,  die  um  so  grösser  ausfallen  muss,  je  näher  (kr 
Beobachter  an  dem  Kernschatten  steht ,  während  ausserhalb  des  Halb- 
schattens gleichzeitig  gar  keine  Sonnenfinsterniss  wahrgenommen  wird. 
Zu  anderen  Zeiten  kann  der  Kemschatten  gerade  mit  seiner  Spitze  hb 
zur  Erde  reichen.  In  diesem  Falle  hat  man  an  allen  Orten,  welche  oVt 
Reihe  nach  von  der  Spitze  getroffen  werden ,  eine  nur  einen  Augenhlirk 
währende  totale  Sonnenfinsterniss,  innerhalb  des  Halbschattens  ist  die- 
selbe aber  wieder  part  ia  1.  Reicht  endlich  der  Kernschatten  gar  nicht 
bis  zur  Erde,  so  ist  die  Finsterniss  allenthalben  im  Halbschatten  par- 
t  i  a  1 ,  an  der  Stelle  jedoch ,  wo  die  den  Mittelpunkt  der  Sonne  und  de« 
Mondes  verbindende  gerade  Linie  hintrifft,  wird  man  .den  Mond  mitten 
vor  der  Sonne  sehen,  umgeben  von  einem  hellen  Reifen  von  allenthalben 
gleicher  Breite.  Eine  solche  Erscheinung  nennt  man  eine  centrale 
ringförmige  Sonnenfinsterniss :  ringförmig  wird  jedoch  auch  noch 
da  die  Sounenfinsterniss  genannt,  wo  man  die  ganze  dunkle  Mondscheibe 
vor  der  Sonne  erblickt ,  umgeben  vou  dem  überstehenden  hellen  Theile 
der  Sonne,  wenn  dieser  auch  nicht  allenthalben  von  gleicher  Breit*-  ist. 
Dies  ist  in  dem  Räume  der  Fall,  welcher  in  dem  über  die  Spitze  verlängert 
gedachten  Kegelmantel  des  Kernschattens  des  Mondes  liegt.  Ausserhalb 
dieses  Raumes  zeigt  sich  im  Halbschatten  eine  partiale  Finsternis 
Der  Mond  zieht  vor  der  Sonne  vorUber  wie  eine  Wolke.  Daher  ist  jede 
Sonnenfinsterniss  nur  auf  dem  bestimmten  Theile  der  Erdoberfläche  siebt- 
bar, wohin  der  Schatten  trifft.    Dadurch  unterscheidet  sich  die  Sonnen- 
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finsterniss  wesentlich  von  der  Mondfinsteraiss  (s.d.  Art.).  Für  die  ganze 
Erde  sind  zwar  die  Sonnenfinsternisse  häufiger  als  die  Mondfinsternisse, 
nämlich  in  18  Jahren  von  jenen  40,  von  diesen  2  Ii;  für  einen  bestimmten 
Ort  sind  sie  aber  seltener.  Jeder  Ort  hat  durchschnittlich  nur  alle  zwei 
Jahre  eine  Sonnenfinsternis  und  nur  alle  200  Jahre  etwa  eine  totale.  Im 
Jahre  1887  am  19.  August  wird  Berlin  eine  totale  Sonnenfiustemiss 
haben.  —  Wegen  der  bei  Sonnenfinsternissen  auftretenden  I*  r  o  t  u  b  e  - 
ranzen  s.  diesen  Artikel;  desgl.  vergl.  Art.  Corona. 

Sonnenflecken,  s.  Art.  Soune.  B. 

Sonnenheber,  s.  Art.  Heber.  S.  440. 

Sonnenjahr,  s.  Art.  Jahr. 

Sonnenlicht,  s.  Art.  Sonne.  C.  und  Photometrie. 

Sonnenmikroskop,  das,  ist  1738  von  Lieberkuhn  erfuuden, 
jedoch  hatte  bereits  1710  Balthasaris  in  Erlangeu  die  Theorie  ent- 
wickelt. Stellt  mau  einen  Gegenstand  ausserhalb  der  Breunweite  einer 
Convexlinse  auf,  so  erhält  man  hinter  derselben  (s.  Art.  Linsen- 
glas. D.)  ein  physisches  Bild,  welches  man  auf  einer  Fläche  auffangen 
kann.  Je  näher  das  Object  dem  Brennpunkte  kommt,  desto  weiter  ent- 
fernt sich  der  Ort  des  Bildes ,  dieses  wird  aber  zugleich  grösser,  so  dass 
man  die  Vergrösserung  nach  Belieben  weit  treiben  kann.  Da  mit  der 
Zunahme  der  Vergrösserung  jedoch  eine  Lichtschwächung  verbunden  ist, 
so  kommt  es  darauf  an ,  das  Object  recht  stark  zu  beleuchten ,  und  dies 
erreichte  Lieberkühn  eben  zuerst  mittelst  des  Sonnenlichtes.  Adams 
suchte  1771  die  Beleuchtung  mittelst  einer  Lampe  zu  gewinnen  und 
eonstruirte  das  sich  nur  dadurch  wesentlich  unterscheidende  Lampen- 
mikroskop  (s.  d.  Art.),  welches  in  neuerer  Zeit  durch  Benutzung  des 
Drummond'schen  Lichtes  als  Hydrooxygengas-Mikroskop  zu 
Schauvorstellungen  vielfache  Verwendung  findet.  Zu  wissenschaftlichen 
Untersuchungen  ist  das  Souuenmikroskop  nicht  brauchbar.  Charles 
hat  dies  Mikroskop  1780  unter  dem  Namen  Megaskop  zur  vergrößer- 
ten Darstellung  grösserer  Körper  abgeändert.  Ve»gl.  auch  Art.  Zau- 
berlaterne und  Mikroskop.  2.  S.  126. 

Sonnenmonat  heisst  der  zwölfte  Theil  des  tropischen  Sonnen- 
jahres.   Vergl.  Art.  Jahr  und  Monat. 

Sonnennähe  oder  P e  r  i  h  e  1  i  u  m ,  s.  Art.  A  p  h  e  l  i  u  m. 

Sonnenranch,  s.  Art.  Haar  rauch. 

Sonnenspectrnm  oder  prismatisches  Sonnenbild,  s.  Art. 
S  p  e  c  t  r  u  m. 

Sonnenstäubchen  nennt  man  in  der  Luft  schwebenden  und  von 
dem  Sonnenlichte  beleuchteten  Staub,  wie  man  dies  oft  beobachtet, 
wenn  durch  eine  Spalte  Licht  in  einen  finstern  Raum  dringt. 

Sonnenstillstandspunkte ,  s.  Art.  Solstitialp unkte. 

Sonnensystem,  s.  Art.  Planeten.  A. 

Sonnentag,  s.  Art.  Sonnenzeit. 
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Sonnenteleskop  ist  ein  zu  directer  Beobachtung  der  Sonne  einge- 
richtetes Fernrohr.  Die  Hauptsache  sind  Blendungen  durch  farbige 
Glaser. 

Sonnenuhr,  s.  Art.  Uhr.  A. 

Sonnenwärme  ist  die  Warme ,  welche  von  der  Bonne  als  Quelle 
ausgeht.  Die  Quantität  der  zur  Erde  gelangenden  Sonnenwärme  zu 
bestimmen,  haben  Herschel,  Pouillet  und  neuerdings  O.  Hagen 
Versuche  angestellt,  Uber  welche  die  Artikel  Aktinometer  und  Pyr- 
heliometer  nachzusehen  sind.  Nervander  glaubte  (1644)  eine 
periodische  Variation  der  Sonnen  wärme  gefunden  zu  haben.  Buijs- 
B  a  1 1  o  t  fand  darauf  (1847),  dass  die  Sonne  eine  wärmere  und  eine 
kältere  Seite  habe,  und  auch  Althaus  stimmt  dem  bei;  Secchi  hat 
nachgewiesen,  dass  die  erwärmende  Kraft  der  Sonne  an  ihren  Polen 
geringer  ist  als  am  Aequator.  Vergl.  Art.  Sonne.  B.  u.  C. 
Sonnenwenden        |  0  .    .  .  ,  , 

Sonnenwendepnnkte I  s*  Art'  Solstit, alpunkte. 

Sonnenzeiger  oder  Sonnenuhr,  s.  Art.  Uhr.  A. 

Sonnenzeit.  Die  scheinbare  Bewegung  der  Sonne  ist  nicht  völlig 
gleichförmig ,  weil  in  ihr  nicht  blos  die  Axendrehung ,  sondern  auch  die 
Bahnbewegung  der  Erde  combinirt  ist.  Rechnet  man  nun  von  einer 
Culmination  der  Sonne  bis  zur  nächsten  einen  Sonnentag,  so  sind 
diese  Tage  unter  sich  ungleich.  Die  hiemach  bestimmte  Zeit  nennt  mau 
aber  die  wahre  Sonnenzeit.  Da  sich  nach  solcher  Zeit  nicht  im 
bürgerlichen  Leben  rechnen  lässt,  so  hat  man  eine  gleichförmig  gehende 
Sonne  gewissermassen  angenommen,  so  dass  alle  Tage  gleiche  Länge 
erhalten,  und  diese  von  unseren  Uhren  angezeigte  Zeit  nennt  man  die 
mittlere  Sonnenzeit.  Diese  mittlere  Sonne  müsste  fortwährend 
in  der  Ebene  des  Aequators  einen  Kreis  gleichförmig  durchlaufen.  Vergl. 
Art.  Mittag. 

Sonntagsbuchstabe  giebt  den  Buchstaben  des  ersten  Sonntags  im 
Jahre  an ,  wenn  alle  Tage  des  Jahres  vom  ersten  bis  zum  letzten  mit 
A,  B,  C,  I),  Ey  F,  Gy  A,  B  etc.  bezeichnet  werden.  Ein  Schaltjahr 
bat  zwei  Sonntagsbuchstaben ,  da  der  Schalttag  jedesmal  mit  /  bezeich- 
net wird ,  und  in  der  Reihe  der  Jahre  springt  daher  nach  jedem  Sehalt- 
jahre der  Sonntagsbuchstabe  um  2  Buchstaben  zurück,  während  dies 
sonst  nur  um  einen  Buchstaben  geschieht.  Nach  Verlauf  von 
28  Jahren  (Sonnen cyclus)  fallen  dieselben  Monatstage  auf  dieselben 
Wochentage. 

Sonometer,  d.  h.  Schallmessapparat,  s.  Art.  Monochord. 
Soogen  oder  s  o  g  g  e n  nennt  man  die  Gewinnung  des  Kochsalzes 
durch  Eindampfen  der  gahren,  d.  h.  der  concentrirten  Soole. 
Soole  oder  Salzsoole,  8.  Art.  Salzquelle. 

Soolspindel  j  a  r  s  a m  t « r   a  ji 

Soolwaage  |     Art.  Aräometer.  S.  41. 
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Soren,  die  sieben,  heissen  die  sieben  Wochen  zwischen  Ostern  und 
Pfingsten,  so  genannt  von  aussoren,  d.  h.  austrocknen.  Im  nörd- 
lichen Deutschland  herrscht  um  diese  Zeit  meist  ein  trockener  Ostwind. 

Spake  nennt  man  einen  hölzernen,  mit  der  Hand  regierbaren  Hebe- 
baum. Bei  den  Seeleuten  heissen  die  8paken  für  das  Brat-  und  Gang- 
spill namentlich  Handspaken  oder  Spillspaken. 

Spaltenhöhlen  sind  mehr  oder  weniger  weit  klaffende ,  oben  ge- 
schlossene Spalten  und  Klüfte  zwischen  fast  parallelen  Seitenwänden. 
Die  Erstreckung  nach  Länge  und  Tiefe  ist  bisweilen  bedeutend.  Es 
gehören  hierher  die  grösseren  Drusenhöhlen  der  Erzgänge.  Eine  der 
schönsten  Spaltenhöhlen  soll  die  Eldonhöhle  im  Peakgebirge  in  Eng- 
land sein. 

Spannkraft,  s.  Art.  Elasticität. 

Spannung  oder  Tension  bezeichnet  den  Zustand,  in  welchen 
ein  Körper  durch  spannende  Kräfte  versetzt  ist,  z.  B.  luftförmige  Körper 
durch  die  Wärme  (vergl.  Art.  Expansion),  eine  Kette  durch  ange- 
gehängte Gewichte  (s.  Art.  Elasticität)  etc. 

Spannungsreihe ,  galvanische  oder  electrische,  s.  Art. 
Galvanismus.  A.  8.  364. 

Spannungsreihe,  thermoelectrische,  s.  Art.  Thermo- 
e  1  e  c  t  r  i  c  i  t  ä  t.  B. 

Spargiren  oder  spreitzen,  s.  Art.  Mesmerismus. 

Specifisch,  s.  Art.  Absolut.  Vergl.  überdies  die  Artikel,  welche 
die  nähere  Bezeichnung  ausdrücken,  z.  B.  Art.  Gewicht,  speeifi- 
aches  etc. 

Spectralanalyse,  die,  wurde  1857  von  B Unsen  und  Kirch- 
hoff zu  Heidelberg  entdeckt  —  (geschichtliche  Notizen  finden  sich 
in  PoggendorfTs  Annalen  Bd.  118.  S.  94,  siehe  auch  Art.  Absorp- 
tion) —  und  besteht  darin,  dass  das  prismatische  Sonnenbild  (s.  Art. 
Spectrum)  filr  jeden  Stoff  ganz  bestimmte  Modificationen  darbietet, 
wenn  es  durch  Flammen,  d.  h.  durchglühende  Gase,  erzeugt  wird, 
welche  verschiedene  Stoffe  enthalten.  Das  Spectrum  ist  dadurch  zu 
einem  der  feinsten  chemischen  Reagentien  geworden  und  hat  uns  selbst 
Aufschluss  über  die  in  der  Sonnenatmosphäre  vorhandenen  Stoffe  ge- 
geben.   Der  wesentlichste  Punkt  besteht  hierbei  in  Folgendem. 

Uniersucht  man  das  Spectrum  eines  weissglühenden  festen  oder 
flüssigen  Körpers,  so  findet  man  dies  in  seiner  ganzen  Erstreckung  ohne 
Unterbrechung ;  ein  Stoff  hingegen ,  welcher  im  luftförmigen  Zustande 
glüht,  giebt  ein  ans  vereinzelten  hellen  Linien  bestehendes  Spectrum. 
Das  Spectrum  z.  B.  des  glühenden  Natriurodampfes  besteht  aus  einer 
einzigen  gelben  Linie,  das  des  Lithiums  ebenso  aus  einer  einzigen  inten- 
siv rothen  Linie,  das  des  glühenden  Strontiumdampfes  aus  mehreren 
rothen.  einer  orangefarbenen  und  einer  blauen  Linie.  Der  wichtige 
Punkt  ist  nun  der ,  dass  das  Licht  eines  stark  weissglühenden  Körpers, 
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wenn  es  durch  einen  glühenden  Stoff  hindurchgeht .  der  sich  im  luft- 
fbrmigen  Zustande  befindet,  ein  Spectrum  liefert,  welches  genau  an  der 
Stelle  durch  dunkle  Linien  unterbrochen  ist,  an  welcher  der  im  luft- 
förmigen  Zustande  glühende  Stoff  für  sich  allein  helle  Linien  erzeugt 
haben  würde.  Das  Sonnenlicht  liefert  ein  durch  zahlreiche  dnnkle 
Linien  unterbrochenes  Spectrum  (8.  Art.  Linien,  Fraunhofer"  sehe). 
Viele  dieser  Linien  fallen  genau  mit  denjenigen  hellen  Linien  zusammen, 
welche  das  Spectrum  verschiedener  Stoffe  liefert.  Es  ist  dies  z.  B.  mit 
der  gelben  Natriuralinie  der  Fall ,  ebenso  mit  den  zahlreichen  Linien 
des  Eisenspectrams ,  des  Magnesiumspectrums  etc.  Folglich  muss  man 
8chliessen ,  dass  der  Kern  der  Sonne  sich  im  festen  oder  flüssigen  Zu- 
stande befindet  und  weissgltthend  ist,  dass  dieser  weissglühende  Kern 
von  einer  glühenden  Atmosphäre  (Gashülle)  umgeben  sei ,  in  welcher 
«ich  verschiedene  Stoffe  im  luftfftrmigen  Zustande  glühend  befinden .  und 
dass  diese  letzteren  Stoffe  dieselben  sind,  deren  Flammenspectra  aus  hellen 
Linien  bestehen,  welche  mit  den  Fraunhofer' sehen  Linien  genau  zn- 
Bammen treffen.  Auf  diese  Weise  ist  in  der  Sounenatmosphäre  z.  B.  ein 
Gehalt  an  Natrium ,  Kalium ,  Calcium,  Eisen ,  Magnesium  nachgewiesrn. 
wahrscheinlich  auch  Chrom,  Nickel,  Barium,  Kupfer,  Zink;  aber« 
fehlen  entschieden  Gold,  Silber,  Blei.  Quecksilber,  Zinn,  Arsen,  Lithium. 
Aluminium. 

Dass  das  Auftreten  der  dunklen  Linien  nur  beim  Durchstrahlen 
von  Gasen  stattfindet,  nicht  aber  beim  Hindurchgehen  des  Lichtes  durch 
Flüssigkeiten  und  feste  Körper,  heben  wir  nochmals  hervor.  Bis  jetzt 
hat  man  nur  eine  Ausnahme  in  dem  Oxalsäuren  Chromoxyd-Kali  gefun- 
den. Die  dunklen  Linien  im  Sonnenspectrum  scheinen  durch  Absorption 
(s.  d.  Art.  B)  zu  entstehen,  so  dass  die  fehlenden  Strahlen  von  der  At- 
mosphäre zurückgehalten  worden  wären.  Damit  scheint  im  Zusammen- 
hange zu  stehen,  dass  Brewster  im  Sonnenspectrum  im  Winter, 
ebenso  des  Morgens  und  Abends  mehr  Linien  wahrgenommen  liat ,  als 
bei  hohem  Sonnenstände. 

Die  das  Spectrum  einer  mit  Metallsalzen  gefärbten  Flamme  charak- 
terisirenden  hellen  Linien  sind  nur  von  dem  in  dem  Salze  enthaltenen 
Metalle  abhängig:  namentlich  ist  auch  gleichgültig,  welche  Flamme 
damit  gefärbt  ist;  ebenso  zeigen  sich  dieselben,  wenn  man  das  Spectrum 
eines  electrischen  Funkens  betrachtet,  der  zwischen  Poleu  überspringt, 
die  aus  diesen  Metallen  gebildet  sind.  Lässt  man  nun  durch  farbige 
Flammen,  in  deren  Spectren  helle,  scharfe  Linien  vorkommen,  z.  B.  durch 
die  mittelst  Kochsalz  gelb  gefärbte  Alkoholflamme,  Strahleu  von  der 
Farbe  dieser  Linien  hindurchgehen,  so  werden  diese  Strahlen  durch  Ab- 
sorption so  geschwächt,  dass  an  der  Stelle  der  hellen  Linien  dunkle  auf- 
treten ,  sobald  hinter  der  Flamme  eine  Lichtquelle  von  hinreichender 
Intensität  angebracht  wird,  in  deren  Spectrum  diese  Linien  sonst  fehlen- 
Es  ist  dies  ein  specieller  Fall  des  von  Kirch  hoff  aufgestellten  Ge- 
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setzes,  dass  das  Verhältnis»  zwischen  dem  Emissionsvermögen  und  dem 
Absorptionsvermögen  für  Licht  ftir  alle  Körper  bei  ein  und  derselben 
Temperatur  dasselbe  ist.  Unter  Emissionsvermögen  wird  hier  verstanden 
die  Intensität  der  von  den  Körpern  ausgesandten  Strahlen  irgend  einer 
Gattung  oder  Farbe ,  und  unter  Absorptionsvermögen  das  Verhältniss 
der  Intensität  der  absorbirten  Strahlen  zur  Intensität  der  den  Körper 
treffenden  Strahlen  eben  derselben  Gattung.  Helle  Streifen  sind  ein 
Beweis  für  ein  Maximum  des  Emissionsvermögens ,  damit  ist  aber  auch 
ein  Maximum  des  Absorptionsvermögens  verbunden.  Deshalb  wird  von 
einer  Flamme  vorzugsweise  das  Licht  absorbirt ,  welches  die  Flamme 
gelbst  ausgesandt  hat ,  und  wird  nun  von  der  Flamme  mehr  Licht  ab- 
sorbirt, als  sie  aussendet,  so  muss  an  der  Stelle  der  vorher  hellen  Streifen 
jetzt  eine  Schwächung  des  Lichtes  bemerkbar  werden ,  wenigstens  muss 
dieselbe  dunkler  sein,  als  wenn  keine  Flamme  vorhanden  wäre. 

Wegen  des  zur  Spectralanalyse  erforderlichen  Apparates  s.  den 
folgenden  Artikel. 

Spectrometer  I  nennt  man  einen  Apparat  zur  Untersuchung  des 
Spectroskop  (  Spectrums  einer  Flamme.  Es  giebt  deren  eine  , 
grosse  Zahl.  Auf  einer  mit  drei  Schraubenfilssen  versehenen  Säule  von 
9  bis  1 2  Zoll  Höhe  steht  ein  Prisma  von  Flintglas  oder  ein  Hohlprisma 
von  60°  brechendem  Winkel,  welches  mit  Schwefelkohlenstoff  gefüllt  ist,  V,  ! 
«o  dass  die  brechende  Kante  eine  verticale  Richtung  hat.  Unter  der 
das  Prisma  tragenden  Platte  sind  zwei  Fernrohre  in  horizontaler  Richtung 
drehbar  so  angebracht ,  dass  die  Rohraxen  auf  die  Breehungsfläehen  des 
Prisma  gerichtet  sind.  Denken  wir  uns  zunächst  statt  der  Femrohre 
blose  Röhren  und  die  eine  nur  mit  einer  kleinen  Oeffhung  versehen ,  so 
lassen  sich  beide  so  stellen ,  dass  ein  durch  diese  kleine  Oeffnung  ein- 
tretender Lichtstrahl  nach  seinem  Austreten  auf  der  anderen  brechenden 
Fläche  des  Prisma  durch  das  andere  Rohr  geht.  Nun  ist  die  Ocnlarlinse 
des  einen  Fernrohres  durch  eine  Platte  ersetzt .  in  welcher  ein  aus  zwei 
Messingschneiden  gebildeter  Spalt  sich  befindet,  der  in  den  ersten  Brenn- 
punkt der  Objertivlinse  eingestellt  ist.  Gewöhnlich  sind  die  beiden 
Messingschneiden  an  zwei  Platten ,  die  durch  eine  Mikrometerschraube 
einander  mehr  oder  weniger  genähert  werden  können ,  um  eine  breitere 
oder  schmalere  Spalte  herrirhten  zu  können.  Bringt  man  vor  der  Spalte 
die  zu  untersuchende  Flamme  so  an ,  dass  die  Axe  des  Rohres  durch  die 
Flamme  hindurchgeht  und  die  aus  dem  Prisma  austretenden  Strahlen  in 
das  Fernrohr  fallen,  so  erblickt  man  in  diesem  das  Spectrum  der  Flamme 
und  durch  eine  Drehung,  welche  man  dem  Prisma  gebeu  kann,  kann  man 
das  ganze  Spectrum  durch  das  Gesichtsfeld  des  Fernrohres  gehen  lassen. 
Gewöhnlich  tiberdeckt  man  das  Prisma  und  die  Objectivgläser ,  um  kein 
Seitenlicht  auf  da  i  Prisma  gelangen  zu  lassen  :  die  ersten  8pectroskope 
waren  deshalb  sogar  mit  einem  trapezförmigen  Kasten  versehen,  in 
dessen  Innerm  das  Prisma  stand  und  an  dessen  beiden  schiefen  Seiteu- 
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wänden  die  Rohre  angebracht  waren.  Um  Spectra  von  gefärbten  Flammen 
zu  erhalten,  löst  man  die  färbenden  Metallsalze  in  Alkohol  auf  und  ver- 
wendet diese  alkoholische  Lösung  zur  Speisung  einer  Flamme,  oder  man 
hält,  wenn  Gas  zur  Disposition  steht,  die  Salze  in  die  Flamme  des  Bütt- 
gen* sehen  Brenners  (s.  Art.  Lampenofen)  mittelst  eines  feinen 
Platindrahtes,  dessen  Ende  zu  einem  kleinen  Oehr  gebogen  ist. 

Um  vergleichende  Versuche  anstellen  zu  können ,  wird  häufig  ein 
drittes  Rohr  angebracht,  welches  in  dem  von  dem  Prisma  angewendeten 
Ende  in  einer  Spalte  eine  feine  Scala  enthält ,  die  sich  in  dem  Prisma  so 
spiegelt,  dass  das  Spiegelbild  im  Fernrohre  zugleich  mit  dem  Spectrum 
erblickt  wird.  Um  nun  die  Spectra  der  Flammen  mit  demjenigen  des 
Sonnenlichtes  zu  vergleichen ,  erzeugt  man  zuerst  ein  Sonnenspectrum 
und  bestimmt  an  der  Scala  die  Lage  der  einzelnen  festen  Linien ,  und 
darauf  beobachtet  man  das  Flammenspectrum.  Auch  hat  man  Einrich- 
tung getroffen ,  gleichzeitig  zwei  verscluedene  Spectra  zu  beobachten. 
Diese  zu  vergleichenden  Versuchen  eingerichteten  Apparate  sind  die 
eigentlichen  Spectrometer. 

Spectrum  heisst  das  farbige  Bild,  welches  man  erhält,  sobald  eu 
Bündel  weisser  Sonnenstrahlen  durch  ein  Prisma  geht.  Die  dabei  auf- 
tretenden Farben  sind  die  7  sogenannten  Regenbogen-  oder  Spec- 
tralfarbeu:  roth ,  orange ,  gelb,  grün ,  hellblau,  dunkelblau,  violett, 
oder  nur  6 ,  wenn  blos  eine  blaue  Farbe  hervorgehoben  wird ;  eigentlich 
sind  aber  der  Farben  unzählige.  Ueber  die  Herstellung  des  Sonnen- 
spectrums  s.  Art.  Farbe.  —  In  dem  Sonnenspectrum  erblickt  man  im 
Dunkeln  durch  ein  achromatisches  Fernrohr  eine  Menge  feiner  Linien 
und  Streifen,  deren  I^age  sowohl  von  dem  brechenden  Winkel ,  als  auch 
von  dem  Stoffe  des  Prisma  unabhängig  ist.  Diese  Lmien  heissen  die 
Fraunhofer'schen  (s.  Art.  Linien,  Fraunhofer'sche).  Wir 
bemerken  hier  noch,  dass  J.  P.  Cooke  mittelst  eines  Apparates  aus 
9  Schwefelkohlenstoffprismen  das  Spectrum  weiter  aufgelöst  hat,  als  es  bis 
dahin  möglich  war  —  es  zerfiel  z.  B.  D  in  9  einzelne  und  in  einen 
nebeligen  Streifen  —  und  auch  hier  zeigte  sich  das  Phänomen  der  Spec- 
tralanalyse  (s.  d.  Art.).  —  Das  Spectrum  zeigt  in  Betreff  der  Fraun- 
hofer *  sehen  Linien  eine  Verschiedenheit  nach  der  Lichtquelle.  Das 
Spectrum  des  Sirius  ist  z.  B.  anders.  Ebenso  geben  Lichtstrahlen, 
welche  durch  farbige  Mittel  hindurchgegangen  sind ,  andere  Spectra  als 
das  directe  oder  zerstreute  Sonnenlicht,  indem  sie  im  Allgemeinen  breitere 
dunkle  Räume  erzeugen.  Ebenso  treten  in  solchen  Fällen  Modifikationen 
an  den  Fraunhofer'schen  Linien  auf.  Farbige  Dämpfe  ganz  gleicher 
Farbe  —  z.  B.  Bromdampf  und  Dampf  von  Wolframchlorid  —  ver- 
halten sich  nicht  gleich  in  Betreff  der  Linien  —  z.  B.  Brom  giebt  sehr 
viele,  Wolframchlorid  gar  keine  — .  Farblose  Gase  geben  keine  be- 
sonderen Linien.  Wird  die  Gasschicht  dicker  oder  auch  bei  derselben 
Dicke  dichter,  so  vermehrt  sich  die  Zahl  der  Linien.    Noch  auffallender 
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-wird  das  Verhalten  bei  glühenden  Gasen.  Hierüber  vergl.  Art.  Spec- 
t  r  a  1  a  n  a  I  y  s  e. 

Das  Licht  des  Sonnenspectrums  wirkt  nicht  blos  leuchtend,  sondern 
such  chemisch  und  wärmend.  Namentlich  in  dem  violetten  Ende  zeigen 
«ich  chemisch  wirkende  Kräfte,  die  nach  dem  rothen  Eude  zu  immer 
schwächer  weiden,  aber  auch  selbst  jenseits  des  Violett  in  dem  nicht 
leuchtenden  Theile  noch  vorhanden  sind.  An  dem  rothen  Ende  und 
noch  Uber  dies  hinaus  macht  sich  vorzugsweise  das  Wärmevermögen 
geltend  (s.  Art.  Fl uoresc en z).  Man  unterscheidet  daher  noch  ultra- 
rothe  und  ultraviolette  Strahlen.  Auf  der  chemischen  Wirkung  des 
Lichtes  beruht  die  Photographie  (s.  d.  Art.). 

Speisepumpe  heisst  die  bei  Hochdruckmaschinen  zur  Füllung  des 
Kessels  angebrachte  Druckpumpe,  z.  B.  bei  der  Locomotive  (siehe  d. 
Art.). 

Speiseregulator,  s.  Art.  Schwimmer. 

Sperrflasche ,  electrische,  heisst  eine  von  Ca v a  1 1  o  angege- 
bene electrische  Flasche,  welche  die  Ladung  über  6  Wochen  lang  halten 
soll.  Das  Wesentliche  beruht  darauf,  dass  man  den  Laduugsdraht  durch 
eine  Glasröhre  führt,  welche  sich  in  einer  zweiten  im  Halse  der  Flasche 
angebrachten  weiteren  Glasröhre  verschieben  lässt.  Ist  der  eingesetzte 
Ladungsdraht  mit  der  iiinern  Belegung  in  Berührung  und  wird  geladen, 
so  kann  man  denselben  wieder  isolirt  herausziehen ,  so  dass  die  Flasche 
geladen  bleibt. 

Sphäre  im  Sinne  von  Himmel,  8.  Art.  Himmel. 

Sphärische  Abweichung,  8.  Art.  Linsenglas.  F.  und  Spiegel. 

B.  a. 

Sphärische  Gläser  I 

Sphärische  Linse   (  s.  Art-  Linsenglas. 
Sphärische  Spiegel  sind  von  kugelförmiger  Krümmung;  s.  Art. 
Spiegel. 

Sphäroidaler  Zustand ,  8.  Art.  Leidenfrost' sches  Phäno- 
men. Berg  er  bezeichnet  diesen  Zustand  als  denjenigen,  bei  welchem 
dem  Körper  die  Wärme  durch  seinen  eigenen  Dampf  zugeleitet  wird. 

Sphärometer,  das,  heisst  ein  Apparat ,  der  namentlich  dazu  dient, 
kleine  Höhenunterschiede,  z.  B.  die  Dicke  dünner  ebeuer  Platten,  zu  be- 
stimmen. Der  Hauptbestandteil  ist  eine  möglichst  genau  gearbeitete 
Mikrometerschraube,  deren  Gäuge  die  Höhe  von  1  2  Millimeter  haben 
und  die  sich  in  einer  Mutter  bewegt,  welche  mittelst  dreier  Füsse  von 
gut  gehärtetem  Stahle,  die  in  feine  Spitzen  auslaufen ,  auf  einer  horizon- 
talen vollkommen  ebenen  Glasplatte  aufgestellt  ist. 

Spiegel  nennt  man  eine  Fläche ,  welche  das  auffallende  Licht  vor- 
zugsweise reflectirt.  Die  Spiegelflächen  sind  entweder  eben  (plan) 
oder  gekrümmt  und  die  letzteren  entweder  erhaben  (convex )  oder 
hohl  (concav).    Die  Krümmung  kann  sehr  verschieden  seiu :  kugel- 
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förmig,  elliptisch,  parabolisch  etc.  Kugelförmig  gekrümmte  Spiegel 
nennt  man  gewöhnlich  sphärische.  —  Die  Oberflächen  ruhiger  Flüssig- 
keiten ,  z.  B.  Wasser ,  Quecksilber ,  bilden  natürliche  und  zugleich 
horizontale  Spiegel,  ebenso  findet  man  natürliche  Spiegelflächen  an  vielen 
Krystallen;  künstlich  e  Spiegel  verfertigt  man  gewöhnlich  aus  Glas 
oder  Metall  (8.  Art  Metallapiegel,  Amalgam  und  Versilberung). 

A.  Planspiegel.  Das  von  einem  leuchtenden  Punkte  auf 
einen  ebenen  Spiegel  falleude  Licht  wird  so  reflectirt ,  als  ob  es  voo 
einem  Punkte  herkäme,  welcher  ebensoweit  hinter  dem  Spiegel  liegt, 
wie  der  leuchtende  Punkt  vor  demselben.  Dies  Gesetz  folgt  unmittelbar 
aus  den  katoptrischen  Grundgesetzen  (8.  Art.  Katoptrik).  —  Eine 
nothwendige Folge  hiervon  ist  wieder,  dass  von  jedem  Gegen  stande, 
welcher  Lichtstrahlen  auf  einen  ebenen  Spiegel  wirft,  hinter  diesem  eis 
Bild  entsteht,  welches  sich  ebenso  weit  hinter  demselben,  wie  der  Gegen- 
stand vor  demselben  steht ,  zu  befinden  scheint  und  dem  Gegenstände  in 
jeder  Beziehung  gleicht,  nur  dass  Rechts  und  Links  verwechselt  ist.  Die 
Lage  des  Bildes  zum  Spiegel  stimmt  vollständig  mit  der  des  Gegenstandes 
zu  demselben  übercin ;  der  Spiegel  halbirt  daher  den  Winkel ,  welches 
Bild  und  Gegenstand  miteinander  bilden.  —  Hierauf  beruht  die  Benutzung 
ebener  Spiegel  im  Guckkasteu,  als  Fensterspiegel  etc.,  auch  erklärt  sieb 
daraus  das  umgekehrt  stehende  Spiegelbild  vou  Gegenständen  am  Ufer 
ruhiger  Gewässer.  —  Wenn  Jemand  in  eineu  ebenen  Spiegel  sich  ganz, 
d.  h.  vom  Kopfe  bis  zu  den  Füssen  betrachten  will,  so  muss  der  Spiegel 
wenigstens  halb  so  gross  sein  als  die  Person,  soferu  er  dieser  parallel  steht 
—  Verändert  sich  die  Entfernung  des  Gegenstandes  von  dem  Spiegel, 
so  verändert  sich  die  Entfernung  des  Bildes  von  dem  Gegenstände  eben- 
falls, aber  um  das  Doppelte. 

Steht  ein  Gegenstand  zwischen  zwei  parallelen  ebenen  Spiegeln, 
so  müssten  in  jedem  derselben  eigentlich  unzählige  Bilder  und  zwar 
abwechselnd  von  der  Vorder-  und  Uinterseite  des  Gegenstandes  entstehen. 
Da  der  Gegenstand  einen  Theil  der  reflectirten  strahlen  auffängt  and 
nicht  zu  dem  anderen  Spiegel  gelangen  lässt ,  auch  bei  jeder  Reflexion 
wegen  der  unvollkommenen  Reflexion  ein  Theil  des  Lichtes  verloren 
geht ,  so  werden  die  entfernteren  Bilder  bald  nicht  mehr  wahrnehmbar. 
Da  in  den  Glasspiegeln  nicht  nur  die  amalgamirte  Rückseite,  sondern 
auch  die  vordere  Glasfläche  Licht  reflectirt,  so  erklärt  sich  daraus  auch, 
warum  mau  bei  sehr  schrägem  Hineinsehen  nach  dem  von  einem  Gegen- 
stande in  dem  Spiegel  erzeugten  Bilde,  z.  B.  von  einer  Bleistiftspitze 
oder  von  einer  Lichtflamme,  nicht  blos  ein  Bild  erblickt.  Es  entsteht 
eine  Reihe  von  Bildern,  welche  sich  von  dem  Beobachter  entfernen.  Man 
hat  dies  zu  beuutzen  gesucht ,  um  aus  dem  Abstände  der  beiden  ersten 
Bilder ,  den  man  der  doppelten  Glasdicke  gleich  annahm ,  die  Glasdicke 
zu  berechuen.  Der  Abstand  dieser  Bilder  ist  jedoch  nach  der  Stelle 
des  Auges  verschieden  und  daher  diese  Methode  nicht  richtig. 


gitized  by  Google 


Spiegel. 


447 


Befindet  Bich  ein  Gegenstand  zwischen  zwei  unter  einem  Winket 
zu  einander  geneigten  ebenen  Spiegeln,  so  entsteht  nur  eine  beschränkte 
Anzahl  von  Bildern.  Die  Bilder  desselben  Punktes  liegen  auf  einem. 
Kreise,  dessen  Mittelpunkt  in  der  Durchschnittskante  beider  Spiegel  sich 
befindet,  und  dessen  Radius  der  Entfernung  des  Punktes  von  dieser 
Kante  gleich  kommt.  Wegen  der  Anzahl  der  Bilder  vergl.  Art.  Ka- 
leidoskop, welches  Instrument  sich  auf  dieses  Verhalten  gründet. 

Ist  ein  ebener  Spiegel  um  eine  Axe  drehbar  und  befindet  sich  vor 
seiner  spiegelnden  Fläche  ein  Object  in  einer  Entfernung  von  der  Axe 
=  2?,  so  bewegt  sich  das  Bild  auf  einem  Kreise,  dessen  Mittelpunkt  die 
Axe  und  dessen  Halbmesser  E  ist,  und  der  Winkel,  welchen  das  Bild 
bei  einer  Drehung  des  Spiegels  um  ti°  durchläuft ,  beträgt  das  Doppelte,, 
also  2;i°.  — Hiervon  machte  Wheatstone  Anwendung,  als  er  die  Ge- 
schwindigkeit der  Electricität  in  einem  Drahte  zu  bestimmen  suchte  (8. 
Art.  Lichteindruck),  ebenso  Foucault  bei  der  experimentellen 
Bestimmung  der  Lichtgeschwindigkeit  (8.  Art.  Licht),  ferner  gründet 
sich  hierauf,  dass  bei  dem  Sextanten  (s.  d.  Art.)  ein  halber  Grad  des 
Limbus  als  ein  ganzer  Grad  gerechnet  wird. 

B.  Sphärische  Spiegel.  Bei  sphärischen  Spiegeln  nennt 
man  den  Mittelpunkt  der  zugehörigen  Kugel  den  geometrischen. 
Mittelpunkt,  die  Mitte  der  Spiegelfläche  den  optischen  Mittel- 
punkt, die  durch  den  geometrischen  und  optischen  Mittelpunkt  gehende 
gerade  Linie  die  Axe,  jeden  durch  den  geometrischen  Mittelpunkt 
gehenden  Strahl  einen  Hauptstrahl. —  Sphärische  Hohlspiegel  nennt 
man  auch  Sammelspiegel  und  Convexspiegel  Zerstreuungs- 
spiegel. 

a)  Hohlspiegel.  Ist  ein  sphärischer  Hohlspiegel  nur  ein  ver- 
hältnissmässig  kleines  Stück  von  der  zugehörigen  Kugel ,  so  vereinigen 
sich  alle  von  einem  unendlich  weit  von  dem  Spiegel  abstehenden  leuch- 
tenden Punkte  auffallenden  Strahlen  in  einem  Punkte  auf  dem  Haupt- 
strahle, welcher  zwischen  dem  Spiegel  und  dem  Mittelpunkte  der  Kugel 
in  der  Mitte  liegt  und  Brennpunkt  genannt  wird.  —  Den  Abstand  des 
Brennpunktes  von  dem  Spiegel  nennt  mau  die  Brennweite  des 
Spiegels  und  bezeichnet  dieselbe  gewöhnlich  mit  /'(/ocus).  Es  ist  also 
/'=  1  .2r.  —  Es  folgt  dies  daraus,  dass  man  alle  auf  den  Spiegel  fallen- 
den Strahlen  als  unter  sich  parallel  ansehen  kann. 

Strahlen,  welche  von  einem  beliebigen  Punkte  auf  einen  sphärischen. 
Hohlspiegel  fallen ,  vereinigen  sich  um  so  genauer  in  einem  Punkte ,  ein 
je  kleineres  Stück  der  Spiegel  von  der  Kugel  ist.  Bezeichnen  wir  die 
Entfernung  des  leuchtenden  Punktes  von  dem  Spiegel  mit  a ,  die  des 
Punktes,  in  welchem  sieh  die  reflectirten  Strahlen  unter  den  angenomme- 
nen Verhältnissen  ebenfalls  auf  dem  Hauptstrahle  schneiden  ,  mit  «  ,  so- 

ist  1  =  1  ,  d.  b.  die  Summe  aus  den  reeiproken  (umgekehrten) 
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Werthen  der  beiden  Vereinigungsweiten  ist  gleich  dem  reciproken  Werthe 
der  Brennweite.  —  Es  folgt  dies  aus  dem  geometrischen  Satze :  Halbirr 
man  in  einem  Dreiecke  einen  Winkel,  so  wird  die  gegenüberliegend*.- 
Seite  in  dem  Verhältnisse  der  Seiten  geschnitten ,  welche  den  halbirten 
Winkel  einschliesseii.  Ausserdem  kann  man  unter  den  gemachten  Vor- 
aussetzungen den  einfallenden  und  reflectirten  Strahl  den  Vereinigungs- 
weiten  gleich  setzen. 

Setzt  man  den  Winkel ,  welchen  das  Kinfallsloth  —  hier  der 
Radius  des  Einfallspunktes  —  mit  der  Axe  bildet,  =  ►r.  so  ergiebt 
sich  allgemein  der  Abstand  des  Punktes,  in  welchem  der  reflectirte  Strahl 

,    ..  r*  +  2  (fl — r)r.rosx —  (a  — r)  r 

die  Axe  schneidet ,  =  a  =  -..  - 

r  -\-  2  ( a  —  r)  cos  x 

a  r 

also  für  einen  möglichst  kleinen  Werth  von  X  wird  a  —  udc 

2a  —  r 

wenn  a  gegen  r  möglichst  gross  wird,  a  =  1  2r  =  f.  —  Die  nichf 
völlige  Vereinigung  der  reflectirten  Strahlen  in  einem  Punkte,  sondern 
vielmehr  in  eiuem  Räume,  bezeichnet  man  als  sphärische  Ab- 
weich u  u  g. 

111  /' 
Aus     -I-      =  -    oder  a  =  — — ,    ergiebt  sich  die  Ver- 
a        a        I  i    L 

n 

einigung  der  reflectirten  Strahlen  im  Brennpunkte,  wenn  der  leuchtend* 
Punkt  unendlich  weit  absteht;  in  unendlicher  Entfernung,  d.  h.  die 
.Strahlen  gehen  parallel  der  Axe  zurück ,  wenn  der  leuchtende  Punkt 
im  Brennpunkte  steht ;  im  geometrischen  Mittelpunkte,  wenn  der  leuchtend* 
l*unkt  ebenda  sich  befindet;  zwischen  Brennpunkt  und  geometrischem  Mittel- 
punkte, wenn  der  leuchtende  Punkt  entfernter  ist  als  dieser  Mittelpunkt 
und  zwar  um  so  näher  dem  Brennpunkte,  je  weiter  ab  der  leuchtende 
Punkt  steht ;  in  grösserer  Entfernung  als  der  geometrische  Mittelpunkt, 
wenn  der  leuchtende  Punkt  zwischen  dem  Brennpunkte  und  diesem 
Mittelpunkte  ist,  und  zwar  in  um  so  grösserer .  je  näher  der  leuchtend? 
Punkt  dem  Brennpunkte  rückt;  hinter  dem  Spiegel,  wenn  der  leuchtende 
Punkt  zwischen  dem  Breunpunkte  und  optischen  Mittelpunkte  steht,  uod 
zwar  in  um  so  grösserer,  bis  zu  unendlicher  Entfernung,  je  näher  der 
leuchtende  Punkt  an  den  Brennpunkt  rückt. 

Geht  das  Licht  von  einem  Gegenstande  aus,  so  gelten  unter  den 
gemachten  Einschränkungen  für  den  zu  jedem  Punkte  gehörigen  Haupt- 
stralil  dieselben  Gesetze.  Man  kann  daher  für  jeden  Punkt  des  Gegen- 
standes den  Vereinierungspunkt  der  reflectirten  Strahlen  auf  dem  Haupt- 
strahle finden,  wenn  mau  nur  die  Stelle  ermittelt,  an  welcher  der  iStrahl. 
welcher  parallel  der  Axe  auffällt  und  also  durch  den  Brennpunkt  reflec- 
tirt  wird,  den  Hanptstrahl  schneidet.  Für  den  Ort  des  Bildes  gelten 
-^tjrdann  dieselben  Kegeln  ,  wie  sie  vorher  für  einen  einzigen  leuchtenden 
*'unkt  angegeben  sind.  Steht  der  Gegenstand  weiter  als  der  Brennpunkt 
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vor-»*  dem  Spiegel  ab  ,  so  entsteht  durch  die  wirkliche  Vereinigung  der 
ref#-  ectirten  Strahlen  ein  physisch  es  Bild,  welches  umgekehrte  Stellung 
Vw^;  in  Bezug  auf  die  Stellung  des  Gegenstandes  und  um  so  grösser  wird, 
je  -weiter  es  absteht.    In  einem  Abstände  gleich  dem  des  geometrischen 
MVttel punktes  sind  Bild  und  Gegenstand  von  gleicher  Grösse.  Befindet 
sieli  hingegen  der  Gegenstand  innerhalb  der  Breunweite,  so  entsteht  ein 
geometrisches,  nur  durch  scheinbare  Vereinigung  der  reflectirteu 
Strahlen  erzeugtes,  Bild  hinter  dem  Spiegel  in  der  Stellung  des  Gegen- 
standes und  um  so  grösser,  je  weiter  es  von  dem  Spiegel  absteht.  Vergl. 
Art.  Bild.  —  Von  diesen  Gesetzen  macht  man  Anwendimg  hei  den. 
Brennspiegeln  und  Erleuchtungsspiegeln  oder  Keverberen ;  vergl.  auch 
Art.  Fernrohr.  II. 

Treffen  die  einfallenden  Strahlen  einen  Hohlspiegel  noch  in  einer 
Entfernung  von  dem  Hauptstrahle,  welche  4  bis  5°  des  Spiegels  Uber- 
schreitet, so  bilden  sich  Breunlinien  (s.  d.  Art.)  und  Brenn - 
r  ä  u  m  e. 

b)  Convex Spiegel.  Unter  denselben  Einschränkungen,  welche 
bei  den  Hohlspiegeln  gemacht  sind ,  ist  bei  einem  sphärischen  Convex- 

spiegel  -  ■+-  1    =  • —  V  wo  —  /' die  negative  Brennweite 
u        et  / 

bezeichnet.    Es  werden  nämlich .  sobald  der  Spiegel  nur  ein  verhält- 
iiissinässig  kleines  Stück  von  der  zugehörigen  Kugel  ist ,  alle  von  einem 
unendlich  weit  von  dem  Spiegel  abstehenden  leuchtenden  Punkte  auf- 
fallenden Strahlen  so  reflectirt ,  als  ob  sie  von  einem  Punkte  auf  dem 
Hauptstrahle  ausgingen,  welcher  hinter  dem  Spiegel  zwischen  diesem  und 
dem  geometrischen  Mittelpunkte  in  der  Mitte  liegt.  —  Die  Vereinigungs- 
weite  «  der  refleclirten  Strahlen  wird  hier  stets  negativ.    Es  entstehen 
daher  nur  geometrische  Bilder,  und  diese  befinden  sich  stets  innerhalb 
der  negativen  Brennweite ,  haben  dieselbe  Stellung  wie  der  Gegenstand, 
sind  kleiner  als  dieser  und  rücken  dem  Brennpunkte  um  so  näher  — 
zugleich  kleiner  werdend  — ,  je  weiter  der  Gegenstand  sich  von  dem 
Spiegel  entfernt.        Eine  Verwendung  dieser  Spiegel  liefern  die  Land- 
echaftsspiegel. 

Die  sphärischen  C'oncavspiegel  wirken  wie  Convexlinsen ,  die 
sphärischen  Convexspiegel  wie  Conca\  linsen  (s.  Art.  Linsenglas). 
Hierbei  heben  wir  hervor,  dass  die  für  sphärische  Spiegel  gefundenen 
Gesetze  nur  gelten ,  wenn  eine  einfache  sphärisch  gekrümmte  Spiegel- 
fläche vorliegt,  z.  B.  bei  Metallspiegeln.  Glasspiegel  wirken  nur  in 
dieser  Weise,  wenn  die  amalgamirte  Fläche  der  freien  Glasfläche  parallel 
läuft ,  z.  B.  in  Glaskugeln ;  ist  hingegen  die  amalgamirte  Fläche  eben 
und  die  Glasfläche  coucav  oder  convex  geschliffen ,  so  wirken  diese 
Spiegel  nach  den  Gesetzen  der  Linsen. 

C.  Nicht  sphärische  Spiegel,  a )  Bei  einem  e  1 1  i p t o i d i - 
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Spiegel  —  Spieffelmikro^kop. 


sehen  Spiegel  vereinigen  sieh  die  von  dem  einen  Brennpunkte  aus- 
gehenden Lichtstrahlen  in  dem  anderen. 

b)  Bei  einein  paraboloidi sehen  Spiegel  werden  von  dem 
Brennpunkte  ausgehende  Lichtstrahlen  genau  parallel  der  Axe  reflectirt 
und  parallel  der  Axe  auffallende  vereinigen  sich  genau  in  dem  Brenn- 
punkte. —  Daher  eignen  sich  solche  Spiegel  vorzugsweise  zu  Brenn- 
spiegeln und  zu  Reverberen  auf  Leuchtthürmen. 

c)  Bei  einem  h  y  p  e  r  b  o  1  o  i  d  i  s  c  Ii  e  n  Spiegel  werden  die  von  dem 
Brennpunkte  ausgehenden  Strahlen  so  reflectirt,  als  ob  sie  ans  dem 

.Brennpunkte  des  zugehörigen    entgegengesetzten  Hyperboloides  her- 
kamen. 

d)  Wegen  der  K e g e  1  s p  i e g e  1  und  Cylinderspiegel  s.  die 
betreffenden  Artikel.  Kbenso  verweisen  wir  auf  Art.  Chinesischer 
S  p  i  e  g  e  1. 

Spiegel,  Li  eberkühn 'scher,  s.  Art.  Mikroskop.  1.  S.  126. 

Spiegel,  Sinn m er i n g' scher,  ist  ein  kleiner,  erbsengrosser  Stahl- 
spiegel an  Mikroskopen,  gegen  das  Ocular  unter  4  5°  geneigt,  zum  Ab- 
zeichnen der  vergrößerten  Gegenstände. 

Spiegelanemometer  ist  ein  von  Aime  angegebenes  Instrument 
zur  Bestimmung  der  Richtung  des  Wolkenzuges.  Ks  besteht  aus  einer 
Spiegelscheibe,  auf  deren  untere  Seite  vor  dem  Amalgamiren  derselben 
mit  dem  Diamant  zwei  Reihen  sich  senkrecht  schneidender  Striche  auf- 
getragen sind.  Diese  Scheibe  wird  in  horizontaler  Lage  gedreht ,  bis 
die  Bilder  der  Wolken  sich  parallel  der  einen  Strichreihe  fortbewegen. 
Die  Richtung  der  Wolken  erkennt  man  dann  durch  die  Richtung  der 
Striche  zu  der  Stellung  eines  unter  der  Spiegelseheibe  befindlichen  Com« 
passes. 

Spiegelbarometer  nennt  Rom  Orshausen  ein  Heberbarometer 
(s.  Art.  Barometer),  an  welchem  zur  genauen  Ablesung  seitwärts  am 
Niveau  des  langen  Schenkels  ein  kleiner  Metallspiegel  von  etwa  1  Zoll 
Höhe  unter  45°  Neigung  gegen  die  Niveaulinie  und  senkrecht  zur  Brett- 
fliiehe  angebracht  ist.  Auf  der  Spiegelfläche  sind  zwei  feine  sich  senk- 
recht kreuzende  Striche  und  auf  diese  wird  das  obere  Niveau  eingestellt. 
Am  unteren  Niveau  wird  abgelesen. 

Spiegelbild,  s.  Art.  Spiegel. 

Spiegelkasten  heisst  ein  Kasten  mit  unter  einem  Winkel  oder 
parallel  zu  einanderstehenden  Spiegehvänden. 

Spiegelkreis  ist  ein  nach  Art  des  Sextanten  (s.  d.  Art.)  einge- 
richteter Voll  kreis. 

Spiegelmikroskop  oder  katoptrisches  Mikroskop  heis>t 
ein  Mikroskop  (s.  d.  Art.  S.  127.),  bei  welchem  die  mikroskopische 
Linse  durch  einen  Hohlspiegel  vertreten  wird.  Amici  hat  die  besten 
derartigen  Mikroskope  geliefert. 
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Octant 


Spiegel-  Quadrant    s.  Art.  S  e  x  t  a  n  t. 
( Sextant  1 

Spiegelstereoskop  ist  die  ursprüngliche  von  Wheatstone  ange- 
gebene Einrichtung  des  Stereoskopcs  (s.  d.  Art.)  mittelst  zweier  senk- 
recht zu  einander  und  unter  45°  zu  den  Bildern  geneigter  Spiegel. 

Spiegelteleskop  oder  katoptrisches  Fernrohr,  s.  Art. 
Fernrohr.  11. 

Spiegelung,  e,  Art.  Katoptri k  und  Spiegel. 
Spiegelversnch  Fresnel's,  8.  Art.  Interferenz.  B.  b.  8. 

504. 

Spiegelzimmer  beisst  ein  Zimmer  mit  einander  gegenüberstehenden 
grossen  Spiegeln  oder  ganzen  Spiegelwänden.  Ein  Spiegelzimmer  als 
Toilettenzimmer  muss  an  einander  nahe  gegenüberstehenden  Wänden 
grosse  Spiegei  haben ,  welche  nicht  genau  parallel  zu  einander  stehen, 
damit  die  Bilder  der  Vorder-  und  Hinterseite  nicht  auf  einander  fallen. 


Spindel  oder  S  c  Ii  r  a  u  b  e  n  s  p  i  n  d  e  I ,  s.  Art.  Schraube.  Oft 
gilt  Spindel  als  gleichbedeutend  mit  .Spille,  s.  Art.  Haspel.  Bei  Göpeln 
(s.  d.  Art.)  heisst  die  um  ihreAxe  drehbare  Säule,  an  welcher  die  Hebel- 
arme angebracht  sind,  Spindel  oder  S  p  i  n  d  e  1  b  a  u  m. 

Spindelrad  oder  S  p  i  1 1  r a  d,  s.  Art.  Haspel. 

Spinne,  electrische,  heisst  eine  electrische  Spielerei ,  welche 
darin  besteht ,  dass  man  eine  an  einem  seidenen  Faden  hängende  Kork- 
oder Hollundermarkkugel  zwischen  den  Conductor  einer  Electrisirmaschine 
und  einen  mit  der  Erde  oder  mit  dem  anderen  Conductor  in  leitender 
Verbindung  stehenden  Leiter  bringt.  Auch  stellt  man  den  Versuch  so 
an ,  dass  mau  von  der  äusseren  Belegung  einer  electrischen  Flasche 
einen  in  eine  Kugel  endenden  Draht  ausgehen  lässt ,  so  dass  die  Kugel 
in  einer  Entfernung  von  der  Ladekugel  sich  befindet,  die  etwas  grösser 
als  die  Schlagweite  ist ,  und  nun  die  Korkkugel  zwischen  diese  beiden 
Kugeln  bringt.  Die  Korkkugel  fliegt  zwischen  dem  Conductor  uud 
Leiter  oder  zwischen  den  beiden  Kugeln  der  electrischen  Flasche  hin  und 
her  und  zwar  im  ersten  Falle  wie  bei  dem  Puppentanze  (s.  d.  Art.),  in 
dein  anderen,  weil  die  Flasche  (s.  Art.  Flasche,  electrische)  nach 
und  nach  entladen  wird.  Der  Korkkugel  giebt  man  gewöhnlich  die  Ge- 
stalt einer  Spinne  und  daher  kommt  der  Name. 

Spirale  von  Elias  heisst  die  beim  Magnetisiren  (s.  d.  Art.)  des 
Stahles  mittelst  des  electrischen  Stromes  in  Verwendung  kommende 
Kupferdrahtrolle. 

Spirale  H a r e ' s,  s.  Art.  Deflagrator. 

Spiralfeder  heisst  bei  den  Taschenuhren  (s.  Art.  Uhr.  C.)  die 
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Spiral  pumpe  —  Sprachrohr. 


spiralartig  gewundene  haarfeine  Stahlfeder,  welche  die  Schwingungen  der 
Unruhe  erzeugt  und  regulirt. 

Spiralpumpe  heisst  eine  174G  von  dem  Zinngiesser  Andreas 
W  i  r  t  z  aus  Zürich  erfundene  Wasserhebungsmasehine ,  deren  west- 
lichster Theil  ein  spiralförmiges ,  in  einen  Schöpftrichter  endigende» 
Hohr  ist ,  welches  in  zehn  Windungen ,  die  nach  aussen  weiter  werden, 
in  einer  Ebene  auf  einer  horizontalen  Welle  steht,  so  dass  beim  Umdrehen 
der  Trichter  bald  Wasser,  bald  Luft  schupft.  Die  innerste  Mündung 
mündet  in  die  hohle  Welle,  die  wasserdicht  mit  einem  verticalen  Stete- 
röhre  in  Verbindung  steht.    Die  Maschine  hat  sich  wenig  bewährt. 

Spirituslampen  d.  h.  Lampen,  in  welchen  Spiritus  als  Brenn- 
material verwendet  wird ,  empfehlen  sich  wegen  ihrer  Bequemlichkeit 
und ,  da  sie  keinen  Russ  absetzen  ,  wegen  ihrer  Reinlichkeit.  Sie  sind 
entweder  von  Glas  mit  einem  durch  den  Hals  gehenden  vollen  Dochte, 
oder  mit  doppeltem  Luftzuge  als  sogenannte  B  e  r  z  e  1  i  u  s'sche  Lampeo 
in  Gebrauch. 

Spitzbeutel,  s.  Art.  Fi  I  tr  i  r  en. 

Spitzen,  ihre  Wirkung  auf  Electricitat ,  s.  Art.  E 1  ectr  i  citit 
S.  262. 

Spitzenanker  nennt  R.  Böttger  einen  von  ihm  vorgeschlaj 
Inductionsanker ,  an  welchem  das  eine  Drahtende  in  etwa  20  Spitze 
aus  ganz  feinem  übersilberten  Kupferdraht  endigt ,  wahrend  das  ändert 
in  eine  Kupferplatte  ausläuft.    Es  entstehen  bei  Unterbrechung  de« 
ducirten  Stroms  (s.  Art.  I  n  d  u  c  t  i  o  n  s  f  u  n  k  e )  mehrere  Funken. 

Sporadisch,  d.  h.  vereinzelt,'  z.  B.  sporadische  Sternschnuppen;  >• 
Art.  Feuerkugel.  S.  330. 

Sprachgewölbe,  s.  Art.  Flüstergallerien. 

Sprachmaschine  nennt  man  einen  Mechanismus,  durch  welchen 
die  Töne  der  menschlichen  Stimme  und  auch  Sprachlaute  künstlich  er- 
zeugt werden  sollen.  Kempelen  hat  (1791)  eine  solche  mittel*! 
Zungeupfeifen  construirt.  Später  versuchte  dasselbe  Robert  Willi? 
und  darauf  Faber  (s.  Poggendorff's  Ann.  Bd.  58.  S.  175).  Helm- 
holtz  ist  es  gelungen  nachzuweisen,  dass  die  verschiedene  Klangfarbe 
der  Vocale  nur  von  den  mitklingenden  harmonischen  Übertönen  her- 
rührt, dass  namentlich  ein  anderer  Vocal  entsteht,  je  nachdem  einer  oder 
mehrere  derselben  stärker  oder  schwächer  tönen. 

Sprachrohr,  bei  den  Seeleuten  Rufer,  heisst  eine  Röhre  von 
Blech  in  der  Form  eines  abgekürzten  Kegels,  dessen  kleinere  OetTnun? 
der  Sprechende  vor  den  Mund  nimmt,  während  er  die  weitere  einer  ent- 
fernt stehenden  Person  zuwendet.  Die  Schallstrahlen  gehen  hier  so  fort 
als  ob  sie  von  einer  Kugeloberfläche  herkämen  ,  deren  Mittelpunkt  die 
Spitze  des  Kegels  und  deren  Radius  die  Entfernung  des  Mundstücks  voa 
dieser  sein  würde.  Gewöhnlich  ist  das  Rohr  4  bis  6  Fuss  lang  mit 
Oeflnungeu  von  2  Zoll  und  G  bis  1 0  Zoll ;  in  England  soll  mau  die  Läng« 
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bis  auf  24  Fuss  getrieben  haben.  S.  Moria  nd  hat  1670  zuerst  das 
Sprachrohr  in  Anwendung  gebracht.  Durch  ein  Rohr  von  18  bis  24 
Fuss  Länge  soll  eine  starke  Männerstimme  bis  auf  18000  Fuss  vernehm- 
bar werden.  —  S.  Art.  Schall.  B. 

Spratzen  nennt  man  das  schwammartige  Auftreiben  des  Silbers, 
wenn  es  unter  freiem  Luftzutritte  geschmolzen  wird  und  erstarrt.  Es 
ist  dies  eine  Folge  davon,  dass  der  absorbirte  Sauerstoff  entweicht. 
Häufig  wird  dabei  das  Silber  in  feinen  Kugeln  herumgeschlendert. 

Sprechmaschine,  s.  Art.  Sprachraaschine. 

Spreizen,  s.  Art.  Mesraerismus. 

Spring  oder  S p r i n g f  1  u t h  oder  Springzeit,  s.  Art.  Ebbe. 

Springbrunnen  oder  Fontaine  heisst  eine  künstliche  oder  durch 
Benutzung  localer  Verhältnisse  getroffene  Vorrichtung,  durch  welche 
Wasser  aus  einer  Oeffhung  hervorgetrieben  wird ,  so  dass  es  in  einem 
oder  mehreren  Strahlen  emporspringt.  Zu  den  natürlichen  Springbrunnen 
gehören  die  artesischen  Brunnen  (s.  Brunnen,  artesische),  zu  den 
kleineren  künstlichen  der  Heronsball  (s.  d.  Art.),  der  Herons- 
brnnnen  (s.  d.  Art.),  der  Springheber  (s.  Art.  Heber.  S.  439) 
etc. ;  grössere  künstliche?  Springbrunnen  werden  entweder  durch  hydro- 
statischen Druck  (s.  Art.  Hydrostatik.  C.)  in  communicirenden  Ge- 
fassen  (s.  d.  Art.),  von  denen  der  niedrigere  Schenkel  mit  der  Sprung- 
öffhung  versehen  ist,  hervorgebracht,  oder  durch  Spritzen,  die  stellenweis 
mit  Dampf  getrieben  werden,  erzeugt.  Wegen  der  Röhrenmündung  vergl. 
Art.  Au sf In ss.  A.  Für  Springbrunnen  mit  hydrostatischem  Drucke 
findet  man  nach  Mariotte  die  Druckhöhe,  welche  der  Sprunghöhe  von 
AFnss  zugehört,  wenn  man  zu  dieser  soviel  Zolle  hinzufugt,  als  Einheiten 
in  der  zweiten  Potenz  von  1  5A  enthalten  sind.  —  Den  Strahl  führt  man 
gewöhnlich  nicht  genau  lothrecht,  weil  sonst  die  niederfallenden  Tropfen 
die  aufsteigenden  hemmen  würden. 

Springflut  h.  vergl.  Art.  Spring. 

Springheber,  s.  Art.  Heber.  S.  430. 

Springkölbchen  nennt  man  auch  die  Bologneser  Flaschen :  s.  Art. 
Flasche,  Bologneser. 

Springkraft  oder  E I  a  s  t  i  c  i  t  ä  t  (s.  d.  Art. ). 
Springquellen  sind  namentlich  die  artesischen  Brunnen  (s.  Art. 
Brunnen,  artesische). 

Springzeit,  s.  Art.  Ebbe. 

Spritze,  8.  Art.  Feuerspritze.  Hier  heben  wir  noch  mit  Be- 
zug auf  Art.  Pumpe,  f.  hervor ,  dass  man  auch  rotirende  jSpritzen  con- 
struirt  hat  und  dass  sich  darunter  namentlich  die  R  e  p  s  o  1  d  'sehen  effect- 
voll  erwiesen  haben.  Im  Wesentlichen  kommt  es  darauf  an,  dass  in 
einem  kurzen,  horizontal  liegenden,  cylinderartigen  Baume,  welcher  unten 
eine  als  Saugröhre  und  oben  eine  als  Steigröhre  wirkende  Röhre  trägt, 
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sich  zwei  räderförmige  Kolben  befinden,  die  in  einander  greifen  und  sieh 
entg< '«rengesetzt  drehen.  Da  von  jedem  der  Kolben  immer  einer  der 
wellenförmigen  Zähne  an  die  Wandung  anschliesst,  so  treibt  jeder  Wasser 
in  das  Steigrohr.  Leider  ist  viel  Reibung  und  ausserdem  hat  die  ge- 
nügende Dichtung  zwischen  Wandung  und  Kolben  Schwierigkeit. 
Spritzflasche ,  s.  Art.  II  e  r  o  n  s  b  a  1 1. 

Sprödigkeit,  das  Gegentheil  von  Zähigkeit  (8.  d.  Art.)«  ist  die 
Eigenschaft  mancher  starren  Körper,  vermöge  deren  sieh  dieselben 
trennen ,  sobald  auch  nur  ein  unbedeutender  Versuch  gemacht  wird .  di^ 
Theile  in  eine  andere  Lage  zu  bringen;  z.  B.  Glasthränen  (s.d. 
Art.). 

Sprungkegel  (co/te  hydraulique)  hat  Parrot  einen  Apparat 
genannt,  um  Schwankungen  tropfbarer  Flüssigkeiten  anschaulich  zu 
machen.  Am  leichtesten  übersieht  man  das  Wesentliche  durch  folgenden 
Versuch.  Man  drücke  eineu  Trichter,  dessen  Hohrmündung  man  mit 
dem  Finger  verschliesst ,  mit  der  weiten  Mündung  in  Wasser  und  lasse 
dann  den  Finger  los.  Es  tritt  alsdann  aus  der  Trichterröhre  ein  kurzer 
Wasserstrahl  hervor,  weil  das  Wasser  den  bis  dahin  mit  Luft  erfüllten 
Kaum  des  Trichters  plötzlich  einzunehmen  sucht.  Die  conoidische  Ge- 
stalt des  Trichterrohres  begünstigt  die  Wirkuug,  ist  aber  nicht  wesent- 
lich. Parrot  erhielt  mit  einem  conoidisch  gestalteten  Kegel  von  1  2  Zoll 
Höhe,  dessen  untere  OeffhUüg  2'  s  und  obere  1  2  Zoll  betrug,  einen  Strahl 
von  15  Fuss  Höhe. 

Staar  im  Auge  bezeichnet  eine  Augenkrankheit ,  die  sich  bis  zur 
Blindheit  steigern  kann.  Man  unterscheidet  deu  grauen ,  grünen  und 
schwarzen  Staar.  Der  graue  Staar  (Cataracta)  besteht  in  einer  Tru- 
buug  der  Krystalllinse  und  wird  gewöhnlich  dadurch  geheilt ,  dass  man 
die  Linse  herauszieht ,  oder  niederdrückt ,  oder  zerstückelt  und  sie  dann 
durch  eine  künstliche  Linse  in  einer  Staarbrille  ersetzt.  Der  grüne 
Staar  ist  eine  Verdunklung  der  gläsernen  Feuchtigkeit.  Der  schwarze 
Staar  {amaurosis)  hat  seinen  Grund  in  einer  Lähmung  des  Sehnerven 
oder  Unempfindlichkeit  der  Retina  und  ist  gewöhnlich  unheilbar.  Das 
Auge  erscheint  äusserlieh  gesund  und  klar,  nur  ist  die  Pupille  stark  er- 
weitert und  unbeweglich.    Vergl.  Art.  Auge. 

Staarbrüle.  s.  Art.  Brillen.  S.  127. 

Stab  des  Cabeo  ist  wie  der  Schwimmstab  (s.  d.  Art.),  welchen 
v.  Wiebeking  benutzte,  ein  Schwimmer  zur  Bestimmung  der  Fluss- 
geschwindigkeit. Cabeo' s  Stab  ist  verljältnissmäs>ig  lang  und  zeigt 
durch  seiue  schiefe  Stellung,  da>s  die  Geschwindigkeit  in  verschiedenen 
Tiefen  versefiieden  ist. 

Staberad  oder  Staberrad  heisst  ein  Schaufelrad,  bei  welchem  die 
Schaufeln  zwischen  zwei  Kränzen  befestigt  sind ;  den  Gegensatz  bilden 
die  S t r a u b e r ä d e r  oder  Strauberräder,  deren  Schaufeln  auf 
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kurzen  Armen  aufsitzen,  welche  aus  dem  Radkranze  radial  hervor- 
rage/t. 

Stabil,  s.  Art.  Labil. 

Stabilität  oder  Standhaftigkeit  bezeichnet  die  Kraft,  mit 
■welcher  ein  aus  seiner  Ruhelage  gebrachter  Körper  dieselbe  wieder  zu 
gewinnen  sucht.  Je  grösser  diese  Kraft  oder  der  Widerstand,  welchen 
der  Körper  den  Veränderungen  seiuer  Lage  entgegensetzt,  ist,  desto 
grösser  ist  die  Stabiiitat.  Auf  einer  horizontalen  Ebene  stehende  Körper 
haben  eine  um  so  grössere  Stabilität,  je  grösser  die  Unterstützungsfläche 
ist  und  je  tiefer  ihr  Schwerpunkt  liegt.  Soll  ein  Körper  inngeworfen 
werden ,  60  gehört  eine  um  so  grössere  Kraft  dazu ,  je  niedriger  sein 
Schwerpunkt  liegt ,  je  weiter  dieser  von  der  Umwerfungskaute  absteht, 
und  in  je  kleinerer  Entfernung  von  der  Kante  die  zum  Umwerfen  ver- 
wendete Kraft  augebracht  wird,  u\  h.  je  kleiner  das  Perpendikel  von  der 
Kante  auf  die  Richtung  der  Kraft  ist.  —  Wegen  der  Stabilität  der  Schifte 
und  schwimmender  Körper  überhaupt  s.  Art.  Metacentrum  und 
Hydrostatik.  E.  S.  475. 

Stäbchen  im  Auge,  6.  im  Art.  Auge  auf  S.  51  Retina. 

Stärke  einer  Kraft,  s.  Art.  Intensität. 

Stahl,  s.  Art,  Eisen.  S.  250. 

Stahlharmonika  ist  ähnlich  der  Strohfiddel  (s.  d.  Art.  j ,  nur  dass 
die  Stahlstäbe  an  einem  Gestelle  angehängt  werden. 

Stahl wasser,  s.  Art.  Quelle.  D. 

Standard  so  viel  wie  Norinalinass. 

Standfestigkeit,  s.  Art.  Stabilität. 

Stange,  gezahnte,  s.  Art.  Räderwerk.  B. 

Stangenzirkel ,  dioptrischer,  heisst  ein  Comparateur  (s.  d. 
Art.),  welcher  zwei  parallel  stehende  Mikroskope  enthält,  die  an  einem 
messingenen  Stabe  vermittelst  Hülsen ,  wie  die  Spitzen  eines  Stangen- 
zirkels, verschiebbar  sind.  Im  Brennpunkte  der  Mikroskope  ist  ein 
Querfaden ,  welcher  durch  eine  Mikronieterschraube  verschoben  werden 
kann. 

Stanniol  oder  Zinnfolie  ist  zu  dünnen  Blättern  ausgewalztes 

Zinn. 

Starrheit  bezeichnet  den  festen  Aggregatzustand  (s.  Art.  Aggre- 
gat s  f  o  r  m  e  n ).  Es  dürfte  sogar  besser  sein,  die  sogenannten  festen 
Körper  starre  zu  nennen,  da  mau  noch  verschiedene  Grade  der  Festig- 
keit unterscheidet. 

Statik  im  Allgemeinen  Ist  die  Lehre  von  den  Gleichgewichtsgesetzen 
der  Körper  (s.  Art.  Mechanik).  Sind  die  Bedingungen  des  Gleich- 
gewichts nicht  erfüllt ,  so  tritt  Bewegung  ein.  Davon  handelt  von  dem 
rein  mathematischen  Standpunkte  aus  Art.  Bewegungslehre  und  da 
ist  auch  unter  VI.  S.  103  vom  Gleichgewichte  die  Rede.  Mit  Rücksicht 
auf  den  Aggregatzustand  der  Körper  unterscheidet  man  1 )  Statik  starrer 
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Körper  oder  Geostatik,  über  welche  die  besonderen  Artikel ,  welche 
die  einfachen  Maschinen  (s.  Art.  Maschine)  behandeln,  nachzusehen 
sind ;  2)  Statik  tropfbarflüssiger  Körper  oder  Hydrostatik  (s.  d. 
Art.)  und  3 )  Statik  luftiormigflüssiger  Körper  oder  Aerostatik, 
worüber  Art.  Hydrostatik.  F.  S.  476  Auskunft  giebt.  Vergl.  auch 
Art.  Schwere.  G. 

Staub ,  s.  Art.  A  d  h  ä  r  i  r  e  n  wegen  des  Anhaftens  desselben  an 
Wänden.  Wegen  der  Erscheinung  des  Passatstaubes  s.  Art.  Passat- 
s  tau  b. 

Staubbilder,  s.  Art.  Figuren,  electrische.  S.  336. 

Staubbrillen  sind  Brillen  mit  dünnen ,  hellen ,  parallelflächigen 
Gläsern ,  welche  die  Bilder  im  Auge  nicht  ändern ,  aber  so  gefasst  sind, 
dass  sie  das  Auge  gegen  Staub  oder  sonstige,  dasselbe  verletzende  Kör- 
per schützen.  Für  reizbare  Augen  wendet  man  auch  grüne  und  bläu- 
liche Gläser  an. 

Staubfiguren .  s.  Art.  Figuren,  electrische. 

Staubregen  nennt  man  gewöhnlich  einen  sehr  feinen  Regen ,  bei 
welchem  die  Regentropfen  sich  durch  ihre  geringe  Grösse  auszeichnen. 
Andererseits  bezeichnet  man  auch  als  Staubregen  einen  Regen ,  bei  wel- 
chem das  niederfallende  Wasser  in  grösserer  Menge  in  der  Luft  schwe- 
benden Staub  niederschlägt.  Nach  der  Art  dieses  Staubniederschlages 
unterscheidet  man  Schwefelregeu ,  Schlammregen  etc. ,  worüber  die  be- 
treffenden Artikel  das  Nähere  angeben.  Eine  geringe  Menge  Regen 
genügt,  die  Luft  von  Staub  zu  reinigen. 

Staubschnee  ist  ein  aus  kleinen  glänzenden  Krystallblättchen  oder 
Schneenadeln  bestehender  Schneefall.  Häufig  ist  dabei  ganz  heiteres 
Wetter  und  Windstille.  Die  Erscheinung  zeigt  sich  namentlich  in  höheren 
Breiten  und  ist  dort  bisweilen  eine  wahre  Plage,  da  der  feine  Schnee  die 
Augen  angreift  und  durch  die  feinsten  Ritzen  in  die  Häuser  eindringt. 

Staubwolken  bestehen  aus  Staub,  welcher  durch  heftige  Luft- 
strömungen und  besonders  durch  Wirbel  emporgeführt  ist. 

Stauroskop  heisst  ein  von  v.  K  o  b  e  1 1  angegebener  kleiner  Polari- 
sationsapparat. Im  Wesentlichen  besteht  derselbe  aus  einem  kleinen 
schwarzen  Glasspiegel  als  Polarisator,  einer  senkrecht  zur  Axe  geschnit- 
tenen Kalkspathplatte  und  einem  Turmalin  als  Analyseur  in  einer  Fassung. 
Statt  des  Spiegels  kann  man  auch  eine  zweite  Turmalinplatte  nehmen. 
Wegen  der  näheren  Einrichtung  s.  PoggendorrTs  Annal.  Bd.  95.  S.  320. 
Hier  bemerken  wir  nur,  dass  man  zwischen  dem  Polarisator  und  der 
Kalkspathplatte  beliebige  Krystallblättchen  einschalten  kann ,  nnd  dann 
die  Drehung  derselben  aus  einer  bestimmten  Stellung  ermittelt ,  bis  das 
schwarze  Kreuz  ( —  darauf  bezieht  sich  der  'Same  des  Apparates  —  ) 
des  Kalkspathes  in  normaler  Lage  und  Schwärze  erscheint.  Ist  dies 
der  Fall,  so  ist  ein  Hauptschnitt  der  eingeschalteten  Platte  mit  der 
Schwingungsebene  des  vom  Polarisator  kommenden  Lichtes  parallel  ge- 
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richtet.  Der  Apparat  eignet  sieh  also  vorzugsweise,  die  Krystallisations- 
verhältnisse  der  Krystallblätter  zu  bestimmen.  —  Das  Complemen- 
tär-Stauroskop  ist  eiue  Verbindung  des  Stauroskops  mit  Hai- 
dinger's  dichroskopischer  Loupe,  um  die  Complementärbilder  des 
Stauroskops  sehen  zu  können  (s.  Art.  DichroskopischeLoupe). 

Stechheber  heisst  eine  gläserne  oder  ble<  herne  Röhre  von  solcher 
Weite ,  dass  man  sie  bequem  durch  ein  gewöhnliches  Spundloch  eines 
Fasses  stecken  kann ;  die  obere  Mündung  ist  von  solcher  Grösse ,  dass 
sie  mit  einem  Finger  gesperrt  werden  kann ,  während  die  untere  noch 
nicht  eine  Linie  im  Durchmesser  hält.  Steckt  man  die  Röhre  in  eine 
Flüssigkeit ,  so  ftillt  sie  sich  bis  zu  dem  Niveau  derselben  nach  dem  Ge- 
setze communicirender  Gefässe  (s.  d.  Art.):  will  man  dieselbe  noch 
weiter  füllen ,  so  saugt  man  an  der  oberen  Mündung ,  so  dass  durch  den 
äusseren  Luftdruck  noch  mehr  Flüssigkeit  eingedrängt  wird,  und  schliesst 
darauf  schnell  die  Mündung  mit  dem  Finger.  Hebt  man  den  so  geschlos- 
senen Stechheber  aus  der  Flüssigkeit,  so  bleibt  er  gefüllt,  weil  während 
des  Herausziehens  etwas  ausgeflossen  ist,  nun  aber  die  in  demselben 
befindliche  Flüssigkeit  nebst  der  etwas  verdünnten  Luft  nicht  stärker  als 
die  äussere  Luft  drücken.  Oeffnet  man  die  obere  Oeffnung ,  so  fliesst 
Flüssigkeit  aus,  weil  nun  die  innere  Luft  der  äusseren  gleich  wird  und 
ausserdem  von  Innen  noeh  die  Flüssigkeit  drückt.  Schliesst  man  die 
Oeffnung  wieder ,  so  treten  die  früheren  Verhältnisse  wieder  ein  und  das 
Ausfliessen  hört  auf.  Man  kann  also  eine  beliebige  Menge  aus  dem 
Stechheber  ausfliessen  lassen.  Der  Stechheber  ist  besonders  zweck- 
mässig zu  verwenden ,  wo  es  sich  darum  handelt ,  aus  einem  Fasse  eine 
Probe  zu  entnehmen.  —  Aehnlich  ist  die  Pipette  (s.d.  Art.)  ftlr  geringere 
Flüssigkeitsmengen,  z.  B.  Tropfen. 

Stehen  bezeichnet  das  Beharren  eines  Körpers  in  seiner  Stellung 
auf  einer  Unterlage.  Bedingung  des  Nichtumfallens  ist ,  dass  die  Fall- 
linie in  einen  zur  Unterstützung  gehörigen  Punkt  oder  in  die  Fliehe 
trifft ,  welche  man  durch  die  geradlinige  Verbindung  der  unterstützten 
Pnnkte  erhält.    Vergl.  Art.  S  c  h  w  e  r  e.  F.  und  S  t  a  b  i  1  i  t  ä  t. 

Steifigkeit  der  Seile  nennt  man  den  Widerstand ,  welchen  gerade 
Seile  der  Biegung  und  gebogene  der  Streckung  in  die  gerade  Richtung 
entgegensetzen.     Nach  Eytelwein   ist   der  Steifigkeitswiderstand 
L  .  </* 

S  =  -  -  ,  wo  r  der  Rollenhalbmesser  in  preussischen  Fussen, 

d  die  Seilstärke  in  preussischen  Linien  und  L  —  d.  h.  die  an  einem 
Seilende  hängende  Last  —  und  S  in  gleichem,  aber  übrigens  willkür- 
lichem Gewichtsmasse  ausgedrückt  sind.  Es  ist  also  S  :  Sj  —  </*  :  i/ta 

=      :  r  =  L  :  L,  und  allgemein  S  :  S{  =   -  —  ^  :  -  1      ,  d.  h. 

r  rx 

der  Widerstand  wächst  proportional  mit  den  Querschnitten  der  Seile, 
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stellt  im  umgekehrten  Verhältnisse  mit  deu  Halbmessern  der  Rollen  und 
im  directen  Verhältnisse  mit  den  spannenden  Gewichten.     Neue  Seile 
sind  steifer  als  schon  mehrfach  gebrauchte. 
Steigbügel  im  Ohr,  s.  Art.  Ohr. 

Steighöhe  oder  G  e  s  c  h  w  i  n  d  i  g  k  e  i  t  s  h  ö  h  e  ( s.  d.  Art. ).  Wegen 
der  Steighöhe  in  Haarröhrchen  oder  Capillarröhrchen  s.  Art.  Haar- 
röhrchenwirk u  n  g. 

Steigkraft  oder  Auftrieb  s.  d.  Art.  und  Hydrostatik.  E. 
S.  475. 

Steigrohr  / 

Steigventil*  8-  Art.  Druckpumpe 
Steine  im  Sinne  von  Hagel  (s.  d.  Art.). 
Steine  vom  Himmel  gefallen ,  s.  Art.  Feuerkugel. 
Stein  der  Weisen  ist  die  von  den  Alchimisten  gesuchte  Substanz, 
welche  Metalle  in  Gold  verwandeln  und  alle  Krankheiten  heilen  sollte. 
Steinfall ,  s.  Art.  Feuerkugel. 

Steinhygrometer  heisst  ein  von  L  o  w  itz  (um  1 780)  angegebenem 
Hygrometer,  welches  sich  auf  die  grosse  hygroskopische  Eigenseh.lt 
eines  Schiefers  gründete ,  welchen  Low  itz  der  ältere  1772  bei  Dmi- 
triefsk  an  der  Wolga  gefunden  hatte.  Die  Feuehtigkeitszunahme  de* 
Schiefers  wurde  durch  eine  Waage  bestimmt. 

Stellung,  vorth ei  1h älteste  des  Prisma,  s.  Art.  Prisma. 
A.  2.  S.  274. 

Stereodynamik  hat  man  für  Dynamik  fester  Körper  (s.  Art.  Dy- 
namik) in  Vorsehlag  gebracht;  in  gleicher  Weise  muss  man  dann  statt 
Statik  fester  Körper  Stereostatik  sagen.  Auch  Geodyuamik 
wird  in  gleichem  Sinne  gebraucht. 

Stereometer  heisst  das  von  Say  angegebene  Volumenometer  (s.d. 
Art.)  zur  Bestimmung  des  Volumens  pulverformiger  Körper. 

Stereoskop  heisst  ein  von  Wheatstone  erfundener  Apparat 
durch  welchen  zwei  Projectionen  eines  Körpers  so  zu  einem  einziccii 
Bilde  vereint  werden  .  dass  dies  die  Vorstellung  des  Körpers  als  Körper 
gewährt.  —  Die  Ansicht  eines  Körpers ,  welcher  nicht  zu  weit  entfernt 
ist,  fallt  verschieden  aus,  wenn  man  denselben  blos  mit  dem  rechten  oder 
blos  mit  dem  linken  Auge  betrachtet.  Hat  man  nun  Bilder  dieser  beiden 
Ansichten  und  ist  man  im  Stande  beide  beim  Anschauen  zum  Zusammen- 
fallen zu  bringen,  so  wird  der  Erfolg  so  sein,  als  ob  beide  Augen  gleich- 
zeitig auf  den  Körper  selbst  gerichtet  wären,  d.  h.  es  wird  die  deutliche 
Vorstellung  des  Körperlichen  hervorgerufen.  Brücke.  Prevost, 
T o u r t u a l  und  Brewster  haben  gegen  diese  Ansicht  Bedenken 
geäussert  und  geltend  zu  machen  gesucht ,  dass  der  Erfolg  dadurch  be- 
dingt werde,  dass  die  Augenaxen  ihre  Richtung,  je  nachdem  nähere  oder 
entferntere  Punkte  rixirt  würden,  veränderten,  und  dass  auch  beim  Ste- 
reoskope ein  coutinuirliches  Schwanken  der  Augenaxen  die  Vorstellung 
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des  Körperlichen  erzeuge.  Dove  bezweifelt  dies,  weil  die  oscillatorische 
Bew  egung  der  Augenaxen  in  einer  kürzeren  Zeit  als  der  millionste  Theil 
einer  Secunde  ausgeführt  werden  miisste.  Die  beiden  verschiedenen 
Projeetionen  sind  zwar  nicht  das  einzige  Mittel,  einen  Körper  als  solchen 
zu  erkennen ,  wie  schon  daraus  hervorgeht ,  dass  man  mit  einem  Auge 
diesen  Eindruck  ebenfalls  gewinnen  kann ,  und  dass  den  Malern  dies 
Mittel  ganz  abgeht;  aber  wo  die  anderen  Mittel  oder  Anhaitcpunkte, 
z.  B.  Schattirung ,  Farbenton,  Perspective  etc.,  fehlen,  bleibt  dies  doch 
allein  übrig.  Hat  man  eine  blos  perspectivische  Zeichnung  von  einer 
abgestumpften  Pyramide  in  Umrisseu,  so  kann  der  Kindruck  sowohl  eines 
erhabenen,  als  vertieften  Körpers  entstehen  je  nach  der  Vorstellung,  mit 
welcher  wir  betrachtend  hinzutreten.  Hieraus  gellt  hervor,  dass  auch 
das  Bewus8tseiu  dessen ,  was  wir  sehen  werden  oder  wollen ,  mit  in  Be- 
tracht kommt.  Dies  und  die  Erfahrung  unterstützen  jedenfalls  auch  den 
Einiiugigen.  Bei  stereoskopischem  Sehen  kommt  aber  nur  der  Eindruck 
bei  perspectivischen  Zeichnungen  in  Umrissen  zur  Wahrnehmung,  welchen 
die  beiden  Zeichnungen  bestimmt  erfordern ;  es  tritt  nur  der  geforderte 
Eindruck  leichter  hervor,  wenn  man  mit  dem  entsprechenden  Bewusstsein 
betrachtet.  Das  Zusammenfallen  der  beiden  verschiedenen  Ansichten 
eines  Körpers  ist  jedenfalls  ein  wesentliches  Hilfsmittel,  Körper  als  solche 
aufzufassen ,  wobei  die  anderen  Hilfsmittel  indessen  nicht  ganz  ausge- 
schlossen bleiben. 

W  h  e  a  t  s  t  o  n  e  erreichte  seinen  Zweek  mit  Hilfe  von  zwei  ebenen 
Spiegeln,  die  unter  einem  rechten  Winkel  oben  zusammcnstossen  und  mit 
den  Spiegelflächen  nach  aussen  liegen.  Seitwärts  von  jedem  Spiegel 
wurde  eine  Zeichnung  aufgestellt,  so  dass  die  beiden  Spiegelbilder  in 
horizontaler  Lage  und  in  der  Entfernung  des  deutliehen  Sehens  zwischen 
den  beiden  Spiegeln  an  derselben  Stelle,  also  zusammenfallend,  von  oben 
her  gesehen  werden .  als  ob  jedes  Auge  die  ihm  zukommende  Projeetion 
des  Körpers  erblicke. 

Nachdem  W  h  e  a  t  s  t  o  n  e  das  stereoskopische  Sehen  angeregt  hatte, 
sind  stereoskopisehe  Apparate  in  Menge  construirt  worden.  Wir  ver- 
weisen deshalb  auf  Art.  Prismen  Stereoskop.  Am  meisten  Ein- 
gang hat  Brewstcrs  Linsenstereoskop  gefunden.  Die  Deckung 
der  beiden  neben  einander  liegenden  Bilder  wird  hier  durch  zwei  Halb- 
linsen hervorgebracht,  welche  als  Prismen  (s.  d.  Art.)  von  kleinen  Win- 
keln wirken,  wahrend  Dove  Prismen  von  grossen  Winkeln  anwendet. 

Photographien  für  Stereoskope  werden  so  aufgenommen ,  dass  der 
photographische  Apparat  bei  Aufnahme  des  zweiten  Bildes  um  2 1  4  Zoll, 
d.  h.  um  die  Entfernung  der  beiden  Augen  von  einander,  in  derselben 
Entfernung  von  dem  Gegenstande  seitlich  aufgestellt  wird,  so  dass  jedes 
Bild  die  Projeetion  des  Gegenstandes  für  das  eine  und  das  andere  Auge 
darstellt. 
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Sternhanfen  —  Stethoskop. 


Für  ferne  Gegenstände  hat  Helm  hol  tz  ein  Telestereoskop 
construirt,  durch  welches  man  Landschaftsbilder  combinirt,  die  von  etwa 
4  Fuss  auseinander  liegenden  Standpunkten  gewonnen  werden.  In  zve 
grösseren  etwa  4  Fuss  von  einander  abstehenden  Spiegeln  spiegelt  sich 
z.  B.  die  Landschaft ,  die  Bilder  werden  aber  auf  zwei  kleine  Spiegel 
reflectirt,  wie  in  Wheatstone's  Apparate. 

Wer  im  Doppeltsehen  geübt  ist,  kann  selbst  ohne  Apparat  zwei 
kleine  stereoskopische  Bilder  zum  Zusammenfallen  bringen  und  erblickt 
dann  die  stereoskopische  Ansicht  zwischen  den  beiden  einfachen  rV 
jectionen. 

Zum  stereoskopischen  Sehen  gehört  auch  die  Erscheinung,  diss. 
wenn  zwei  Personen  mit  auf  einander  gelegten  Stirnen  einander  in  die 
Augen  sehen ,  für  jeden  die  Augen  des  andern  zuletzt  in  einem  großes 
Auge  in  der  Mitte  der  Stirne  zusammen  gehen.  Praktische  Bedeuhms 
hat  das  Stereoskop  gewonnen  durch  Dove,  welcher  nachgewiesen  bat. 
wie  man  mittelst  desselben  eine  falsche  Cassenanweisung  von  einer  ächten 
unterscheiden ,  Uberhaupt  zwei  scheinbar  gleiche  Drucke  als  verschieden 
erkennen  kann,  wenn  man. beide  gleichzeitig  in  das  Stereoskop  legt 
Die  geringsten  Ungleichheiten  markiren  sich  durch  Heraustreten  aus  der 
Bildebene. 

Sternhaufen,  s.  Art.  Nebelflecke. 

Stern  lieh  t ,  s.  Art.  Fixsterne. 

Sternnebel,  s.  Art.  Nebelflecke. 

Sternrad  oder  Stirnrad  heisst  ein  Rad  (s. Art.  Räderwerk), 
dessen  Zähne  in  der  Verlängerung  der  Halbmesser  des  Rades  liegen. 

Sternrohr  oder  astronomisches  Fernrohr,  s.  Art.  Fern- 
rohr. S.  319. 

Sternschnuppen,  s.  Art.  Feuerkugel. 

Sternschnuppen  -  Asteroiden ,  s.  Art.  Asteroiden. 

Sternschuss,  s.  Art.  Feuerkugel. 

Sterntag  ist  die  Zeit ,  welche  die  Erde  zur  Umdrehung  gebrauch', 
von  der  Culmination  eines  Fixsternes  oder  des  Frühlingspunktes  bis  rar 
nächsten  Culmination  desselben.  Die  Rechnung  nach  solchen  .Sterntagen 
giebt  die  Sternzeit. 

Sternweite  nennt  man  eine  Entfernung  von  4  Billionen  Meilen. 
Es  ist  dies  ungefähr,  d.  h.  in  runder  Zahl,  die  Entfernung,  in  welcher 
der  Halbmesser  der  Erdbahn  unter  einem  Winkel  von  1  Secunde  er- 
scheinen würde.    Vergl.  Art.  Parallaxe. 

Sternzeit,  s.  Art.  Stern  tag. 

Stethoskop  ist  eine  (1819)  von  Laennec  angegebene  akustische 
Vorrichtung  zur  Untersuchung  namentlich  der  Brust.  Ein  Cylinder  von 
hartem  Holze,  etwa  12  Zoll  lang  und  l1  4  Zoll  dick,  an  einem  Ende 
nach  und  der  Länge  nach  durchbohrt,  macht  das  Ganze  aus.  Das  eine 
Ende  wird  auf  den  kranken  Körpertheil  und  das  andere  an  das  Ohr  ge- 
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halten.  Aus  der  Eigentümlichkeit  des  vernommenen  Geräusches, 
welches  durch  die  Resonanz  verstärkt  ist,  kann  man  auf  das  Vorhanden- 
sein innerer  Höhlungen  schliessen.    Vergl.  auch  Art.  M  i  k  r  o  p  h  o  u. 

Stetigkeit  bezeichnet  den  Zusammenhang  der  Grössen  ohne  Unter- 
brechung und  merkbaren  l/ebergang  vom  Kleineren  zum  Grösseren  oder 
umgekehrt. 

Steuercompass ,  s.  Art.  Compass. 

Steuerexcentric,  s.  Art.  .Steuerung. 

Steuerkasten ,  s.  Art.  D  a  m  p  f  k  a  m  m  e  r. 

Steuerstange  heisst  die  an  dem  Schiebeventile  (s.  Art.  Dampf- 
maschine. 8.  191)  angebrachte  Stange,  in  welche  die  Excentric- 
stangen  ( s.  Art.  Steuerung)  eingreifen. 

Steuerung  bei  Dampfmaschinen  und  dergleichen  ist  der  Mechanis- 
mus, durch  welchen  von  der  Maschine  selbst  das  rechtzeitige  Versehieben 
der  Ventile  besorgt  wird.  Auf  der  Welle  befindet  sich  ein  Excentric 
(s.  d.  Art. ),  das  sogenannte  Steuerexcentric:  in  der  rinuenförmigeu 
Peripherie  liegt  ein  metallener  Hing,  welcher  an  zwei  diametral  einander 
gegenüber  liegenden  Stellen  zwei  gitterartig  verbundene  Stangen,  die 
Excen triesta ngen,  halt;  die  Excentricstangen  laufen  zusammen 
und  treten  an  diesem  Ende  in  einem  Gelenke  an  die  Schiebestange  des 
Ventils.  Dreht  sich  die  Welle,  so  wird  das  Excentric  gewissennassen 
um  die  Welle  geschleudert ,  so  dass  der  grössere  Theil  desselben  bald 
hinten ,  bald  vorn  ,  bald  oben  ,  bald  unten  liegt.  Hierdurch  werden  die 
Excentricstangen  in  eine  solche  Bewegung  versetzt ,  als  ob  sie  an  dem 
Zapfen  einer  Kurbel  drehbar  wären,  da  der  Hing  in  dem  Rande  des  Ex- 
centries  gleitet,  und  folglich  niuss  die  Schiebestange  eine  hin-  und  her- 
gehende Bewegung  erhalten.  Es  kommt  hierbei  darauf  an  ,  dass  kurz 
vorher,  ehe  der  Kolben  seine  höchste  oder  niedrigste  Stellung  einnimmt, 
je  nachdem  die  Maschine  rück-  oder  vorwärts  gehen  soll ,  das  Excentric 
am  weitesten  von  dem  Cylindcr  abliegt,  und  dass  der  Mittelpunkt  des 
Exeentries  von  derAxe  der  Welle  gerade  um  die  Hüllte  der  Verschiebung 
des  Schiebeventils  absteht. 

Die  beschriebene  Steuerungsar!  ist  die  beiden  Watt' scheu  Dampf- 
maschinen gebräuchliche;  über  andere  Steuerungen,  z.  B.  Steuerung 
mittelst  des  sogenannten  Kataraktes,  Hebelsteuerung  mit  Sperrkliuke 
und  Gegengewicht  etc.  einzugehen ,  w  ürde  hier  zu  weit  fuhren ,  weshalb 
auf  die  bereits  am  Ende  des  Art.  Dampfkessel  citirte  Schrift,  .,die 
Dampfmaschine44  neben  anderen  technischen  Werken  verwiesen  wird. 
Wegen  der  Steuerung  der  Locomotiven  vergl.  Art.  Loc emotive. 
S.  4ö,  wo  auch  wegen  der  Umsteuerung  das  Nöthige  zu  finden  ist. 

Den  Gedanken ,  der  Maschine  selbst  die  Steuerung  zu  übertragen, 
hat  (1712)  ein  Knabe ,  H  u  m  p  h  r  y  V  o  1 1  e  r ,  welcher  zur  Besorgung 
der  Steuerung  (Hahndrehung)  angestellt  war,  der  das  Geschäft  aber  zu 
langweilig  fand,  zuerst  zur  Ausführung  gebracht. 
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Stich  —  Stimme. 


Stich  einer  Farbe.  Man  sagt,  ,,eine  Farbe  habe  einen  Stich", 
wenn  die  eine  der  Mischfarben  sieh  noch  besonders  geltend  macht:  z.B. 
Grün  hat  einen  Stich  in  Gelb  oder  in  Blau ,  wenn  Gelb  oder  Blau  noch 
im  Grün  kenntlich  ist.  Vergl.  Art.  Farbe.  S.  308  n.  309. 

Stichröhre  wird  bisweilen  beim  Destilliren  das  Abkühlrobr  ge- 
nannt. 

Stiefel  nennt  man  auch  die  Kolbem  öhre  bei  Luftpumpen  und  Pum- 
pen überhaupt.    S.  beide  Artikel. 

Stimmbänder  )  T-  .  . ,  ,  -  . 

8timmritze     j  8.  Art.  Kehlkopf  und  Mimme. 

Stimme.  Das  Organ  der  menschlichen  Stimme  ist  der  Kehl- 
kopf (s.  d.  Art.),  und  zwar  ist  die  Stimmritze  der  wesentlichste  TheiL 
Bei  Vergleichen  mit  musikalischen  Instrumenten  ist  man  auf  Blasinstru- 
mente gekommen ,  indem  nur  Verengerung  und  Erweiterung  der  Stimm- 
ritze ,  nicht  aber  Spannung  der  Stimmbänder  auf  Höhe  und  Tiefe  der 
Töne  Einthiss  habe,  ferner  — Savart — ■  auf  Labialpfeife  mit  tönend«" 
Luftsäule,  sogar  —  F errein  —  auf  Saiteninstrumente,  indem  er  die 
Stimmbänder  mit  Saiten ,  die  von  der  Luft  angesprochen  werden ,  ver- 
glich ;  indessen  ist  der  Vergleich  mit  einer  membranösen  Zungenpfeii'e 
—  B  i o  t ,  C a g n  i  a  r d  de  1  a  Tour,  Job.  Müller  —  wohl  der 
passendste.  Müller  hat  zahlreiche  Versuche  mit  aus  Kautsehuckstrei/fn 
nachgebildeten  Stimmritzen  und  mit  ausgeschnittenen  Kehlköpfen  mensch- 
licher Leichen  angestellt.  Hiernach  geben  die  unteren  Stimmbänder 
bei  enger  Stimmritze  durch  Anblasen  von  der  Luftröhre  aus  reine  mvl 
volle  Töne,  welche  der  menschlichen  Stimme  sehr  nahe  kommen.  Bei 
gleicher  Spannung  der  Stimmbänder  hat  aber  die  grössere  oder  geringere 
Enge  der  Stimmritze  keinen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  Höhe  des 
Tones ;  doch  spricht  der  Ton  bei  weiter  Stimmritze  schwerer  an  und  ist 
auch  weniger  klangvoll.  Sind  die  Stimmbänder  ungleich  gespannt,  so 
geben  sie  doch  nur  einen  Ton  und  nur  in  seltenen  Fällen  zwei  Töne  an. 
Durch  Veränderung  der  Spannung  in  gleicher  Richtung  lassen  sich  die 
Töne  am  Kehlkopfe  ungefähr  im  Umfange  von  zwei  Octaven  verändern: 
bei  stärkerer  Spannnng  entstehen  unangenehme,  höhere,  pfeifende  oder 
schreiende  Töne.  Bei  Falsettönen  schwingen  nur  die  feinen  Ränder  drr 
Stimmbänder,  bei  den  Brusttönen  die  ganzen  Stimmbänder.  Die  tiefsten 
Brusttöne  werden  bei  grösster  Abspannung  der  Stimmbänder  durch  Rtlck- 
wärtsbewegen  des  Schildknorpels  erhalten.  Bei  gleicher  Spannung  der 
Stimmbänder  lässt  sich  durch  stärkeres  Anblasen  der  Ton  bis  fast  zn 
einer  Quinte  und  mehr  in  die  Höhe  treiben.  Die  Falsettönc  hängen  in 
Hinsicht  der  Höhe  von  der  Spannung  der  Stimmbänder  ab.  Das  Mund- 
rohr und  Nasenrohr  scheint  in  Hinsicht  der  Höhe  des  Tones  nicht  anders 
als  ein  einfaches  Ansatzrohr  zu  wirken ,  verändert  aber  den  Klang  des 
Tones  durch  Resonanz.  Durch  Herabdrücken  des  Kehldeckels  wird  der 
Ton  etwas  vertieft  und  dumpfer. 
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Der  Umfang  der  menschlichen  Stimme  betragt  1  bis  3  Octaven ; 
doch  geht  derselbe  selten  Uber  zwei  Octaven  hinaus ,  sofern  es  sich  um 
reine  und  volle  Töne  handelt.  Nach  Müller  liegt  der  tiefste  Ton  der 
weiblichen  Stimme  ungefähr  um  eine  Octave  höher  als  der  tiefste  Ton 
der  männlichen.  Die  Lange  der  Stimmbänder  des  Mannes  und  Weibes 
verhalten  sich  etwa  wie  3  zu  2.  Die  weibliche  Stimme  klingt  im  All- 
gemeinen weicher.  Bei  der  Männerstimme  unterscheidet  man  Bass  und 
Tenor,  bei  der  Frauen-  und  Knabenstimme  Alt  und  Sopran.  Der  Unter- 
schied beruht  nicht  blos  in  der  Höhe  oder  Tiefe,  sondern  auch  bei  dem- 
selben Tone  in  einer  Verschiedenheit  des  Klanges.  Durch  Baryton  wird 
mehr  das  Unentschiedene  zwischen  den  Klangarten  des  Bass  und  Tenor, 
durch  Mezzo-Soprano  ebenso  des  Alt  und  Sopran  bezeichnet.  Der  Klang 
hängt  nach  M  ü  1 1  e  r  von  der  Form  der  Luftwege  und  von  der  Resonanz 
ab.  Durch  die  Bewegung  der  Zunge  und  Lippen  unter  dem  Einflüsse 
der  Mund-  und  Nasenhöhle,  des  Gaumens  und  der  Zähne  entstehen 
ausserdem  noch  zahlreiche  Geräusche  und  Laute.  Wegen  der  Vocale 
s.  Art.  Sprach maschine,  wegen  des  Bauchredens  Art.  Baue h - 
rednerei. 

Säugethiere  und  Amphibien  haben  ein  Stimmorgan,  welches  wenig- 
stens im  Wesentlichen  mit  dem  des  Menschen  Übereinkommt.  Bei  vielen 
zeigen  sich  indessen  mancherlei  Besonderheiten,  z.  B.  bei  Affen,  bei  dem 
männlichen  Frosche.  Bei  den  Vögeln  befindet  sich  das  Stimmorgan  am 
uuteren  Theile  der  Luftröhre:  ob  dasselbe  mit  einer  membranösen 
Zungenpfeife  oder  mit  einer  Labialpfeife  zu  vergleichen  ist ,  ist  noch  un- 
entschieden. 

Stimmgabel  ist  ein  in  der  Mitte  in  zwei  parallele  Schenkel  ge- 
krümmter Stahlstab,  welcher  an  der  Krümmung  in  einen  Stiel  ausläuft, 
so  dass  das  Ganze  einer  zweizinkigen  Gabel  ähnlich  sieht.  Fasst  man 
diese  Gabel  am  Stiele,  schlägt  mit  einem  Zinken  auf  und  setzt  den  Stiel 
auf  eine  feste  Unterlage ,  so  wird  ein  Ton  hörbar.  Dieser  Ton  ist  un- 
gefähr um  eine  kleine  Sexte  tiefer,  als  der  tiefste  Ton  ebendesselben 
Stabes ,  wenn  er  gerade  und  ganz  frei  ist.  Hierbei  fallen  die  beiden 
Schwingungsknoten  fast  zusammen.  Erhält  die  Gabel  4  Schwingungs- 
knoten ,  so  ist  der  Ton  um  zwei  Octaven  und  eine  übermässige  Quinte 
höher,  als  im  vorigen  Falle.  Das  Verhältniss  beider  Töne  ist  4  zu  2">. 
Bei  ö  Schwingungsknoten  ist  der  Ton  um  eine  kleine  Septime,  nämlich 
fJ  zu  16,  höher  als  bei  4  Knoten;  bei  6  Schwingungsknoten  nimmt  der 
Ton  beinahe  um  eine  kleine  Sexte  (16  zu  25)  zu;  bei  7  Schwingungs- 
knoten wieder  eine  verminderte  Quinte  (25  zu  30)  etc.  Allerdings  sind 
diese  Verhältnisse  nicht  constant.  Im  Anfange  geben  Stimmgabeln  raeist 
einen  etwas  tieferen  Ton  als  später,  nach  Scheibler  sollen  jedoch 
solche  mit  genau  parallelen  Zinken  eine  Ausnahme  machen.  Eine  durch 
kaltes  Hämmern  gehärtete  Stimmgabel  giebt  einen  tieferen  Ton,  als  eine 
sonst  ganz  gleiche,  aber  angelassene.    Für  gewöhnlich  schwingt  die 
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Stimmgabel  nur  mit  2  Knoten  und  dann  bewegen  sieb  die  Schenkel 
gleichzeitig  nach  Aussen  und  Innen ,  da  sie  den  ersten  und  dritten  Theil 
des  geraden  Stabes  repräsentiren.  Wegen  der  mit  der  Stinimgaln?!  er- 
zeugten Schallinterferenz  vergl.  Art.  Interferenz.  B.  a.  S.  504.  Die 
zum  Stimmen  gebrauchten  Stimmgabeln  geben  gewöhnlich  den  Ton  a  au 

Stimmorgan ,  s.  Art.  S  t  i  m  m  e  und  K  e  h  l  k  o  p  f. 

Stirnrad  oder  Sternrad  heisst  ein  Rad  ( s.  Art.  Räderwerk >, 
dessen  Zähne  in  der  Verlängerung  der  Halbmesser  des  Rades  liegen. 

Stöhrer's  Maschine,  s.  Art.  I  n  «1  u  c  t  i  o  n  s  m  a  s  c  h  i  n  e. 

Störungen  nennt  man  überhaupt  Unregelmässigkeiten  in  einem 
sonst  regelmässigen  Verlaufe  einer  Erscheinung,  z.  B.  in  den  Erscheinun- 
gen des  Erdmagnetismus  ( s.  Art.  Magnetismus  der  Erde),  wo  man 
sie  namentlich  als  P  e  r  t  u  r  b  a  t  i  o  n  e  n  im  Gegensatze  zu  den  Variationen 
bezeichnet. 

S tosse  bei  Tönen,  s.  Art.  B a  1 1  e  tu  e  n  t  s. 

Stoff  oder  M  a  t  e  r  i  e  (s.  d.  Art. )  heisst  das  den  Raum  eines  Körper? 
Erfüllende. 

Stopfbüchse  heisst  eine  Büchse ,  welche  mit  fest  an  einander  ge- 
pressten.  in  Oel  getränkten  Lederseheiben  gefüllt  ist.  Die  Ledei  Scheiben 
sind  durchbohrt  und  durch  das  hierdurch  gebildete  Loch  geht  eine  genau 
abgedrehte  Stange ,  luftdicht  anschliessend ,  wenn  sie  auch  hin  und  her 
bewegt  wird.  S.  Art.  Dampfmaschine.  S.  190.  Die  Büchse  ist 
entweder  so  eingerichtet ,  dass  die  pressende  ,  in  ihrer  Mitte  zum  Durch- 
lassen der  Stange  durchbohrte  Schraube  mit  ihrem  Gewinde  in  das  Innere 
der  Büchse  greift,  oder  das  Gewinde  auf  der  Aussenseite  der  Büchse  er- 
hält, d.  h.  dass  die  Büchse  im  ersten  Falle  die  Schraubenmutter,  im 
zweiten  die  Schraubenspindel  liefert.  In  neuerer  Zeit  wendet  man  auch 
über  einander  liegende,  gewöhnlieh  aus  je  drei  Stücken  bestehende  Me- 
tallringe an ,  welche  durch  in  der  Stopfbüchse  liegende  Federn  an  die 
Stange  angedruckt  werden.  Auch  pflegt  man  bei  Dampfkesseln  die 
Scheiben  der  Stopfbüchsen  dadurch  zu  pressen ,  dass  man  einen  durch- 
bohrten Presskolben  durch  mehrere  an  der  Seite  der  Büchse  angebrachte 
Schrauben  eintreibt. 

Stopfen,  das,  beim  Blasen  des  Hornes,  s.  im  Art.  Horn. 

Storchschnabel  oder  Pantograph  heisst  ein  Instrument  zum 
Copiren  von  Figuren  in  verkleinertem  oder  vergrössertem  Mass^tabe. 
Er  besteht  aus  vier  Stäben,  welche  so  mit  einander  verbunden  sind,  dass 
sie  sich  ihre  Bewegung  in  horizontaler  Ebene  inittheilen  und  zwar  in  der 
Weise,  dass  zwei  an  den  gehörigen  Stelleu  durchgesteckte  Stifte  in  glei- 
chen Richtungen  aliquote  Räume  durchlaufen.  Die  Figur,  welche  der 
eine  Stift  durchläuft ,  zeichnet  deshalb  der  andere  in  dem  bestimmten 
Verhältnisse  auf  ein  untergelegtes  Blatt.  —  Um  die  Zeichnung  sofort 
umgekehrt  z.  B.  auf  einem  Steine  zum  Abdrucken  zu  erhalten ,  hat 
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J.  Lohse  statt  des  Storchschnabels  seinen  Ikouograph  (s.  d.  Art.) 
construirt. 

Stoss.  Trifft  ein  bewegter  Körper  mit  einem  anderen ,  ruhenden 
oder  in  Bewegung  befindlichen  zusammen ,  so  sagt  man ,  es  habe  ein 
Stoss  der  Körper  auf  einander  stattgefunden.  Die  Einwirkung  der 
Körper  hierbei  ist  eine  wechselseitige  und  Wirkung  und  Gegenwirkung 
gleich  gross. 

Bei  dem  Stosse  ist  ausser  der  Richtung  der  Bewegung  (s.  Art.  B  e  - 
liarrungs vermögen)  des  einen  oder  beider  Körper  noch  auf  die 
Stossrichtung  zu  achten ,  die  auch  einem  ruhenden ,  von  einem 
bewegten  getroffeneu  Körper  nicht  fehlt.  Diese  Stossrichtung  steht  stets 
in  dem  Berührungspunkte  der  Flächen ,  in  welchem  sich  die  beiden  zu- 
sammenstossenden  Körper  berühren,  auf  diesen  senkrecht.  Fallen 
Bewegungsrichtung  und  Stossrichtung  zosammeu,  so  heisst  der  Stoss 
gerade,  hiugegen  schief,  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist.  Liegen  die 
Schwerpunkte  beider  Körper  in  der  Stossrichtung,  so  ist  der  Stoss  cen- 
tral, andernfalls  excentrisch.  Bei  dem  Zusammenstosse  von 
Kugeln,  bei  welchen  der  Schwerpunkt  in  dem  Mittelpunkte  liegt,  ist  der 
Stoss  stets  central.  —  Einen  wesentlichen  Einfluss  auf  den  Erfolg  eines 
Stosses  hat  namentlich  die  Elasticität  der  auf  einander  stossenden  Körper, 
so  dass  wir  den  Stoss  unelastischer  und  elastischer  Körper  getrennt 
betrachten  müssen. 

A.  Gerader  Stoss  unelastischer  Körper.  Stosseu 
zwei  unelastische ,  freie  Körper  .  /  und  B  von  den  Massen  AI  und  .)/ , 
mit  den  Geschwindigkeiten  C  und  (\  gerade  auf  einander  und  nennen 
wir  die  Geschwindigkeiten  nach  dem  Stosse  V  und  V t,  so  ist  / '  =»  /  'lt 
<1.  h.  die  Körper  gehen  beide  nach  dem  Stosse  mit  derselben  Geschwin- 
digkeit fort  und  zwar  ist  für  C>C,,  wenn  der  Körper^/  den  andern  H 

«inholt,  V  =  Vx  mm  ^        Viffi-i  wenn  die  Körper  gegen  einander 

laufen,  F  =  l\  =  »  im(*  wcnn  der  Körper  mit  der 

AI  -p  J/| 

MC 

Masse  3/,  ruht,  V  =  F\  =  -  ;  also  allgemein 

Am  -\-  J/| 

. .      „        AIC  +  AI,  C,    _  GC  -4-  Gx  C, 

V  T     !_L  oder  - 


AI  +  Mx  G+Gt  ' 

wenn  man  für  die  Massen  die  Gewichte  G  und  Gx  einführt ,  also  G  = 
gAl  und  Gi  =*  ff  Ali  *8-  Art.  Gewicht)  setzt.  Das  obere  Zeichen 
gilt  hier  für  hinter  eiuauder ,  das  untere  für  ge^eu  einander  laufende 
Körper.  —  Es  folgt  dies  Ergebuiss  daraus,  dass  beide  Körper  nach  dem 
Stosse  sich  wie  eine  einzige  Masse  verhalten ,  welche  nun  von  der  vor- 
handenen bewegenden  Kraft  in  Beweguug  gesetzt  wird.  Hierbei  erleidet 
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der  eine  Körper  einen  Gewinn  an  bewegender  Kraft  =  A'_|_.  der  andere 
einen  Verlast  =  A_.    Im  vorliegenden  Falle  ist 

K      K       MM%  (C+  CO_  _   G^GX  [Cj:  CO 

A+  J/  +  J/,      ~      giG+Gt)  ' 

Ist  die  Masse  des  ruhenden  Körpers  im  Verhältniss  zu  der  des  be- 
wegten sehr  bedeutend,  z.  B.  bei  einer  Mauer,  so  wird  /'  =  A',  =  0. 
d.  h.  der  bewegte  Körper  kommt  zur  Ruhe.    Sind  die  Massen  gleich 

gross ,  so  ist  V  =  V ,  =  ~T — —  . 

B.  Gerader  Stoss  vollkommen  elastischer  Körper. 
Stossen  zwei  vollkommen  elastische  Körper  A  und  B  gerade  auf  ein- 
ander, so  ergeben  sich  —  wenn  die  vorhergehenden  Bezeichnungen  auch 
hier  gelten  —  folgende  Geschwindigkeiten  nach  dem  Stosse : 

C  (M  -  MO  ±  2  MxCt        C  (G  -  Gt)  +  2  Gx C, 


m  +  mx  a  -  Gx 

PDd  yx  -  -Ct(M-Mx)±JJW 


M  +  Mx 

—  Cx  (G  —  Gx)  ±  2  GC 

G+Cx  '  ' 
wo  das  obere  Zeichen  für  hinter  einander,  das  untere  für  gegen  einander 
laufende  Körper  gilt  und  die  Bewegungsrichtung  vor  dem  Stosse  sowohl 
für  A  als  B  positiv  genommen  ist,  so  dass  ein  negativer  Werth  eine 
der  ursprünglichen  entgegengesetzte  Richtung  bedeutet.  —  Das  ange- 
gebene Resultat  erklärt  sich  daraus,  dass  der  Gewinn  und  Verlust  an 
bewegender  Kraft  nach  eingetretener  Wirkung  der  Elasticitat  doppelt  so 
gross  ist ,  als  wenn  die  Körper  vollkommen  unelastisch  gewesen  wären, 
weil  jeder  Körper  den  erhalteneu  Eindruck  mit  derselben  Kraft  wieder 
ausgleicht,  mit  welcher  derselbe  erfolgt  ist. 

In  besonderen  Fällen  ergiebt  sich  Folgendes.  1)  Laufen  die  Kör- 
per hinter  einander,  so  ist  die  Geschwindigkeitsdifferenz  uach  dem  Stosse 
gleich,  aber  entgegengesetzt  der  vor  dem  Stosse,  also  V —  /',  = 
C|  —  C.  2)  Sind  die  Massen  gleich  gross,  so  ist  V  =  -f  C,  und 
/',  =  +  f,  d.  h.  die  Körper  vertauschen  die  Geschwindigkeiten. 

3)  Ruht  der  eine  Körper,  z.  B.  B,  so  ist 

f(J/-J/t)  C(G-GX) 
'  =  ~  J/+ X     =       G  +  G~  und 

2  MC  2  GC  _ 

1       M  +  Mx    ~~  <?+<?, 

4 )  Sind  die  Massen  gleich  und  ruht  der  Körper  B ,  so  ist  V  =  0  und 
f  \  =  C,  d.  h.  die  Körper  vertauschen  —  wie  unter  Nr.  3  —  ihre 
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Geschwindigkeiten.  5)  Ist  die  Masse  des  ruhenden  Körpers  B  gegen 
die  des  aufstossenden  im  Verhältniss  sehr  bedeutend ,  so  ist  V  =  —  C 
und  /  "j  =  0 ,  d.  h.  der  aufstossende  Körper  prallt  mit  derselben  Ge- 
schwindigkeit zurüek.  6)  Wenn  eine  Reihe  von  n  elastischen  Kugeln, 
die  alle  gleiche  Masse  haben,  so  aufgehängt  ist,  dass  sich  die  Kugeln  der 
Reihe  nach  berühren  und  alle  Mittelpunkte  in  einer  geraden  Linie  liegen, 
so  kommen  die  n  —  x  letzten  Kugeln  in  Bewegung  mit  der  Geschwin- 
digkeit C\  wenn  man  die  n  —  x  ersten  Kugeln  zurückhebt  und  alle  auf 
einmal  fallen  lässt ,  so  dass  sie  mit  der  Geschwindigkeit  C  gegen  die 
noch  ruhenden  stossen.  Hängen  z.  B.  7  Kugeln  in  angegebener  Weise 
und  lässt  man  eine  Kugel  stossen ,  so  fliegt  nur  die  letzte  fort ;  lässt 
man  2  Kugeln  stossen ,  so  die  beiden  letzten  etc. ,  bei  6  Kugeln  die  6 
letzten ,  obgleich  dann  nur  noch  eine  Kugel  übrig  war.  —  Die  Erschei- 
nung erklärt  sich  daraus ,  dass  n  —  x  Stösse  hinter  einander  erfolgen 
und  nun  der  Erfolg  wie  unter  Nr.  4  ist.  7)  Wenn  eine  Reihe  von  n 
elastischen  Kugeln ,  von  denen  jede  halb  so  viel  wie  die  vorhergehende 
wiegt ,  so  aufgehängt  ist ,  dass  alle  Mittelpunkte  in  einer  geraden  Linie 
liegen  und  die  Kugeln  sich  der  Reihe  nach  berühren ,  so  erlangt  die 
leichteste,  wenn  die  schwerste  mit  einer  Geschwindigkeit  C  auf  die 
nächste  stöest,  eine  Geschwindigkeit  =  («  3)  "-'T.  Wird  nämlich  eine 
ruhende  Kugel  von  einer  anderen  gestossen ,  welche  die  doppelte  Masse 
hat,  so  erhält  dieselbe  nach  Nr.  3  die  Geschwindigkeit  l  \  —  4/3  f. 

C.  Schiefer  Stoss.  1)  Trifft  ein  nnela  8  tisch  er  Körper 
eine  feststehende  unelastische  Ebene  schief,  so  bewegt  sich  der- 
selbe nach  dem  Stosse  an  der  Ebene  entlang.  —  Es  folgt  dies  einfach 
aus  einer  Zerlegung  nach  dem  Parallelogramme  der  Kräfte  (s.  Art.  Be- 
wegungslehre. S.  05  u.  101). 

2)  Trifft  ein  e  1  a  s  t  i  s  c  h  e  r  Körper  eine  feststehende  u  n  e  I  a  s  t  i  - 
sehe  Ebene,  oder  ein  unelast  isch er  Körper  eine  solche  elasti- 
sche Ebene ,  oder  sind  Körper  und  Ebene  elastisch,  so  springt  der 
Körper  in  der  Einfallsebene  so  zurück ,  dass  der  Zurückwerfungswinkel 
gleich  dem  Einfallswinkel  ist  (s.  Art.  Katoptrik.  S.  528).  —  E* 
folgt  dies  ebenfalls  aus  der  Zerlegung  unter  Berücksichtigung  des  vor- 
her unter  B.  Nr.  5  angegebenen  Falles. 

3 )  Bewegen  sich  zwei  unelastische  Kugeln  A  und  B  von 

den  Massen  M  und  M\  mit  den  Geschwindigkeiten  C  und  (\  schief 

gegen  einander  und  zwar  so,  dass  die  Bewegungsrichtuog  von  A  mit 

der  Berührungsebene  beider  Kugeln  den  Winkel  «  und  die  von  B  den 

Winkel  ß  bildet ;  so  sind  die  Geschwindigkeiten  V  und  /  \  nach  dem 

OA  MC  sina  —  M\Cy  sinß 

Stosse,  wenn  man  —  .      '  =  A  setzt: 

M  -f  Mi 

r=  O '  cöj^k  und  l\  =  V  k*+~~ef~vos'>ß~, 

30* 

Digitized  by  Google 


468 


Stoss 


und  die  Bewegungsrichtungen  nach  dem  Stosse  erfolgen  nuter  den  Win- 
kelu  «,  und  ßx  zur  Berührungsebene ,  für  welche 

A'  K 

tgsax  =  -  —         und  tgs  ßx  =     —  -- 
C  .  cosa  *  f;,  .  co,v  ^ 

sich  ergiebt.  —  Es  folgt  dies  aus  einer  Zerlegung  von  C  und  Cy  senk- 
recht und  parallel  zur  Berührungsebene.  Danu  erhält  man  für  beide 
Kugeln  A  als  Geschwindigkeit  senkrecht  zur  Berührungsebene.  Durch 
Zusammensetzung  von  A'  und  der  mit  der  Berührungsebene  parallelen 
Componente  ergiebt  sich  dann  V  und  Vx,  ebenso  tgsax  und  tgs ßx. 

Aus  dem  allgemeinen  Resultate  ergeben  sich  die  speciellen  Fälle, 
z.  B.  ist  M  =  My ,  C  =  Cx  und  a  =  ß,  so  ist  K  =  0,  die  Kugeln 
laufen  parallel  der  Berührungsebene  fort  und  ihre  Geschwindigkeit  nach 

\I C*  v/w  et 

dem  Stosse  ist  —  C  .cos  ct.  —  Ist  C,  —  0,  so  wird  K  =   ir  r   t#- » 

J/  -|-  J/| 

r—  rÄM-77»cö^«^       =  A',  fy.va,  =    und  geht 

1  *'  L.cosa 

senkrecht  zu  der  Berührungsebene  fort. 

4)  Bewegen  sich  zwei  elastische  Kugeln  A  und  B  schief 
gegen  einauder  und  sind  die  näheren  Bestimmungen  wie  vorher  nnter 
Nr.  3,  so  wird  mit  Berücksichtigung  der  Elasticität 

(J#  —  J/, )  C  sin  a  —  23/,  Ct  sin  ß  , 
A  =  W+Mt  für  A 

(M  -  MO  Cx  sin  ß  +  2MC  sin  a 
und  A,  ^-     ^  +  ^  —  für  B, 

ferner  F  =  KÄ*+C*  cosUt  uud  Vy  =  V Ky}  +  Cx* cos*ß, 

A  A| 

Insux  =   „   und  =   r,   — . 

7    1        Ccosa  J  '  1  Cy.cosß 

Es  ist  hierbei  zu  beachten,  das3  die  Elasticität  nur  auf  A'  und  A',, 
nicht  aber  auf  C  cosa  und  Cx  cos  ß  von  E'mfluss  ist.  Das  Vorzeichen 
von  F  uud  Fx  hängt  von  Ä'  und  A',  ab. 

Von  den  specielleren  Fällen  erwähnen  wir  folgeude :  Ist  J/  =  . 
C  —  Cy  und  a  =  /?,  so  gehen  die  Körper  mit  derselben  Geschwindig- 
keit ,  aber  in  vertauschten  Richtungen  fort.  —  Ist  (\  =  0 ,  was  beim 
Billardspiel  der  gewöhnliche  Fall  ist ,  so  geht  B  senkrecht  zur  Berüh- 
rungsebene fort  mit  der  Geschwindigkeit 

tr                      2  MC  sin  a      ...         (M  —  M.)  C  .  sin  a 
r  y  =  hx  —  — — — —  ;    A  ISt  = 


M  +  My  M  +  My 

V  =  trfi*-\-C*co**a  und  tgs  ax  =  —    .  tgsa. 

31  -f-  ili  | 
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Bei  dem  Billardspieh  kommeo  die  unter  C.  2  und  4  aufgestellten 
Gesetze  namentlich  in  Betracht.  Das  einfachste  Spiel  ergiebt  sich,  wenn 
alle  Bälle  gleiche  Masse  und  Grösse  haben.  Zu  beachten  ist  dabei ,  ob 
man  dem  Spielballe  einen  Stoss  durch  das  Centrum,  oder  unterhalb,  oder 
oberhalb  desselben  giebt.  Ein  Stoss  unterhalb  des  Centruras  ist  der 
sogenannte  Klappstoss,  ein  Stoss  oberhalb  giebt  den  sogenannten 
Nachläufer.  Auf  Billardkunstsrückchen  können  wir  hier  nicht  weiter 
eingehen ;  es  finden  dieselben  aber  alle  ihre  Begründung  in  den  ange- 
gebenen Gesetzen.  Ein  bekanntes  Kunststück  beruht  z.  B.  auf  B.  3, 
desgleichen  auf  B.  6 ,  vergl.  auch  Art.  Kegel,  berganlaufender. 

D.  Wir  fugen  hier  noch  an  den  Arbeitsverlust  bei  un- 
elastischem Stoss e.  Stossen  zwei  unelastische  Massen  zusammen, 
so  erleiden  sie  einen  Verlust  an  lebendiger  Kraft  (s.  Art.  Kraft, 
lebendige),  und  bezeichnen  wir  die  Grössen  wieder,  wie  vorher  ge- 
schehen ist,  so  ergiebt  sich  ein  Arbeitsverlnst 

*        M  +  J7,         —         2g       *  G  +  Gt  ' 

ab 

d.  h.,  wenn  man  -r—  das  harmonische  Mittel  aus  a  und  b  nennt 

a  +  b 

C* 

(s.  Art.  Mittel),  und  weil  (s.  Art.  Fall  der  Körper  und 

Bewegungslehre  II.  5.  S.  91)  die  Fallhöhe  fttr  die  Endgeschwin- 
digkeit C  ist :  der  Arbeitsverlust  ist  gleich  dem  Producte  aus  dem  har- 
monischen Mittel  der  Gewichte  beider  Körper  und  aus  der  Fallhöhe  für 
die  arithmetische  Summe  der  Geschwindigkeiten  beider.  —  Es  ist  näm- 
lich die  lebendige  Kraft  der  einzelnen  Körper  vor  dem  Stosse  MC  3  und 
3/,f,*,  nach  dem  Stosse  JfcfF*  und  Mxl\\  also  der  Verlust  an  Arbeit 
=  L  =  '  %M  (O  —  ?*)  -  !  tMx  (/**  -  C,«).  Nun  ist  (s.  A.) 

,  also  J/(C-  n  -  MA  (V  +  CO  =  ^  ^  +  ^  \ 

da  O  —  f*2  =  (C+/')(C-/')  ist;  also  wird 

L=  2  ~sr+~\fx 

wo  das  obere  Zeichen  bei  derselben ,  das  untere  bei  entgegengesetzter 
Richtung  gilt. 

Grössere  auf  einander  stossende  Massen,  z.  B.  Eisenbahnzüge,  be- 
trachtet man  gewöhnlich  als  unelastisch.    Iht  C,  =  0 ,  also  der  eine 
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Körper  in  Ruhe,  so  ist  L  — — .  — ~- .   Ist  Ct  =™  0  und  Jf1 


C*       G  .  S, 

o 

gegen  3f  verhältnissmässig  sehr  bedeutend ,  so  wird  L  =      — .  G 

Stosi heber ,  s.  Art.  Widder,  hydraulischer. 

S tossmasch ine  oder  P e r  c  u  s 8  i  o  n  8  m  a  I  c  h  i  n  e  hetsst  eine  Vor- 
richtung ,  um  die  Gesetze  des  Stosses  (s.  Art.  8 1  o  8  s)  zu  prflfeu  un»i 
nebenbei  durch  die  grössere  oder  geringere  Uebereinstimmung  eine* 
Anhalt  über  den  Grad  der  Elasticität  der  Körper  zu  gewinnen.  En 
verticaler  Ständer  trägt  einen  rechteckigen  Rahmen  von  etwa  15  Zoll 
Länge  und  4  bis  6  Zoll  Breite  in  horizontaler  Lage :  au  den  langen 
Seiten  des  Rahmens  hängen  an  je  zwei  Fäden,  die  sich  an  drehbaren 
Wirbeln  (wie  bei  der  Geige)  aufwickeln  lassen,  die  Körper,  welche  unter- 
sucht werden  sollen,  so  dass  die  Fäden  die  Schenkel  eines  gleichseitig 
Dreiecks  bilden,  dessen  Basis  die  Breite  des  Rahmens  ist:  an  dem  Stil- 
der  ist  bisweilen  noch  ein  Kreisbogen  angebracht,  um  den  Ausschlag  der 
angehängten  Körper  zu  bestimmen,  dann  ist  aber  die  Theilung  des  Boso 
in  der  Art  ausgeführt,  dass  die  Sehnen  der  Progression  1  ,  2.  3.... 
folgen,  da  sich  die  erlangten  Geschwindigkeiten  wie  die  durchlaufenen 
Sehnen  verhalten  (nach  den  Gesetzen  der  Pendelbewegung).  Man  kann 
an  die  Fäden  die  verschiedensten  Körper  (gewöhnlich  in  Kugelfonn) 
anhängen,  z.  B.  Thon,  Blei,  Holz,  Elfenbein  etc.;  die  Körper  können 
gleiches  oder  ungleiches  Gewicht  haben ;  es  können  nur  zwei  oder  auch 
mehrere  Körper  gleichzeitig  dem  Versuche  unterworfen  werden.  Die 
Verschiedenartigkeit  der  Versuche  ergiebt  sich  aus  Art.  Stoss. 

Um  die  Geschwindigkeit  und  Wirkungskraft  eines  Geschosses  zn 
messen,  hat  man  sich  einer Stossmaschine,  die  den  Namen  Ba  I  listen- 
pendel  führt,  bedient.  Dies  Pendel  besteht  aus  einer  bedeutenden 
Masse  von  Holz  oder  Metall,  die  an  einer  eisernen  Stange  so  aufgebanst 
wird ,  dass  das  Pendel  die  möglichst  geringste  Reibung  erleidet.  Eil* 
auf  diese  Masse  abgeschossene  Kugel  dringt  in  dieselbe  ein  uud  theilt 
ihr  die  Bewegung  mit.  Aus  dem  Ausschlagswinkel  und  der  Grösse  der 
bewegten  Masse  lässt  sich  die  Geschwindigkeit  und  daraus  die  Wirksam- 
keit der  Kugel  berechnen.    S.  auch  Art.  Pendel.  D.  S.  203. 

Stosswidder.  s.  Art.  Widder,  hydraulischer. 

Strahl  nennt  man  den  Weg  (die  Linie),  auf  welchem  sich  die 
Wirkung  einer  Kraft  fortpflanzt,  z.  B.  Strahl  bei  Wellen,  wohiu  auch  der 
Lichtstrahl  gehört,  oder  Wasserstrahl  als  Wirkung  des  Druckes  etc. 
Wegeu  der  chemischen  Strahlen  s.  Art.  S  p  e  c  t  r  u  m  und  Chemische 
Wirkungen  des  Lichts,  wegen  der  Wärmestrahlen  gleichfalls 
Art  Spectrum  uud  Wärme,  strahlende.  Wegen  des  ordinären 
und  extraordinären  Strahles  s.  Art.  Brechung.  A.  II. 

Strahlenband  oder  Strahlenkranz,  s.  Art.  Auge. 
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Strahlenbrechung ,  astronomische,  oder  astronomische 
Refraction  ist  die  Veränderung  der  scheinbaren  Höhe  der  Gestirne 
in  Folge  des  Durchganges  des  von  denselben  ausgehenden  Lichtes  durch 
die  Atmosphäre  der  Erde.  Dringt  ein  Lichtstrahl  von  aussen  her  in  die 
Erdatmosphäre ,  so  gelangt  er  in  immer  dichtere  Luftschichten ;  folglich 
wird  derselbe  bei  schrägem  Auftreffen  immer  mehr  zu  dem  Einfallslothe 
liin  gebrochen  und,  da  dies  fortwährend  geschieht,  eine  krumme,  mit 
der  concaven  Seite  der  Erde  zugewendete  Linie  durchlaufen  (s.  Art. 
Brechung.  A.).  Stände  ein  Stern  im  Zenith  eines  Beobachters,  so 
würde  das  Licht  des  Sternes  stets  senkrecht  auffallend,  also  ungebrochen 
in  das  Auge  gelangen  und  der  Stern  in  seiner  wahren  Richtung  und 
Stelle  erscheinen.  Je  grösser  aber  die  Zenithdistanz  eines  Sternes  wird, 
desto  schräger  wird  das  Licht ,  welches  in  das  Auge  des  Beobachters 
fallen  soll .  durch  die  Luftschichten  hindurchgehen ,  desto  stärker  wird 
also  die  Krümmung  der  Bahn  sein ,  welche  der  Lichtstrahl  durchlaufen 
hat ,  und  desto  mehr  wird  die  Tangente ,  welche  bei  dem  Auge  an  diese 
Bahn  gelegt  wird ,  von  dem  wahren  Orte  des  Sternes  aufwärts  gerichtet 
«ein.  Die  astronomische  Strahlenbrechung  wächst  also  mit  der  Zenith- 
distanz und  ist  für  einen  im  Horizonte  stehenden  Stern  am  grössten. 

Die  Grösse  der  Strahlenbrechung  ermittelt  man  für  die  verschiedenen 
Zenithdistanzen  im  Allgemeinen  durch  Beobachtung  der  Poldistanzen  von 
Sternen,  die  man  in  der  oberen  und  unteren  Culmination  beobachten  kanu. 
Die  Poldistanz  müsste  dieselbe  sein ;  aber  in  der  unteren  Culmination 
wird  sie  durch  die  astronomische  Strahlenbrechung  um  so  mehr  verkleinert, 
je  näher  der  Stern  dem  Horizonte  kommt.  Im  Allgemeinen  wächst  die 
Strahlenbrechung  wie  die  Taugente  der  Zenithdistanz ;  indessen  ist  wohl 
zu  beachten ,  dass  namentlich  Barometer  -  und  Thermometerstand  darauf 
Einfluss  haben ;  die  Untersuchungen  sind  noch  nicht  als  abgeschlossen 
zu  betrachten.  Namentlich  sind  Beobachtungen  in  niedrigen  Höhen  nocli 
nicht  mit  der  erforderlichen  Genauigkeit  ausführbar. 

Wegen  der  astronomischen  Strahlenbrechung  erscheinen  beim  Auf- 
und  Untergange  Sonne  und  Mond  abgeplattet.  Die  mittlere  Refraction 
im  Horizonte  beträgt  nämlich  35'  6 in  einer  Höhe  von  32'  aber  nur 
28';  da  nun  der  Durchmesser  der  Sonne  und  des  Mondes  etwa  unter 
32'  erscheint,  so  wird  in  dem  Augenblicke,  in  welchem  der  untere  Rand 
derselben  den  Horizont  berührt,  der  untere  Rand  etwa  7'  mehr  gehoben 
als  der  obere,  so  dass  beide  einander  näher  gerückt  erscheinen,  während 
der  horizontale  Durchmesser  keine  Aenderung  erleidet.  —  Aus  dem- 
selben Grunde  sieht  man  Sonne  und  Mond  bereits ,  wenn  sie  noch  nicht 
aufgegangen  sind,  und  erblickt  sie  noch ,  wenn  sie  schon  untergegangen 
sind.  —  Tritt  der  Augenblick  des  Vollmondes  ftir  einen  Ort  mit  Sonnen- 
untergang ein ,  so  wird  man  beide  über  dem  Horizonte  sehen.  —  Der 
Aufgang  der  Gestirne  wird  beschleunigt ,  der  Untergang  verzögert.  — 
Die  Länge  unserer  Tageszeit  wird  verlängert,  was  für  die  Polargegenden 
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besonders  wichtig  ißt.  Die  mittlere  Strahlenbrechung  ist  ftlr  5°  Zeuith- 
distanz  —  5" ;  for  10«  =  10" :  für  20«  =  20";  30°  «=  33";  40» 
=  48";  50°  =  1'  8";  60<>  — =  1'  39";  70°=  2'  37";  80»  =  5' 
15";  81*  =  5'  48";  83°  =  7'  18";  85«  —  9'  45";  87*  =  14' 
15";  89°  =  24'  38";  90«  =  35'  6". 

Strahlenbrechung,  doppelte,  9.  Art.  Brecbnng.  II.  8.119. 

Strahlenbrechung,  terrestrische  oder  terrestrische  R e- 
fraetion  ist  die  Veränderung  der  scheinbaren  Höhe  irdischer  Gegen- 
stände in  Folge  des  schrägen  Durchganges  der  Lichtstrahlen  durch  die 
Luftschichten.  Ein  Lichtstrahl .  welcher  von  einem  erhöhten  Punkte 
aus  zu  niederen  Stellen  der  Erdoberfläche  geht ,  hat  eine  krumme  Bahn, 
wie  bei  der  astronomischen  Strahlenbrechung  (s.  d.  Art.)  angegeben  ist; 
folglich  erhält  auch  in  diesem  Falle  die  Tangente  an  dieser  Bahn  eine 
aufwärtsgehende  Richtung  nnd  der  Gegenstand  erscheint  gehoben.  Bei 
Berücksichtigung  der  Horizontalrefraction  wird  die  Entfernung,  welche 
man  von  einem  erhöhten  Standpunkte  aus  übersieht ,  im  Mittel  nm  1  ,j 
=  0,08  der  theoretischen  Entfernung  vergrössert,  weil  der  erhöhte  Punkt 
von  dieser  grösseren  Entfernung  aus  in  Folge  der  Strahlenbrechung  ge- 
sehen werden  würde,  was  ohne  dieselbe  nicht  möglich  wäre.  Verel- 
Art.  Lnftspiegelung. 

Strahlenkastchen  heisst  eine  Abänderung  des  Kaleidoskops  (g.  d. 
Art.).  Es  bilden  drei  Spiegel  eine  gleichseitige  abgekürzte  Pvrarcf^ 
mit  der  abgekürzten  Spitze  als  Ocularende. 

Strahlenkörper  j 

Strahlenkranz       >  sind  identische  Ausdrücke,  s.  Art.  Auge. 
Strahlenplattchen  ) 

Strahlungsvermögen  heisst  das  bei  verschiedenen  Körpern  untfr 
fast  gleichen  Verhältnissen  und  bei  demselben  Körper  unter  verschiedene 
Verhältnissen  ungleiche  Vermögen  Strahlen  auszusenden.  Es  kommt  dies 
namentlich  bei  der  Wärme  in  Betracht;  vergl.  Art.  Wärme,  strahlend  f. 

Strassen  waage ,  s.  Art.  Brückenwaage. 

Stratus ,  s.  Art.  Schichtwolke. 

Strauberad  oder  Strauberrad,  s.  Art.  Staberad. 

Streckbarkeit  bezeichnet  eine  besondere  Form  der  Dehnbarkeit 
(s.  d.  Art.)  und  besteht  insbesondere  darin,  dass  sich  ein  Körper  leicht, 
ohne  zu  zerreissen ,  verlängern  lässt.  Körper ,  aus  denen  sich  Draht 
ziehen  lässt,  sind  vorzugsweise  streckbar. 

Streichinstrument  heisst  ein  Saiteninstrument  (s.  d.  Art.) ,  bei 
welchem  die  Schwingungen  der  Saiten  durch  Streichen  mit  einem  Haar- 
bogen hervorgebracht  werden.  Bei  allen  Streichinstrumenten  sind  die 
Saiten,  welche  die  tieferen  Töne  geben  sollen ,  dicker  und  weniger  straf 
gespannt ;  meistens  s;nd  auch  die  tieferen  Saiten  mit  einem  feinen  Drahu 
umsponnen ,  um  ihr  Gewicht  zu  vergrössern.  An  dem  einen  Ende  sin» 
die  Saiten  fest,  an  dem  anderen  in  einen  drehbaren  Wirbel  gesteckt,  dnrcl 
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dessen  Umdrehung  die  zur  Stimmung  nöthige  Spannung  erzielt  wird.  Die 
verschiedenen  Töne  erhalt  man  durch  Verkürzung  der  Saiten,  indem  die- 
selben an  bestimmten  Stellen  mittelst  des  Fingers  gegen  das  sogenannte 
Griffbret  gedrückt  werden.  Als  Repräsentant  kann  die  Geige  (s.  d.  Art.) 
gelten.  Im  Art.  Geige  ist  auch  (Iber  die  Wirkungsweise  des  Bogens 
das  Nöthige  beigebracht. 

Streich  walze  Chladni's  oder  Euphon  (8.  d.  Art.). 

Strengflüssig ,  8.  Art.  Leichtflüssig  und  Schmelzbar. 

Strich  als  der  32.  Theil  der  Windrose  s.  im  Art.  Himmels- 
gegenden.—  Strich  der  Mineralien  bedeutet  die  Farbe  des 
Pulvers ,  wenn  das  Mineral  geritzt  wird.  Zur  Untersuchung  des  soge- 
nannten Strichpulvers  bedient  man  sich  am  zweckmässigsten  einer  rau- 
chen weissen  Porcellanbiscuitplatte ,  auf  welcher  man  von  dem  Minerale 
etwas  abreibt. 

Strichregen  wird  Regen  genannt ,  welcher  aus  einer  einzelnen 
Wolke  fallt,  die  nur  einen  kleinen  Raum  einnimmt ;  den  Gegensatz  bildet 
der  Landregen  (s.  d.  Art.). 

Strichtafel  oder  Segeltafel,  s.  Art.  Quadrant. 

Stroboskop  nannte  Stampfer  in  Wien  einen  (1833)  von  ihm 
erfundenen  Apparat,  den  gleichzeitig  (sogar  noch  etwas  früher)  auch 
Plateau  unter  dem  Namen  Phänakistiskop,  Phantaskop  oder 
Phantasmaskop  angegeben  und  ausgeführt  hat.  Die  Erscheinung, 
welche  mittelst  gedrehter  Scheiben,  die  man  stroboskopische 
Scheiben  oder  Zauberscheiben  nennt ,  hervorgebracht  wird, 
beruht  auf  der  Dauer  des  Lichteindruckes  im  Auge  (s.  Art.  Licht- 
eindrnck).  Das  Stroboskop  ist  sehr  bekannt  und  wird  zum  Theil  als 
Spielzeug  benutzt;  deshalb  wird  es  genügen  die  Construction  einer 
Scheibe  anzugeben,  welche  leicht  herzustellen  ist  und  das  Princip  erkennen 
lässt.  —  Auf  einer  dunklen  Pappscheibe  von  etwa  12  Zoll  Durchmesser 
bringe  man  auf  einem  Kreise  von  z.  B.  5"  Halbmesser  in  der  Richtung 
des  Halbmessers  24  Spalten  von  etwa  5  Linien  Länge  und  2  Linien 
Breite  an;  klebe  auf  einen  Kreis  von  etwa  4 " Halbmesser  über  24  gleich 
grosse  weisse  Papierstflckchen,  auf  einen  Kreis  von  etwa  3"  desgleichen 
weniger  als  24  und  auf  einen  noch  kleineren  Kreis  deren  1 2 ,  so  dass 
diese  8treifen  gleichmässig  in  ihrer  Peripherie  vertheilt  sind.  Steckt 
man  durch  den  Mittelpunkt  der  Scheibe  einen  Stift,  um  welchen  sich  die 
Scheibe  leicht  drehen  lässt ;  stellt  sich  vor  einen  Spiegel ,  so  dass  man 
durch  eine  Spalte  der  Scheibe  sehend  das  Spiegelbild  der  beklebten 
Scheibenseite  sieht,  und  setzt  die  Scheibe  in  Drehung,  während  man  das 
Auge  an  seiner  Stelle  hält ,  so  dass  die  Spalten  nach  und  nach  vor  dem- 
selben vorbeigehen ;  so  erblickt  man  im  Spiegel  Folgendes.  Die  Papier- 
stückchen, deren  Zahl  über  24  beträgt,  drehen  sich  nach  einer  Richtung, 
diejenigen,  deren  Zahl  weniger  als  24  beträgt,  drehen  sich  nach  der  ent- 
gegengesetzten Richtung ;  die  Papierstflckchen,  deren  Zahl  die  Hälfte  der 
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Spalten  ausmacht,  stehen  still,  erscheinen  aber  in  verdoppelter  Anzahl. 
—  Wo  mehr  als  24  Papiersttlckchen  sind ,  wandern  diese  schneller  vor 
dem  Auge  vorbei  als  die  Spalten ,  bewegen  sich  also  schneller  als  dies* 
in  der  Richtung  der  Drehung;  umgekehrt  ist  es  bei  weniger  als  24  Stück- 
chen, und  bei  12  Stückchen  erhält  man  von  jedem  wegen  der  doppelten 
Spalten  auch  die  doppelten  Eindrücke. — Zeichnet  man  z.  B.  eine  Person, 
welche  an  einer  Wassel  pumpe  pumpt ,  in  den  verschiedenen  Stellungen, 
welche  diese  bei  dieser  Arbeit  einnimmt ,  und  bringt  man  diese  Zeich- 
nungen in  ihrer  Aufeinanderfolge  in  einem  Kreise  auf  der  Scheibe  an,  s* 
erscheint  die  Person  bei  dem  Versuche  im  Spiegel  in  Bewegung,  wie  bei 
<ler  Arbeit.  Der  Eindruck  des  einen  Bildes  ist  noch  in  dem  Auge  vor- 
handen ,  wenn  sich  der  des  nächsten  daran  reiht.  —  Man  kann  so  die 
verschiedenartigsten  Bewegungen  zur  Anschauung  bringen.  Zur  Ver- 
einfachung gereicht  es ,  wenn  man  nur  eine  Scheibe  mit  Spalten  benutz: 
und  die  Bilder  auflegt.  Jedes  Blatt  kann  auf  jeder  Seite  eine  Dar- 
stellung haben.  —  Je  breiter  die  Spaltöffnungen  sind ,  desto  schärfer 
wird  zwar  das  Bild  wahrgenommen,  aber  der  rebergang  der  einen 
Stellung  in  die  andere  kommt  nicht  leicht  zur  Empfindung.  —  Wegen 
anderer  ähnlicher  Phänomene  und  Apparate  vergl.  Art.  Lichtein- 
druck. Das  Dädaleum  (8.  d.  Art.)  kommt  dem  Stroboskope  am 
nächsten. 

Strockr,  s.  Art.  Geysir. 

Strömungen  im  Meere ,  s.  Art.  Meeresstrom;  in  der  Luft,  i 
Art.  Wind  und  Sturm. 

Strohhlitzableiter ,  s.  Art.  Blitzableiter.  S.  111. 

8trohflddel  oder  Stroh  fiedel  heisst  ein  musikalisches  Instrument, 
welches  darauf  beruht ,  dass  elastische  Stitbe  beim  Anschlagen  Ton* 
geben.  Man  benutzt  dazu  Stäbe  oder  schmale  Streifen  von  Holz.  Glas. 
Stahl ,  Stein  etc.,  legt  sie  auf  zusammengedrehtes  Stroh  oder  auf  ein* 
andere  weiche  Unterlage,  z.  B.  ausgespannte  Bänder,  und  schlägt  sie  mit 
Klöppeln,  die  bei  Glas  einen  Korkkopf,  bei  anderen  einen  Stahlkopf 
haben.  —  Bei  der  Eisenvioline  (s.  d.  Art.)  werden  Stahlstäbe  mit 
dem  Violinbogen  gestrichen. 

Strohhalmelectroskop,  s.  Art.  Electroskop.  S.  276. 

Strom  als  ein  grösserer  Fluss  kommt  in  der  Physik ,  eigentlich  in 
der  Meteorologie,  in  Betracht  in  Hinsicht  der  Wasserbewegung  nach 
Höhe  und  Geschwindigkeit.  Wegen  der  Höhe  verweisen  wir  auf  Art. 
Schwelle  der  Flüsse.  Die  Geschwindigkeit  wird  durch  besondere 
Instrumente  ermittelt ,  die  im  Allgemeinen  Hydrometer  heissen  un«l 
von  welchen  der  hydroraetrische  Flügel  von  Woltmann  (s.  Art. 
Flügel,  Woltmann* scher)  den  Vorzug  verdient.  Vergl.  auch  Art. 
Schwimm stab.  Abgesehen  von  Wasserfällen  und  Stromschnellen 
haben  die  meisten  Flüsse  eine  Geschwindigkeit  von  3  bis  4  Fuss ;  von 
der  Donau  werden  bei  Ulm  7  Fuss,  von  der  Newa  l7  ,0  Fuss,  von  dem 
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Amazonenstrome  7  Fuss  angegeben.    In  Betreff  des  Eisganges  auf  der 

Düna,  Newa  und  Dwina,  s.  Art.  Schneegrenze. 

Strom,  der  electrische,  beruht  auf  der  fortwährenden  Thätig- 
lceit  der  electromotoriselien  Kraft  in  einer  geschlossenen  Volta' sehen 
Säule  (s.  Art.  G  a  I  v  a  n  i  s  m  u  s.  B.) ,  wodurch  ein  fortwährendes  Aus- 
gleichen der  beiden  nach  entgegengesetzten  Richtungen  getriebenen  Elec- 
tricitäten  stattfindet.  Der  electrische  Strom  ist  eben  nichts  anderes,  als 
die  fortwährende  Ausgleichung  und  Wiederherstellung  entgegengesetzt 
electrischer  Zustände  unter  raschem  Wechsel  von  Entladung  und  Ladung 
der  Kette  oder  Säule.  Es  begegnen  sich  fortwährend  beide  electrische 
Zustände  in  entgegengesetzten  Richtungen,  indem  von  dem  einen  Pole 
her  der  positive  und  von  dem  anderen  der  negative  Zustand  fort- 
schreitet. 

Ueber  die  Wirkungen  des  electrischen  Stromes  vergl.  Art.  Galva- 
n  i  s m u s.  C. ;  wegen  der  Messung  Art.  Galvanometer  und  nament- 
lich Sinusboussole;  vergl.  auch  Art.  Ohm' sches  Gesetz. 

8trom ,  i  n  d  u  c  i  r  t  e  r ,  ist  erledigt  im  Art.  Induction.  elec- 
trische. 

8trom'  isercundrärrer|9-  Art'  Induction.  *  490. 
Strom,  thermoelectrischer,  s.  Art.  Thermoelectri- 
ci  tät. 

Stromelement  oder  S t  ro m t h ei  1  c h e n,  s.  Art.  Electrodyna- 
mik.  S.  265.  266. 

Strommesser,  s.  Art.  Flügel,  Wol t man  n' scher;  Pendel, 
hydrometrisches;  Schwimmstab:  Pitot' sehe  Röhre. 

Stromquadrant,  8.  Art.  Pendel,  hydrometrisches. 

Stromschnelle  heisst  eine  Stelle  eines  Flusses,  an  welcher  in  Folge 
einer  beträchtlichen  Verengerung  des  Flussbettes  bei  starkem  Gefälle  eine 
grosse  Stromgeschwiudigkeit  stattfindet. 

Stromstärke.  Wegen  der  Messung  derselben  s.  Schlott  des  Art. 
Strom,  electrische r. 

Stromsystem ,  astatisches,  s.  Art.  Electrodynamik.  A. 
S.  268. 

Stromwender,  galvanischer,  s.  Art.  G  y  r  o  t  r  o  p. 

Stromwirkung,  s.  Art.  Galvanismus.  C. 

Strudel  nennt  man  die  Stellen  in  Gewässern ,  an  denen  eine 
wirbelnde,  also  kreisförmige  Bewegung  stattfindet.  Dergleichen  Wirbel 
entstehen  vorzugsweise  dadurch,  dass  bei  heftiger  Strömung  sich  ein 
Hindemiss.  z.  B.  ein  Felsen,  entgegenstellt  oder  dass  verschieden  ge- 
richtete Strömungen  zusammentreffen.  Von  den  Strudeln  im  Meere, 
Meeresstrudeln,  sind  aus  dem  Alterthuine  die  Scylla  und  C h a  - 
rybdis,  die  zwischen  Calabrien  und  Sicilien  in  der  Strasse  von  Messina 
liegen,  bekannt.    Unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  läuft  dort  eiu  regel- 
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massiger  Strom  abwechselnd  nach  Süden  and  Norden;  aber  Windstösse 
veranlassen  Störungen  und  dann  bilden  sich  durch  Klippen  Strudel.  Am 
gefährlichsten  ist  die  Scylla,  weil  dort  ein  an  der  italienischen  Küste  von 
Norden  her  kommender  Strom  mit  dem  an  der  Nordkfiste  Sicüiens 
fliessenden  zusammenstösst ,  und  ausserdem  ist  an  der  Stelle  ein  mit 
Höhlungen  versehener  Felsen,  in  welchen  die  Wellen  hineinschlagen. 
Die  Charybdis  liegt  neun  italienische  Meilen  südlich  von  Messina.  —  Ein 
anderer  bekannter  Strudel  ist  der  Mahlstrom,  über  welchen  ein  besonderer 
Artikel  das  Nähere  angiebt.  Ebenda  finden  sich  auch  noch  andere 
Angaben  Über  Meeresstrudel. 

Stückquadrant ,  s.  Art.  Quadrant. 

Stürme,  s.  Art.  Sturm. 

Stulpliderung,  s.  Art.  Pumpe.  S.  288. 

Stunde,  der  24.  Theil  eines  Tages,  s.  Art.  Uhr  und  Sonnen- 
zeit. 

Stundenwinkel.  Während  eines  Sterntages  (s.  d.  Art.)  bewegt 
sich  der  Frühlingspunkt  durch  alle  360  Grad  des  Aequators ,  d.  h.  er 
legt  in  jeder  Stunde  15  Grad  desselben  zurück.  Man  sagt  nun,  der 
S  tu  nden  winkel  sei  1,  2,  3...  Uhr,  wenn  der  Frühlingspunkt  von 
seiner  Culmination  15,  30,  4">...  Grad  westlich  entfernt  ist.  Am  Be- 
obachtnngsorte  ist  dann  zugleich  1 ,  2,  3  . . .  Chr  Sternzeit. 

Sturgeon'sche Säule  oder  Kette  ist  aus  Eisen  und  amalgamirtem 
Zink  gebildet  in  verdünnter  Schwefelsäure  (1  :  8).  Ca  11  an  hat  diese 
Säulen  auch  empfohlen,  nimmt  aber  als  Flüssigkeit  concentrirte  Schwefel- 
säure, die  mit  dem  3*  4fachen  Volumen  Kochsalzlösung  und  zwar  1  Pfd. 
Salz  auf  5  Pfd.  Wasser  gemischt  ist.  Es  kommt  namentlich  darauf  an, 
dass  sich  die  Metalle  recht  nahe  stehen. 

Sturm  nennt  man  eine  gewaltige  Luftströmung,  welche  gewöhnlich 
ihre  Bahn  mit  schrecklichen  Verheerungen  bezeichnet.  In  Betreff  der 
Stürme  sind  in  neuerer  Zeit  zwei  Ansichten  einander  gegenüber  getreten, 
nämlich  1)  dass  durch  irgend  eine  Ursache  an  einer  bestimmten  Stelle 
der  Druck  der  Luft  ungewöhnlich  vermindert  werde,  und  dass  nun  von 
allen  Seiten  ein  Zuströmen  nach  dieser  Stelle  stattfinde ,  d.  h.  der  Sturm 
sei  c  e  n  t  r  i  p  e d  a  l ;  2)  dass  die  Gesammterscheinung  Folge  einer 
wirbelnden  Bewegung  sei.  Um  die  Punkte,  in  welchen  beide  An- 
sichten von  einander  abweichen ,  klarer  zu  übersehen ,  legen  wir  neben- 
stehende Abbildung  zu  Grunde.  Nehmen  wir  an,  dass  der  Sturm  in  der 
Richtung  des  durch  das  Centrum  gehenden  Pfeiles  fortschreite ,  und  be- 
trachten wir  die  Erscheinungen,  welche  sich  an  einem  Orte  herausstellen 
würden ,  der  auf  der  Linie  a  b  liegt.  Findet  ein  centripetales 
Zuströmen  statt ,  so  ist  die  Windrichtung  bei  1  aus  JVJVW,  bei  2  aus 
Ar,  bei  3  aus  -Yö,  bei  4  aus  0,  bei  5  aus  OS  O  \  legen  wir  die  wir- 
belnde Bewegung  zu  Grunde ,  so  kommt  der  Wind  bei  1  aus  0X0 
(denn  diese  Richtung  hat  die  Tangente  bei  1);  bei  2  aus  0,  bei  3  aus 
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SO,  bei  4  aus  S,  bei  5  aus  SSJF.  Die  Windrichtung  würde  also  an 
demselben  Orte  bei  demselben  Sturme  nach  der  zweiten  Ansicht  senk- 
recht auf  derjenigen  stehen,  welche  sich  aus  der  ersten  ergiebt.  —  Eine 


zweite  Verschiedenheit  muss  sich  im  Centrum  herausstellen.  Liegt  ein 
Ort  so.  dass  der  Sturm  mit  seinem  Ceutrum  Uber  ihn  hinwegschreitet,  so 
inuss  zwar  uach  beiden  Ansiehteu  temporäre  Ruhe  eintreten ,  sobald  der 
Sturm  mit  seinem  Centruin  anlangt ;  aber  nach  der  ersteu  Ansicht  muss 
sich  das  Herannahen  dieses  Momentes  durch  eiue  a  1 1  m  a  I  i  g  e  Abnahme 
der  Intensität  des  Sturmes  marldreu ,  so  wie  das  Weiterschreiten  durch 
eine  allmälige  Verstärkung,  weil  sich  alle  Ströme  in  dem  Ceutrum  stauen 
und  dadurch  allmälig  an  Intensität  verlieren ;  nach  der  zweiten  Ansicht 
hingegen  wird  beim  Durchgänge  des  Centrums  durch  einen  Ort  eine 
plötzliche  Unterbrechung  des  Sturraes  eintreten ,  auf  welche  derselbe 
ebenso  plötzlich  wieder  beginnen  wird,  weil  eben  die  Luft  um  das  ruhige 
nur  fortschreitende  Centrum  rotirt.  —  Die  Richtung  des  Sturmes  hat 
sich  stets  um  einen  Viertelkreis  verschieden  von  derjenigen  ergeben, 
welche  bei  centripetalem  Zuströmen  eintreten  müsste. 

Die  Erfahrung  hat  für  die  zweite  Ansicht  entschieden.  Colonel 
Capper  scheint  1801  zuerst  sich  dafür  ausgesprochen  zu  haben.  Für 
die  erste  Ansicht  stritten  hauptsächlich  Brandes  in  Leipzig  und  Espy 
in  Philadelphia;  für  die  zweite  Dove  in  Berlin,  Redfield  inNewyork, 
Colonel  R  e  i  d ,  Gouverneur  der  Bermudas ,  und  Taylor.  Es  mussten 
möglichst  viele  gleichzeitige  Beobachtungen  über  die  Richtung  des 
Sturmes  beigebracht  werden ,  weil  die  Richtung ,  in  welcher  der  Wirbel 
als  Ganzes  fortschreitet ,  von  der  Richtung ,  aus  welcher  die  wirbelnde 
Luft  au  einem  bestimmten  Orte  stürmt .  ganz  verschieden  ist.  Deshalb 
zog  sich  die  Entseheidung  in  die  Länge.  Die  Zusammenstellung  der 
Beobachtungen  ergab  nun  nicht  blos ,  dass  die  Stürme  Wirbel  sind ,  son- 
dern es  stellte  sich  auch  heraus ,  dass  dieser  Wirbel  auf  der  nördlichen 
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Halbkugel  im  Sinne  der  Richtung  S.  0.  »V  ff. ,  auf  der  südliehen  in  der 
Richtung  S.  // .  JV.  0.,  also  entgegengesetzt  der  Richtung  im  Dove- 
8chen  Drehungsgesetze  ( 8.  Art.  Drehungsgesetz  des  Windes  und 
Wind)  erfolge.  Ferner  zeigten  die  Beobachtungen  im  Antillen-Meere, 
dass  die  Richtung ,  in  welcher  der  Wirbel  als  Ganzes  fortschreitet ,  im 
Allgemeinen  von  SO  nach  SW geht,  und  dass  bei  dem  Ueberechreiten 
der  Passatzone  diese  Richtung  sich  plötzlich  unter  einem  rechten  Winkel 
umbiegt. 

Dove  ist  es  gelungen  die  innere  Notwendigkeit  dieses  Gesetzes 
nachzuweisen,  also  dasselbe  zu  erklären.  Er  trug  seine  Ansiebt  zuerst 
vor  am  20.  Novbr.  1840  in  der  Academie  der  Wissenschaften  zu  Berlin. 
Er  nimmt  auf  der  nördlichen  Halbkugel  eine  Reihe  materieller  Punkte 
au,  welche  dem  Aequator  parallel  liegen  und  durch  irgt  nd  einen  Impuls 
nordwärts  in  Bewegung  gesetzt  werden.  Diese  Punkte  würden  in  den 
kleineren  Parallelkreisen,  zu  welchen  sie  gelangen,  ostwärts  vorauseilen 
und  aus  S  in  SStF,  Slfr  etc.  übergehen.  Dies  könnte  jedoch  mir 
ungestört  erfolgen ,  wenn  auf  der  Ostseite  dieser  in  Bewegung  gesetzten 
Punkte  ein  leerer  Raum  wäre.  Da  sich  nun  dort  Luft  befindet ,  welche 
eine  geringere  Rotationsgeschwiudigkeit  besitzt,  so  hemmt  diese  die  nach 
Norden  getriebenen  Punkte  in  ihrer  östlichen  Ausbiegung  oder  ihrem 
Vorauseilen  nach  Osten  zu;  die  Rotationsgeschwindigkeit,  welche  sie 
mitbrachten,  wird  vermindert,  und  so  bekommen  die  an  der  Ostseite  der 
in  Bewegung  gesetzten  Puukte  liegenden  Theile  eine  weniger  östliche, 
behalten  vielmehr  eine  mehr  nördliche  Richtung.  Die  westlicher  liegen- 
den Theile  haben  hingegen  auf  ihrer  Ostseite  Punkte,  welche  mit  ihnen 
eine  gleiche  Rotationsgeschwindigkeit  besitzen ,  sie  erleiden  also  nicht 
die  Hemmung ,  welche  die  Östlich  Hegenden  erführen ,  bewegen  sich 
darum  wie  im  leeren  Räume  und  erhalten  daher  auch  eine  mehr  {istliche 
Richtung.  Stellen  nun  die  angenommenen  Punkte  eine  in  der  Breite 
bedeutende  Luftmasse  vor,  welche  nach  Norden  zu  in  Bewegung  gesetzt 
wird,  so  ist  auf  der  östlichen  Seite  die  Richtung  des  Windes  mehr  S,  als 
auf  der  westlichen,  wo  sie  mehr  SM"  und  //^ ist,  und  es  entsteht  so  ein 
Bestreben  zu  einem  Wirbel  im  Sinne  S.  0.  JV.  //'.  Beachten  wir 
namentlich,  dass  sich  diese  Tendenz,  einen  Wirbel  zu  bilden,  auf  das 
Vorhandensein  eines  in  0  liegenden  Widerstandes  gründet,  so  tihersehen 
wir  sogleich ,  dass  dieselbe  in  dem  Verhältnisse  zunehmen  müsse ,  in 
welchem  dieser  Widerstand  die  Abweichung  des  Sturmes  ostwärts  btmmt, 
oder  dass  der  Sturm  um  so  heftiger  sein  werde ,  je  vollkommener  das 
Ganze  des  Wirbels  der  Richtung  des  ursprünglichen  Impulses  folgen 
muss.  Nun  linden  wir  in  den  Tropen  den  Nordostpassat,  sehen  also  die 
Bedingung  erfüllt,  welche  vorher  als  die  bezeichnet  wurde,  damit  der 
stuiin  am  heftigsten  wüthe  und  geradlinig  fortginge.  Kommt  dann 
dieser  Sturm  in  die  Gegend  des  von  oben  herabkommenden  Südwest- 
Stromes,  so  wird  der  Widerstand ,  welchen  die  Theilchen  bei  ihrem  Be- 
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streben  ,  ostwärts  auszubiegeu ,  bisher  gefunden  hatten ,  plötzlich  aufge- 
hoben, wenigstens  bedeutend  vermindert,  weil  die  angrenzende  Luft  auch 
in  der  Richtung  fortschreitet ,  welche  die  in  Bewegung  gesetzte  Luft  an- 
zunehmen das  Bestreben  hat ,  —  der  Sturm  biegt  deshalb  plötzlich  um 
und  schreitet ,  zugleich  an  Breite  zunehmend ,  in  einer  Richtung  fort, 
welche  auf  seiner  früheren  senkrecht  steht.  —  Die  Ableitung  des  Her- 
gaugs  auf  der  südlichen  Halbkugel  ergiebt  sich  auf  dieselbe  Weise. 

Die  eben  gegebeue  Entwickeluug  des  Gesetzes  der  Stürme  enthält 
nur  die  Grundzüge  für  diese  Erscheinung.  Dass  der  Erfolg  nicht  immer 
vollkommen  mit  dem  angegebeneu  Resultate  übereinstimmen  kanu ,  er- 
giebt sich  daraus,  dass  der  Verlauf  eines  Sturmes  nothwendig  ein  anderer 
werden  muss,  wenn  eine  der  eben  vorausgesetzten  Bedingungen  sich  ändert, 
also  wenn  z.  B.  der  erste  Impuls  in  einer  andern  Richtung  erfolgt ,  oder 
der  fortsc  hreitende  Sturm  mit  einem  andern  Winde  zusammen  stösst, 
oder  er  nach  einander  in  Strömungen  von  verschiedener  Richtung  kommt. 
Die  leitenden  Principien  sind  indessen  auch  dafür  im  Obigen  enthalten. 
Drücken  wir  uns  vorsichtig  aus,  so  lässt  sich  Folgendes  aussprechen : 

Von  einem  Sturme  innerhalb  der  Tropen  und  in  den  an  die  Tropen 
grenzenden  Theilen  der  gemässigten  Zonen  kann  mit  grösster  Wahrschein- 
lichkeit vorausgesetzt  werden ,  dass  er  ein  Wirbelsturm  ist ,  der  sich  ent- 
gegengesetzt dem  Do ve' sehen  Drehungsgesetze  dreht,  also  nördlich 
von  dem  Aequator  im  Sinne  SOXJf.,  südlich  im  Sinne  Sßl  WO;  ferner 
dass  der  Sturm  innerhalb  der  Tropen  so  fortschreitet ,  wie  der  Passat- 
wind auf  der  andern  Halbkugel,  nämlich  auf  der  nördlichen  von  SO  nach 
XW\  auf  der  südlichen  von  AY?  nach  SM",  und  dass  die  Fortschreitungs- 
richtung  ausserhalb  der  Tropen  der  Richtung  des  auf  derselben  Halb- 
kugel herrschenden  Passatwindes  entgegengesetzt  ist ,  also  auf  der  nörd- 
lichen von  5 IV  nach  NO,  auf  der  südlichen  von  J\7/' nach  SO, 

Ist  ein  Sturm  ganz  besonders  heftig ,  so  nennt  man  ihn  wohl  auch 
einen  Orcan.  In  Westindien  ist  die  Bezeichnung  Hurrikane  im 
Gebrauch ,  an  der  Küste  von  Mexico  A  r  a  c  a  n  oder  H  u  i  r  a  n  -  v  u  c  a  n, 
in  Patagonien  Buthan,  im  chinesischen  Meere  Tyfoon.  Die  Engländer 
bedienen  sich  des  Wortes  Hurrikane  auch  bei  Stürmen  in  anderen 
liegenden  als  Westindien.  In  neuerer  Zeit  ist  für  Wirbelsturm  das  Wort 
Cyclo n  gewöhnlich  die  Bezeichnung.  Die  westindischen  Hurrikane», 
die  chinesischen  Tyfoons,  überhaupt  die  Stürme  innerhalb  der  tropischen 
Zone  haben  sich  als  Cycloneu  herausgestellt.  Jedenfalls  ist  dies  hier 
das  Gewöhnliche.    S.  auch  Art.  Temporales. 

Das  Vorstehende  enthält  die  Erscheinung  der  tropischen  Stürme  im 
Allgemeinen  und  in  ihrer  inneren  Begründung ;  es  sind  dabei  aber  noch 
üjancherlei  Einzelheiten  bemerkenswert)),  von  denen  hier  noch  die 
wesentlichsten  folgen  sollen. 

Aus  den  Zeitangaben  über  das  Eintreffen  des  Sturmes,  namentlich 
über  das  Eintreten  der  Windstille  an  einem  bestimmten  Orte  hat  sich  die 
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Fortsehreitungsgeschwiudigkeit  des  Wirbelsturmes  berechnen  lassen.  Man 
hat  im  Mittel  in  1  Stunde  4  bis  30  Seemeilen  (4  gleich  einer  geogra- 
phischen) gefuuden.  Es  ist  indessen  diese  Fortsehreitungsgeschwiudig- 
keit des  Centrums  nicht  gleichbleibend ,  namentlich  wird  sie  im  Allge- 
meinen gesteigert ,  sowie  der  Sturm  an  der  äusseren  Grenze  des  Passats 
sich  rechtwinkelig  umbiegt.  Bei  einem  Sturme  hat  mau  z.  B.  eine 
Steigerung  von  26  bis  auf  50  Seemeilen  in  1  Stunde  gefunden.  Ferner 
ist  diese  Fortschreitungsgeschwiudigkeit  des  Centrums,  also  des  gesamm- 
ten  Wirbels ,  nicht  mit  der  Rotationsgeschwindigkeit  in  dem  Wirbel  zu 
verwechseln.  Die  letztere  ist  je  nach  dem  Abstände  von  dem  Ceutrum 
verschieden  und  kann  sehr  bedeutend  ausfallen.  Derham  giebt  78% 
Coulomb  150'  für  die  Secunde  au. 

In  Beziehung  auf  die  Zeit,  in  welcher  diese  Stürme  vorzugsweise 
eintreten,  hat  sich  für  Westiudien  und  den  nördlichen  Theil  des  atlanti- 
schen Oceans  aus  einer  Zusammenstellung  von  355  Stürmen  ergeben, 
dass  hier  die  Monate  August  und  September ,  dann  zunächst  Juli  und 
October  am  häufigsten  heimgesucht  werden.  Für  den  nördlichen  Theil 
des  indischen  Oceaus  hat  eine  Zusammenstellung  von  88  Stürmen  die 
Monate  April ,  Mai ,  September ,  October  und  November  als  die  gefähr- 
lichsten ergeben ;  also  gerade  die  Wendemonate  der  dort  herrschenden 
Musons  (s.  d.  Art.). 

Der  Durchmesser  der  Wirbelstürme  ist  in  der  Nähe  der  westindi- 
schen Inseln  nach  Redfield  100  bis  150  Seemeilen;  nach  dem  Um- 
biegen vergrössert  sich  derselbe  auf  600  bis  1000  Seemeilen.  Im 
südlichen  Oceane  giebt  Thom  den  Durchmesser  zu  400  bis  600  Meilen 
au.  In  dem  arabischen  Meere  bestimmte  Puddington  den  Durch- 
messer zu  240  Meilen;  in  der  Bai  von  Bengalen  zu  300  bis  350 Meilen. 
Hier  tritt  mitunter  der  Fall  ein,  dass  ein  Wirbelsturm  sich  von  300  oder 
350  Meilen  bis  auf  150  Meilen  verengt  und  dabei  an  Stärke  zunimmt. 
Den  T y f o o u s  des  chinesischen  Meeres  giebt  Puddingtou  im  Mittel 
einen  Durchmesser  vou  60  bis  80  Meilen. 

Wahrend  eines  Sturmes  pflegt  ein  niedriger  Barometerstaud  sich 
einzustellen ,  ebenso  demselben  voranzugehen.  Otto  v.  Guerike 
sagte  bereits  1660  einen  Sturm  vorher,  weil  seiu  Wasserbarometer  eiueu 
ungemein  niedrigen  Luftdruck  anzeigte.  Um  den  Zusammenhang 
leichter  übersehen  zu  können,  wollen  wir  eiueu  Wirbelsturm  nördlich 
vom  Aequator  zu  Grunde  legeu,  der  also  in  der  Richtung  aus  SO  nach 
yjfr  fortschreitet.  Ist  der  rotirende  Cyliuder  vou  beträchtlicher  Höhe, 
so  dass  er  aus  dem  unteren  Passat  in  den  oberen  eingreift ,  so  findet  auf 
diesen  obera  Theil ,  weil  hier  der  vom  Aequator  zurückkehrende  Süd- 
westwind herrscht,  dieselbe  Schlussfolge  Anwendung,  welche  zu  der  Er- 
klärung des  plötzlichen  L'mbiegens  des  Sturmes  bei  dem  Ueberschreiten 
der  äusseren  Grenze  der  Passate  führte.  Wiilirend  nämlich  der  uutere 
Theil  seine  Richtung  beibehält  und  auch  mit  gleicher  Breite  noch  fort- 
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gebreitet,  erweitert  sieh  schon  der  obere  Theil  und  nimmt  auch  eine 
andere  Richtung  au.  Indem  so  der  Wirbel  sich  nach  oben  trichterförmig 
erweitert  und  die  oberen  Schichten  sich  mehr  von  der  Axe  des  Cylinders 
entfernen  als  die  unteren .  die  eben  darum  ein  Bestreben  zum  Steigen 
erhalten ,  um  die  in  der  Hübe  entstandene  Verdünnung  zu  compensiren, 
entsteht  ein  Saugen  in  der  Mitte  des  Wirbels  und  dadurch  eine  Vermin- 
derung des  Druckes  auf  die  Grundlage.  Somit  erklärt  sich  der  niedere 
Barometerstand  w  ä  h  r  e  n  d  des  Sturmes.  Das  Fallen  des  Barometers 
schon  vor  dem  Eintrete  n  des  Sturmes  hat  hingegen  darin  seinen 
Grund,  dass  der  wirbelnde  Cylinder  bei  seinem  Vorwärtsschreiten  an 
dem  Boden  einen  Widerstand  durch  Reibuug  erfährt.  Folge  davon  ist 
nämlich,  dass  sich  der  Cylinder  vorwärts  neigt  und  sich  schon  in  der 
Hübe  bemerkbar  macht,  ehe  er  unten  wahrgenommen  wird.  Da  nun  der 
obere  Theil  des  Cylinders  sich  ausbreitet  und  eine  andere  Richtung  als 
der  untere  Theil  erhält,  so  kann  auch  an  Orten  das  Barometer  einen  sehr 
niedrigen  Stand  erhalten ,  welche  gar  nicht  vom  Sturme  berührt  werden. 
Danu  zeigt  das  Barometer  an ,  dass  in  der  Nähe  eiu  Sturm  gewesen  ist. 
Ein  auffallend  niedriger  Barometerstand  ist  jedenfalls  ein  Anzeichen  von 
einer  bedeutenden  Störung  in  der  Atmosphäre  und  deshalb  wohl  zu  be- 
achten ;  dasselbe  gilt  aber  auch  von  einem  plötzlich  eintretenden  auf- 
fallend hohen  Barometerstaude ,  was  mau  bisher  leider  nicht  genug  be- 
achtet hat.  In  der  Passatzone  ändert  das  Barometer  seinen  Stand  im 
Laufe  eines  Tages  kaum  um  eine  Linie.  Es  ist  also  in  diesen  Gegenden 
eine  stärkere  Veränderung  stets  ein  Warnungszeiehen,  welches  namentlich 
die  Seefahrer  wohl  zu  berücksichtigen  haben.  Ein  weiterer  Vorbote  eines 
heranziehenden  Wirbelsturmes  ist  in  diesen  Gegenden  eine  kleine  schwarze 
Wolke,  die  in  heftiger  Bewegung  begriffen  ist  und  bei  den  Seeleuten  das 
Ochsenauge  heisst.  Die  Wolke  scheint  aus  sich  selbst  zu  wachsen, 
bedeckt  bald  den  ganzen  Himmel  und  dann  stellt  sieh  die  fürchterliche 
Seena  ein.  —  Von  dem  Heranuahen  der  Tyfoons  sagt  Dampier,  dass 
gewöhnlich  eiu  schönes  klares  Wetter  vorhergehe,  welches  sanfte  und 
gemässigte,  aber  zu  jener  Jahreszeit  gewöhnlich  abweichende  Winde  zur 
Gesellschaft  habe.  Wenn  der  Wirbelwind  anfangen  wolle ,  erscheine  ein 
grosses  Gewölk ,  unten  am  Horizonte  schwarz ,  weiter  oben  dunkelroth, 
oben  darüber  hellroth  und  gläuzend,  an  den  Endeu  aber  fahl  und  so 
weiss,  dass  es  die  Augen  blende.  Der  Anblick  einer  solchen  Wolke  sei 
grasslich.  Sie  lasse  sich  zuweilen  zwölf  Stunden  lang  sehen ,  ehe  der 
Wirbelwind  ausbreche ;  sobald  sie  aber  mit  grosser  Geschwindigkeit 
fortzuschiesseu  anfange,  dürfe  man  sicher  glauben,  dass  der  Sturm  bald 
folgen  werde. 

Ein  aufmerksamer  Schiffscapitän  wird  also  schon  einige  Zeit  vor 
dem  Ausbruche  des  Sturmes  manche  Vorkehrungen  treffen  können. 
Kennt  er  nun  das  Gesetz  der  Stürme ,  so  kann  er  aus  der  Richtung ,  in 
welcher  der  Sturm  einsetzt,  und  aus  derjenigen ,  iu  welche  er  vielleicht 
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aus  dieser  übergeht ,  bestimmen ,  an  welcher  Stelle  des  Wirbels  er  sich 
befindet.  Hieraus  ergeben  sich  dann  die  Manöver,  welche  mit  dem 
Schiffe  vorzunehmen  sind,  um  der  Gefahr  zu  entrinnen.  Wird  z.  B.  ein 
Schiff  in  den  an  den  nördlichen  Theil  der  heissen  Zone  grenzenden  oder 
in  den  nördlich  von  dem  Nordostpassat  liegenden  Gegenden,  z.  B.  östlich 
von  den  nordamerikanischen  Freistaaten,  von  einem  Sturme  tiberfallen, 
so  weiss  der  Capitän ,  dass  der  Mittelpunkt  des  Sturmes  von  SW  nach 
NO  fortschreitet  und  der  Wirbel  sich  im  Sinne  5  O  NW  dreht.  Gesetzt 
der  Sturm  beginne  aus  0,  so  liegt  das  Centrum  des  Wirbels  in  S.  I  m 
aus  dem  Bereiche  des  Sturmes  zu  kommen ,  ist  das  Beste ,  nach  Westen 
zu  steuern.  Liesse  sich  das  Schiff  von  dem  Sturrae  treiben,  so  würde 
die  Richtung  der  Windfahne  bald  NO  werden  und  mit  dem  Nordost- 
sturme  könnte  der  Cours  nach  Westen  genommen  werden.  Hat  das 
Schiff  eine  Bestimmung  nicht  nach  We9ten  und  will  der  Capitiln  nicht 
westwärts  gehen,  so  bleibt  ihm  nur  Übrig  beizudrehen  und  auf  derselben 
Stelle  auszuharren.  —  Wäre  die  Richtung  der  Windfahne  beim  Beginne 
des  Sturmes  SO,  so  würde  das  Centrum  des  Wirbels  in  Sßßr  liegen  und 
das  Schiff  sich  gerade  vor  dem  Wirbel  in  der  Fortschreitungsricbtun^. 
also  an  der  gefährlichsten  Stelle  befinden.  Lässt  sich  das  Schiff  einige 
Zeit  von  dem  Sturme  treiben,  so  wird  die  Windrichtung  bald  OS(f 
werden  und  das  Vortheilhafteste  ist  dann ,  den  Cours  nach  Aßß '  zu 
nehmen,  um  möglichst  bald  aus  dem  Bereiche  des  Wirbels  zu  gelangen. 
—  Beginnt  der  Sturm  mit  SSO,  so  liegt  das  Centrum  in  ßß'Sßß\  Da* 
Beste  ist,  mit  dem  Sturrae  zu  treiben,  bis  er  aus  SO  kommt,  und  wie 
vorher  nach  JV7F  zu  steuern.  —  Bei  mit  N  beginnendem  Sturme,  wo  da* 
Centrum  in  W  liegt ,  würde  es  am  vortheilhaftesten  sein  ,  beizudrehen 
oder  mit  dem  Sturme  zuerst  zu  gehen,  bis  er  eine  mehr  östliche  Richtung 
annimmt  ,  und  dann  nach  A'zu  steuern.  —  Wird  das  Schiff  von  einem 
Sturme  aus  Sßß\  wo  also  das  Centrum  in  Sßß1*  liegt,  getroffen,  so  wird 
die  Windrichtung  bald  mehr  südlich  und  das  Schiff  steuert,  wenn  es  nicht 
beidrehen  will,  am  zweckmässigsten  nach  ;V0.  —  Vergegenwärtigt  man 
sich  die  Kortschreitungsrichtung  des  Wirbels  und  in  welchem  Sinne  die 
Rotation  erfolgt,  so  wird  ein  Capitän  leicht  das  Zweckmässigste  zu  treffen 
wissen.  Das  Gesetz  hat  bereits  sich  segensreich  erwiesen  und  manches 
Schiff  lind  Menschenleben  gerettet. 

Zu  diesen,  die  Stürme  der  Tropen  und  in  den  au  diese  angrenzen- 
den Gegenden  betreffenden  Verhältnissen  filgen  wir  nur  noch  eine  Be- 
merkung über  die  im  Centrum  des  Wirbels  herrschende  Windstille.  Der 
Augenblick ,  in  welchem  diese  Windstille  eintritt ,  soll  so  fürchterlicher 
Art  sein ,  dass  es  gar  nicht  zu  schildern  sei.  Man  hat  den  Vergleich 
aufgestellt  mit  einer  Todtenstille  und  mit  dem  Tode  nach  den  schreck- 
lichsten Convulsionen.  Das  Herz  des  unerschrockensten  Matrosen  soll 
alsdann  mit  ängstlicher  Spannung  erfüllt  sein.  Es  tritt  der  niedrigste 
Barometerstand  ein ,  den  man  während  des  Sturmes  überhaupt  beobach- 
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tet,  und  meistens  eine  kurze  Aufbellung,  welche  die, Seeleute  das  Auge 
d e 8  3 1 u r m e s,  die  Spanier  Abra  oj o,  die  Portugiesen  Abrolho 
nennen.  Ringsherum  liegt  dann  eine  dicke  dunkle  Wolke ,  im  Zenith 
ist  es  hell ,  so  dass  man  des  Nachts  die  Sterne  sieht.  Bald  darauf  be- 
ginnt der  Sturm  von  Neuem,  um  die  zweite  Hälfte  seiner  zerstörenden 
Arbeit  zu  verrichten. 

In  den  Gegenden,  welche  in  grösserer  Entfernung  von  dem  Aequa- 
tor  als  diejenigen  liegen ,  auf  welche  sich  das  Vorhergehende  bezieht, 
sind  die  Verhältnisse  nicht  so  einfach;  wiewohl  auch  ausserhalb  der 
Tropen  keine  Willkür  herrscht.  Die  Stürme  können  hier  in  den  ver- 
schiedensten Formen  auftreten,  als  Wirbelsttirme  und  als  strömende 
Stürme  oder  G  a  1  e  s.  Es  ist  hier  noch  Mancherlei  zu  erforschen.  Wir 
begnügen  uns  daher  mit  der  Bemerkung ,  dass  hier  auftretende  Wirbel- 
stürme in  der  Regel  bereits  abgeschwächte  Wirbel  sind ,  die  über  die 
gewöhnliche  Grenze  hinausgegangen  sind.  Daher  sind  diese  Stürme 
auch  nicht  so  verderbenbringend  wie  in  den  Tropen.  Vergl.  überdies 
Art.  Sturmsignal. 

Stuxmfluth,  s.  Art,  Ebbe.  S.  238. 

Sturmsignal  nennt  man  einen  Apparat,  welcher  einen  zu  erwarten- 
den Sturm  melden  soll.  Admiral  Fitz-Roy  brachte  1859  auf  der 
Versammlung  britischer  Naturforscher  zu  Aberdeen  Vorschläge  zur 
Sprache,  die  electrische  Telegraphie  ftir  die  Meteorologie  nutzbar  zu 
machen.  Im  Allgemeinen  kann  man  eine  Aenderung  des  Wetters, 
namentlich  herannahende  Stürme,  auf  einen  oder  zwei  Tage  vorhersagen, 
und  selbst  wenn  die  Veränderungen  der  meteorologischen  Instrumente 
ganz  plötzlich  eintreten ,  bleibt  doch  noch  immer  Zeit  zur  Benachrich- 
tigung in  ferner  liegende  Gegenden.  Die  wissenschaftliche  Meteorologie 
zieht  aus  solchen  Mittheilungen  bedeutenden  Nutzen,  aber  auch  die  Schiff- 
fahrt entschiedenen  Gewinn.  Das  Londoner  Bureau  sendet  täglich  Be- 
richte an  das  Ministerium  und  an  die  Sternwarte  zu  Paris  und  um  1 1  Uhr 
Mittags  speciell  ftir  die  französische  Küste  nach  Calais ;  ausserdem  noch 
besondere  Nachrichten  über  bevorstehende  Stürme.  Andere  Staaten 
haben  sich  dem  bereits  angeschlossen.  Die  ersten  meteorologischen 
Zeichen  erschienen  zuerst  1861  in  den  Häfen.  Durch  den  Telegraphen 
wird  die  betreffende  Mittheitung  gemacht  und  die  Botschaft  durch 
Estaffette  zur  nächsten  Küstenwachtstation  befördert ,  damit  die  Signale 
aufgehisst  werden.  Die  Sturmsignale  bestehen  aus  einer  Trommel  und 
zwei  Kegelspitzen.  Die  sogenannte  Trommel  ist  ein  mit  schwarzem 
Persenning  überzogenes  Gestell  in  cylindrischer  Gestalt,  so  dass  sie  aus 
der  Ferne  gesehen  stets  die  Figur  eines  regelmässigen  Vierecks  zeigt, 
während  die  beiden  Kegel  als  Dreiecke  erscheinen.  Der  Durchmesser 
beträgt  3  Fuss,  die  Höhe  etwa  3,/2  Fuss.  An  die  Spitze  der  Flaggen- 
stange kommt  der  eine  Kegel ,  darunter  die  Trommel  und  unter  diese 
der  zweite  Kegel.    Durch  Combination  dieser  drei  Bestandteile  werden 
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alle  Signale  hergestellt ,  welche  fcich  auf  die  Richtung  eines  herannahen- 
den Sturmes  beziehen.  Die  Trommel  allein  aufgezogen  bedeutet  einen 
Sturm  aus  südlicher  Richtung  (SO  bis  Sil) ;  die  Spitzen  nach  oben  be- 
deutet nördliche  Richtung  (XO  bis  XIV);  die  Spitzen  nach  unten  öst- 
liche Richtung  (SO  bis  XO)  ;  Trommel  mit  oberer  Spitze  westliche 
Richtung  (SfV  bis  Xfl)  etc.  Jedes  Zeichen  bedeutet  Sturm.  In 
Preussen  sind  Sturm- Warnungs-Signale  mit  rothen  Körben  seit  1 .  Mai 
1865  an  der  Ostseeküste  eingeführt  worden. 

Sturzlampe  oder  F 1  a  s  c  h  e  n  1  a  m  p  e  (s.  d.  Art.). 
Subjectiv.    Wegen  der  subjectiven  Farbenerscheinungen  s.  Art. 
Farbe.    S.  310. 

Sublimat  i  Die  Trennung  ungleich  flüchtiger  Stoffe  mittels: 
Sublimation  [Temperaturerhöhung  und  darauf  erfolgender  Ab- 

Sublimiren  )  kühlung ,  so  dass  der  flüchtigere  Stoff  sich  in  dem 
kälteren  Theile  des  Apparates  aus  dem  luftförmigen  Zustande  sofort  ic 
den  starren  niederschlägt ,  nennt  man  eine  Sublimation,  oder  mau 
sagt,  man  habe  den  betreffenden  Stoff,  den  man  das  Sublimat  nennt, 
sublimirt.  Im  Allgemeinen  sublimirt  man  mittelst  der  Retorte  und 
kalter  Vorlage,  hat  aber  auch  zumTheil  zu  besonderen  Zwecken  besondere 
Sublimirapparate.  Sublimirter  Schwefel  heisst  Schwefelblume.  Sehnet 
ist  eigentlich  sublimirtes  Wasser ,  während  Regenwasser  als  destillirtes 
anzusehen  ist.    S.  auch  Art.  Dampf.  S.  175. 

Sucher  oder  Kometensucher,  s.  Art.  Fernrohr.   S.  320. 

Süd     ) oder  Südpunkt  heisst  der  Durchschnittspunkt  des  Meri- 

Süden  f  dians  (s.  d.  Art.)  mit  dem  Horizonte  an  der  dem  Südpole 
zugekehrten  Seite  des  Himmels.  Er  ist  einer  der  vier  Cardinalpunkte 
des  Horizontes ;  vergl.  Art.  Himmelsgegenden. 

Süder-Sonne  ist  nach  der  Ausdrucksweise  mancher  Seeleute  soviel 
wie  1 2  Uhr  Mittags :  ebenso  Oster-Sonue  6  Uhr  Morgens ;  W  e  s  t  e  r- 
Sonne  6  Uhr  Abends  und  Nord  er- Sonne  12  Uhr  Mitternachts. 
Ausserdem  vergl.  Art.  Norder-Sonue. 

Südlicht  oder  A u  s t  r a 1 8 c h  e i n,  s.  Art.  Polarlicht. 

Südostpassat  heisst  der  südlich  von  der  Region  der  Colinen  (s.  d. 
Art.)  wehende  Passatwind.    Vergl.  Art.  W  i  n  d. 

Südpol  der  Erde  ist  das  südliche  Ende  der  Erdaxe. 

Südpol  des  Magnets  heisst  der  Magnetpol,  welcher  auf  dem 
südwärts  gerichteten  Ende  der  Axe  einer  Magnetnadel  liegt.  In  franzö- 
sischen Werken  wird  der  auf  dem  nordwärts  gerichteten  Ende  dieser 
Axe  liegende  Pol  Südpol  des  Magnets  genannt,  welchen  wir  Nordpol  des 
Magnets  nennen ,  womit  die  Franzosen  wieder  unsern  Südpol  bezeich- 
nen.   Vergl.  Art.  MagnetismusderErde. 

Südpunkt,  s.  Art.  Süd. 

Südwestmonsun,  s.  Art.  Nordostmonsun. 

S ummationstou  nennt  H e  1  m h  o  1 1  z  einen  Combinationston  ('s.  d. 
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Art.) ,  dessen  Schwingungszahl  der  Summe  der  primären  Töne  gleich 
ist.  Giebt  man  zuerst  den  höheren  der  zu  combinirenden  Töne  und 
dann  den  tieferen  an,  so  tritt  der  Summationston  als  ein  höherer 
Ton  hervor.  Orgelpfeifen  sind  zur  Erzeugung  dieser  Töne  geeignet  und 
zwar  mnss  man  das  Ohr  den  Mundstücken  der  Pfeifen  nähern. 

Summen,  das,  der  Insecten  wahrend  des  Fluges  schreibt  Chabrier 
besonderen  Organen  zu,  die  als  kleine  Punkte  am  Thorax  wahrzunehmen 
sind ,  und  von  denen  einige  als  Oeflhungen  in  einer  convexen  Membran 
erscheinen  und  mit  freischwingenden  Schuppen  versehen  sind.  Andere 
finden  die  Ursache  des  Geräusches  ausschliesslich  in  den  Schwingungen 
der  Flügel ,  weil  der  Ton  allmälig  abnehme ,  sowie  man  die  Flügel  ver- 
kürze. Bei  einer  blauen  Schmeissfliege  dauerte  das  Summen  fort ,  als 
die  Flügel  mit  Wachs  zusammengeklebt  wurden ,  und  löste  man  die  er- 
wähnten Schalldeckel  vorsichtig  ab ,  so  flog  das  Insect  ohne  Geräusch. 
Dies  spräche  für  Chabrier,  indessen  ist  es  wohl  möglich,  dass  bei 
einigen  Insecten  das  Summen  wirklich  vom  schnellen  Flügelschlage  her- 
kommt, da  auch  Vögel  ein  Geräusch  dieser  Art  beim  Fliegen  erregen. 

Sumpf  kommt  in  der  Technologie  als  Bezeichnung  für  Wasserraum 
bei  Pumpen  vor. 

Suoggilawinen  von  Suoggen,  d.  h.  langsam  herabgleiten,  8.  Art. 
Lawine. 

Suppe,  Rumford'sche,  s.  Art.  Rumford'sche  Suppe  und 
D  i  g  e  s  t  o  r. 

Surf  ist  eigentlich  die  englische  Bezeichnung  für  Widersee  (s.  d. 
Art.).    Die  Franzosen  sagen  dafür  R  e  8  s a  c. 

Symmers  Hypothese  über  das  Wesen  der  Electricität ,  s.  im  Art. 
Electricität.  S.  258. 

Symmorphose  nennt  Lieb  ig  diejenige  Art  der  Metamorphose 
(6.  d.  Art.),  bei  welcher  zwei  oder  mehrere  einfachere  Atome  zu  einem 
Atome  höherer  Ordnung  zusammentreten. 

Symperielectrisch  nannte  man  früher  die  anelectrischen  Körper 
(s.  Art.  Anelectrisch),  wenn  sie  isolirt  durch  Mittheilung  in  den 
electrischen  Zustand  versetzt  waren. 

Symphonium  hat  Wheatstone  ein  dem  Aeolodikon  (s.  d.  Art.) 
ähnliches  Instrument  genannt. 

Sympiezometer  ist  der  Name  für  zwei  verschiedene  Instrumente, 
von  denen  das  eine  das  Barometer  ersetzen  soll ,  das  andere  zum  Nach- 
weise der  Zusammendrückbai  keit  der  tropfbaren  Flüssigkeiten  dient. 
Wegen  des  Letzteren  vergl.  Art.  P  i  e  z  o  m  e  t  e  r.  Das  Erstere  beruht 
auf  dem  Mariotte' sehen  Gesetze,  dass  nämlich  bei  gleichbleibender  Tem- 
peratur das  Volumen  der  permanenten  Luftarten  im  umgekehrten  Ver- 
hältnisse mit  dem  darauf  lastenden  Drucke  steht.  A  d  i  e  construirte  ein 
Sympiezometer,  indem  er  in  einer  Glasröhre  Wasserstoffgas  durch  Man- 
delöl ,  welches  durch  die  Wurzel  der  Ochsenzunge  (Arichusa)  gefärbt 
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war ,  absperrte.  Aus  der  Vohimenänderuiig  des  Wass»rstoffgases  wird 
auf  die  Aendernng  des  Luftdruckes  geschlossen.  Das  Instrument, 
welche*  sich  vor  dem  Barometer  allerdings  dadurch  auszeichnet,  dass  e* 
einen  kleinen  Raum  einnimmt .  weniger  zerbrechlich  und  bequemer  ist, 
steht  demselben  doch  wesentlich  wegen  des  bedeutenden  Einflusses  der 
Temperatur  nach.  Forbes  hat  das  Instrument  zu  verbessern  gesucht: 
es  hat  jedoch  nur  als  Schiflsbarometer  hier  und  da  Benutzung  gefunden 
und  auch  da  ist  es  in  neuerer  Zeit  durch  das  Aneroid-Barometer  ( s.  Art. 
Barometer.  S.  7 5 )  verdrängt  worden. 

Synaphie  nennt  Franken  he  im  das  Benetzt  werden  eines  festen 
Körper*  durch  eine  Flüssigkeit,  und  Prosaphie  das  Nichtbenetzt- 
werden.  Die  Haarröhrchen  Wirkungen  sind  also  im  ersten  Falle  Er- 
scheinungen der  Synaphie,  im  zweiten  der  Prosaphie. 

Syzygien  (der  Bedeutung  nach  ,,  Verbindung* 4 )  nennt  man  die- 
jenigen Stellungen  der  Planeten  und  des  Mondes ,  in  welchen  dieselben 
mit  der  Erde  fast  in  gerader  Linie  stehen.  Der  Mond  steht  also  b**i 
Neumond  und  Vollmond  iu  den  Syzygien. 


T. 

Tachometer,  s.  Art.  Hy drotachometer. 
Tachopyrion,  d.  h.  Schnellfeuermacher,  ist  das  pneumatische  Feuer- 
zeug, s.  Art.  Feuerzeug.    S.  335. 

Tactmesser  oder  Metronom  (s.  d.  Art.). 

Tänzer,  schottischer,  heisst  eine  kleine  Figur,  die  auf  der 
hohlen  Seite  eines  convexen  Uhrglases  oder  auf  der  ebenen  Fläche  eines 
planconvexen  Glases  steht.  Benetzt  man  eine  Glasscheibe  oder  eineu 
flachen  Teller  mit  Wasser  und  stellt  den  Tanzer  mit  der  convexen  Flache 
seiner  Basis  darauf,  so  beginnt  derselbe  zu  tanzen,  sobald  mau  die  nasse 
Fläche  schief  hält.  Die  durch  Adhäsion  zwischen  den  beiden  sich  be- 
rührenden Flächen  befindliche  Wasserschicht  sinkt  etwas  herab ,  der 
Schwerpunkt  der  convexen  Basis  kommt  über  den  Unterstützungspunkt 
zu  liegen,  und  da  die  adhärirende  Flüssigkeit' das  Herabgleiten  hindert, 
so  erfolgt  eine  Umdrehung  um  den  Untersttitzungspunkt.  Die  adhärireude 
Basis  sinkt  zwar  hierdurch  etwas  herab  ,  allein  da  die  Bedingung  des 
Umdrehens  stets  aufs  Neue  wieder  erzeugt  wird,  so  dauert  dasselbe  ohne 
Unterbrechung  fort,  so  lange  man  durch  eine  schickliehe  Veränderung 
der  Neigung  sie  unterhalten  will. 
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Tänzer  bei  8  p  r  i  n  g  b  r  u  n  u  e  n  sind  kleine  ßlechpuppeu ,  welche 
auf  dem  Wasserstrahle  tanzen.  Die  möglichst  leichten  Puppen  haben 
ein  trichterförmig  nach  unten  erweitertes  Kleid ,  auf  dessen  Innenseite 
etwa  3  von  oben  nach  unten  gerichtete  Blechstreifen  mit  einer  Längsseite 
angelöthet  sind,  wälirend  die  andere  frei  bleibt,  so  dass  die  Streifen  gegen 
die  Kleidfläche  und  zwar  alle  in  gleichem  Sinne  geneigt  sind.  Dringt 
der  Wasserstrahl  in  die  von  dem  Streifen  gebildeten  Spalten,  so  erhalten 
die  Streifen  einen  Stoss  seitwärts  und  die  Puppen  geratheu  in  Drehung. 

Täuchel  nennt  man  hier  und  da  die  Kohren  bei  Wasserleitungen. 

Täuschungen  oder  falsche  Auffassungen  können  bei  allen  Sinnes- 
eindrilckeu  vorkommen ;  am  häufigsten  sind  aber  die  Augentäuschungeu 
oder  Gesichtsbetrüge,  die  meistens  ihren  Grund  in  einer  unrichtigen 
Schätzung  der  Entfernung  oder  in  einer  falschen  Auffassung  der  sonst 
massgebenden  Anhaltepuukte  haben.  Hierüber  enthält  Art.  Sehen 
das  Wesentlichste,  vergl.  auch  Art.  Nebel.  S.  158.  Zu  den  Täuschun- 
gen gehört  ferner,  dass  man  oft  eine  scheinbare  Bewegung  ftlr  eine 
wirkliche  nimmt.  Hierüber  vergl.  Art.  Bewegung.  S.  8C.  Als 
Beispiel  für  Täuschung  des  Geftlhlssinnes  möge  Folgendes  gelten.  Legt 
man  den  Mittelfinger  über  den  Zeigefinger,  so  dass  die  Spitzen  neben 
einander  .liegen,  und  bewegt  darauf  beide  Fingerspitzen  über  einer 
kleinen  Kugel,  so  dass  beide  gleichzeitig  diese  berühren ,  so  erhält  man 
das  Gefühl,  als  ob  zwei  Kugeln  vorhanden  wären:  Man  kann  den  Ver- 
such mit  der  Nasenspitze  als  Kugel  anstellen.  Die  Erscheinung  erklärt 
sich  daraus,  dass,  wenn  man  die  Finger  der  rechten  Hand  nimmt,  dann 
die  rechte  Seite  des  Mittelfingers  neben  der  linken  des  Zeigefingers  liegt. 
Erfahruugsgemäss  können  diese  beiden  Seiten  bei  gewöhnlicher  Lage 
der  Finger  nur  dann  gleichzeitig  einen  Eindruck  erhalten ,  wenn  jeder 
Finger  etwa»  Anderes  berührt ,  folglich  wird  iu  diesem  Falle  bei  der 
abnormen  Lage  der  Finger  derselbe  Eindruck  hervorgernfeu.  —  Hierher 
gehört  auch  folgender  Versuch  von  E.  H.  Webe  r.  Nimmt  mau  einen 
stumpf  abgeschliffenen  Zirkel  mit  cylindrischeu  Schenkeln,  öffnet  ihn 
4  4  Zoll  weit  und  berührt  mit  den  Enden  die  Haut  am  hinteren  Theile 
des  Jochbeines  in  querer  Richtung,  so  empfindet  mau  nur  eine  Berührung 
oder  glaubt  wenigstens  wahrzunehmen ,  dass  die  Enden  des  Zirkels  ein- 
ander sehr  nahe  wären.  Je  mehr  man  sich  aber  der  Mitte  der  Oberlippe 
nähert ,  desto  weiter  scheinen  die  Zirkelspitzen  von  einander  abzustehen 
uud  desto  deutlicher  empfindet  man  die  doppelte  Berührung.  Am 
weitesten  scheinen  die  Zirkelspitzen  von  eiuander  abzustehen ,  wenn  die 
Mitte  der  Oberlippe  zwischen  ihnen  liegt.  Aelmlich  ist  es,  wenn  man 
die  Zirkelspitzen  in  verticaler  Lage  zu  einander  vom  Ohre  nach  den 
Lippen  hinführt.  Weber  nimmt  an,  dass,  weun  zwei  sonst  gleiche 
Eindrücke  gleichzeitig  denselben  elementaren  Nervenfaden  au  verschiede- 
nen Orten  treffen,  nicht  zwei  Empfindungen  entstehen,  sondern  nur  eine, 
und  meiut,  die  Haut  scheiue  iu  kleine  Emptinduugskreise  getheilt  zu  sein, 


Digitized  by  Google 


48H 


Tafel  —  Tafelwaage. 


von  welchen  jeder  seine  Empfindlichkeit  einem  einzigen  elementaren 
Nervenfaden  verdankt,  der  wahrscheinlich  den  ganzen  Empfindnngskrei?. 
dem  er  angehört ,  dadurch  empfindlich  machen  kann ,  dass  er  entweder 
sieh  vielfach  in  Schleifen  hin  -  nnd  herbengt  und  mit  vielen  Punkten  des 
Empfindungskreises  in  Berührung  kommt .  oder  dadurch,  dass  er  sieh  in 
Aeste  theilt,  oder  endlich  auf  beide  Weisen  zugleich.  —  Unsere  Sinnes- 
werkzeuge sind  mehr  oder  weniger  unvollkommen.    Daher  kOnnen 
wenigstens  insofern  Täuschungen  entstehen,  als  man  zwei  Eindrücke  für 
gleich  hält,  die  es  in  der  That  nicht  sind.    Gewichte,  die  sich  wie  dir 
Zahlen  14 1  2:15  oder  29 : 30  verhalten,  unterscheidet  man  nur  mit 
grosser  Mühe ,  wenn  dieselben  nach  einander  auf  die  nämlichen  Glieder 
der  auf  dem  Tische  ruhenden  Finger  gelegt  werden.  Durch  das  Gemein- 
geftlhl  der  Muskeln  unterscheidet  die  Mehrzahl  der  Menschen  schon  zwei 
Gewichte,  die  sich  wie  39  zu  40  verhalten. 

Sinnestäuschungen  in  Folge  eines  krankhaften  Zustandes  können 
hier  nicht  in  Betracht  kommen. 

(electrische  ) ist  ein  von  Franklin  (1747)  ange- 
a  (  Frank  linse  he  (gebener  Apparat  zum  Nachweise  der 
Wirkungsweise  der  elcctrischen  Flasche  (s.  Art.  Flasche,  electri- 
sche). Zu  dem  Apparate  gehört  eine  Glastafel  von  etwa  12 -Zoll  Seite 
im  Qi  adrate ,  die  ringsherum  einen  mit  Lack  überzogenen ,  wenigstens 
1  Zoll  breiten ,  Rand  hat ,  und  ausserdem  4  Metallplatten  (Zinkplatten), 
welche  der  freien  Glasfläche  an  Grösse  gleichkommen ,  am  Rande  nod 
an  den  Ecken  abgerundet  sind ,  und  von  denen  zwei  in  der  Mitte  mit 
isolirenden  Handgriffen  versehen  sind.  Legt  man  eine  der  Metallplatten. 
welche  keinen  Handgriff  haben,  auf  den  Tisch,  bringt  sie  mit  der  Erde 
in  leitende  Verbindung,  legt  die  Glasplatte  darauf  und  auf  diese  eine 
Metallplatte  mit  Handgriff  und  lässt  auf  die  obere  Metallplatte  electrische 
Flinken  schlagen,  so  wird  diese  Combination  gerade  so  geladen  wie  eine 
electrische  Flasche;  denn  sie  stellt  eine  solche  in  ebener  Form  vor. 
Dies  zeigt  sich ,  sobald  man  die  Entladung  vornimmt.  Die  Erklärung 
ist  wie  im  Art.  Flasche,  electrische.  S.  345.  Bringt  man  die 
hierbei  gebrauchte  Glasscheibe  unter  möglichst  schnellem  Wechsel  iu 
gleicher  Anordnung  zwischen  die  beiden  noch  übrigen  Metallplatten,  so 
zeigt  sich  bei  einem  Entladungsversuche  nochmals  ein  kleiner  Scblas 
Dies  ist  ein  Beweis ,  dass  die  Glasplatte  bei  der  Ladung  eine  electrische 
Vertheilung  erfahren  hat,  und  dass  dieselbe  nach  dem  Wechsel  der 
Metallplatten  auf  die  neuen  Platten  vertheilend  —  ähnlich  der  Wirlnui-' 
des  electrisch  gemachten  Harzkuchens  des  Electrophor  (s.  d.  Art.)  — 
gewirkt  hat.  Wegen  der  Schläge  einer  electrischen  Flasche  in  Fol^e 
des  Residuums,  8.  Art.  Flasche,  electrische.  S.  346. 

Tafelwaage  heisst  eine  Waage,  bei  deren  Construction  das  Rober- 
val'sehe  Princip  (s.  Art.  Roberval'sche  Waage)  in  Anwendnnsr 
gebracht  ist.    Da  diese  Waage  jetzt  sehr  verbreitet  ist,  so  geben  wir 


Tag  und  Nacht. 


hier  eine  Zeichnung  von  derjenigen  Construction,  in  welcher  Beranger 
in  Lyon  dieselbe  ausgeführt  hat.  Die  Waage  ist  in  beiden  Hälften 
symmetrisch  gebaut:  ACB  ist  der  Waagebalken  mit  der  Welle  C, 
ausserdem  sind  noch  auf  jeder  Seite  je  zwei  Hebel  DE  und  GA\  von 


o.   p 


denen  DE  sich  nur  parallel  mit  sich  selbst  auf-  und  abbewegen  kann. 
Diese  letzte  Bedingung  ist  einer  der  wesentlichsten  Punkte  und  wird  auf 
folgende  Art  erreicht.  Die  Waageschaale  P ,  getragen  von  ;V0,  steht 
mit  DE  bei  X  in  fester  Verbindung;  eine  Last  in  der  Schaale  zieht 
daher  bei  B  den  Waagebalken  herab,  da  DE  und  B  mit  einander  in 
Verbindung  stehen  und  DE  herabgedi  tickt  wird.  Der  Hebel  GK  wird 
durch  den  langgezogenen  Ring  ML  von  dem  Waagebalken  getragen  und 
bei  A'  durch  den  an  dem  Gestelle  bei  H  befestigten  Ring  HA'  gehalten. 
Da  nun  bei  G  der  Hebel  DE  mittelst  FG  an  dem  Hebel  ALG  hängt, 
so  muss,  wenn  der  Arm  BC  bei  B  herabgeht,  auch  L%  folglich  auch  F 
abwärts  gehen,  und  zwar  wird  DE  parallel  mit  sich  selbst  bleiben,  wenn 
F  und  D  immer  einen  gleich  grossen  Weg  zurücklegen ,  was  der  Fall 
sein  wird ,  sobald  bei  horizontaler  Lage  der  Linie  CB  auch  GL  K  und 
DE  horizontal  sind ,  M  in  der  Mitte  zwischen  B  und  C  liegt  und  L  G 
=  LA'  ist.  Die  Stelle  .V,  an  welcher  die  Schaale  P  auf  DE  befestigt 
wird,  ist  dann  nach  dem  R  o  b  e  r  v  a  1'  sehen  Principe  gleichgültig.  An 
den  Hebeln  DE  sind  die  Zeiger  Z  und  Z'  bei  E  befestigt;  stehen  die- 
selben bei  horizontaler  Lage  von  ACB  einander  gegenüber,  so  zeigen 
sie  auch  dann  gleiche  Belastungen  in  P  und  Q  an ,  wenn  sie  mit  ihren 
Spitzen  einander  entgegenstehen.  Diese  Waagen  sind  bequem,  weil 
man  durch  keine ,  die  Sehaalen  haltenden  Ketten  beim  Auflegen  des  ab- 
zuwägenden Gegenstandes  auf  die  Schaale  gehindert  wird  ;  zu  feineren 
Abwägungen  sind  dieselben  indessen  wegen  der  grossen  Reibnng  an  den 
Verbindungsstellen  der  einzelnen  Hebel  nicht  geeignet. 

Tag  und  Nacht.  Das  Wort  Tag  nimmt  man  in  doppeltem  Sinne, 
nämlich  erstens  als  Zeit  einer  scheinbaren  Umdrehung  des  Himmels  und 
zweitens  als  die  Zeit ,  während  welcher  die  Sonne  über  dem  Horizonte 
eines  Ortes  steht.  In  der  ersten  Bedeutung  unterscheidet  man  wieder 
den  astronomischen  und  den  bürgerlichen  Tag.  Der  astro- 
nomische Tag  ist  der  Sterntag,  d.  h.  die  Zeit,  welche  die  Erde  zur  Um- 
drehung gebraucht,  von  der  Culmination  eines  Fixsternes  oder  des  Früh- 
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liugspunktes  bis  zur  nächsten  (ulmination  desselben.  Er  ist  von  unver- 
änderlicher Länge,  «aa  bei  dein  Sonnentage  u-  Art.  Sonnenzeit) 
nicht  der  F  all  ist.  und  wird  in  24  Stunden  eingetbeilt.  weiche  die 
Astronomen  von  Mittag  an  zu  zählen  priesen.  Der  bürgerliche  Tag  hält 
ebenfalls  24  Stunden,  wird  aber  gewöhnlich  von  Mitternacht  mit  12  Mun- 
den bis  Mittag  und  von  da  ab  wieder  mit  12  Stunden  bis  Mitternacht 
gezählt.  In  Italien  zählt  man  von  einem  Sonnenuntergänge  bis  zum 
nächsten  bis  24  Stunden.  Der  Tag  im  zweiten  Sinne  bildet  den  Gegen- 
satz zur  Nacht  und  ist  an  verschiedenen  Orten  der  Erde  zu  derx-lben 
Zeit  und  ebenso  an  demselben  Orte  in  verschiedenen  Zeiten  von  ungleicher 
Länge.  —  In  der  Astronomie  bedeutet  Naeht  die  Zeit  von  einem  Sonnen- 
untergänge bis  zum  nächsten :  im  bürgerlichen  Leben  wird  noch  Rück- 
sicht genommen  auf  die  Dämmerung  (s.  d.  Art.),  so  das»  hier  die  Nacht 
kürzer  gerechnet  wird,  als  dort  geschieht.  Nach  astronomischer  Be- 
st immung  ist  nur  unter  dem  Aequator  Tag  und  Nacht  stets  gleich  lang. 
Dies  gilt  für  die  übrigen  Orte  der  Erde  nur  für  die  Zeit  der  beiden 
Nachtgleichen.  Auf  der  nördlichen  Halbkugel  ist  der  längste  Tag  eines 
jeden  Ortes,  wenn  die  Sonne  im  Wendekreise  des  Krebses  steht,  und  der 
kürzeste  Tag ,  wenn  sie  sich  im  Wendekreise  des  Steinbockes  befindet. 
Für  die  südliche  Halbkugel  ist  es  gerade  umgekehrt.  Je  näher  man  den 
Polen  kommt ,  desto  länger  dauert  der  längste  Tag  und  ebenso  die 
längste  Nacht.  Von  den  Polarkreisen  bis  zu  den  Polen  giebt  es  Tage 
und  Nächte,  welche  länger  als  24  Stunden  dauern  uud  zwar  mit  zunehmen- 
der Länge ,  je  näher  der  betreffende  Ort  dem  Pole  liegt ,  so  dass  am 
Pole  selbst  nur  ein  Wechsel  stattfindet  von  einem  Tage,  welcher  6  Monate 
dauert,  und  einer  Nacht  von  gleicher  Länge. 

Tagblindheit  oder  N acht s e h e n.  s.  Art.  Lichtscheue. 
Tagebogen.  |  Da  sich  jeder  Stern  des  Himmels  im  Laufe  eine- 
Tagekreil.  \  Tages  scheinbar  einmal  um  die  Erde  herumbewegt 
und  dabei  einen  Parallelkreis  beschreibt,  so  werdeu  die  Parallelkreise 
auch  Tage  kreise  genannt,  und  zwar  heisst  derjenige  Bogen  diese» 
Kreis«**,  welcher  über  dem  Horizonte  liegt,  der  Tagebogen  des 
Sternes.  Der  Tagebogen  derjenigen  Sterne,  welche  vom  Pole  weniger 
abstehen,  als  die  Polhühe  des  Ortes  beträgt,  ist  360°;  für  die  Sterne, 
für  welche  dasselbe  in  Bezug  auf  den  anderen  Pol  gilt ,  ist  der  Tage- 
bogen =  0. 

Tageshelle,  die,  hat  ihreu  Grund  in  einer  Reflexion  und  Diffusum 
des  Lichtes  der  Sonne  innerhalb  der  Atmosphäre.  Bei  vollkommen 
durchsichtiger  Luft  müsste  uns  das  Himmelsgewölbe  vollkommen  schwarz 
erscheinen,  selbst  wenn  die  Sonne  über  dem  Horizonte  steht.  Je  grösser 
die  Durchsichtigkeit  der  Luft  ist,  desto  kräftiger  wirken  zwar  die 
Sonnenstrahlen  auf  die  Erde,  aber  desto  geringer  ist  die  allgemeine 
Tageshelle,  z.  B.  bei  ganz  reinem  Himmel  geringer,  als  bei  einer  Be- 
deckung mit  dünnem  Gewölk.    Die  Reflexion  und  Diffusion  der  Sonueu- 
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strahlen  in  der  Atmosphäre  ist  auch  der  Grund ,  weshalb  es  an  Orten 
hell  ist,  welche  von  deu  Sonnenstrahlen  nicht  direct  getroffen  werden. 
Tageslänge,  s  Art.  Tag. 

Tag-  und  Nachtgleichen,  s.  Art.  Nacht  gl  eichen. 
Tagsehen  oder  Nachtblindheit,  s.  Art.  Hühnerblind- 
heit. 

Tagwind,  8.  Art.  Thal  wind. 

Talbot'sche  Linien  heissen  dunkle  Linien,  von  welchen  das 
Spectrum  durchzogen  erscheint,  wenn  man  Interferenzfarben  höherer 
Ordnung  prismatisch  zerlegt.  Je  grösser  der  Gangnnterschied  der 
beiden  iuterferirenden  Lichtbtindel  wird ,  in  desto  grösserer  Anzahl  er- 
scheinen die  Linien.  Wie  es  scheint,  hat  Wrede  diese  Linien  zuerst 
beobachtet.  Er  bog  ein  dünnes  Glimmerblättchen  so,  dass  es  ein  Stück 
einer  Cylinderfläche  bildete,  und  stellte  dasselbe  mit  seiner  Axe  vertical. 
Das  Spiegelbild  einer  Lampenflamme  erscheint  'in  dieser  Fläche  als  eine 
verticale  Lichtlinie :  betrachtet  man  nuu  diese  Linie  durch  ein  Prisma, 
so  erscheinen  die  dunklen  Linien  im  Spectrum  in  grosser  Zahl  und  zwar 
sind  sie  schon  mit  blossem  Auge  wahrnehmbar,  wenn  das  Glimmerblätt- 
chen  sehr  ddnn  ist.  Es  ist  hier  ein  Interferenzphänomen  die  Basis,  denn 
die  Lichtlinie  ist  durch  Interferenz  zweier  Lichtbündel  erzeugt,  von 
denen  das  eine  durch  Reflexion  auf  der  vordereu ,  das  andere  auf  der 
hinteren  Flüche  des  Glimmers  entstanden  ist.  Talbot  nahm  diese 
Linien  wahr  bei  der  Betrachtung  des  Spectrums  im  Fernrohre,  als  er  ein 
dünnes  Glimmerblättchen  von  der  Seite  des  Violett  her  so  vor  das  Auge 
schob ,  dass  es  die  halbe  Pupille  bedeckte.  Das  Lichtbttndel ,  welches 
das  Glimmerblättchen  durchlaufen  hatte  und  dadurch  verzögert  war, 
kam  hier  mit  demjenigen  zur  Interfereuz ,  welches  neben  dem  Glimmer- 
blättchen vorbei  in  das  Auge  gedrungen  war.  —  Es  sind  diese  Linien 
mit  ein  Beweis ,  dass  die  Farben  dünner  Krystallblättchen  zusammenge- 
setzte sind.  Man  setze  zwei  Nicol'sche  Prismen  vor  die  enge  Spalte, 
durch  welche  Sonnenlicht  in  ein  dunkles  Zimmer  gelangt.  Zwischen 
beide  Nicols  lege  man  ein  Gypsblättchen ,  dessen  Hauptschnitt  einen 
Winkel  von  45°  mit  der  Polarisationsebene  beider  Prismen  bildet.  Fällt 
alsdann  das  durchgegangene  Licht  auf  ein  Prisma  in  der  Weise  wie  bei 
der  Erzeugung  der  Fraunhofer'scheu  Linien  (s.  Art.  Linien,  Fraun- 
hofer' sehe ) ,  so  erhält  man  ein  Spectrum  mit  verschiedenen  Farben 
und  den  Talbot'schen  Linien.  —  Esselbach  hat  die  Talbot'schen 
Linien  benutzt,  um  die  Wellenlängen  der  ultravioletten  Strahlen  zu  be- 
stimmen (s.  Poggend.  Annal.  Bd.  1)8.  S.  513.). 

Talent  als  das  im  Alterthume  gebräuchliche  Gewicht  war  vou  sehr 
verschiedenem  Werthe.  Nach  Koine  de  PI  sie  hielt  das  attische  oder 
korinthische  grosse  Talent  54  Pfd.  1 1  Unzen ;  das  kleine  attische  oder 
gemeine  41  Pfd.  2  gros;  das  agiuetische  91  Pfd.  2  l'nz.  2  gros 
48  grains;  das  alexaudrinische  82  Pfd.  4  gros;  das  von  Khegiuui 
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08  Pfd.  5  Unzen  6  gros;  das  italienische  oder 
Körner  65  Pfd.   10  Unzen:  das  babylonische   47   Pfd.  13  Ui 
5  jrros;  das  ägyptische  oder  rhodische  27  Pfd.  5  Unzen  4  gros: 
syrische  oder  p'tolemäische  13  Pfd.  10  Unzen  6  gros.  Jedes 
wurde  in  SO  Minen  getheilt. 

Tambourin.  das,  ist  ein  Lärminstrument,  wie  die  Trommel,  und 
wird  namentlich  zur  Markirung  des  Rhythmus  gebraucht.  Es  besteht 
aus  einem  hölzernen,  mit  einem  angespannten  Felle  überzogenen  Reifen, 
der  häufig  mit  Klingeln  besetzt  ist ,  und  wird  mit  d»-m  Fingerrücken 
geschlagen. 

Tam-Tam  oder  Gon-Gon  (3.  d.  Art. ),  auch  chinesisch  Tchoung 
genannt. 

Tangentenboussole  ist  ein  Galvanometer  zur  Messung  starker 
galvanischer  .Ströme.  Ueber  die  Ableitung  der  Proportion ,  auf  welche 
sich  diese  Art  von  Galvanometern  gründet,  ist  Art.  Sinusboussole  zu 

vergleichen.  Allgemein  erhalt  man  s :     =  *m  (-  '  **  ■  :  *"* (Q|  '  —  : 

COS  X  COS  J", 

bei  der  Tangentenboussole  wird  nun  der  Versuch  so  eingerichtet ,  dass 
jedesmal  a  =  0  wird ,  und  daher  gilt  für  dieselbe  die  Proportion  s  ;  *f 
sin  .c      sin  j~* 

=  :  —  —  -  =  lys  x  :  tgs  .rv    Die  specielle  Einrichtung 

COS  »V  COS 

des  Instrumentes  ist  folgende.  Aus  einem  starken  kupfernen  Streifen 
von  etwa  1  Linie  Dicke  und  6  bis  10  Linien  Breite  wird  ein  10  bis 
12  Zoll  im  Durchmesser  haltender  Kreis  gebildet,  dessen  Enden  nicht 
zusammengelöthet ,  sondern  geradlinig  abgebogen  sind.  Diese  beiden 
Endeu  werden  durch  zwischengelegte  Seide  oder  durch  ein  gefiruisstes 
Brettchen  ,  welches  mit  dem  Kupferstreifen  gleiche  Breite  hat ,  isolirt, 
dann  durch  einen  Holzcylinder  gesteckt  und  durch  eingelegte  Holzstuck- 
chen  in  diesem  so  befestigt ,  dass  sich  das  Ganze  noch  in  dem  Cylinder 
drehen  lässt.    Der  Holzcylinder  hat  drei  Ftlsse  mit  Stellschrauben  und 

zwischen  diesen  ragen  die  hervortretenden  und 
da  umgebogenen  Enden  des  Kupferetreifens  her- 
aus, so  dass  man  an  denselben  die  Schliessungs- 
driihte  des  zu  untersuchenden  Stromes  befesti- 
gen kann.  Die  untere  Hälfte  des  Kupferringes 
wird  —  wie  beistehende  Figur  zeigt  —  durch 
ein  HolzstUck  A  ausgefüllt ,  dessen  obere  »Seite 
im  horizontalen  Durchmesser  des  Ringes ,  liegt 
und  da  zur  Aufnahme  einer  Boussole  D  mit  einer 
nur  1  Zoll  langen  Magnetnadel  vertieft  ausge- 
schnitten ist.  Der  Boden  der  Boussole  ist  zur 
Vermeidung  der  Parallaxe  beim  Ablesen  ein 
Glasspiegel;  der  Durchmesser  des  Nullpunktes 
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liegt  in  der  Ringebene.  Beim  Gebrauche  wird  der  Ring  so  gedreht, 
dass  die  Nadel  auf  Null  zeigt.  Um  dies  besser  beobachten  zu  können, 
bringt  man  zweckmässig  senkrecht  auf  der  Nadel  in  ihrem  Drehpunkte 
einen  horizontalen  Drahtstift  an,  der  bei  richtiger  Stellung  daun  auf  90 
und  270  stehen  muss,  wenn  sein  Bild  und  er  selbst  in  einer  verticalen 
Ebene  liegen.  Beim  Ablesen  der  Ablenkung  ist  ebenfalls  darauf  zu  sehen, 
dass  die  Nadel  genau  ihr  Bild  deckt. 

Nach  Untersuchungen  von  Despretz  gilt  die  oben  aufgestellte 
Proportion  nur ,  wenn  die  Magnetnadel  unendlich  klein  oder  der  King 
unendlich  gross  wäre.  Er  hat  eine  Formel  aufgestellt ,  in  welcher  das 
Verhältniss  der  Grösse  der  Nadel  und  des  Ringes  Berücksichtigung  ge- 
funden hat.  Bei  einer  Boussole  mit  einem  Ringe  von  1  Meter  Durch- 
messer und  einer  Nadel  von  3  Centimetern  Länge  erhielt  er  auf  20  bis 
80  Grad  nicht  mehr  als  2  Minuten  Unterschied.  Da  die  grossen  Bous- 
solen unbequem  sind ,  so  schlägt  er  vor ,  den  Ring  aus  4  durch  ein  sei- 
denes Band  isolirten  Metalldrähten  zu  bilden.  G  a  u  g  a  i  n  und  B  r  a  v  a  i  s 
haben  die  Nadel  aus  der  Ebene  des  vom  »Strome  durchlaufenen  Kreises 
herausgesetzt ,  doch  so ,  dass  die  Mitte  der  Nadel  immer  in  der  auf  der 
Mitte  des  Kreises  (errichteten  Perpendieularen  bleibt.  Wenn  dann  die 
Nadelmitte  von  der  Mitte  des  Kreises  in  einer  Entfernung  gleich  1  4  des 
Durchmessers  des  Kreises  ist,  so  soll  genaue  Proportionalität  eintreten. 
Gaugain's  Ergebniss  ist  indessen  nach  Bravais'  Rechnung  noch 
nicht  vollständig  begründet.  Auch  eine  Rechnung  von  V.  Pierre  führt 
zu  demselben  Resultate. 

Tangentialkraft,  s.  Art.  Bewegungslehre.  IV.  8. 
S.  99. 

Tantalus,  künstlicher,  )  _     ,      ,  . 

Tantalusbecher,  |  s.  Art.  Z  a  u  b  e  r  b  e  c  h  e  r. 

Tanz,  eleetrischer  oder  Erbsen  tanz,  s.  Art.  Puppen- 
tanz. 

Tartini scher  Ton- oder  C  o  m  b  i  n  a  t  i  o  n  st  o n  (s.  d.  Art.) 

Tartrimeter  ist  ein  Instrument,  um  die  Menge  des  in  einer  Auf- 
lösung enthaltenen  Weinsteins  zu  messen. 

Taschenbarometer  von  0.  Brunner,  s.  Art.  Manometer. 
Ö.  92. 

Taschenchronometer,  s.  Art.  Chronometer. 

Taschenperspectiv  oder  Operngucker  (s.  d.  Art.). 

Tastapparat  an  Telegraphen ,  s.  T  e  1  e  g  r  a  p  h.  C. 

Tastbar.  )  Jeder  physische  Körper  besitzt  Undurchdring- 

Tastbarkeit.  {  lichkeit  und  wird  daher  durch  den  Tastsinn 
"wahrnehmbar.  Diese  Eigenschaft  der  physischen  Körper  ist  ihre  Tast- 
barkeit und  sie  selbst  heissen  deshalb  tastbar.  Vergl.  übrigens  Un- 
durchdringlich keit  und  Imponderabilien. 

Tastengyrotrop  ist  ein  Stromwender  (s.  Art.  Gyrotrop)  in  der 
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Form  einen  Thtirdrückers,  der  ans  isolirenden  und  leitenden  Theilen  zu- 
sammengesetzt ist  und  mit  elastischen  Federn  in  Verbindung  steht.  Die 
Einrichtung  kann  auf  verschiedene  Weise  getroffen  werden ,  je  nachdem 
beim  Niederdrücken  nur  ein  zeitweiser  Stromschluss  erzielt ,  oder  zwei 
unter  sich  getrennte ,  jedoch  geschlossene  Ketten  zu  einer  einzigen  ge- 
schlossen werden  sollen  etc.  Der  Morse'sche  Schlüssel  bei  dem 
Mors  e'schen  Telegraphen  (s.  Art.  T  e  I  e  g  r  a  p  h)  ist  ein  Tasten gyrotrop. 

Tastsinn  ist  der  Sinn ,  durch  welchen  wir  die  Empfindung  des  Wi- 
derstandes der  Körper  erhalten  und  über  die  oberflächliche  Beschaffen- 
heit der  Körper  belehrt  werden.  Der  Tastsinn  hat  seinen  Sitz  nur  anf 
der  Oberfläche  unseres  Leibes  und  ist  nicht  mit  dem  Gefühlssinn 
(s.  d.  Art)  zu  verwechseln,  dessen  Organ  das  gesammte  Nerven- 
system ist. 

Taucher,  Cartesianischer,  s.  Art.  Cartesian  ischer 
Taucher. 

Taucheranzug.    1  Legt  man  in  eine  Walin  tue-  oder  Eierschaale 


Taucherglocke.   >  ein  Stückchen  Zucker ,  lässt  dieselbe  auf  dem 


Taucherkappe.    )  Wasser  in  einem  Eimer  schwimmen,  stülpt  ein 
Bierglas  darüber  und  drückt  dies  möglichst  tief  in  das  Wasser,  so  findet 
man  den  Zucker  noch  trocken,  wenn  man  nach  einiger  Zeit  das  Glas  be- 
hutsam wieder  emporhebt.    Der  Grund  ist  die  Undurchdringlichkeit 
(s.  d.  Art.)  des  Wassers  uud  der  Luft.   Ganz  diesem  Versuche  gemäss 
verhält  es  sich  mit  der  Taucherglocke.    Man  denke  sich  statt  des 
Bierglases  einen  grossen  glockenförmigen  Bebälter  und  statt  des  Eimers 
mit  Wasser  ein  tiefes  Gewässer.    Die  Taucherglocke,  deren  sich  Ed- 
mund Halley  bediente,  war  8  Fuss  hoch,  unten  5  Fuss,  oben  3  Fuss 
weit  und  schloss  einen  Kaum  von  63  Cubikfuss  ein.  Gewöhnlich  ver- 
fertigt man  die  Glocke  aus  Holz  und  überzieht  sie  mit  Blei,  auch  hat  man 
sie  schon  ganz  von  Eisen  gemacht.  Am  nntero  Kande  wird  sie  mit  Gewich- 
ten beschwert,  damit  sie  bei  dem  Untertauehen  nicht  umschlägt,  sondern 
immer  mit  dem  Bande  unten  bleibt  (s.  Art.  Hydrostatik.  E.  8.  475), 
und  oben  ist  ein  starkes  Seil  oder  eine  Kette  befestigt.  Gewöhnlich 
hängt  die  Glocke  zwischen  zwei  Schiffen  an  dem  Seile  oder  der  Kette 
und  lässt  sich  über  einer  Holle  auf  und  niederziehen.   In  der  Glocke  ist 
ein  gitterartiger  Hoden  und  ausserdem  geht  innen  ringsherum  eine 
Bank  zum  Sitzen.   Halley  hielt  sich  mit  4  Personen  auf  dem  Grande 
der  Themse  bei  einer  Wassertiefe  von  9  bis  10  Faden  l1  s  Stunde  lang 
auf.  Um  so  lange  unter  Wasser  bleiben  zu  können,  erhielt  Halley  durch 
hinabgelassene  und  mit  frischer  Luft  gefüllte  Schläuche  fortwährend  neue, 
■thembare  Luft ,  während  die  bereits  verdorbene  durch  einen  Hahn  am 
oberen  Thcile  der  Glocke  herausgelassen  wurde.    Die  leeren  Schläuche 
wurden  zugleich  zu  Mittheilungen  an  die  auf  dem  Schiffe  befindlichen 
Leute  benutzt ,  indem  mit  ihnen  die  mit  einem  eisernen  Griffel  auf  Blei 
geschriebenen  Befehle  emporgingen.  Um  in  der  Taucherglocke  sehen  zu 
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können ,  bringt  man  in  dem  oberen  Theile  derselben  gewöhnlieh  einige 
starke  Gläser  an.  Bei  ruhigem  Wasser  kann  man  dann  in  der  Glocke 
lesen  und  sehreiben ;  bei  bewegtem  Wasser  ist  es  in  ihr  ganz  finster. 

Auf  dem  Grunde  angekommen  geht  der  Taueher  mit  einem  Gewichte 
beschwert ,  damit  er  nicht  von  dem  Wasser  in  die  Höhe  gehoben  wird, 
heraus  und  stellt  seine  Untersuchungen  an.  Hat  er  nöthig  Athem  zu 
schöpfen ,  so  kehrt  er  in  die  Glocke  zurück.  Um  noch  etwas  länger 
ausserhalb  der  Glocke  bleiben  zu  können ,  setzt  der  Taucher  auch  wohl 
noch  eine  keine  Bleiglocke,  Taucherkappe,  Uder  den  Kopf,  welche 
au  der  vorderen  Seite  mit  einigen  starken  Gläsern  versehen  ist  und  durch 
einen  dichten  Schlauch  mit  dem  Innern  der  Glocke  in  Verbindung  steht. 

In  neuerer  Zeit  presst  man  mittelst  einer  Compressionspumpe 
( s.  Art.  Compressionsmaschine)  fortwährend  durch  einen  an  dem 
oberen  Theile  der  Glocke  angeschraubten  Schlauch  unausgesetzt  frische 
Luft  in  dieselbe ,  so  dass  die  ganze  Glocke  mit  Luft  gefüllt  bleibt  und 
fortwährend  Blasen  unter  dem  Rande  derselben  entweichen.  Auch  hat 
man  besondere  Taucheranzüge  angefertigt,  durch  welche  die  Glocke 
entbehrlich  wird ,  indem  dem  Taucher  unmittelbar  durch  einen  Schlauch 
mittelst  einer  Compressionspumpe  Luft  zugepresst  wird.  Diese  Taucher- 
anzüge bestehen  ans  einer  Taucherkappe ,  an  welche  sich  ein  wasser- 
dichter Anzug  luftdicht  anschliesst.  Man  fertigte  sie  früher  mit  zwei 
Schläuchen,  von  denen  der  eine  die  frische  Luft  zuftihtte,  der  andere  die 
ausgeathmete  ableitete;  doch  ist  man  in  neuester  Zeit  davon  abgekommen 
und  hat  einen  Zuführungsschlauch  ausreichend  gefunden. 

Bei  der  Perlen-  und  Schwammfischerei  wird  bis  jetzt  gewöhnlich 
noch  ohne  allen  künstliehen  Apparat  getaucht.  Die  ostindischen  Perlen- 
fischer sollen  bis  zu  einer  Viertelstunde  unter  Wasser  aushalten  können 
und  dies  dadurch  ermöglichen,  dass  sie  einen  in  Gel  getränkten  Schwamm 
am  Arme  tragen,  aus  welchem  sie  noch  Luft  saugen  können. 

Wegen  der  Zusammendrticknng,  welche  die  Luft  in  der  Tiefe  unter 
der  Oberfläche  des  Wassers  erleidet  (s.  Art.  M  a  r  i  o  1 1  e '  sches  Gesetz), 
geht  man  mit  der  Taucherglocke  nicht  leicht  tiefer  als  30  bis  40  Fuss. 
Die  Dichte  der  Luft  ist  da  bereits  doppelt  so  gross  als  an  der  Oberfläche. 
Um  in  noch  grössere  Tiefen  zu  gehen ,  hat  der  sogenannte  Submarine- 
Ingenieur  Bauer  einen  wasser-  und  luftdichten  Behälter  constrnirt,  der 
nach  dem  Principe  des  Cartesianischen  Tauchers  (s.d.  Art.)  in  beliebiger 
Tiefe  zum  Schweben  gebracht  werden  kann ,  und  mittelst  dessen  es  ihm 
gelungen  ist,  ein  im  Bodensee  untergegangenes  Dampfschiff  aus  einer 
Tiefe  von  etwa  600  Fuss  zu  heben  und  ans  Land  zu  bringen.  Der 
Zweck  wird  dadurch  erreicht,  dass  auf  dem  Boden  des  Behälters  drei 
grosse  Kolbenrohre  angebracht  sind ,  welche  durch  eine  Oeffnnng  im 
Boden  mit  dem  Wasser  communiciren.  Soll  der  Behälter,  der  auf  dem 
Wasser  schwimmt ,  einsinken ,  so  werden  die  Kolben  vorwärts  gezogen, 
so  dass  sich  die  Rohre  mit  Wasser  mehr  oder  weniger  füllen.  Dadurch 
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wird  das  Gewicht  des  Behälters  vermehrt  und  er  muss  tiefer  sinken 
(s.Art.  Hydrostatik.  E.  S.  4  74):  soll  hingegen  der  Behälter  wieder 
steigen ,  fco  werden  die  Kolben  wieder  einwärts  bewegt  und  das  Wa-sser 
ans  dem  Cylinder  wieder  entfernt.  Je  mehr  Wasser  «ingenommen  wird, 
«testo  tiefer  sinkt  der  Behälter.  Der  Unterschied  von  dem  Verfahren  bei 
dem  Cartesiauischen  Taucher  ist  also  nur  der,  dass  bei  diesem  das 
Wasser  in  das  Innere  cingepresst,  hier  aber  eingesogen  wird. 

Taucherkolben  wird  auch  der  Bramah -Kolben  genannt: 
8.  Art.  Pumpe,  e.  S.  288. 

Tausendgranfl  äschchen  oder  Mikroaräometer  oder  Pykno- 
meter (s.  d.  Art.). 

Tautochron  heisst  dieselbe  Zeit  gebrauchend  und  fallt  daher  in  der 
Bedeutung  mit  isochron,  d.  h.  gleich  lange  Zeit  während,  zusammen. 
Die  Schwingungen  des  Cycloideupeudels  (s.  d.  Art.  und  Pendel)  sind 
z.  B.  isochron  und  tautochron. 

Teifoon  oder  T  y  f  o  o  n  oder  T  y  p  h  o  n  wird  ein  Wirbelsturm  in 
den  chinesischen  Gewässern  genannt :  s.  Art.  Sturm. 

Teinoskop  nennt  B  r  e  w  s  t  e  r  ein  nach  seiner  Angabe  construirt^ 
Fernrohr.  Hält  man  ein  dreikantiges  Prisma  mit  der  brechenden  Kante 
horizontal  und  sieht  z.  B.  nach  dem  Fenster  eines  gegenüberstehenden 
Hauses ,  so  wird  man  dies  vertical  verlängert  oder  verkürzt  oder  in  na- 
türlicher Länge  erblicken,  je  nachdem  man  das  Prisma  um  die  horizontal 
liegenbleibende  Kante  dreht ;  dasselbe  findet  statt  in  Beziehung  auf  die 
horizontale  Dimension,  wenn  man  die  brechende  Kante  vertical  hält. 
Verbindet  man  nun  zwei  Prismen  in  der  Stellung,  bei  welcher  die  Fen- 
sterscheibe in  verticaler  und  horizontaler  Dimension  ausgedehnt  erscheint, 
so  erblickt  man  dieselbe  und  ebenso  jeden  anderen  Gegenstand  nach 
allen  Richtungen  hin  vergrüssert ,  so  das»  man  gleichsam  ein  nur  ans 
zwei  Prismen  gebildetes  Fernrohr  hat.  Die  Bilder  erscheinen  aber  in 
Regenbogenfarben.  Um  diese  zu  entfernen,  kann  mau  achromatische 
Prismen  nehmen  ,  oder  mau  stellt  vor  die  Prismen  eine  Glasscheibe, 
welche  nur  einfarbiges  Licht  durchlässt ,  oder  mau  macht  die  Prismeu 
selbst  aus  einer  solchen  Glassorte.  Ein  solches  Fernrohr  nannte  nun 
Brewster  eiu  Teiuoskop,  weil  die  Dimensionen  der  durch  dasselbe  bc 
trachteten  Gegenstände  ausgedehnt  erscheinen. 

Telegraph.     ,  A.  Das  Bedttrfniss,  sich  gegenseitig  Mittheilungen 

Telegraphie.  j  bei  grösseren  Entfernungen  machen  zu  kunnen. 
ist  schon  in  den  ältesten  Zciteu ,  bis  zu  denen  des  trojanischen  Kriege* 
hinauf,  empfuuden  wordeu.  Ks  ging  hieraus  die  Signalkunst  und 
die  Telegraphie,  d.  h.  die  Fernschreibekunst,  hervor.  Jene  beschränkt 
sich  auf  in  geringere  Ferne  wahrnehmbare  Zeichen ,  denen  man  durch 
Uebereinkuuft  eine  bestimmte  Bedeutung  gegeben  hat  und  welche  ganze 
Begriffe  und  Sätze  umfassen ;  diese  beruht  auf  Zeichen ,  welche  die  Be- 
deutung der  Schriftzeichen  haben  und  geeignet  sind,  jeden  willkürlichen 
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Gedanken  wiederzugeben.  Die  in  der  Signal kunst  gebräuchlichen  Zeichen 
werden  gegeben  entweder  auf  akustischem  Wege  durch  Blasinstrumente 
(Signalhorn),  durch  Trommeln,  durch  Kanonen,  oder  auf  optischem  Wege 
durch  Feuer ,  Raketen ,  Baaken ,  Flaggen  etc.  In  der  Telegraphie  hat 
man  die  verschiedensten  Naturkräfte  zu  benutzen  gesucht  und  akustische, 
mechanische  (eigentlich  optische),  pneumatische,  hydrostatische  und 
electrische  Telegraphen,  d.  h.  telegraphische  Apparate,  versucht, 
je  nachdem  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  des  Schalles ,  des  Lichts, 
des  pneumatischen  und  hydrostatischen  Druckes  und  der  Electricität 
verwerthet  wurde. 

B.  Von  den  verschiedenen  Arten  des  Telegraphirens  hat  diejenige, 
welche  sieh  auf  Benutzung  der  Electricität  gründet,  in  neuester  Zeit  den 
Sieg  davon  getragen.  Die  übrigen  Arten  haben  nur  noch  ein  historisches 
Interesse.  Zu  den  akustischen  Telegraphen  gehört  Jobard's  Logo- 
phor,  der  sich  auf  die  Fortleitung  der  menschlichen  Stimme  in  unter- 
irdischen Köhren  gründete  (um  1833).  Optische  Telegraphen  findet 
man  noch  neben  Eisenbahnen  von  einem  Bahnwärter  zum  nächsten.  — 
17!>0  gab  Chappe  den  Anstoss  zu  erfolgreicher  opti-cher  Telegraphie, 
so  dass  am  25.  Juli  1793  von  dem  Convente  zu  Paris  die  Herstellung 
einer  Telegraphenlinie  decretirt  wurde.  Diese  Telegraphen  fanden  nach 
und  nach  Eingang  in  fast  allen  europäischen  Staaten.  Die  Einrichtung 
bestand  in  einer  hohen  weit  sichtbaren  vertiealen  Stange,  an  deren 
oberem  Ende  sich  ein  ungefähr  10  Fuss  langer  und  1  Fuss  breiter  Waage- 
balken um  eine  Axe  so  drehen  Hess,  dass  er  mit  der  vertiealen  Stange 
alle  möglichen  Winkel  bilden  konnte.  Man  stellte  den  Balken  horizontal 
oder  vertical  oder  unten  nach  rechts  oder  links  in  einen  Winkel  von  45° 
zum  Horizonte.  Ferner  befanden  sich  an  den  beiden  Endpunkten  dieses 
drehbaren  Balkens  zwei  kürzere  Balken  oder  Arme ,  die  um  den  einen 
Endpunkt  ebenfalls  drehbar  waren  und  gegen  den  Hauptbalken  wieder 
in  vier  verschiedenen  Winkeln  eingestellt  werden  konnten.  Wenn  die  Ma- 
schine arbeitet ,  so  sind  die  Balken  beinahe  in  steter  Bewegung  und 
bleiben  nur  so  lange  in  einer  bestimmten  Stellung ,  als  genügt ,  um  von 
der  nächsten  Station  verstanden  zu  werden.  Lord  Georg  M  u  r  r  a  y 
construirtc  ein  System,  welches  bis  1816  in  England  im  Gebrauch  blieb. 
Das  Wesentlichste  war  ein  thürartiges  Gerüst ,  welches  in  G,  9  oder 
12  Felder  eingetheilt  war,  und  dessen  Felder  jalousieartig  geöffnet  wer- 
den konnten.  Pa s  1  e y ' s  Polygrammatic-Telegraph  ( 1 807)  und  Home 
Popham's  Semaphor  (1816)  waren  Abänderungen  von  C h a p p e ' s 
Telegraphen.  Robinson  schlug  einen  Nachttelegraphen  vor  mit  sechs 
oder  zehn  pyramidenförmig  geordneten  Gaslaternen,  deren  Flamme 
schnell  gross  und  klein  gemacht  werden  kann.  Noch  andere  Vorschläge 
zu  optischen  Telegraphen  übergeheu  wir  umsomehr,  da  die  vorstehenden 
die  massgebenden  Principien  vorzugsweise  repräsentiren  und  überdies 
doch  nur  noch  auf  Eisenbahnen  sich  eine  theilweise  Verwendung  erhalten 
EiHsminn.  Ilawtwtirierburb.  II.  32 


Digitized  by  Google 


Telegraphie. 


hat.  —  Die  pneumatischen  und  hydrostatischen  Telegraphen  sind  unter- 
geordneter Art.  Rowley  wollte  z.B.  5  bis     Röhren  von  einer  Statin 
zur  anderen  legen ,  die  einerseits  mit  einer  Compressionspumpe  in  Ver- 
bindung stehen,  andererseits  in  Wasser  taucheu  sollten.  Durch  die  (W 
pression  der  Luft  in  einer  Röhre  geräth  das  Wasser  am  anderen  Ed 
in  Bewegung  und  die  Bewegung  in  der  einen  oder  in  der  anderen  Kohi> 
dient  nun  als  Zeichen.  —  Auch  das  Steigen  und  Sinkeu  des  Was^r- 
communicircnden  Röhren,  je  nachdem  die  Luft  in  dem  einen  Seh« 
verdichtet  oder  verdünnt  wird,  hat  man  benutzen  wollen. 

C.  1 )  Die  electrische  Telegraphie  könnte  man  von  da  >■ 
datiren,  wo  mau  den  Unterschied  der  elektrischen  Leiter  und  Nichtlri; 
kennen  lernte ;  doch  gehen  die  Nachrichten  der  Benutzung  zu  die^i. 
Zwecke  nicht  über  Wink  ler  zu  Leipzig  (174G)  hinaus.  Seitdem 
der  Gedanke  nicht  wieder  in  Vergessenheit  gerathen  und  es  knüpfen  ! 
daran  die  Namen  Lesage  in  Genf  (1774),  Lamond  ( 1787).  Kei?- 
ser(1794),  Sa  Iva  (1798),  Sömmering  (1808)  — dessen  \> 
schlag  Napoleon  l.  als  die  unpraktische  Idee  eines  Deutschen  zuröcA- 
wies  — ,  Ritchie  und  Ampere  (1830).  Erst  1835  bis  1837  *  - 
sich  ein  günstiger  Erfolg  durch  die  Bemühungen  von  Steinbeil  (1$$'  ■ 
Gauss  und  W  e  b  e  r  ( 1 836),  Baron  J  a  q  u  i  n  Schilling  v  o n  Gam- 
städt und  Ettingshausen  (1837). 

Bei  der  electrischen  Telegraphie  haudelt  es  sich  zunächst  uu 
Electricitäts  quelle,  d.  h.  um  einen  Apparat,  mittelst  dessen  iw" 
eiuen  electrischen  Strom  in  jedem  Augenblicke  erzeugen  kann.  E 
solche  Electricitätsquelle  bieten  die  sogenannten  constanten  Ketten  i*k 
Säulen  (8.  d.  Art.  und  namentlich  S & U 1  e,  electrische).  &L 
zweite  Bedingung  ist  eine  isolirte  Draht  leitung  zwischen  den 
Verkehr  tretenden  Stationen.  Diese  besteht  aus  Kupfer-  oder  Kiseudmb; 
und  wird  oberirdisch  von  Stangen  getragen ,  auf  denen  der  Draht  «U 
gläsernen  oder  porzellanenen  Hutchen  isolirt  befestigt  wird ,  liegt  *t*r 
unterirdisch ,  oder  wo  dieselbe  durch  Wasser  geht .  in  einer  Hülle  rrt 
Guttapercha.    Das  dritte  Erforderniss  ist  ein  Tastapparat  w 
beliebigen  Schliessung  und  Unterbrechung  des  electrischen  Stromes, 
im  Wesentlichen  ein  Commutator  oder  Gyrotrop  oder  Inversor  ($. 
Art.,  deu  des  Morse'schen  Telegraphen  s.  unten).    Endlich  gehört  I» 
vierter  Theil  dazu  der  Zeichenapparat. 

Je  nach  dem  Zeichenapparate  ist  eine  grosse  Anzahl  von  electriscb* 
Telegraphen  zu  unterscheiden.  Wir  können  dieselben  aber  nicht  eioa^ 
historisch  alle  anführen,  so  wie  wir  auch  die  Versuche  Ubergehen.  andtrt 
Arten  der  Electricität  als  die  de*  galvanischen  Stromes  zu  benutzen.  "» 
welcher  Hinsicht  wir  nur  noch  deu  Inductions-Strom  anführen,  da  «Im** 
vielleicht  Aussicht  auf  Verwendung  haben  dürfte.  Durch  die  cüDSt**^1 
Batterien  sind  ebeu  alle  anderen  Arten  der  Electricitatserregung  fr  ^ 
Telegraphie  in  deu  Hintergrund  gestellt. 
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2)  Als  der  vollkommenste  aller  electrischen  Telegraphen  gilt  der 
Morse'sche  Telegraph  des  Amerikaner  Morse.  Diesen  kennen  zu 
lernen ,  dürfte  jetzt  vorzugsweise  Bedürfniss  sein ,  und  daher  erläutern 
wir  ihn  etwas  ausführlicher. 

Der  Tastapparat  besteht  bei  dem  Morse  'sehen  Telegraphen 
aus  dem  sogenannten  Schlüssel,  von  welchem  beistehende  Figur  eine 


Abbildung  in  beinahe  natürlicher  Grosse,  zeigt.  Auf  dem  Tastbrette  ist 
ein  gabelförmiges  Zapfenlager,  in  welchem  sich  um  die  Axc  C  ein  Hebel 
HVb  an  der  isolirenden  Handhabe  H  auf  und  nieder  bewegen  lässt. 
Im  Ruhezustände  wird  dieser  Hebel  durch  die  Feder  F  auf  die  Metall- 
platte  a  niedergedrückt,  so  dass  durch  b  und  u  eine  metallische  Leitung 
hergestellt  ist ,  durch  welche  von  der  anderen  Station  der  Strom  durch 
zk\OxOab(\r  geht,  während  bei  niedergedrückter  Handhabe  H  dieser 
Strom  bei  a  und  b  unterbrochen  und  dafür  zwischen  den  abgestumpften 
Metallspitzen  ;/i  und  n  eine  leitende  Verbindung  hergestellt  wird ,  durch 
welche  die  Linienbatterie  geschlossen  wird,  so  dass  der  Strom  derselben 
durch  yKSS\mnCx  geht.    AT  und  A  ,  sind  Klemmschrauben. 

An  jeder  Station  ist  ein  solcher  Tastapparat,  ausserdem  noch  ein 
Zeichenapparat  und  ein  sogenanntes  Relais.  Dies  Letztere  besteht  aus 
einem  kleinen  hufeisenförmigen  Klectromagnete  ( s.  d.  Art.  und  zu  noch 
genauerer  Instruction  Art.  Hanrmer,  Neef scher)  mit  einem  äusserst 
leicht  beweglichen  Anker,  so  dass  schon  durch  einen  schwachen  Strom 
ein  Anziehen  desselben  bewirkt  wird.  Dies  Relais  wird  in  die  Draht- 
leitung ,  welche  die  beiden  Stationen  verbindet ,  eingeschaltet ,  um  nicht 
so  starke  Ströme  nöthig  zu  haben ,  wie  der  Zeichenapparat  erfordern 
würde ,  wenn  er  direct  von  der  entfernten  Station  aus  in  Thätigkeit  ge- 
setzt werden  sollte.  Dadurch  wird  noch  eine  constante  Batterie  an  jeder 
Station  bedingt ,  welche  Localbatterie  oder  Ortsbatterie  heisst 
zum  Unterschiede  von  der  für  die  ganze  Linie  benutzten  L inien hat- 
te r  i  e.  Wenn  nämlich  der  electrische  Strom  eine  Drahtleitung  von  grosser 
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Länge  durchlaufen  muss .  so  wird  er  (s.  Art.  Ohm  .sehe»  Gesetz)  so 
sehr  geschwächt,  dass  er  nicht  im  Stande  ist,  soviel  Kraft  an  der  fernen 
Station  zu  entwickeln ,  als  zur  Bedienung  des  Zeichenapparates  nöthig 
ist,  oder  man  müsste  die  Linienbatterie  unmassig  verstärken.  Deshalb 
stellt  man  in  dem  Zimmer  des  Zeichenapparates  eine  Batterie  von  weni- 
gen ,  aber  grossen  Elementen  auf,  welche,  da  ihr  Strom  eine  nur  sehr 
kurze  Drahtstrecke  zu  durchlaufen  hat,  den  Zeichenapparat  zu  bedienen 
kräftig  genug  ist,  und  sorgt  durch  die  Linienbatterie  nur  dafür,  dass  sie 
durch  diese  in  gleicher  Weise  geschlossen  und  unterbrochen  wird ,  wir 
diese  selbst.  Hierzu  dient  eben  das  Relais,  welches  überall  da .  wo 
wegen  eingetretener  Schwächung  der  electrische  Strom  nicht  mehr  aus- 
reicht ,  um  die  beabsichtigte  Wirkung  auszuführen ,  eintritt.  Die  letzte, 
noch  so  schwache  Kraft  des  Linienstromes  ist  ausreichend,  das  Relais  in 
Thätigkeit  zu  setzen :  dadurch  wird  der  Schluss  und  die  Unterbrechung 
der  kräftigen  Localbatterie  bewirkt ,  und  diese  verrichtet  die  eigentliche 
Arbeit ,  zu  deren  Ausführung  der  Linienstrom  gedient  hätte ,  wenn 
ihm  nicht  die  Kraft  dazu  mangelte. 

Der  Zeichen apparat  des  Morse'chen  Telegraphen  besteht 
aus  einem  hufeisenförmigen  Electromaguete  MM  an  nebenstehender 


Figur  mit  einem  Anker  aus  weichem  Eisen  A  an  einem  zweiarmigen 
Hebel  HL,  dessen  Drehpunkt  in  C  liegt,  und  an  welchem  noch  ein  Fort- 
satz Cß  augebracht  ist ,  von  welchem  eine  Feder  BF  nach  der  Säule  S 
geht ,  woselbst  diese  durch  die  Schraube  F  mehr  oder  weniger  ange- 
spannt werden  kann.  Wird  durch  den  Electromaguet  MM  der  Strom 
geführt ,  so  wird  dieser  magnetisch ,  der  Anker  A  angezogen  und  das 
Hebelende  H  gehoben  ;  wird  der  Strom  unterbrochen ,  so  wird  der  Elec- 
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tromagnet  unmagnetisch  und  die  Feder  BF  zieht  das  Hebelende  H  wie- 
der herab  und  den  Anker  A  empor.  Der  Anker  A  ist  gewöhnlich  — 
um  das  Anhaften  an  dem  Magnete  zu  verhindern  —  mit  dünnem  Papier 
oder  mit  einer  dünuen  Messingplatte  an  der  Seite  überzogen,  an  welcher 
er  mit  dem  Electromagnete  zur  Berührung  kommt.  Nun  befindet  sich 
an  dem  Hebelende  H  eine  schräg  aufwärts  gerichtete  nicht  sehr  scharfe 
Spitze,  und  über  dieser  ein  etwa  >/a  Zoll  breiter  Streifen  sogenannten 
endlosen  Papiers.  Dieser  Papierstreifen  ist  in  einer  Rolle  aufgewickelt 
und  geht  dem  Stifte  gegenüber  Über  eine  Walze,  dann  zwischen  dieser 
und  einer  zweiten ,  von  einem  Räderwerke ,  welches  durch  ein  Gewicht 
getrieben  wird ,  in  Umdrehung  versetzten  Walze  hindurch,  so  dass  der 
Streifen  durch  beide  Walzen  vorwärts  geschoben  wird.  Schliesst  man 
den  Strom  nun  einen  Augenblick ,  so  macht  der  Stift  auf  dem  Papier- 
streifen einen  Punkt ;  schliesst  man  den  Strom  länger ,  so  erzeugt  der 
Stift  auf  dem  Papiere  einen  Strich.  Damit  hierbei  das  Papier  nicht  zer- 
reisst,  läuft  dem  Stifte  gegenüber  um  die  Walze  eine  Nuth,  in  welche  der 
Eindruck  gepresst  werden  kann.  Punkt  und  Strich  sind  die  Zeichen,  aus 
denen  das  Alphabet,  die  Ziffern  und  Schriftzeichen  überhaupt  zusammen- 
gesetzt werden. 

Mancherlei  Abänderungen  hat  man  in  den  einzelnen  Theilen  ange- 
bracht; das  im  Vorstehenden  dargelegte  Princip  ist  dadurch  indessen 
nicht  geändert  worden.  Das  Relais  besteht  gewöhnlich  aus  einem  Elec- 
tromagnete mit  cylinderförmigem  Stabe  und  der  Anker  ist  walzenförmig 
oder  prismatisch ;  stellenweis  hat  man  Electromagnete  mit  quadratischer 
Fläche  und  einen  breitflächigen  Anker.  —  Statt  des  Stiftes,  welcher  die 
Eindrücke  iu  das  Papier  macht ,  hat  man  seit  einigen  Jahren  sogenannte 
Blau  sehr  eiber,  welche  farbige  Punkte  und  Streifen  erzeugen.  Diese 
sind  in  verschiedener  Weise  ausgeführt  worden ;  wir  erwähnen  aber  nur 
kurz  Folgendes ,  um  wenigstens  eine  Idee  zu  geben.  An  der  Stelle  des 
Stiftes  bei  dem  R  e  1  i  e  f  s  c  h  r  e  i  b  e  r  ist  ein  kleines  Rädchen  mit  scharfer 
Kante,  welches  von  einer  mit  Farbe  geträukten  Filzwalze  blaue  Farbe 
erhält,  oder  in  einen  kleinen  Farbentrog  eintaucht.  Es  versteht  sich  von 
selbst,  dass  das  Rädehen,  welches  an  das  fortschreitende  Papier  gedrückt 
wird ,  sich  dreht  und  daher  farbige  Zeichen  giebt ,  auch  fortwährend  ge- 
färbt bleibt. 

Um  nun  den  Vorgang  beim  Telegraphiren  zu  veranschaulichen, 
nehmen  wir  zwei  Stationen  P  und  Q  an ,  die  durch  eine  electrische  Lei- 
tung mit  einander  in  Verbindung  stehen.  An  jeder  Station  ist  in  den  Lei- 
tungsdraht ein  Relais  eingeschaltet.  Wird  der  Anker  des  Relais  ange- 
zogen ,  so  schliesst  sich  die  Localbatterie ,  der  Schreibanker  wird  gegen 
das  Papier  des  Apparates  gedrückt  und  ist  dieser  in  Bewegung,  so  zeigt 
das  Papier  die  Zeichen.  Legen  wir  nun  die  Figur  des  Tastapparates  zu 
Grunde.  Wird  von  P  nach  Q  telegraphirt,  so  ist  der  Schlüssel  in  Q  in 
der  Lage,  welche  die  Zeichnung  angiebt,  und  der  von  P  kommende 
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Strom  geht  durch  den  Schlüssel  von  z  herkommend  in  der  Richtung 
zh\OxOabC.v  zum  Relais  und  von  hier  zu  der  Leitung,  die  wir  von  {f 
nach  P  hin  führend  annehmen.  Es  leuchtet  ein,  dass  in  Q  der  Sebreib- 
ap  parat  die  Zeichen  giebt,  welche  man  in  P  durch  kürzeres  oder  längeres 
Schliesseu  des  Stromes  beabsichtigt,  da  die  Localbatterie  dem  Relais  ent- 
sprechend geschlossen  wird.  Wie  ist  aber  der  Vorgang  alsdann  in  P't 
Bei  der  Stellung  des  Schlüssels  in  der  obigen  Zeichnung  ist  die  Linien- 
batterie in  P  nicht  geschlossen ,  wohl  aber  dann ,  wenn  der  Griff  H  nie- 
dergedrückt wird  und  m  und  n  zur  Berührung  kommen  Daun  geht  der 
Strom  durch  den  Schlüssel  \nP  in  der  Richtung  t/A'SSl?nti(,\r  durch  da* 
Uelais  der  Station  P  und  somit  ist  der  Strom  auf  der  Leitung  zwischen 
P  und  Q  geschlossen  und  muss  nun  in  Q  so  wirken ,  wie  vorher  ange- 
geben ist. 

Das  in  Deutschland  übliche  Alphabet  ist  folgendes: 

I.  Buchstaben. 

a  .  —  ff  .  0   ü  .  .    -  — 

u  .    ■  ■  —  h    .  .  .  ö  —  —  —  •  v  .  .  . 

b  —    .  .  i  .  .  V    —  —  •  w  .  -  — 

c  —  .  —  .  j.  —  —  —  q  .  —  x  —  - 

(I  —  .  .  k  —  .  —  r  .  —  .  y  —  

£  .  s     ,  .  7*  - 

e  .  .  —  .  .  ui   t  —  ch  —  —   -  — 

f..  —  .  u  — .  u  .  .  — 

2.  Zahlen. 

1.   fi  —  .... 

2..  —   7  ... 

3  .  .  .  —  —  S        —       •  . 

4  ....  -  9  . 

9   o  

3.  (o terpunetionen. 

Punkt   Bindestrich  —  ....  — 

Semikolon  —     —     —  .  Apostroph  .  —  —  —  —  • 

Komma  .  —  Bruchstrich  

Kolon  —  ...  Parenthese  —  •  •  — 

Fragezeichen  .  .  .  .  Aliens  (Absatz")  .  —  .  —  •  - 

Anführung.-szei«  hrn  .  —  .  .  —  .  rnteratrrii-hungszciehe     •  — 

Ausrufung.szeichcu  —  —  .  .  — 

3)  Im  Vorhergehenden  (C.  1)  ist  nur  irn  Allgemeinen  angegeben, 
dass  eine  isolirte  Drahtleitung  zwischen  den  in  Verkehr  tretenden  Sta- 
tionen hergestellt  sein  müsse,  und  eine  solche  wurde  unter  Nr.  2  bei  dem 
Morse'schen  Telegraphen  vorausgesetzt.  Zunächst  würden  wir  uns 
dies  so  zu  denken  haben ,  dass  zwei  isolirte  Drähte  die  beiden  Stationen 
verbinden  müssten,  wie  man  ja  auch  bei  den  galvanischen  Batterien  von 
jedem  Pole  einen  Schliessungsdraht  ausgehen  lässt.  Dies  war  auch  an- 
fangs der  Fall.  Steinbeil  zeigte  jedoch  durch  Versuche ,  dass  man 
nur  Einen  Draht  nöthig  habe  und  dass  die  Krde  die  Rolle  des  zurück- 
führenden Drahtes  übernehmen  könne.   Die  Erfahrung  hat  gezeigt,  dass 
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man  von  einer  galvanischen  Batterie  dieselbe  Wirkung  wie  mit  zwei 
Schliessungsdrähten  erhält,  wenn  man  den  einen  von  der  Batterie  aus  in 
<lie  Erde  leitet .  den  andern  nach  der  entfernten  Station  isolirt  führt, 
dort  mit  dem  Telegraphenapparate  in  Verbindung  setzt  nnd  ihn  dann, 
anstatt  ihn  isolirt  zurückzuleiten ,  an  dieser  entfernten  Station  ebenfalls 
in  die  Erde  gehen  lässt.  Bedingung  ist  hierbei  nur,  dass  die  in  die  Erde 
geleiteten  Drähte  in  dieser  eine  gute  Ableitung  antreffen.  Deshalb  führt 
man  dieselben  wo  möglich  in  einen  Bronnen ,  oder  in  einen  Fluss  oder 
wenigstens  in  feuchtes  Erdreich  und  lässt  sie  in  eine  möglichst  grosse 
Metallplatte  auslaufen.  Die  theoretische  Frage  hierbei  ist  nun  die,  ob  der 
Strom  wirklich  durch  die  Erde  wie  durch  einen  Draht  mit  grossem  Quer- 
schnitte zu  seiner  Quelle ,  also  von  der  entfernten  Station  zur  Ausgangs- 
station zurückkehrt ;  oder  ob  die  Erde  nur  als  ein  grosses  Reservoir 
wirkt ,  die  strömende  Electricität  aufnimmt  und  mit  einem  Widerstande 
=  0  verschwindend  ableitet.  Matte ucci  war  der  ersten  Ansicht;  die 
zweite  ist  indessen  wohl  die  richtigere  und  auch  jetzt  die  allgemeinere. 
Ist  nämlich  auf  der  ersten  Station  z.  B.  der  positive  Pol  der  Säule  mit 
der  Erde  verbunden .  so  nimmt  diese  seine  Electricität  auf,  gerade  so 
wie  dies  bei  einer  Electrisirmaschine,  an  welcher  der  positive  Conductor 
mit  der  Erde  in  leitender  Verbindung  steht  und  aus  deren  negativem 
Conductor  die  Funken  gezogen  werden,  auch  geschieht.  Hierdurch  wird 
der  Pol ,  von  welchem  die  Ableitung  ausgeht ,  nullclectrisch  und  der 
andere  doppelt  negativ  eleetriseh  (vergl.  G  a  I  v  a  n  i  8  m  n  s.  S.  367 ) ; 
dieser  entzieht  nun  in  Folge  der  fortwährend  thätigen  electromotorischen 
Kraft  die  Electricität  dem  Leitungsdrahte  und  dieser  wieder  anf  der  an- 
dern Station  der  Erde.  —  Es  ist  diese  Entdeckung  S  t  e  i  n  h  e  i  Ts  eine 
der  schönsten  in  dem  Gebiete  der  Leitungsversuche. 

* 

4)  Bei  dem  electrischen  Telegraphen  von  Gauss  und  Weber 
wurde  nicht  der  galvanische  Strom  benutzt ,  sondern  der  inducirte  Strom 
in  einer  Inductionsrolle ,  welche  einem  kräftigen  Magnete  genähert  oder 
von  demselben  entfernt  wurde.  Eine  in  dem  inducirten  Strome  stehende 
Multiplieatorondel  wurde  rechts  oder  links  abgelenkt  (s.  Art.  Induc- 
tion.  A .). 

Schill  i  n  g  v  o  0  C  Ann  Stadt  verwendete  den  galvanischen 
Strom  und  Hess  eine  Multiplicatornadel  durch  den  Stromwechsel  nach 
Willkür  rechts  oder  links  ausschlagen.  —  Wheatstone  und  Cook 
tiefolgten  dasselbe  Princip,  aber  mit  wenigstens  zwei  Multiplicatornadeln, 
deren  Stellung  zu  einander  die  Zeichen  bildete. 

S  t  e  i  n  Ii  e  j  Ts  eleetrischer  Telegraph  von  1 838  war  auf  den  mag- 
neto-electrischen  Strom  basirt. 

Vorselmann  de  Heer  schlug  1830  einen  Telegraphen  mit 
10  Drähten  nnd  10  Tasten  für  die  10  Finger  vor  und  wollte  die  phy- 
siologische Wirkung  des  Stromes  auf  die  Finger  benutzen. 
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Quetelet  construirte  1841  einen  Buehstabentelegraphen ,  bei 
welchem  sieh  auf  beiden  Stationen  ein  Zeiger  auf  denselben  Bachstaben 
eines  wie  ein  Zifferblatt  eingerichteten  Buehstabenblattes  stellte.  Das- 
selbe brachte  auch  Wheatstone  zu  Stande  in  seinem  Zeiger- 
telegraphen. 

B a i n  consti uirte  einen  sinnreichen  Drucktelegraplieo,  wel- 
cher die  Depesclien  in  Buchstaben  gedruckt  lieferte.  Mehr  Verwendung 
fand  der  Zeichentelegraph  desselben  mit  Multiplicatornadel.  Ueberhaupt 
kamen  die  Zeiihentelegraphen  und  Zeiger-  oder  Buchstaben-Telegraphen 
vorzugsweise  in  Gebrauch ;  die  letzteren  namentlich  duich  Siemens 
und  Halske,  bis  Morse's  Telegraph  die  gerechte  Anerkennung 
fand. 

Wir  köuueu  hier  —  wie  bereits  gesagt  ist  —  nicht  alle  Versuche 
und  Vorschlüge  erwähnen  und  führen  daher  nur  noch  Einiges  an  über 
das  autographische  Telegraphensystem  des  Abbe  C  a  s  e  1 1  i  in  dessen 
Päd  telegraphen,  welches  am  14.  Februar  1865  durch  kaiserliches 
Deeret  in  Frankreich  eingeführt  und  vom  IG.  Februar  ab  zwischen  Paris 
und  Lyon  zur  Benutzung  gekommen  ist.  Der  Apparat  giebt  die  Depesche 
selbst  mit  allen  ihren  wesentlichen  Charakteren  nnd  so ,  wie  sie  der  Ab- 
sender in  seinem  Origiual  niedergeschrieben  hat.  Wesentlich  ist  ein 
zwei  Meter  langes,  unten  mit  einem  Eiseukörper  versehenes  Pendel, 
welches  zwischen  zwei  Ekctromagneten  schwingt.  Diese  Schwingung, 
welche  man  leicht  erhält,  indem  man  den  electrischen  Strom  von  einem 
Klectromagnete  zum  andern  schickt,  regelt  die  Bewegung.  Die  Depesche, 
welche  abgeschickt  werden  soll ,  wird  mit  gewöhnlicher  Dinte  auf  eiu 
besonderes  Zinnpapier  —  Zinnfolie  oder  Stanniol ,  wie  man  beim  Ver- 
packen von  Seife  u.  dgl.  gebraucht  —  geschrieben ,  welches  man  von 
den  Telegraphenstationen  kaufen  kann.  Au  dem  Empfangs* »i  te  wird  die 
Depesche  auf  Papier  aufgefangen,  welches  mit  einer  Auflösung  von  Cyan- 
kalium  gesättigt  ist,  indem  durch  Berührung  des  Cyankaliums  mit  einer 
eisernen  positiv-electrischen  Spitze  die  Stelle  des  Papiers  blau  g»  färbt 
wird.  An  jedem  Orte  ist  ein  Pendel ;  beide  gehen  übereinstimmend  und 
setzen  beim  Schwingen  einen  Schlitten  in  Bewegung,  von  denen  der  eine 
am  Abgangsorte  die  geschriebene  Depesche ,  der  andere  am  Empfangs- 
orte das  Cyankaliumpapier  enthält ;  beide  Platten  rücken  gleichmässig 
fort  und  dabei  streifen  bei  jeder  Pendelschwingung  die  beiderseitigen 
Eiseustifte  über  dieselben,  wobei  sie  mit  jedem  Schwünge  Parallellinien 
in  einem  gegenseitigen  Abstände  von  1  3  Millimeter  durchlaufen.  So 
lange  der  Stift  über  dem  Papiere  der  Depesche  fortgleitet,  entweicht  die 
Electricität ,  welche  durch  eine  beide  Platten  verbindende  Leitung  geht, 
in  die  Erde  und  auf  dem  Papiere  des  Empfängers  wird  keine  Wirkung 
hervorgebracht;  sobald  aber  der  Stift  an  eine  beschriebene  Stelle  kommt, 
geht  die  Electricität  von  einer  Platte  zur  andern  und  an  der  Empfangs- 
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stelle  entsteht  eine  blaue  Stelle.  Das  Papier,  welches  die  Depesche  auf- 
zunehmen hat,  bietet  also  schliesslich  ebenso  viel  blaue  Funkte  dar,  als 
es  deren  schwarze  auf  dem  Original  der  Depesche  giebt,  und  die  Depesche 
wird  vollständig  reproducirt.  Auf  diese  Weise  kann  man  also  sogar  Zeich- 
nungen telegraphisch  versenden. 

D.  Nach  demselben  Principe,  nach  welchem  der  Schreibapparat 
eines  Telegraphen  in  Bewegung  gesetzt  wird ,  kann  man  auch  andere 
Apparate  in  Thätigkeit  setzen.  Es  gehören  dahin  die  electrischen  Uhren 
(s.  Art.  Uhr.  D.),  ferner  die  electromagnetischen  Läutewerke.  Bei  den 
letzteren  bringt  man  entweder  direct  den  Hammer  einer  Glocke  durch 
den  Anker  eines  Electromagnets  in  Bewegung  und  veranlasst  soviel 
Glockenschläge  als  Stromschliessungen  und  Stromunterbrechungen  aus- 
geruht t  werden,  oder  man  löst  ein  Laufwerk  aus ,  dessen  Einrichtung 
der  eines  gewöhnlichen  Uhrweckers  gleicht.  Bei  grösseren  Läutewerken 
schaltet  man  wohl  auch  ein  Relais  ein,  welches  eine  Localbatterie  schliesst, 
die  dann  das  Schlagwerk  bedient.  Das  in  allen  diesen  Fällen  zur  An- 
wendung kommende  Princip  wird  aus  dem  Vorhergehenden  deutlich 
sein ,  und  es  sei  daher  nur  noch  erwähnt ,  dass  man  in  dieser  Weise  die 
*ämmtlichen  Bahnwärter  einer  Eisenbahnlinie  von  dem  Herannahen  eines 
Zuges  rechtzeitig  in  Kenntniss  setzt ;  dass  man  in  den  sämmtlichen  Ar- 
beitssälen eines  grossen  industriellen  Etablissements  in  demselben  Augen- 
blicke die  Zeit  zur  "Unterbrechung  oder  zur  Wiederaufnahme  der  Arbeit 
angiebt;  dass  man  zu  einer  bestimmten  Zeit  an  beliebig  vielen  und  von 
einander  entfernten  Orten  gleichzeitig  die  Schläfer  aus  dem  Schlafe  er- 
wecken kann ;  dass  man  in  dem  ausgedehntesten  Gasthofe  alle  Zimmer 
mit  dem  Portier  in  Veibindung  zu  setzen  vermag.  Die  Fälle,  in  welchen 
das  Princip  zur  Anwendung  gebracht  werden  kann,  sind  unzählbar, 
namentlich  wenn  man  davon  absieht ,  dass  sehr  entfernte  Stationen  in 
Veibindung  gebracht  werden  sollen.  Es  kommt  dies  Princip  z.  B.  zur 
Verwerthung,  wenn  der  Wärter  eines  Dampfkessels  aufmerksam  gemacht 
werden  soll ,  dass  der  Wasserstand  zu  niedrig  ist ,  in  welch«  m  Falle  der 
Schwimmer  den  electrischen  Strom  schliesst ;  ferner  wenn  beim  Webe- 
stuhle  irgend  ein  Faden  zerreisst;  wenn  zur  Nachtzeit  ein  Dieb  ein- 
brechen will;  wenn  ein  Gefangener  die  Thür  seines  Gefängnisses  zu  öffnen 
versucht  etc. 

Telegraphenplateau  heisst  der  Theil  des  Meeresgrundes  im  atlan- 
tischen Oceane  zwischen  Cap  Rate  in  Neufundland  und  Gap  Clear  in 
Irland,  auf  welchem  die  Tiefe  wahrscheinlich  nirgends  mehr  als  10,000 
Fuss  beträgt  und  welcher  sich  noch  am  besten  zur  Legung  eines  Europa 
und  Amerika  direct  durch  das  Meer  hindurch  verbindenden  electrischen 
Telegraphen  eignet. 

Teleskop ,  s.  Art.  Fernrohr. 
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Telestereoskop  .  s.  Art.  Stereoskop.  S.  4  60. 

Teller  der  Luftpumpe ,  s.  Art.  Luftpumpe. 

Temperatur  eines  Körpers  bezeichnet  den  jedesmaligen  Zustand, 
in  welchem  sich  derselbe  gemäss  seines  Gehaltes  an  Wärmewesen  be- 
findet. Unser  Gefühl  ist  nicht  ausreichend ,  auf  die  Temperatur  eines 
Körpers  mit  Zuverlässigkeit  zu  schliessen :  wir  beurtheilen  z.  B.  die 
Temperatur  des  Weines  verschieden,  je  nachdem  wir  vorher  etwas  Kaltes 
oder  Heisses  gegessen  haben ;  ebenso  kommt  uns  das  Flusswasser  vor 
und  nach  dem  Baden  in  demselben  verschieden  wann  vor.  In  vielen 
Fällen  ist  jedoch  eine  genaue  Bestimmung  der  Temperatur  nothwendig 
und  daher  stellt  sich  das  BedUrfniss  nach  besonderen  Messinstrumenten 
heraus.  In  einem  Gewächshause  ist  z.  B.  die  Temperatur  nicht  gleich- 
gültig ,  ebenso  bei  vielen  Fabrikzweigen ,  z.  B.  beim  Einkochen  des 
Zuckers  in  den  Raffinerien.  Die  Instrumente  zur  Messung  der  Tem- 
peratur sind  die  Thermometer  (s.  d.  Art. ).  Wegen  der  Tempera- 
tur des  Erdkörpers  s.  Art.  Erd  wärme,  wegen  derjenigen  der  At- 
mosphäre s.  Art.  Isothermen,  wegen  der  des  Meerwassers  s.  Art. 
Meer.  3.  S.  100.  wegen  derjenigen  der  Quellen  s.  Art.  Quelle.  B. 
wegen  der  .Siedetemperaturen  s.  Art.  Sieden,  wegen  der  Schmelztem- 
peraturen s.  Art.  Schmelzen. 

Temperatur ,  gl  eich  seh  webende  und  u  ji  gleichschwe- 
bende in  der  Musik.  Das  Verhältniss  zweier  auf  einander  folgender 
Töne  in  d<T  Tonleiter  ist  nicht  immer  das  nämliche ,  desgleichen  nicht 
immer  das  Verhältniss  zweier  nicht  unmittelbar  auf  einander  folgender, 
aber  sonst  gleich  gelegener  Töne,  z.  B.  die  Quinte  von  C  und  die 
Quinte  von  D,  Deshalb  sind  noch  andere  Töne  einzuschalten ,  welche 
von  den  einfachen  Intervallen  nicht  so  stark  abweichen.  Diese  Ab- 
weichung der  Intervalle  von  denen  der  gewöhnlichen  Tonleiter  nennt 
man  nun  ihre  Temperatur.  Vertheilt  man  die  entstehenden  Ab- 
weichungen ganz  gleichförmig  auf  alle  Töne  einer  Octave,  so  erhält 
man  die  sogenannte  gl  ei  ch  s  c  h  web  en  d  e  Temperatur;  andernfalls 
nennt  man  die  Temperatur  ungleich  schwebend.  Das  Ohr 
nimmt  geringe  Abweichungen  vom  reinen  Intervalle  nicht  wahr.  Des- 
halb wählt  man  am  vorteilhaftesten  die  gleichschwebende  Temperatur, 
obgleich  die  vollkommene  Reinheit  der  Intervalle  verloren  geht.  Von 
den  nnglcichsehwebenden  Temperaturen  hat  die  K  i  r  n  b  e  r  g  i  s  c  h  e  das 
meiste  Ansehen  genossen.  Folgende  Tabelle  zeigt  den  Unterschied  der 
beiden  Temperaturen : 
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Gleichtchwebende  Temperatur.  Kirnbergische  Temperatur. 

Schwinguugazahl.       Saitenlänge,    i     Sehwingungszahl.  I  Saitenlänge. 


e  1.00000 
eis  1,05946 
d  1,12246 
dis  1,18921 
e  1,25992 
f  1,33484 
fis  1,41421 
g  1,49831 
gis  1,58740 
a  1,68179 
b  1.78180 
h  1,88775 

e  2.00000 


1,00000 
0,94387 
0,89090 
0,84090 
0,79370 
0.74915 
0.70710 
0,66741 
0,62996 
0,59460 
0,56123 
0.5-2973 
0,50000 


1,77778 
l.HTüOO 
2.00000 


1,00000 
1.05349 
1.12500 
1.18518 
1,25000 
1,33333 
1,40625 
1,50000 
1.58024 
1,67702 


1,00000 
0,94922 
0.88889 
0.84  375 
0,80000 
0,75000 
0.71111 
0,66667 
0,63281 
0,59619 
0.56250 
0,53333 
0,50000 


Temperatur,  mittlere,  s.  Art.  Isothermen. 

Temperaturhöhle  heisst  eine  Höhle,  deren  Temperatur  constant 
entweder  der  mittleren  Temperatur  der  Umgebung  gleichkommt,  oder 
dieselbe  um  einige  Grad  Übertrifft.  In  der  Nähe  von  Montpellier  ist 
eine  solche  Höhle,  deren  Temperatur  die  dortige  mittlere  um  mehr  als 
4<>  a  übertrifft. 

Temperiren  oder  auf  die  gewünschte  Temperatur  bringen ;  s.  Art. 
T  e  m  p  e  r  a  t  u  r. 

Tempern  oder  adouciren  heisst  metallenen,  namentlieh  eisernen 
Gusswaaren  durch  Ausglfihen  die  grosse  Härte  und  Sprödigkeit  an  der 
Oberfläche  nehmen,  welche  sie  durch  das  sehnelle  Erkalten  erhalten 
haben.  Man  «herzieht  die  gegossenen  Sachen  mit  Lehm  und  Kuhmist 
und  glüht  sie  zwischen  lockern  Kohlen  aus ,  oder  man  glüht  blos  unter 
trockenem,  reinem  Kiessande  oder  in  einem  Gemenge  von  Knoehenasehe 
und  Kohlenpulver  in  besondern  gusseisernen  Kapseln.  Gusseiserne 
Nägel  zerspringen  bei  einem  schiefen  Sehlage,  gusseiserne  Hufeisen 
springen,  gusseiserne  Wagenaxen  brechen  leicht.  Gold,  Silber.  Kupfer, 
wenn  sie  durch  Hämmern  oder  Walzen  gestreckt  werden,  werden  ge- 
tempert .  weil  sie  hierbei  zu  spröde  werden.  Auch  das  Abkühlen  des 
Glases  im  Kühlofen  gehört  hierher;  vergl.  Art.  Flasche,  Bolog- 
nese  r. 

Temporales  nennt  man  auf  dem  indischen  und  chinesischen  Meere 
die  Stürme,  welche  da  auftreten,  wo  die  Musons  (s.  d.  Art.)  wechselu. 
Man  nennt  sie  wohl  auch  geradezu  das  Ausbrechen  der  Musons. 

Tenakel  heisst  beim  Filtriren  der  Rahmen  für  den  Spitzbeutel.  S. 
Art.  Filtriren. 

Tender,  s.  L o c o  m  o t  i  v e.  S.  4 3. 

Tension  oder  Spannung  (s.  d.  Art.). 
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ausgebildei 
ciplin  ist  g 
gebildet  ai 

Terp 

Tern 

Terr< 
herrschend 
sie  im  .lun 
12  Tage  1; 
lieh  wegen 

Terz 
Terz  stehe 
oder  4 :  5, 
z.  B.  Cs  h 

Test] 
zur  Prüfui 
sieh  auch  : 

Teta; 

Teta 
gültig  auf 
dem  Körp 
Verfahren , 
siren  gen 

Teta 

Tetr; 

Tetn 

Teuf 
Tauchet 

Teuf 
neu  gespal 
zum  Heber 
Haiken. 
diese  Taut 
einer  I  lau] 
und  wird  j. 

Thal 
wehender 
ntudirt.  I 
steigenden 
aber  auch 
Absteigen 
Bchlochten, 
nach  der  G 
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ausgeprägter ;  am  unteren  Ende  verlieren  sie  ihre  Regelmässigkeit.  Die 
Strömung  ist  zwar  in  breiten  Thälera  deutlicher,  als  in  schmalen  Seiteu- 
zweigen, verliert  sich  aber,  wenn  die  Thalsohle  eine  wahre  Ebene  wird. 
Die  auB  den  Thäleru  aufsteigende  heisse  Luft  erwärmt  die  Luft  der 
Gipfel ;  diese  Erwärmung  wird  aber  oft  durch  die  Ausdehnungs-  und 
Verdunstungskälte  aufgehoben.    Die  von  den  Gipfeln  niedersinkende 
kalte  Luft  wirkt  abkühlend  und  hat  auf  die  Thalsohlen  beschränkte 
Frtthlingsfröste  zur  Folge.    Der  Morgen-  oder  T  a  g  w  i  n  d  weht  über 
die  verhältnissmässig  erkaltete  Thalsohle  nach  der  verhältnissmassig 
weniger  abgekühlten  Höhe ,  der  Abend-  oder  Nachtwind  hingegen 
von  der  kühleren  Höhe  nach  der  heissercn  Thalsohle.    Hierin  weichen 
diese  Winde  von  den  See  -  und  Landwinden  ab,  bei  denen  der  Tagwind 
von  der  kühleren  See  nach  dem  wärmeren  Lande  weht  und  umgekehrt 
der  Nachtwind  vou  dem  kühleren  Lande  nach  der  wärmeren  See. 

Die  Erklärung  des  Thalwindes  ergiebt  sich  daraus ,  dass  der  Erd- 
boden durch  Einwirkung  der  Sonnenstrahlen  viel  mehr  erwärmt  und  durch 
die  eigene  Wärmeausstrahlung  viel  mehr  erkaltet  wird,  als  die  atmosphä- 
rische Luft.  Die  unterste,  den  Boden  berührende  Luftschicht  nimmt  an 
dieser  stärkeren  Erwärmung  und  Erkaltung  Theil.  Am  Tage  wird  nun 
in  Folge  der  eingetretenen  Erwärmung  die  Luft  längs  des  ganzen  Thal- 
abhanges aufsteigen ,  weil  hier  der  geringste  Widerstand  ist ,  da  allent- 
halben die  unterste  Luftschicht  steigen  will;  umgekehrt  wird  des  Nachts 
in  Folge  der  Abkühlung  die  Luft  sich  längs  des  ganzen  Abhanges 
senken.  Die  Morgen-  und  Abendwinde  im  Gebirge  sind  nur  Modifica- 
tionen  dieses  auf-  und  absteigenden  Luftstromes. 

Thau  ist  ein  atmosphärischer  Niederschlag,  der  sich  unmittelbar 
am  Boden  bildet,  ohne  dass  sich  die  unterste,  den  Boden  berührende 
Luftschicht  trübt  (vergl.  Art.  Nebel.  S.  158);  er  beginnt  als  feiner 
Beschlag ,  der  sich  zu  Tröpfchen  vergrössert.  Reif  ist  gefroruer  Thau 
und  entsteht  bei  Temperaturen  unter  dem  Gefrierpunkte ,  während  bei 
der  Thaubildung  dieselbe  über  diesem  Punkte  ist. 

Alle  Erscheinungen  des  Thaus  sind  zuerst  von  Wells  vollständig 
erklärt  worden ,  welcher  in  dem  Garten  eines  Landhauses  bei  London 
(1814)  die  umfassendsten  Versuche  angestellt  hat.  Er  benutzte  zum 
Messen  der  Thaustärke  weisse ,  mässig  feine  Wolle .  die  er  in  Flocken 
von  1 0  Gran  theilte  und  zu  Scheiben  von  2  Zoll  Durchmesser  auszog. 
Die  Gewichtszunahme  gab  die  Thaustärke  (s.  Art.  Drosometer). 
Am  reichlichsten  ist  die  Thaubildung  in  den  ersten  klaren,  stillen  Näch- 
ten nach  längerem  Regenwetter  und  bei  feuchten  Winden ,  überhaupt  je 
feuchter  die  Luft  ist;  sie  findet  aber  auch  statt  sowohl  während  windiger 
Nächte  bei  heiterem  Himmel ,  als  auch  während  stiller  Nächte  bei  be- 
decktem Himmel ;  vollkommene  Stille  ist  sogar  minder  günstig  für  die 
Thaubildung ,  als  gelinde  Bewegung.  Bei  stillem  Wetter  thaut  es  mit- 
unter trotz  vollkommen  bedeckten  Himmels ,  wenn  die  Wolkendecke  nur 
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hoch  liegt;  ist  aber  das  Wetter  zugleich  wolkig  und  windig,  so  thaut  es 
gar  nicht.  —  Die  Betbaunng  beginnt  —  wenigstens  in  England  —  an 
schattigen  Orten  schon  am  Abend:  sie  wird  aber  erst  nach  Sonnenunter- 
gang so  stark ,  dass  Tröpfchen  zusammentiiessen :  während  der  ganzen 
Nacht  geht  sie  ununterbrochen  fort :  um  Sonnenaufgang  ist  sie  am  stärkster : 
auch  nach  .Sonnenaufgang  dauert  sie  fort ,  aber  nicht  so  lange  Zeit ,  wi< 
sie  vor  Sonnenuntergang  begann.  —  Jeder  Umstand ,  durch  welchen  di*- 
freie  Himmelsansicht  vermindert  wird,  veranlasst  auch  eine  Verminderung 
der  Bethaunng.  Schlägt  stilles  heiteres  Wetter  im  Verlaufe  der  Naelii 
in  windiges,  trübes  um,  so  hört  die  Thaubildnng  nicht  nur  auf,  sondern 
auch  der  bereits  gebildete  Thau  vermindert  sich  wieder  bis  zum  Ver- 
schwinden. —  Nicht  alle  Stoffe  werden  gleich  stark  und  zugleich  be- 
thauf.  Kieswege  und  Strassenpflaster  bleiben  trocken ,  wenn  das  Holz 
der  Thüren  und  Fenster  und  das  Gras  der  Rasenplätze  stark  vom  Thaoc 
benetzt  werden.  Metalle  werden  sehr  wenig  bethant.  Die  Stoffe,  welche 
sic^h  am  meisten  abkühlen,  d.  h.  am  meisten  Wärme  ausstrahlen,  werden 
am  stärksten  bethaut.  Die  Abkühlung  geht  ab«  r  stets  der  Hcthauon^ 
voraus  und  nicht  die  Bethauung  der  Abkühlung.  —  In  dieser  letzten 
Beziehung  sind  M  e  1 1  o  n  i'  b  Studien  wichtige  Ergänzungen  zu  den  Be- 
obachtungen von  Wells.  (Nach:  Lehrbuch  der  Meteorologie  von 
Schrnid  in  der  allgemeinen  Encyclopädie  der  Physik.  S.  64  6.). 

Ohne  auf  die  früheren  unhaltbaren  Ansichten  des  Aristoteles 
0.  A.  über  die  Thaubildung  weiter  einzugehen,  bemerken  wir  nur,  das* 
Wilson  (1788)  zuerst  die  Temperatureniiedrigung  als  wichtigsten 
Umstand  erkannt  hat,  aber  die  Kälte  für  eine  Wirkung  des  Thaues 
ansah.  Erst  Wells  gebührt  das  Verdienst,  das  umgekehrte  Verhältnis 
als  das  richtige  nachgewiesen  zu  haben  und  die  durch  die  nächtliche 
Ausstrahlung  erzeugte  Erkaltung  des  Bodens  als  den  Ausgangspunkt  für 
die  Thaubildung  hinzustellen.  Melloni  erkeuut  zwar  den  Weitz- 
schen Grundsatz  als  richtig  an ,  hat  aber  eine  neue  Theorie  aufzustelK  -n 
versucht  (Poggend.  Annal.  Bd.  73.  S.  407):  indessen  ändert  er  dadurch 
weniger  die  Theorie  von  Wells,  sondern  macht  dabei  nur  noch  auf 
einen  Gegenstand  aufmerksam ,  der  in  Bezug  auf  nächtliche  Abkühlung 
Berücksichtigung  verdient,  nämlich  auf  die  Abnahme  der  Lufttemperatur 
während  der  Nacht  mit  Annähruug  an  den  Boden.  Der  Thau  bildet 
sich  an  der  Oberfläche  derjenigen  Körper,  welche  durch  nächtliche  Aus- 
strahlung unter  den  Thaupunkt  der  sie  umgebenden  Ltft  abgekühlt  wer- 
den. Was  auf  dhse  Abkühlung  Einfluss  hat,  befördert  die  Thaubildung. 
Daher  bethauen  namentlich  rauhe  Körper:  deshalb  ensteht  der  Thau 
namentlich  in  heiteren  Nächten  etc.  Das  Wasser,  welches  sich  als 
Thau  absetzt ,  erhält  die  untere  Luftschicht  theils  aus  den  oberen  Luft- 
schichten ,  theils  aus  dem  Boden.  Der  besonders  reichlich  auf  den  in 
lebhaftem  Wachsthum  stehenden  Pflanzentheilen  hervortretende  Thau 
steht  mit  ihrer  starken  Verdampfung  im  Zusammenhange.    Bei  Thau- 
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bildung  auftretende  Klectricität  ist  eine  Folge,  aber  kein  ursächliches 
Moment. 

Thauen  bezeichnet  einerseits  die  Thaubildnng  (s.  Art.  Thau), 
andererseits  soviel  wie  schmelzen ,  namentlich  bei  dem  Eise  und  »Schnee, 
wenn  die  Lufttemperatur  Uber  den  Eisschmelzpunkt  erhöht  ist. 

Thaumatrop .  das  oder  die  W  u  n  d  e  r s  c  h  e  i  b  e  ist  ein  Apparat, 
der  sich  wie  das  Stroboskop  (s.  d.  Art.)  auf  die  Dauer  des  Lichteiu- 
drucks  (8.  Art.  Lichteindruck)  gründet.  Das  Thaumatrop  besteht 
gewöhnlich  aus  einer  Anzahl  kreisförmiger  Scheiben  von  Kartenpapier 
von  2  bis  3  Zoll  Durchmesser,  die  vermittelst  je  zweier  an  den  End- 
punkten eines  Durchmessers  angebrachter  Fäden  durch  den  Daumen 
und  Zeigefinger  in  eine  sehr  schnelle  drehende  Bewegung  versetzt  werden 
können.  Auf  jeder  Seite  der  Scheibe  befindet  sich  der  Theil  eines  Ge- 
mäldes oder  verschiedene  Theile  derselben  Figur,  so  dass  diese  Theile, 
wofern  wir  sie  zu  gleicher  Zeit  sehen  könnten ,  entweder  eine  Gruppe 
oder  eine  ganze  Figur  bilden  würden.  So  ist  z.  B.  ein  Vogelbauer  auf 
der  einen  Seite,  auf  der  andern  ein  Vogel.  Beim  schnellen  Umdrehen 
der  Scheibe  erscheint  der  Vogel  im  Bauer,  weil  der  Eindruck  des  Bildes 
auf  der  einen  Seite  noch  fortdauert,  wenn  das  Auge  den  von  dem  Bilde 
auf  der  andern  Seite  empfangt.  Die  Drehaxe  der  Scheibe  muss  genau 
durch  den  Mittelpunkt  der  Scheibe  gehen  oder  vielmehr  die  Zeichnungen 
müssen  in  bestimmten  Abständen  von  dieser  Drehaxe  stehen ,  damit  die 
correspondirenden  Punkte  beider  zusammenfallen.  Der  Entwurf  der 
Zeichnung  ist  sehr  einfach.  Man  erhält  schon  ein  Thaumatrop,  wenn 
man  an  einer  festen  Axe  nur  einseitig  ein  steifes  Blatt  anbringt  und  dies 
auf  beiden  Seiten  mit  den  Figuren  bemalt ,  von  denen  dann  die  eine 
die  obere ,  die  andere  in  umgekehrter  Lage  die  untere  Hälfte  vorstellt, 
z.  B.  die  eine  den  Stamm  eines  Baumes,  die  andere  die  Krone  des- 
selben. 

Thaumesser,  s.  Art.  D  r o s  o  m  e  t  e r  und  T  h  a  u. 

Thaupunkt  nennt  man  die  Temperatur .  bei  welcher  Thaubildung 
beginnt ,  also  am  D an i e  1 1 ' sehen  Hygrometer  die  Temperatur  des  ein- 
geschlossenen Thermometers  im  Augenblicke  der  Thaubildnng ;  s.  Art. 
Hygrometer.  2.  S.  478  u.  479.  Weniger  richtig  ist  es,  deu  Eis- 
schmelzepunkt  oder  Eispunkt  am  Thermometer  («.  Art.  Eispunkt) 
als  Thaupuukt  zu  bezeichnen. 

Theaterperspectiv,  s.  Art.  Operngucker  und  Polemoskop. 

Theilbarkeit  ist  eine  zufällige  allgemeine  Eigenschaft  der  Körper 
und  drückt  aus ,  dass  jeder  Körper  sich  in  einzelne  Stücke  trennen  lässt, 
welche  dem  ganzen  Körper  dem  Stoffe  nach  gleich  bleiben.  Diese 
Stücke  sind  in  gleicher  Weise  wieder  theilbar.  —  Wie  weit  die  fortge- 
setzte Theilung  sich  durchführen  lässt,  ist  auf  dem  Wege  der  Erfahrung 
gar  nicht  zu  ermitteln .  da  unsere  Sinne  zu  unvollkommen  sind,  als  dass 
dieTheilchen  zuletzt  noch  wahrnehmbar  wären,  und  wir  ausserdem  keine 
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Instrumente  anzufertigen  vermögen,  die  fein  genug  wären ,  um  mit  ihrer 
Hilfe  noch  weiter  zu  zerkleinen). —  Wir  könnten  uns  wohl  einen  Körper 
denken,  der  nicht  theilbar  wäre,  da  es  aber,  wie  die  Erfahrung  zeigt, 
keinen  solchen  Körper  giebt,  so  haben  wir  die  Theilbarkeit  zu  den  zu- 
fälligen allgemeinen  Eigenschaften  zu  rechnen.  Auch  der  härtest» 
Körper  —  der  Diamant  —  lässt  sich  theilen.  Härte  und  Festigkeit 
sind  überhaupt  verschiedene  Begriffe.  Alles  Zerstückeln  durch  Reiben. 
Stossen ,  Feilen ,  Sägen  etc.,  alles  Abtröpfeln  etc.  beruht  auf  der  Theil- 
barkeit der  Körper.  —  Wie  kleine  Körper  es  giebt ,  geht  z.  B.  da  nun 
hervor ,  dass  in  einem  Tropfen  Menschenblut  von  einer  solchen  Gross*-, 
wie  er  an  einer  Nadelspitze  hängen  bleiben  würde ,  etwa  eine  Milliou 
Blutkörperchen  sich  befinden.  Unter  dem  Mikroskope  hat  man  Thier- 
chen beobachtet ,  welche  noch  kleiner  sind ,  indem  *"on  ihnen  mehrere 
Millionen  in  einem  Wassertropfen  Platz  haben  könnten ;  und  wie  klein 
müssen  nun  erst  die  Organe  derselben  sein !  Besonders  fein  müssen  sich 
die  Stoffe  zertheilen ,  welche  auf  unser  Geruchsorgan  einwirken .  z.  B. 
Moschus. 

Es  Hesse  sich  wohl  denken ,  dass  man  bei  fortgesetzter  Tbeilaag 
auf  Stückchen  käme,  die  sich  durchaus  nicht  weiter  in  der  bezeich- 
neten Weise  theilen  lassen;  solche  Stücken  nennt  man  Atome  (>. 
Art.  Atom).  Würde  bei  einer  Theilung  die  Materie  des  Körpers  sich 
ändern,  so  gehört  die  Erscheinung  in  die  Chemie. 

Theodolit  oder  Theodolit  Ii  heisst  ein  Winkelmessinstrumeot, 
welches  aus  zwei  getheilten  Kreisen,  einem  horizontalen  und  einem  ver- 
tikalen, nebst  Fernrohr  besteht.    Das  Fernrohr  ist  an  einer  auf  seiner 
optischen  Axe  senkrechten  Axe  befestigt ,  welche  dem  Horizoutalkrew 
genau  parallel  in  zwei  Zapfenlagern  drehbar  ist,  während  der  Vertical- 
kreis  mit  dem  Fernrohre  in  unveränderlich  fester  Verbindung  und  auf 
der  Drehungsaxe  desselben  senkrecht  stellt.    Die  verticale  Drehung  de-, 
Fernrohres  sammt  Kreis  wird  an  festen,  nicht  drehbaren  Nonien  (s.  Art. 
Non  ins)  abgelesen,  welche  zu  beiden  Seiten  des  Kreises,  an  den  Enden 
eines  Durchmessers  desselben  angebracht  sind.    Die  Zapfenlager  de? 
Fernrohres  ruhen  auf  einer  Säule,  welche  genau  senkrecht  auf  dem 
Horizontalkreise  steht  und  mit  ihrer  Drehaxe  genau  in  den  Mittelpunkt 
desselben  trifft.    Der  Horizontalkreis  ist  fest  und  mit  einer  genauen 
Kreiseintheilung  versehen ;  mit  ihm  in  derselben  Ebene  liegt  aber  geuan 
eentrirt  ein  kleiner  Kreis,  der  Alhidadenkreis  (s.  Art.  Alhidade). 
dessen  äusserer  Umfang  genau  den  inneren  Rand  der  Eintheilung  des 
grösseren  berührt,  und  der  mit  der  die  Zapfenlager  des  Fernrohrs  tragen- 
den Säule  drehbar  ist.  An  den  beiden  Enden  eines  Durchmessers  besitzt 
der  Alhidadenkreis  Nonien ,  über  denen  zur  genaueren  Ablesung  kleine 
Mikroskope  befestigt  sind.  Der  ganze  Apparat  steht  auf  einem  massiven 
Stative  und  kann  mit  Hilfe  einer  Libelle  (s.  Art.  Köh  ren  1  i  belle)  ein- 
gestellt werden.  —  Man  führt  dies  wichtige  Messinstrument  allerding!" 
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in  einzelneu  Theilen  auch  noch  anders  aus ,  indessen  bleibt  das  Prineip 
immer  dasselbe.  —  Vorzugsweise  gebraucht  man  den  Theodoliten  bei 
geodätischen  Messungen,  aber  auch  in  der  Astronomie  und  in  der  Optik, 
z.  B.  bei  Beugungserseheiuuugeu  und  Farbenspectren,  hat  sich  derselbe 
sehr  brauchbar  erwiesen. 

Theorem  Torricelli's,  s.  Art.  Ausfluss.  A.  S.  58. 

Theorie  nennt  man  in  den  Naturwissenschaften  die  Vorstellungs- 
wci.se  von  dem  Ursächlichen  einer  Erscheinuug,  also  die  Erkläruugsweise 
des  au  einer  Naturerscheinung  erkannten  Gesetzmässigeu.  Es  liegt  in 
der  Natur  der  Sache,  in  dem  Gange  der  Naturforschung,  dass  nur  die 
bereits  erforschten  Thatsachen  als  Basis  einer  Theorie  dienen  können. 
Je  geringer  der  Umfang  des  Thatsäch  liehen  ist ,  desto  weniger  Anhalt 
zur  Ergründuug  der  Ursache  ist  gegeben.  Es  bleibt  daher  nur  Übrig 
eine  Yermuthuug,  eine  Hypothese,  über  das  Ursächliche  aufzustellen : 
es  ist  darin  aber  auch  der  Grund  zu  finden ,  warum  eine  Theorie  von 
einer  anderen  verdrängt  werden  kann.  Jedenfalls  ist  eiue  Theorie  als 
unrichtig  aufzugeben,  wenn  eine  Thatsachc ,  und  sollte  es  auch  nur  eine 
einzige  sein,  entdeckt  wird ,  welche  mit  der  bis  dahin  angenommenen  in 
Widerspruch  tritt.  Wir  verweisen  in  dieser  Beziehung  auf  Art.  Hypo- 
these und  geben  hier  und  in  dem  nächstfolgenden  Artikel  nur  über 
eiuige  besonders  wichtige  Theorien  den  erforderlichen  Hinweis  und 
respective  eine  kurze  Erläuterung. 

Wegen  der  Theorien  über  das  Wesen  des  Lichtes  s.  Art.  Kmana- 
tioustheorie  und  Undulationstheorie;  wegen  der  Wärme  s. 
Art.  W ä r m e t h e o r i e ;  wegen  Franklins  und  Symnier's  elec- 
trischer  Theorien  s.  Art.  Electricität.  8.  258;  wegen  der  magne- 
tischen Theorien  s.  Art.  Magnetismus.  S.  7  G ;  wegen  des  Diamag- 
netismus ebenda  8.  80;  wegen  des  Erdmagnetismus  s.  Art.  Magnetis- 
mus der  Erde.  G.  8.  84;  wegen  des  Wesens  der  Materie  s.  Art. 
M  a  t  e  r  i  e. 

Theorie,  chemisch  electrische.  | Die electrochemische Theorie 
Theorie,  elect  röche  mische.  )  gehört  eigentlich  nicht  in 
unseren  Plan ;  wir  halten  jedoch  eine  kurze  Angabe  fttr  uicht  unange- 
messen, da  sie  mit  der  chemisch  electrischen  in  innigem  Zusammenhange 
steht.  Nach  derselben  hat  man  die  chemisch  zusammengesetzten  Körper 
als  binäre  Verbindungen  oder  als  Verbindungen  zu  2  und  2  ihrer  ein- 
fachen Elemente  zu  betrachten  und  es  inuss  dem  Bestreben  zur  chemi- 
schen Vereinigung  stets  der  Eintritt  eines  polaren  Zustaudes  der  auf 
einander  einwirkenden  ungleichartigen  Stoffe  vorausgehen.  Diese 
Polarität  oder  sogenauute  Affinität  hält  man  mit  derjenigen  der  beiden 
Electricitäten  für  identisch.  Diese  Ansicht  hat  insofern  etwas  für  sich, 
als  die  Anordnung  der  Körper  nach  ihren  electrischen  Beziehungen  mit 
der  electrischen  Spaunungsreihe  (s.  Art.  Ga Ivanismus.  A.  8.  364) 
stimmt. 

Emst..  Hin.  Handwörterbuch.  II.  ,  M 
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Die  chemisch  electrische  Theorie  bildet  den  Gegensatz  zu  der  Con- 
tacttheorie  (8.  d.  Art.).  Nach  derselben  sind  die  galvanischen  Erschei- 
nungen als  Folge  eines  chemischen  Processes  zu  betrachten,  welcher 
nach  der  Contacttheorie  gar  nicht  vorauszugehen  braucht.  Ohne 
chemische  Zersetzung  könnte  also  gar  keine  Electricität  in  einer  galva- 
nischen Kette  auftreten.  Hiergegen  spricht  schon  der  Volta'sche 
Fundamentalversuch  (s.  Art.  G a  1  van i sm u s.  A.  S.  365).  Schön- 
bein hat  eine  Vereinigung  beider  Ansichten  dadurch  angestrebt ,  dass 
er  einen  electrischen  Spannnngszustand  der  Electrolyse  vorhergehend 
annimmt ,  aber  die  BerUhrungsstellen  der  beiden  Metallflächen  mit  der 
Flüssigkeit  und  nicht  die  Berührungsstelle  der  beiden  Metalle  selbst  a!s 
Hauptsitz  der  electromotori sehen  Kraft  betrachtet.  Beide  Ansichten 
dürften  wohl  in  eine  zusammenfallen ,  wenn  man  die  electromotorische 
Kraft  als  das  Bestreben  der  in  Berührung  gebrachten  Körper  nach 
chemischer  Verbindung  auffasst. 

Thennalwasser  nennt  man  das  Wasser  der  Thermen  (s.  d.  Art). 

Thennanisirend.  (  Wärmestrahlen ,  welche  nur  von  gewissen  Kör- 

Thermanisirt.  \  pern  durchgelassen  werden,  nennt  man  ther- 
manisirt  oder  thermochroiseh  und  die  Wärmequelle  ther- 
manisirend. 

Thennanismus.  Wie  wir  verschiedenfarbige  Lichtstrahlen  unter- 
scheiden (s.  Art.  Farbe),  giebt  es  auch  verschiedenartige  Wärme- 
Strahlen,  welche  von  verschiedenen  Körpern  nach  verschiedenen  Ver- 
hältnissen zurückgeworfen,  durchgelassen  und  absorbirt  werden.  Die?- 
von  M  e  1 1  o  n  i  1831  mittelst  seines  Thermomultiplicators  nachgewiesene 
Verschiedenheit  der  Wärmestrahlen  nennt  mau  Thermanisnius  oder 
Thermochrose  oder  auch  D i a t b e r ra a n  s i e  (s.  d.  Art. ). 

Thermantidote  hat  Ranke  einen  nach  Art  der  Centrifugalventila- 
toren  eingerichteten  Ventilator  zur  Abkühlung  der  Luft  in  Indien  ge 
nannt. 

Thermen  sind  warme  Quellen.  S.  Art.  Quelle.  C. 

Thermo- Anemometer,  s.  Art.  Anemoskop.  S.  31. 

Thermo-Barometer  nennt  man  bisweilen  das  zu  Höhenmessnngen 
bestimmte  Barothermometer  (s.  d.  Art.),  welches  man  wohl  auch 
mit  dem  Namen  Hypsometer  bezeichnet.  Eigentlich  gebührt  die 
Bezeichnung  einem  Heberbarometer,  welches  Bell  an  i  nach  Gay- 
Lussae's  Vorschlage  so  einrichtete,  dass  die  beiden  weiteren  Schenkel 
durch  eine  enge  Röhre  verbunden  waren.  In  aufrechter  Stellung  dient 
dies  Instrument  als  Barometer,  in  umgekehrter  als  Thermometer,  indem 
dann  der  geschlossene  weitere  Barometerschenkel  die  Stelle  des  Therm  o- 
metergefasses  vertritt. 

Thermochemie  hat  man  den  Theil  der  Naturforschnng  nennen 
wollen ,  welcher  sich  mit  der  Wärmeentwickelung  bei  chemischen  Er- 
scheinungen vorzugsweise  beschäftigt. 
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Thermochroisch,  8.  Art.  Thermanisirt. 
Thermochrose.  8.  Art.  Thermani8mu8. 
Thermoelectricität.  iA.  Unter  den  krystallisirten 

Thennoelectrische  Kette.  f  Mineralien  und  ebenso  unter 

„  Säule.  den  künstlich  dargestellten 

„  Spannungsreihe.  I  Krystallen  finden  sich  viele, 

„  Ströme-  )  welche  die  Eigenschaft  ha- 

ben, durch  Erwärmen  electrisch  zu  werden.  Man  sagt  von  diesen 
Körpern,  welche  das  Gemeinsame  haben ,  dass  an  ihnen  das  Ebenmass-  1 
gesetz  (8.  Art  Krystallographie.  1.  S.  561)  eine  Abänderung 
erlitten  hat,  sie  seien  thermoelectrisch,  und  bezeichnet  den  Inbe- 
griff aller  dahin  gehörigen  Erscheinungen  als  Thermoelectricität 
oder  Pyroelectricität  oder  Krystallelectricität. 

Die  ersten  Beobachtungen  dieser  Art  sind  an  dem  Turmalin  ge- 
macht worden,  der  auch  daher  die  Namen  Aschenzieher.  Aschentrecker, 
electri8cher  Stangeuschörl ,  ceylonscher  Magnet  erhalten  hat.    Der  Tur- 
malin zieht  nämlich,  wenn  er  in  heisser  Asche  erwärmt  wird,  die  leichten 
Theilchen  der  Asche  an,  ähnlich  wie  es  geriebener  Bernstein  mit  leichten 
Körperchen  thut.    Seit  Beginn  des  18.  Jahrhunderts  hat  man  die  Er- 
scheinung vielfach  studirt.    Am  bequemsten  und  sichersten  ist  folgendes 
von  H  a  n  k  e  1  angegebene  Verfahren  zur  Untersuchung  der  Erscheinung. 
Man  erwärmt  den  Krystall  auf  einer  metallenen  Unterlage  durch  eine 
.Spirituslampe,  so  dass  derselbe  weder  mit  der  Flamme  noch  mit  den  von 
dieser  aufsteigenden  Gasen  in  Berührung  kommt.    Während  des  Er- 
wärmens hüllt  man  alle  Theile  des  Krystalls  ausser  dem  Punkte,  dessen 
Electricität  gerade  untersucht  werden  soll,  in  Metallfeilspähne,  um  durch 
Ableitung  der  entgegengesetzten  Electricität  die  zu  beobachtende  auf  ihr 
Maximum  zu  bringen.    Zur  Wahrnehmung  derselben  dient  ein  Bohnen- 
berger-Fechner'8ches  Electroskop ,  an  dessen  Knopf  ein  etwas  langer 
dünner  Draht  befestigt  ist,  welcher  mit  dem  freien  Ende  den  Krystall 
berührt.    Erwärmt  man  den  auf  diese  Wreise  mit  dem  Electrometer  in 
Verbindung  stehenden  Turmalinkrystall ,  so  bemerkt  man  bei  steigender 
Temperatur  von  30°  C  ab  irgend  eine,  etwa  positive  Electricität,  welche 
zunimmt,  aber  bei  über  1 50°  C.  wieder  verschwindet.    Unterbricht  man 
das  Erwärmen ,  so  zeigt  sich  der  Krystall  einen  Augenblick  lang  unelec- 
trisch ,  aber  sobald  die  Temperatur  zu  sinken  beginnt ,  wird  die  Stelle, 
welche  beim  Erwärmen  positiv  war,  beim  Abkühlen  negativ. 

Dasselbe  Verhalten  zeigen  Krystalle  des  Kieselzinkerzes,  des 
Mesotypes,  des  Zuckers,  der  Weinsäure,  des  neutralen  weinsauren  Kalis. 
Riess  und  G.  Hose  haben  viele  Krystalle  untersucht.  Um  die  Art 
der  Electricität  bei  einer  Temperaturänderung  bequem  auszudrücken, 
nennen  sie  den  Pol ,  an  welchem  das  algebraische  Zeichen  der  Tempera- 
turveränderung dem  Zeichen  der  dadurch  erregten  Electricität  entspricht, 
den   analog  electrisch  i  n  Pol  und  deu  anderen  den  antilog 
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electrischen  Pol.  —  Bei  manclieu  Krystallen,  z.  B.  bei  d 
rischen  Topase,  beim  Axinit  und  Prehuit  zeigen  sieb  zwei  nega 
zwei  positive  Pole ;  bei  dem  Boracit  finden  sieb  sogar  acht  el< 
Pole.  —  Merkwürdig  ist,  dass  Zucker,  Weinsäure  und  weinsai 
in  ibren  Auflösungen  und  Bergkrystall  im  starren  Zustande 
polarisiren  und  dieselben  Körper  aueb  tbermoelectriscb  sind.  — 1 
des  Boracit  und  Titauit  zeigen  sowohl  während  ununterbrochen 
der  als  sinkender  Temperatur  einen  Wechsel  im  electrischen  Zua 
•  den  einzelnen  Polen. 

B.  Thermoelectrische  Ströme.  Unter  A.  ist  d 
dass  durch  Temperaturveränderung  entgegengesetzt  electrische  ! 
hervorgerufen  werden  können ;  es  können  aber  auch  unter  gi 
Umständen  —  continuirliche  Ausgleichung  und  Wiederiieretel 
electrische  Ströme  durch  Temperaturveräuderuugen  veranlass! 
und  derartige  Ströme  nennt  man  thermoelectrische  im  Gt 
zu  den  hydroelectrischen  der  V o  1 1 a ' sehen  Säule.  S < 
hat  zuei-st  (1821)  die  Thatsache  nachgewiesen  und  nannte  die 
nung  Thermo magnetismus;  erst  später  wurde  die  Bez 
Thermoelectricität  angenommen,  da  man  einen  Magn<  t  l 
ihn  umkreisenden  electrischen  Strom  zurückfahren  kann  (s.  Art.  I 
dynamik.  B.  S.  270). 

Um  sich  von  der  Thatsache  zu  überzeugen,  löthe  man 
Wismutbstauge  von  5  bis  G  Zoll  Länge  und  2  bis  3  Linien  Die 
Kupferdraht,  so  dass  ein  Rechteck  von  etwa  3  Zoll  Höhe  entsn 
welchem  die  Wismuthstange  die  eine  lange  Seite  und  der  Kiij 
die  drei  übrigen  bildet.  Hält  man  in  dies  Rechteck  eine  seh 
Magnetnadel,  so  dass  dieselbe  in  der  Ebene  des  Rechtecks  liegt, 
sie  in  Ruhe :  erwärmt  man  aber  die  eine  Löthstelle  zwischen  1 
und  Kupfer  und  bringt  nun  die  Magnetnadel  in  dieselbe  Logfti 
sie  .-ms  der  Ebene  des  Rechtecks  mit  dem  Ende  der  Axe,  wel< 
Nordpol  trägt,  ostwärts  oder  westwärts  heraus,  wie  bei  dem  De 
sehen  (s.  Electrodyuamik.  B.  S.  268)  Versuche,  wenn  man  anoim 
der  erregte  electrische  Strom  in  der  wärmeren  Stelle  vom  Wism 
Kupfer  geht.  —  Dieselbe  Erscheinung  zeigt  sich ,  wenn  man 
freie  Ende  eines  kupfernen  Multiplicatordrahtes  des  Galvanomt 
zum  Rothglühen  erhitzt  und  darauf  mit  dem  anderen  Ende  in  Bt 
bringt.  —  Ebenso  erhält  man  eine  Ablenkung  am  Galvanou»« i 
man  die  beiden  Multiplicatorenden  durch  ein  anderes  Metall  v 
und  die  eine  Verbindungsstelle  erhitzt.  —  Diese  letztere  Ifen 
besonders  erfolgreich  gewesen.  Schaltet  mau  zwischen  die  E> 
Multiplicators  nach  einander  Combinationen  aus  zw«  i  verscl. 
Metallen  von  gleicher  und  stets  derselben  Länge,  so  erhält  i 
sogenannte  thermoelectrische  Spannuugsreihe,  in 
die  einzelnen  Metalle  so  auf  einander  folgen ,  dass  der  electriscb» 
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%&ü94l  jf  emer  Verbindungsstelle  je  zweier  allemal  vom  voran- 

•      ^fth^'e  zum  nacn^0'pen(^en  Sen^    Je  weiter  die  beiden  com- 
*b«art  piplio     ^  *n  dieser  Reihe  aus  einander  liegen,  desto  stärker  wird 
>.iW  gl»        Teniperaturdifferenz  der  Löthstelle  der  electrische  Strom. 
Nach  Hankel  stehen  die  Metalle  vom  negativen  zum  positiven  in  folgen- 
der Reihe. 

i  —  Wismuth,  Neusilber,  Nickel,  Kobalt,  Platinblech,  Gold, 
I  Messing,  Arseniknickel,  Kupferblech,  Zinn,  Blei,  Kupfer- 
ne geringer    draht,  i21öthig  Silber,  ein  Platinspatel,  Zink,  Silber  Nr.  2, 
Temperatur.  Velber  Nr.  J,  galvanisches  Kupfer,  Kadmium,  Eisen,  Anti- 
'rnon  -{-. 

i  —  Wismuth,  Kobalt,  Neusilber,  Platinblech,  Nickel,  Ar- 
Bei  grösseren  |  seniknickel ,  Messing,  Gold,  Zinn,  Blei,  Kupferblech, 
Temperatur-   Platinspatel,  121öthig  Silber,  Eisen,  Kupferdraht,  Silber 
unterschieden.  1  Nr.  2,  galvanisches  Kupfer,  Silber  Nr.  1,  Zink,  Kadmium, 

!  Antimon  -(-. 

Manche  Combinationen  zeigen  bei  gewissen  Temperaturen  ihr 
Maximum  und  gehen  dann  wieder  auf  Null  herab,  von  wo  ab  der  Strom 
die  umgekehrte  Richtung  nimmt.  Das  Maximum  erreichen  nach  Hankel 


Eisen  mit  Zink 

bei 

143° 

R. 

m  Zinn 

•  * 

167 

,,  galvanischem  Kupfer 

169 

,,  Silber 

» » 

1S4 

» » 

„     „  Kupfer 

195 

• » 

..  Gold 

•  > 

2>)f, 

.,  Messing 

%  • 

235 

« » 

,.  Blei 

•  4 

235 

Eine  Umkehmng  des  Stromes  trat  ein  bei 

Zink  und  Silber  bei  1 55°  K. 

»     u    galvan.  Kupfer  bei              171  ,, 

Gold  und  Messing  2*24 

Zink  und  Eisen  252 

Galv.  Kupfer  und  Eisen  2  70  ,, 

Silber  uud  Eisen  2y.r> 

(Jold  und  Kupfer  ,,               330  ,, 

Kupfer  und  Eisen  ,,              332  ,, 

In  neuester  Zeit  hat  B  u  n  s  e  n  Kupferkies  und  Pyrolusit  ungemein 
tberraoelectrisch  gefunden  und  J.  Stefan  noch  weitere  Untersuchungen 
angestellt  (Poggend.  Aunal.  Bd.  124.  S.  632).    Er  fand  Folgendes: 

Blätteriger  Kupferkies  und  Kupfer:  26.  Compacter  Kupferkies 
und  Kupfer:  9.  Pyrolusit  und  Kupfer:  13.  Compacter  Kupferkies  und 
blättriger  Kupferkies :  14.  Kupfer  und  krystallisirter  Kobaltkies :  26. 
Körniger  Kobaltkies  und  Kupfer:  78.  Kupfer  und  Schwefelkies:  15,7. 
Compacter  Kupferkies  und  Schwefelkies:  6.  Blättriger  Kupferkies  und 
Schwefelkies:  9,8.  Kupfer  und  Buntkupfererz:  14.   Feiner  Bleischweif 
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und  Kupfer:  9,8.    Grober  Bleischweif  und  Kupfer:  9.    Blei^l&nz  ii 
grossen  Krystallen  und  Kupfer:  9,8.    Bleischweif  und  Buntkupferen 
5,5.  Hier  steht  stets  der  electropositive  Körper  voran  und  die  beistehen-; 
Zahl  giebt  an ,  wie  viel  derartige  Combinationen  eine  electroniotoi> 
Kraft  liefern ,  welche  derjenigen  einer  Daniell'  sehen  Zelle  gleich 

C.  Eine  Combination  aus  zwei  thermoelectrischen  Körpern  nenn' 
man  ein  thermoelectrisches  Element.    Eine  Verbindung  mehrere 
thermoelectrischer  Elemente  giebt  eine  thermoelectriseheKeft 
oder  Säule  oder  T  h  e  r  m  o  s  ii  u  1  e.    Ein  einzelnes  tbermoelectri^ 
Element  nennt  man  auch  wohl  eine  einfache  thermoelectrische  RH" 

Eine  Thermosäule  kann  man  aus  zwei  verschiedenartigen  Metalle 
z.  B.  Wismuth  und  Antimon,  welche  in  der  Spannungsreihe  am  weitet 
auseinauderstehen,  so  herstellen,  dass  man  sie  in  Form  von  Drähten  o«te 
Stäbchen,  die  an  den  Enden  etwas  seitlich  gebogen  sind,  so  ao  einander 
löthet ,  dass  sie  parallel  neben  einander  liegen  und  das  obere  Ende  h 
ersten  mit  dem  oberen  Ende  des  zweiten ,  dann  das  untere  Ende 
zweiten  mit  dem  unteren  des  dritten ,  darauf  das  obere  Ende  des  drin* 
mit  dem  oberen  des  vierten  etc.  verbunden  ist .  ohne  dass  ausser  an 
Löthstellen  eine  Berührung  stattfindet.    Auf  diese  Weise  liegen  die  it- 
wechselnden  Löthstellen  alle  nach  ein  und  derselben  Seite.  Setzte 
die  beiden  freibleibenden  Enden,  nämlich  des  ersten  und  des  letzten^ 
chens  mit  dem  Multiplicatordrahte  in  Verbindung  und  erhöht  oder* 
niedrigt  die  Temperatur  der  an  einer  Seite  liegenden  Löthstellen.  * 
giebt  die  Galvanometernadel  einen  nach  Verhältniss  der  Elemente  stirtr 
ren  Ausschlag. 

Eine  solche  Säule  gebrauchte  M  e  1 1  o  n  i  zu  seinen  Untersuchung 
über  strahlende  Wärme  ( s.  Art.  T  h  e  r  in  o  m  u  1 1  i  p  I  i  c  a  t  o  r).  W'fceat* 
stone  erhielt  aus  einer  Thermosäule  von  33  Elementen  Wismuth  b»3 
Antimon  Funken  ;  W  a  t  k  i  n  8  thermische  Wirkungen  ,  auch  gelang  in"1 
die  WaBserzersetzung.  In  jüngster  Zeit  (1864)  hat  S.  Marc u*.  «' 
geborner  Mecklenburger  und  Meclianikus  in  Wien,  eine  neue  sehr  krfft? 
Thermosäule  construirt,  indem  er  die  Thatsache  benutzte ,  dass  Leginni- 
gen in  der  thermoelectrisehen  Spannungsreihe  nicht  zwischen  den  Metalle? 
stehen,  aus  denen  sie  zusammengesetzt  sind.  Er  fand  besonders  kraftij. 
wirkend  als  positives  Metall:  10  Gewichtstheile  Kupfer,  *>  Zink 
6  Nickel  ( 1  Zusatz  von  1  Theil  Kobalt  erhöht  noch  die  electromotori^ 
Kraft)  und  als  negatives  Metall :  12  Gewichtstheile  Antimon.  5  Zm*- 
1  Wismuth;  oder  positiv:  65  Theile  Kupfer,  31  Zink  und  nesrat" 
12  Theile  Antimon  und  5  Zink.  Die  Stäbe  werden  nicht  aneinami* 
gelöthet ,  sondern  durch  Schrauben  verbunden.  Es  genügen  0  «°^,fi 
Elemente,  angesäuertes  Wasser  zu  zersetzen  ;  125  Elemente  schwel^1 
einen  Piatindraht  von  »/a  Millim.  Dicke  etc.  Die  eine  Contact^i^  j,i 
Elemente  wird  erwärmt,  die  andere  durch  Wasser  abgekühlt  ( s-  Pogr^y 
Annal.  Bd.  124.  S.  629).  —  In  Betreff  der  Anwendung  relcbt 


Thermograph  —  Thernioharmonika.  5  Ii) 

- 

Po  lullet  in  seinem  magnetischen  Pyrometer  gemacht  hat,  8.  Art. 
Pyrometer.   S.  294. 

D.  13a88  die  theruioelectrischen  Ströme  durch  die  Wärme  wenig- 
stens veranlasst  werden .  unterliegt  keinem  Zweifel.  Es  spricht  dafür 
namentlich  auch ,  dasa  sich  sogar  in  einem  einzigen  Metalle  durch  Er- 
wärmung dergleichen  Ströme  erregen  lassen,  wie  Seebeck  zuerst 
zeigte,  ßecquerel  hat  nun  weiter  geschlossen ,  dass  die  Entstehung 
dieser  Ströme  durch  eine  ungleiche  Fortschreitung  der  Wärme  auf  beiden 
Seiten  der  erhitzten  Stelle  bedingt  sei ,  und  dass  hierbei  das  ungleiche 
WärmeauMstrahlungsvermügeu  eine  Rolle  spiele.  Es  würden  sich  also 
diese  Ströme  auf  verschiedene  Molecularveränderungen  zu  beiden  Seiten 
der  erwärmten  Stelle  oder  auch  auf  gleichartige  Molecularveränderungen 
in  ungleichem  Masse  zurückführen  lassen.  Magnus  behauptet  dagegeu, 
dass  stets  dieElectricitätserregung  durch  die  Berührung  von  heterogenen 
•Substanzen  bedingt  werde.  —  Iu  Bezug  auf  die  Pyroelectricität  in 
Kry stallen  wird  besonders  zu  beachten  sein ,  dass  die  Richtung  des 
Stromes  durch  die  Lage  der  Blätterdurchgänge  bestimmt  wird.  Zu  einer 
festen  Ansieht  über  die  Ursache  der  hier  erregten  electrischen  Erschei- 
nungen ist  man  indessen  noch  nicht  gelangt. 

Dass  man  durch  Hindurchführuug  eines  electrischen  Stromes  durch 
ein  thermoelectrisehes  Element  eine  Temperaturemiedriguug  erzeugen 
kann,  darüber  vergleiche  Art.  Pcltier's  Kreuz. 

Thermograph  heisst  eine  Vorrichtung  zum  Aufzeichueu  der  Tem- 
peraturen. Wesentlich  ist  dabei  eiu  Uhrwerk,  welches  eiue  Walze  in 
Bewegung  setzt,  auf  welcher  ein  vertical  und  horizontal  getheiltes  Papier 
befestigt  wird ,  um  die  Schriftzeichen  aufzunehmen.  Die  sonstige  Ein- 
richtung ist  verschieden,  z.  B.  ein  lauger  Draht,  welcher  den  Schreibstift 
nahe  an  einem  Ende  trägt  und  durch  seine  Längenveräuderung  den 
Stift  hebt  oder  senkt.  Metallthermometer  (8.  d.  Art. ) ,  namentlich  das 
II  o  1  z m a n n ' sehe,  lassen  sich  auch  dazu  herrichten.  Es  versteht  sich 
von  selbst,  dass  täglich  eiu  neues  Papier  eingesetzt  werden  muss,  wenn 
man  nicht  die  eich  in  einem  Tage  einmal  herumdrehende  Walze  so  ein- 
richtet, dass  sie  sich  gleichzeitig  hebt. 

Thermograpbie  nannte  Knorre  in  Kasan ( 1843) die  Herstellung 
von  Wärmebildern  nach  Art  der  Moser 'sehen  Hauchbilder  (s.  Art. 
II  a  U  c  h  b  i  1  d  e  r) ,  nur  dass  eiue  Erhitzung  der  dabei  benutzten  Körper 
vorausgeht. 

Thermoharmonika  könnte  man  die  chemische  Harmonika  (s.  Art. 
Harmonika,  chemische)  nenueu;  Marx  hat  indessen  diese  Be- 
zeichnung für  ein  musikalisches  Instrument  vorgeschlagen,  welches  sich 
auf  die  Benutzung  der  iu  erhitzten  Röhren  entstehenden  Töne  gründen 
soll  (s.  Art.  Ton).  Es  dürfte  die  Herstellung  eine«  solchen  Instrumen- 
tes deshalb  besondere  Schwierigkeiten  haben,  weil  man  das  sofortige  An- 
sprechen der  Röhren  nicht  in  seiner  Gewalt  hat. 
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Thermohygrometer  ist  auch  das  Psychrometer  (s.  Art.  Hygro- 
meter. 3.  S.  470)  genannt  worden. 

Thermokette,  s.  Art.  Thermoelectricität.  C. 

Thermolampe  hat  Lebon  eine  Lampe  genannt,  in  welcher  Holz 
verbrannt  und  gleichzeitig  daraus  Leuchtgas  erzeugt  werden  sollte ,  um 
gleichzeitig  zu  heizen  und  zu  beleuchten.  Die  Lampe  hat  sich  als  un- 
brauchbar erwiesen. 

Thermomagnetismus  nannte  Seebeck  anfänglich  die  Thermo- 
electricität (s.  d.  Art.  B.). 

Thermomanometer  nannte  Collardeau  (1827)  ein  Quecksilber- 
thermometer mit  einer  zum  Messen  der  Elastieitäten  des  Wasserdampfes 
bestimmten  Scala.  8.  Art.  Dampf.  S.  177  die  beiden  letzten  Co- 
lonnen. 

Thermometer,  Wärmemesser,  ist  ein  Instrument,  welches  zur 
Bestimmung  der  Temperatur  (s.  d.  Art.)  der  Korper  und  überhaupt  zur 
vergleichenden  Messung  der  fühlbaren  (freien)  Warme  der  Körper  dient. 

Unser  Gefühl  ist  nicht  ausreichend ,  um  auf  die  in  einem  Körper 
enthaltene  Menge  des  Wärmewesens  einen  sichern  Schluss  zu  ziehen, 
wie  vielfache  Erfahrungen  ergeben ;  in  vielen  Füllen  ist  es  indessen  nicht 
nur  wüuschenswerth ,  sondern  sogar  nothwendig,  die  Temperarur  genau 
•bestimmen  zu  können,  so  dass  das  Bedttrfniss  eines  zuverlässigen  Wärme- 
messers ein  wohl  begründetes  ist.  Es  fragt  sich  nun,  auf  welches  Princip 
ein  solches  Instrument  zu  gründen  ist.  Auf  einen  grösseren  oder  ge- 
ringeren Wärmegehalt  können  wir  nur  aus  Wirkungen  schliessen,  welche 
eine  grössere  oder  geringere  Menge  des  Wärmewesens  voraussetzen 
lassen.  Solcher  Wirkungen  giebt  es  mehrere :  Volumenveränderungen, 
Aggregatsänderungen,  optische,  thermoelectrische  Wirkungen ;  gewöhn- 
lich benutzt  man  aber  nur  die  durch  Temperaturveränderungen  bewirkten 
Volumenveränderungen,  die  im  Allgemeinen  darin  bestehen,  dass  bei 
Temperaturerhöhung  die  Körper  ein  grösseres,  und  bei  Temperatur- 
erniedrigung ein  kleineres  Volumen  erhalten.  (Ausführlicher  handelt 
hierüber  Art.  Ausdehnung  der  Körper  durch  die  Wärme.) 
Andere  zur  Verwerthnng  gekommene  Principe  werden  im  Verlaufe  dieses 
Artikels  ihre  Berücksichtigung  finden. 

Bei  den  Thermometern  ist  zu  unterscheiden ,  ob  sie  bestimmt  sind 
zur  Messung  der  Temperaturen ,  welche  im  Umfange  derjenigen  liegen 
oder  dieselben  nur  mässig  überschreiten  ,  welche  in  unserer  Atmosphäre 
vorkommen ,  oder  derjenigen ,  welche  über  diese  Grenze  hinausgehen, 
oder  ob  sie  nur  zur  Angabe  einer  stattfindenden  Temperaturdifferenz 
dienen  sollen.  Die  beiden  letzteren  Arten  finden  ihre  Erledigung  in  be- 
sonderen Artikeln,  nämlich  diejenigen  fltr  Hitzegrade  im  Art.  Pyro- 
meter und  die  anderen  in  den  Artikeln  Differentialthermo- 
meter  und  Thermomnltiplicator.  Es  bleibt  also  hier  nur  die 
zuerst  aufgeführte  Art  der  Thermometer  zur  Erledigung  übrig. 
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Zu  den  gewöhnlichen  Thermometern  bedient  man  sich 
des  Quecksilbers  oder  des  Weingeistes  in  gläsernen  Behältern ,  da  die 
Volnmenveränderongen  dieser  Flüssigkeiten  bedeutender  als  die  des 
Glases  sind.  Die  entschiedenen  Vorzüge  des  Quecksilbers  vor  allen 
anderen  tropfbaren  Flüssigkeiten  bestehen  namentlich  darin ,  1 )  dass  es 
sich  sehr  rein  darstellen  lässt ;  2)  dass  es  eine  grosse  Empfindlichkeit 
«regen  Wärmeänderungen  besitzt;  3) dass  es  innerhalb  der  gewöhnlichen 
Beobachtungen  sein  Volumen  mit  den  Wärmeänderungen  in  demselben 
Verhältnisse  verändert  und  4 )  dass  zu  seinem  Kochen  eine  verhältniss- 
mässig  hohe  (+  340° C.)  und  zu  seinem  Festwerden  ebenso  eine  ver- 
hältnissmässig  niedrige  Temperatur  (—  40°,5  C.)  erforderlich  ist. 
Newton  hat  sich  zum  Theil  eines  Leinöltherraometers  (s.  d.  Art.)  be- 
dient. Weingeist  besitzt  besondere  Vorzüge  für  niedrige  Temperaturen, 
weil  er  noch  nicht  zum  Festwerden  hat  gebracht  werden  können  — 
selbst  nicht  bei  —  100WC.  — ,  und  weil  er  gerade  bei  den  Temperaturen, 
bei  welchen  Quecksilber  fest  wird  oder  dieser  Temperatur  nahe  ist,  sich 
der  Wärme  proportional  in  seinem  Volumen  verändert. 

Die  Anfertigung  eines  Quecksilber- Thermometers 
erfordert  zunächst  eine  mit  einer  Erweiterung  an  dem  einen  Ende  ver- 
sehene Haarröhre.  Um  diese  mit  der  Flüssigkeit  zu  füllen,  wird  an  das 
offene  Ende  der  Röhre  gewöhnlieh  eine  trichterförmige  Erweiterung  an- 
geblasen oder  an  demselben  ein  aus  umgewickeltem  Papiere  gebildeter 
Trichter  befestigt.  In  den  Trichter  bringt  man  eine  zum  Füllen  mehr 
denn  ausreichende  Menge  Quecksilber.  Hierauf  erwärmt  man  vorsichtig 
die  am  unteren  Ende  befindliche  Erweiterung.  Lässt  man  darauf  wieder 
abkühlen,  so  fällt  etwas  Quecksilber  aus  dem  Trichter  in  die  Erweiterung. 
Nun  erwärmt  man  die  Erweiterung  wieder,  bis  das  in  ihr  enthaltene 
Quecksilber  kocht,  und  unterhält  dies  Kochen  so  lange,  bis  man  sicher 
ist ,  dass  alle  Luft  ans  der  Erweiterung  und  Röhre  vertrieben  ist.  Bei 
daranf  eintretender  Abkühlung  füllen  sieh  Erweiterung  und  Röhre  mit 
Quecksilber,  ohne  dass  Luft  in  denselben  enthalten  wäre.  Hat  die  so 
gefüllte  Röhre  sich  vollständig  abgekühlt ,  so  entfernt  man  das  noch  im 
Trichter  befindliche  Quecksilber  und  erwärmt  die  Erweiterung  nochmals, 
so  dass  ein  Theil  des  Quecksilbers  ans  der  Mündung  der  Röhre  herans- 
tritt ,  welches  man  ebenfalls  entfernt.  Nach  eingetretener  Abkühlung 
wird  die  Erweiterung  und  nur  ein  Theil  der  Röhre  noch  gefüllt  sein ; 
wie  weit  das  Letztere  sein  muss,  hängt  von  der  Bestimmung  des  anzu- 
fertigenden Instrumentes  ab.  Jetzt  entfernt  man  den  Trichter,  erwärmt 
zum  vierten  Male ,  bis  das  Quecksilber  an  dem  Ende  der  Röhre  steht, 
und  verschliesst  dann  schnell  dieOeffnung  mit  einem  Tropfen  Siegellack. 
Nach  erfolgter  Abkühlung  schmilzt  man  das  bereits  vorläufig  geschlossene 
Ende  vor  einer  Stichflamme  zu ,  und  dann  ist  das  Thermometer  bis  auf 
die  Eintheilung  fertig.  Wenn  diese  Operationen  glücklich  von  Statten 
gegangen  sind ,  so  wird  in  dem  nicht  mit  Quecksilber  gefüllten  Räume 
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der  Röhre  keine  Luft  enthalten  sein,  so  dass  beim  Umkehren  des  Rohres, 
wobei  also  die  Kugel  oben  sieh  befindet ,  das  Quecksilber  an  das  Ende 
der  Röhre  läuft,  namentlich  weuu  man  dies  durch  einen  kleinen  Ruck 
befördert. 

Um  dem  Instrumente  die  gebräuchliche  Eintheilung  zu  geben,  setzt 
man  dasselbe  in  thauendes,  kleingehacktes  Eis  oder  in  schmelzende!) 
Schnee.  Das  Quecksilber  wird  sich  hierbei  immer  mehr  nach  der  Er- 
weiterung zurückziehen ,  endlich  aber  an  einer  Stelle  stehen  bleiben ,  so 
lange  noch  nicht  aller  Schnee  geschmolzen  oder  alles  Eis  gethaut  ist. 
Diese  Stelle ,  welche  der  Eisschmelzpunkt  genannt  wird ,  merkt 
man  sich  an  der  Röhre.  Hierauf  bringt  man  das  Instrument  in  ein 
metallenes  mit  Wasser  gefülltes  Gefäss  und  erwärmt  bis  zum  Kochen, 
wobei  höchstens  die  Erweiterung  in  das  Wasser  taucht.  Auf  diese  Weise 
erhält  mau  nach  P a r r o t ' s  Bezeichnung  ein  H  y  d  r  o  t  h  e  r  m  o  in  e  t  e  r. 
während  ein  Atmothermometer  gewonnen  wird,  wenn  mau  die  Er- 
weiterung nur  in  den  Dampf  hält.  Das  Quecksilber  füllt  hierbei  die 
Röhre  immer  mehr  aus,  doch  hört  das  Steigen  desselben  auf,  sobald  das 
Wasser  zu  wallen  beginnt.  Diese  Stelle,  welche  man  den  Siede- 
punkt nennt ,  merkt  man  sich  ebenfalls  an  der  Röhre.  Der  Abstand 
des  Eisschmelzpunktes  und  Siedepunktes  heisst  der  Fundamental- 
abstand  und  beide  Punkte  werden  wohl  auch  Fundamental- 
p unkte  genannt,  weil  sie  die  Grundlage  oder  das  Fundament  für  die 
Eintheilung  oder  Scala  abgeben. 

Die  Eintheilung  des  Fundamentalabstaudes  kann  auf  verschie- 
dene Art  geschehen.  Theilt  man  denselben  in  80  gleiche  Theile  und 
setzt  dabei  0  an  den  Eisschmelzpunkt  und  80  an  den  Siedepunkt,  so  er- 
hält man  die  aehtz  igt  heil  ige  Scala  oder  die  Eintheilung 
nach  Reaumur;  theilt  man  denselben  in  100  gleiche  Theile  und  Bebt 
dabei  0  wieder  au  den  Eisschmelzpunkt ,  aber  1 00  au  den  Siedepunkt, 
so  erhält  mau  die  Ii  u  n  d  e  r  1 1  h  e  i  1  i  g  e  Scala  oder  die  Centesimal- 
Scala  oder  die  Eintheilung  nach  Celsius;  theilt  man  deuselben  in 
180  gleiche  Theile  und  .setzt  dabei  32  an  den  Eisschmelzpuukt  und 
2 1 2  an  den  Siedepunkt ,  so  erhält  man  die  F  a  h  r  e  n  h  e  i  t  'sehe  Scala. 
Unter  dem  Eisschmelzpunkte  bringt  man  nach  der  Erweiterung  hin 
ebenfalls  solche  Theile ,  wie  zwischen  den  Fundamentalpunkten  au  und 
zählt  diese  bei  der  Reaumur'schen  und  Oelsius'cheu  Eintheilung  von  u 
aus  als  negative  ( — )  Grade,  während  man  die  zwischen  den  Funda- 
ment alpunkten  positive  (-)-)  Grade  nennt;  bei  der  Fahrenheit'scbeu 
Eintheilung  zählt  man  von  dem  Eisschmelzpunkte  von  32  abwärts  bis 
zu  0  und  dann  beginnen  erst  unter  0  die  negativen  Grade.  Um  bei  der 
Angabe  des  Quecksilberstandes  die  zu  Grunde  hegende  Scala  sofort  zu 
erkennen,  schreibt  man  hinter  die  betreffende  Gradzahl  bei  der  Reaumur- 
sehen  Eintheilung  /?.,  z.  B.  -j-  8°  Ii. ,  bei  der  Celsius'schen  Eintheilung 
f.,  z.  B.  -j-  10°  C|  und  bei  der  Fahrenheit'scheu  Eintheilung  F.,  z.B. 


Digitized  by  Google 


Thermometer. 


+  50«  F.  Hiernach  ist  also:  09/?.  —  0°  C.  —  -f  32°  F.  und 
4-  800  /J.  =  +  100«  C.  =  +  212»  f.  Eine  nur  bei  einigen 
Petersburger  Beobachtungen  zur  Verwerthung  gekommene  Eintheilung 
ist  die  von  De  Tlsle  (1733)  angegebene,  bei  welcher  am  Siedepunkte 
0  und  am  Eisschmelzpunkte  150  stand.  —  Eiue  von  Walferdin 
(1855)  vorgeschlagene  400theilige  Scala,  bei  welcher  der  Nullpunkt  dem 
Gefrierpunkte  des  Quecksilbers  entsprechen  sollte,  um  die  V  orzeichen  -|- 
und  —  zu  umgehen ,  hat  sich  ebenfalls  keines  Beifalls  zu  erfreuen 
gehabt. 

Bei  der  Berechnung  der  Thermometergrade  nach  der  einen 
Scala  in  solche  nach  den  beideu  anderen  ist  derselbe  Fundamentalabstand 
selbstverständlich  zu  Grunde  zu  legen  und  es  kommen  also  auf  dieselbe 
Scalenlänge  80° /f.,  100«  f.  und  180°  F.,  folglich  sind  der  Länge  nach 
gleich  zu  rechen  4°/?.,  5°  C.  und  9°  F.,  oder  es  entsprechen  der  Länge 
nach  einander  1«  C,  «/s°  R  und  9  ,°  F.,  ferner  1»//.,  5  40  C.  und  9  ,« 
F.,  endlich  lü  Ft%  5  9°  C  und  *  9°  /f.,  oder  allgemein  der  Länge  nach 
bei  demselben  Fuudamentalabstande  ji°C.  =  *s  7i°/f.  =  95  w°F. ; 
n»R.  =  *  4  n<>C.  =*=  9  4w«F.  und  w°F.  =  5/9w°  C.  =  V»»°Ä-  Da 
jedoch  nicht  bei  allen  drei  Einteilungen  der  Nullpunkt  der  Scala 
auf  derselben  Stelle  liegt ,  so  erhält  man  hiernach  nur  bei  der  Umwand- 
lung der  Grade  nach  Reaumur  und  Celsius  in  einander  das  gesuchte  Re- 
sultat, während  bei  Fahrenheit'schen  Graden  noch  zu  berücksichtigen  ist. 
dass  arn  Eisschmelzpunkte  -f-  32  steht.  Hiernach  ergiebt  sieh  für  die 
Berechnung:  +  »°  C.  —  4-  «/,o  R.  (32  +  »  "f. ;  + 
«-  +  5  4»9f:.  =  (32  -4-  9  4w)üF.;  +  «°  F.  =  Vq  (+»  —  32)«C. 
—  *  9  (±  w  -  32)  °R. 

Soll  nach  der  angegebenen  Anfertigungsweise,  welche  auch  <ür  die 
Füllung  mit  Weingeist  gilt .  das  Thermometer  genau  werden ,  so  muss 
die  Thermometerröhre  durchweg  von  demselben  Caliber  sein ,  d.  h.  die 
Röhie  muss  in  ihrer  ganzen  Länge  gleiche  Weite  haben.  Wie  man  eiue 
Röhre  auf  ihr  Caliber  prüft,  darüber  s.  Art.  Calibriren.  Da  man 
viele  Röhren  durehprobiren  muss,  ehe  man  eine  solche  findet,  deren 
Caliber  durchweg  dasselbe  ist,  so  sind  Thermometer  mit  derartigen  Röh- 
ren verhältnissmässig  theoer.  Die  gewöhnlichen  Thermometer  werden 
in  der  Regel  mit  Benutzung  eiues  ganz  genauen,  sogenannten  Norm  a  1- 
t  h  e  r  m  o  in  e  t  c  r  8  angefertigt  uud  stimmen ,  da  bei  ihnen  das  Caliber 
nicht  untersucht  worden  ist,  gewöhnlich  nur  an  einzelnen  Punkten,  näm- 
lich ausser  an  dein  Eisschmelzepunkte  und  Siedepunkte  uoclt  bei  dem 
10.  und  20.  Grade  über  dem  Eisschmelzepunkte,  überein.  Indessen 
leuchtet  ein  .  dass  man  mit  Benutzung  eines  Normalthennometers  auch 
die  ungenaueste  Röhre  von  Grad  zu  Grad  genau  eintbeilen  könnte. 
Gay-Lussac  hat  genaue  Thermometer  dadurch  herzustellen  versucht, 
und  Körner  hat  das  Verfahren  noch  vervollkommnet,  dass  er  eine 
Röhre  von  ungleichem  Caliber  im  Voraus  in  Theile  von  gleichem  Vo- 
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lumen  eintheilte,  indem  er  ein  Quecksilbertröpfehen  durch  die  Röhre 
gehen  Hess  und  die  an  einander  stossenden  Längen  desselben  roarkirte. 

Ein  völlig  luftleeres  Thermometer  ist  einem  anderen  vorzuziehen, 
weil  bei  starker  Erwärmung,  z.  B.  wenn  das  Thermometer  in  heisses 
Wasser  kommt,  die  Luft  über  dem  Quecksilber  in  Folge  der  starken  Zu- 
sammendrilckung  sich  leicht  zwischen  das  Quecksilber  drängt,  den 
Quecksilberfaden  theilt  und  so  das  Instrument  gänzlich  unbranchbar 
macht. 

Die  einzelnen  Grade  eines  Thermometers  werden  desto  grösser ,  je 
grösser  die  Erweiterung  ist ,  also  je'  mehr  Quecksilber  dieselbe  fasst, 
und  ein  je  engeres  Caliber  die  Röhre  hat.  Dies  kommt  namentlich  in 
Betracht  bei  dem  Psychrometer  (s.  Art.  Hygrometer.  S.  479),  weil 
bei  diesem  die  einzelnen  Grade  gewöhnlich  in  5  gleiche  Theile  getheilt 
werden ,  und  bei  dem  zu  thermometrischen  Höhenmessungen  bestimmten 
Hypsometer  (8.  Art.  Höhen m essung.  B.  S.  457),  weil  hier  ein 
Grad  in  50  gleiche  Theile  getheilt  zu  werden  pflegt,  ^o  dass  also  ein 
einzelner  Grad  wenigstens  die  Länge  eines  Zolles  hat.  Da  man  aber  in 
einer  sehr  engen  cylindrischen  Röhre  den  feinen  Quecksilberfaden  nnr 
schwer  erkennen  würde ,  so  wählt  man  zu  Thermometern  mit  grossen 
Graden  Röhren,  die  im  Innern  einen  ovalen  Querschnitt  haben  und  an 
der  Scala  so  angebracht  werden ,  dass  das  Auge  die  breite  Seite  vor 
sich  hat. 

Bei  der  Bestimmung  des  Siedepunktes  rouss  der  Barometerstand 
berücksichtigt  werden ,  da  die  Siedetemperatur  von  dem  auf  der  Ober- 
fläche lastenden  Drucke  abhängig  ist  (8.  Art  Sieden).  Für  das  in 
Deutschland  gebräuchliche  80theilige  Thermometer  nimmt  man  als 
Xormalbarometerstand  28"  336  par.  Linien  =  0,BI  74254  ;  für  das 
in  Frankreich  gebräuchliche  hunderttheilige  <),"•  76  =  336,9  par.  Linien. 
Gewöhnlich  findet  sich  über  den  bei  der  Bestimmung  des  Siedepunktes 
zu  Grunde  liegenden  Barometerstand  an  dem  Instrumente  selbst  die 
nöthige  Angabe.  Ein  Zoll  Abweichung  von  dem  Normal barometerstande 
bewirkt  im  Allgemeinen  eine  Aenderung  des  Siedepunktes  um  1  Cente- 
simalgrad.  In  England  bedient  man  sich  gewöhnlich  der  Fahrenheit  schen 
Eintheilung. 

Bei  den  meisten  Thermometern  verändert  sich  mit  der  Zeit  die 
Stelle  des  Eisschmelzepunktes  und  zwar  rückt  er  höher.  Dies  liegt  ohne 
Zweifel  darin,  dass  durch  den  äusseren  Luftdruck  die  Capacität  der  Kugel 
vermindert  wird.  Ein  Herabrücken  des  Eisschmelzpunktes  hat  Egen 
bemerkt,  so  oft  das  Thermometer  stark  erhitzt  wurde,  Person  beobach- 
tete, als  er  ein  Thermometer  mehrere  Stunden  lang  auf  440°  C.  erhielt, 
eine  Erhöhung  des  EUschmelzpunktes  von  12,  15  und  17°  C. 

Bei  der  Verfertigung  von  Weingeistthermometern 
verfährt  man  im  Allgemeinen  wie  bei  Quecksilberthermometern.  Die 
Köhren  können ,  um  Grade  von  bestimmter  Länge  zu  erhalten ,  bei  der- 
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selben  Grösse  der  Erweiterung  weiter  sein  als  bei  dem  Queeksilberther- 
mometer ,  da  sich  der  Weingeist  stärker  ausdehnt.  Um  den  Stand  der 
Flüssigkeit  besser  sehen  zu  können,  färbt  man  den  Weingeist  gewöhnlich 
mit  Safran.  Da  Weingeist  und  Quecksilber  innerhalb  des  Fundamental- 
abstaudes  ungleiche  Ausdehnung  haben  und  die  des  Weingeistes  hier 
nicht  der  Wärme  proportional  ist,  so  kann  man  nicht  durch  die  oben 
angegebene  Eintheilungsweise  Weingeistthermometer  erhalten,  welche 
mit  einem  Quecksilberthermometer  übereinstimmen ,  sondern  muss ,  um 
dies  zu  erreichen,  bei  der  Eintheilung  ein  Normalthermometer  zu  Grunde 
legen.  Da  der  Weingeist  die  Glaswand  benetzt,  so  muss  man  das  In- 
strument möglichst  in  aufrechter  »Stellung  zu  erhalten  suchen  und  nicht 
umlegen. 

In  geschichtlicher  Beziehung  bemerken  wir ,  dass  Corne- 
lius Drebbel,  ein  gelehrter  Landmann  zu  Alkmaar  in  Holland ,  ge- 
wöhnlich als  derjenige  angeführt  wird,  welcher  zuerst  den  Gedanken 
ausgeführt  habe ,  die  Volumenveränderung  der  Körper  bei  Wärmeände- 
rungen zum  Messen  der  Wärme  zu  benutzen.  Es  ist  in  neuester  Zeit 
dieser  Punkt  zweifelhaft  geworden;  soviel  steht  indessen  fest,  dass 
Drebbel  ein  derartiges  Instrument  construirt  hat  und  zwar  vor  Tor- 
rice 1 1  i ' s  Entdeckung  des  Luftdruckes  ( vergl.  Art.  Perpetuum  mo- 
bile). Das  Instrument  bestand  aus  einer  engen,  an  dem  einen  Ende 
mit  einer  Kugel  versehenen  Glasröhre,  die  mit  ihrem  offenen  Ende  in 
ein  Gefäss  tauchte/  welches  mit  verdünnter,  durch  aufgelöstes  Kupfer 
gefärbter  Salpetersäure  gefärbt  war.  Die  Luft  in  der  Kugel  war  durch 
Erwärmung  so  weit  verdünnt ,  dass  die  Röhre  bei  einer  mittleren  Tem- 
peratur etwa  zur  Hälfte  mit  Flüssigkeit  gefüllt  war.  Wurde  die  an  dem 
oberen  Ende  der  Röhre  befindliche  Kugel  erwärmt ,  so  fiel  die  Flüssig- 
keit in  der  Röhre;  wurde  die  Kugel  abgekühlt,  so  stieg  die  Flüssigkeit. 
Drebbel  schloss  nun,  dass  ein  Fallen  der  Flüsnigkeit  eine  Temperatm- 
erhöhung und  ein  Steigen  eine  Temperatureniiedrigung  anzeige.  — 
Bald  nachher  kam  eine  Abänderung  des  Instrumentes  in  der  Form  eines 
Flaschen  -  oder  Phiolenbarometers  auf,  nur  dass  die  Kugel  an  dem  un- 
teren umgebogeneu  Ende  verschlossen  und  die  Röhre  oben  offen  war. 
Dies  Instrument  war  mit  Quecksilber  oder  mit  derselben  Flüssigkeit,  wie 
das  vorige  Instrument ,  gefüllt ,  so  dass  die  Kugel  zum  Theil  noch  Luft 
enthielt  und  bei  gewöhnlicher  Temperatur  die  Flüssigkeit  die  halbe  Röh- 
renhöhe einnahm.  Hier  sollte  ein  Steigen  der  Flüssigkeit  eine  Tempera- 
turzunahme und  ein  Fallen  eine  Abnahme  anzeigen.  —  Wenn  die  Tem- 
peraturveränderuug  die  einzige  Ursache  wäre,  welche  die  angegebenen 
Veränderungen  im  Stande  der  Flüssigkeit  bewirkt,  so  würde  man  berech- 
tigt sein ,  aus  der  eintretenden  Veränderung  im  Stande  der  Flüssigkeit 
auf  die  angegebene  Aenderung  der  Temperatur  zurück  zu  schliessen. 
Dem  ist  jedoch  nicht  so,  da  der  Luftdruck  auf  den  Stand  der  Flüssigkeit 
Einfluss  ausübt.    Es  genügt  der  Nachweis ,  dass  die  Flüssigkeit  steigen 
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und  fallen  kann ,  ohne  dass  eine  Teinperaturveränderung  eingetreten  ist 
Nimmt  nämlich  der  Luftdruck  zu,  so  wird  das  Gleichgewicht  zwischen 
der  Luft  im  Innern  des  Instrumentes  und  der  äusseren  Luft  gestört,  und 
da  die  letztere  stärker  drückt ,  so  wird  die  erstere  auf  ein  kleineres  Vo- 
lumen zusammengepreßt ,  was  ein  Fallen  der  Flüssigkeit  in  der  Röhn» 
zur  Folge  haben  muss.  Ebenso  ist  ein  Steigen  der  Flüssigkeit  bedingt, 
wenn  bei  ungeänderter  Temperatur  der  Druck  der  äusseren  Luft  ab- 
nimmt. —  Dass  Drebbel  diesen  Fehler  des  Instrumentes  nicht  kannte, 
gereicht  ihm  insofern  zu  keinem  Vorwurfe,  als  er  von  dem  Luftdrucke 
nichts  wusste.  Kr  scheint  das  Instrument  bereits  1605  gehabt  zu  haben 
und  erst  1645  wurde  Torricelli's  Entdeckung  bekannt.  Als  man 
den  Einfluss  des  Luftdrucks  auf  das  Instrument  kennen  gelernt  hatte, 
hielt  man  den  Gedanken,  welcher  zur  Messung  der  Wärme  führen 
sollte,  fest. 

Amonton.  von  welchem  die  angeführte  Abänderung  des  Dreb- 
b  e  I  'sehen  Thermometers  herrührt,  berücksichtigte  bereits  den  Barometer- 
stand ,  indem  er  das  Instrument  mit  Quecksilber  füllte.  Ein  Verschluss 
des  oberen  offenen  Endes  der  Röhre  beseitigte  überdies  den  Einfluss  des 
äusseren  Luftdrucks.  Das  Instrument  war  seiner  Grösse  wegen  unbe- 
quem. Die  Form  der  jetzt  gewöhnlichen  Thermometer  erfanden  schon 
im  17.  Jahrhunderte  die  Florentiner  Academiker.  Die  Füllung  bestand 
aus  gefärbtem  Weingeiste  und  an  der  Röhre  war  ein  Punkt  als  Ausgangs- 
punkt einer  Eintheilung  angegeben,  nämlich  die  Stelle,  bei  welcher  die 
Flüssigkeit  die  Temperatur  eines  tiefen  Kellers,  die  man  als  unveränder- 
lich erkannt  hatte,  anzeigte.  Von  diesem  Punkte  aus  war  die  Einthei- 
lung willkürlich,  nur  dass  man  nach  dem  ersten  Instrumente  die  anderen 
eintheilte,  um  eine  Uebereinstimmnng  zu  erhalten.  —  Die  Festsetzung 
zweier  Fundamentalpunkte  war  ein  Hauptfortschritt ;  die  Bestimmung 
des  Eisschmelzpunktes  und  Siedepunktes  als  solche  haben  wir  wahr- 
scheinlich Linne  zu  danken  (Poggend.  Annal.  Bd.  63.  S.  122).  — 
Daniel  Gabriel  Fahr enh ei t  in  Danzig  nahm  die  Kälte  von  1  709, 
die  er  auch  durch  eine  Mischung  von  Schnee  oder  Eis,  Wasser  und  Sal- 
miak oder  Seesalz  hervorbringen  konnte,  als  Nullpunkt  an  und  bezeich- 
nete den  Siedepunkt  des  Quecksilbers  mit  600.  Später  sah  man ,  da>s 
-f-  32  dieser  Eintheilung  der  Eisschmelzpunkt  und  -f-  212  der  Siede- 
punkt des  Wassers  war.  —  Keaumur  (1725)  füllte  sein  Thermometer 
mit  verdünntem  Weingeist  und  da  er  fand ,  dass  dieser  sich  innerhalb 
der  Fundamentalpunkte  um  *0/i0oo  de8  Volumens  bei  OGrad  ausgedehnt 
hatte,  so  kam  er  auf  seine  Eintheilung  in  80  Grade.  De  lue  nahm 
später  Quecksilber,  behielt  aber  die  Eintheilung  in  80  Grade  bei.  Das 
jetzige  achtzigtheil ige  Thermometer  sollte  also  eigentlich  das  Delue- 
sche  und  nicht  das  Reaumur'sche  heissen-  —  Der  Schwede  Celsius 
schlug  174  2  die  Eintheilung  in  100  Grade  ohne  Rücksicht  auf  die  ab- 
solute Ausdehnung  der  zur  Füllung  verwendeten  Flüssigkeit  vor.  In 
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neuester  Zeit  haben  Walferdin  und  namentlich  Geissler  in  Bonn, 
desgleichen  Geissler  in  Berlin  die  vorzüglichsten  Thermoireter  an- 

Das  genaueste  Thermometer  würde  dasjenige  sein ,  bei  welchem 
Luft  die  thermoraetri8che  .Substanz  wäre.  Ein  solches  würde  das  ver- 
schlossene A  m  o  n  t  o  n  'sehe  Thermometer  sein.  Die  luftförmig  flüssigen 
Körper  zeigen  nämlich  (s.  Art.  Ausdehnung.  C.  S.  57)  bei  dem- 
selben Luftdrucke,  wenn  sie  rein  sind,  alle  ftir  gleich  grosse  Temperatur- 
unterschiede fast  gleich  grosse  Volumenverändernngen ,  so  dass  also  die 
Volumenveränderung  der  Wärme  proportional  ist. 

Das  Quecksilberthermometer  ist  nur  bis  100°  C.  ein  richtiger 
Wärmemesser;  über  diese  Grenze  hinaus  muss  man  eine  Correctur  anwen- 
den, um  aus  seinen  Anzeigen  den  wahren  Wärmegrad  zu  erhalten. 
Diese  Correction  läuft  auf  Folgendes  hinaus:  Man  multiplicirt  die 
Summe  0,09  -J-  0,00028  .  /  mit  1  4  i  und  subtrahirt  das  Product  von 
der  beobachteten  Temperatur  T,  wo  /  die  Anzahl  der  über  100°  lie- 
genden Grade  des  hunderttheiligen  Thermometers  bedeutet.  Man  erhält 
also  die  Formel 

x  mm  T  —  1  4  /  (0,09  +  0,00028  .  |)| 
welche  bis  zu  300°  genaue  Resultate  giebt ,  aber  von  da  bis  zum  Siede- 
punkte des  Quecksilbers  auch  nur  geringe  Abweichungen  zeigt. 

Ausser  den  tropfbarflüssigen  Körpern  und  der  Luft  hat  man  auch 
feBte  Körper,  namentlich  Metalle  zur  Herstellung  von  Thermometern 
zu  verwenden  gesucht.    Hierüber  vergl.  Art.  Metallthermometer. 

In  vielen  Fällen  ist  es  wünschenswerth ,  die  grösste  und  kleinste 
Temperatur  zu  kennen,  welche  innerhalb  eines  bestimmten  Zeitabschnittes 
stattgefunden  hat.  Thermometer,  welche  zu  diesem  Zwecke  eingerichtet 
sind,  nennt  man  Maximum-  und  Minimum-Thermometer  oder 
Thermometrographen  oder  selbstregistrirende  Ther- 
mometer. Am  häufigsten  wird  der  Thermometrograph  von  Ruther- 
ford  gebraucht.  Dies  Instrument  besteht  aus  zwei  an  derselben  Fas- 
sung befestigten  horizontal  und  mit  ihren  Kugeln  entgegengesetzt  liegen- 
den Thermometern,  von  denen  das  eine  mit  Quecksilber,  das  andere  mit 
gefärbtem  Weingeiste  gefüllt  ist.  In  der  Röhre  des  Quecksilberthermo- 
meters befindet  sich  oberhalb  des  Quecksilbers  ein  kleiner  Cylinder  von 
Stahl  oder  Eisen,  der  sich  ohne  merkliche  Reibung  in  der  Röhre  bewegen 
kann.  Diesen  treibt  die  Quecksilbersäule  bei  steigender  Temperatur  vor 
sich  her  und  lässt  ihn  bei  abnehmender  an  seiner  Stelle  liegen.  Dieser 
Cylinder  zeigt  somit  durch  seine  Stelle  das  Maximum  der  Temperatur 
an.  In  der  Röhre  des  Weingeistthermometers  ist  hingegen  ein  steck- 
nadelartiger Stift  aus  Glas  oder  Email  angebracht,  der  mit  der  Spitze 
nach  der  Kugel  und  mit  dem  Knopfe  nach  der  Oberfläche  der  Flüssig 
keit  hin  im  Weingeiste  ganz  eingetaucht  ist.  Zieht  sich  der  Weingeist 
bei  einer  Temperaturabnahme  zusammen,  so  nimmt  er  diesen  Zeiger  mit 
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sich  fort.  8o  wie  aber  der  Weingeist  bei  eintretender  Temperaturerhöhung 
bieii  ausdehnt,  geht  die  Flüssigkeit  an  den  Seiten  des  Stiftes  vorbei  und 
er  bleibt  an  der  Stelle ,  an  welcher  er  sieh  beim  tiefsten  Stande  dieser 
Säule  befand,  liegen.  Aus  der  Lage  dieses  Stiftes  erkennt  mau  mithin 
das  Minimum  der  Temperatur.  Es  ist  wesentlich,  dass  die  beiden  Ther- 
mometer wenigstens  nahe  horizontal  liegen ,  damit  die  Stifte  leicht  ver- 
schoben werden  und  wirklich  liegen  bleiben,  ist  die  Beobachtung  ge- 
macht, so  wird  die  Platte,  welche  beide  Thermometer  trägt,  an  der  Fas- 
sung so  gedreht,  dass  die  Kugel  des  Quecksilberthermoiueters  unten 
liegt.  Bei  dieser  Stellung  fällt  das  Stahlstiftehen  auf  die  Oberfläche  des 
Quecksilbers  und  der  Stift  in  dem  Weingeiste  sinkt  bis  au  die  Oberfläche 
herab,  indem  bei  diesem  Thermometer  die  Kugel  oben  steht.  Sind  auf 
diese  Weise  die  Stifte  wieder  in  die  richtige  Lage  gebracht ,  so  dreht 
man  die  Platte  wieder  so,  dass  die  Thermometerröhren  horizontal  liegen, 
und  stellt  sie  fest.  Bei  dieser  Einrichtung  ergab  sich ,  dass  das  Stahl- 
stiftchcn  doch  nicht  immer  an  der  höchsten  Stelle  liegen  geblieben  war. 
weil  es  immerhin  an  dem  Quecksilber  etwas  adhärirte.  Deshalb  bat  man 
später  zwischen  das  Quecksilber  und  Stahlstiftehen  noch  ein  kleines, 
etwa  einen  Grad  langes  Glasstäbchen  gebracht.  Trotzdem  ist  das  Instru- 
ment noch  nicht  zuverlässig ,  da  eintretende  Erschütterungen  leicht  eine 
Verschiebung  des  Stahlstiftchens  zur  Folge  haben. 

Negretti  und  Zambra  haben  ein  anderes  Maximum-Thermo- 
meter construirt.  Das  Thermometer  ist  dicht  über  der  Kugel  rechtwin- 
kelig umgebogen  und  in  der  Umlegungsstelle  befindet  sich  ein  mit  um- 
gebogener und  dadurch  festgeklemmter  Glasstift,  welcher  einen  sehr  dünnen 
Kanal  für  das  sich  ausdehnende  Quecksilber  übrig  lässt.  Bei  horizontaler 
Stellung  des  Instrumentes  trennt  sich,  wenn  die  Wärme  abzunehmen  be- 
ginnt ,  das  Quecksilber  an  dieser  Stelle ,  so  dass  man  die  Ablesung  de» 
Maximums  später  unmittelbar  am  Ende  des  getrennten  Quecksilberfadeus 
erhält.  Neigt  man  nun  das  Iustrument ,  so  dass  die  Kugel  nach  unten 
zu  stehen  kommt,  und  giebt  ihm  eine  kleine  Erschütterung,  so  vereinigt 
sich  der  getrennte  Faden  wieder  mit  dem  Quecksilber  in  der  Kugel. 

Bei  dem  obigen  Minimum-Thermometer  ist  ein  Uebelstand ,  das» 
beim  Gebrauche  die  beiden  Thermometer,  selbst  wenn  sie  zu  Anfang 
übereinstimmten,  dies  nach  einiger  Zeit  nicht  mehr  thun.  Bei  dem  Um- 
kehren der  Thermometer  kommt  nämlich  die  Kugel  des  Weingeistther- 
mometers nach  oben  uud  Folge  davon  ist,  dass  sich  mit  der  Zeit  etwas  Wein- 
geist an  dem  der  Kugel  entgegengesetzten  Ende  ansammelt.  Man  inus? 
dann  das  Weiugeistthermometer  aus  der  Fassung  nehmen  und  einige 
Zeit  aufrecht  stehen  lassen,  bis  die  Flüssigkeit  wieder  vereint  ist.  — 
C  a  s  e  1 1  a  in  London  hat  nun  ein  Qnecksilber-Miuimum-Thermometer 
construirt,  bei  welchem  sich  das  Quecksilber  bei  Temperatarerhöhung 
in  ein  biniformiges,  in  einer  capillaren  Oeffnung  endigendes  Gefäss,  wei- 
ches in  einen  Nebenkanal  der  Hauptröhre  mündet ,  ausdehnt ,  bei  Tem- 
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peraturabnahme  hingegen  in  der  Hauptröhre  sich  zusammenzieht.  Dies 
Thermometer  hat  Beifall  gefunden  und  Geissler  in  Berlin  hat  nun  das- 
selbe Princip  zu  einem  Maximum- Thermometer  benutzt.  Denkt  man 
sich  ein  gewöhnliches  Thermometer  in  der  Nähe  der  Kugel  zerschnitten 
und  beide  getrennte  Enden  in  feine  Capillaröffnungen  ausgezogen ,  die 
durch  einen  weiteren  angeschmolzenen  Cylinder  dann  wieder  vereinigt 
werden,  so  dehnt  sich  bei  horizon taler  Lage  des  Instruments  das  Queck- 
silber der  langen  Thermometerröhre  aus,  wenn  die  Temperatur  zunimmt, 
verlässt  aber  bei  der  Zusammenziehung  in  Folge  einer  Temperaturab- 
Rahme  diese  nicht ,  sondern  bleibt  in  der  conischen  Verengerung  haften, 
so  dass  nun  das  andere  Ende  des  Quecksilberfadens  das  stattgehabte 
Maximum  anzeigt.  Nach  jedem  beobachteten  Maximum  bringt  man 
das  Thermometer  einfach  dadurch  wieder  in  Ordnung,  dass  man  es 
aufrichtet. 

Cavendish  scheint  zuerst  selbstregistrirende  Thermometer  in 
Vorschlag  gebracht  zu  haben ;  ausserdem  ist  zu  vergleichen  Art.  S  i  x  - 
thermometer.  Zur  Bestimmung  der  Temperatur  in  grossen  Tiefen 
der  Erde  dient  das  Geothermometer  (s.  Art.  Erdthermometer). 
Wegen  der  Ermittelung  der  höchsten  und  niedrigsten  Temperatur  in  der 
Meerestiefe  s.  Art.  Umkehrungsthermometer,  desgleichen  wegen 
der  Hypsometer  Art.  Höhen messung.  Thermometrographen 
•  von  Kreil,  K  recke,  Blackadder  u.  A.  haben  jetzt  nur  noch  histo- 
risches Interesse. 

Thermometer ,  electrisches,  ist  ein  von  R i e s s  erfundenes  In- 
strument, um  nachzuweisen,  dass  die  bei  einer  electrischen  Entladung 
erregte  Wärme  unter  sonst  gleichen  Umständen  der  Menge  und  der 
mittleren  Dichtigkeit  der  Electricität  in  der  Batterie  proportional  ist, 
abgesehen  namentlich  von  der  Beschaffenheit  des  Sehliessungsbogcns. 
Ein  dünner  Draht  ist  in  eine  hohle  Glaskugel  eingeschlossen ,  mit  wel- 
cher eine  mit  irgend  einer  Flüssigkeit  gefüllte  Köhre  verbunden  ist. 
Die  Erwärmung  des  Drahtes  durch  den  Entladungssehlag  theilt  sich  der 
denselben  umgebenden  Luft  mit  und  dehnt  diese  aus,  wodurch  die  Flüs- 
sigkeit in  der  Röhre  verschoben  wird.  Die  Grösse  der  Verschiebung 
wird  an  einer  Scala  beobachtet,  welche  an  der  Röhre  angebracht  ist,  und 
dadurch  die  Ausdehnung  der  Luft  und  dadurch  die  Temperaturverände- 
rung bestimmt. 

Thermometrograph  oder  Maximum-  und  M  i  n  i  m  u  m  -  T  h  e  r.- 
moraeter  oder  selbstregistrirendes  Thermometer,  s.  Art. 
Thermometer  am  Ende. 

Thermomnltiplicator  Melloni's  ist  eine  Thermosäule  (s. 
Art.  T  h  e  r  m  o  e  1  e  c  t  r  i  c  i  t  ä  t.  C),  die  mit  einem  Galvanometer,  dessen 
Multiplicator  aus  starkem  Drahte  besteht ,  leitend  verbunden  ist.  Die 
Thermosäule  besteht  aus  Stäbchen  von  Wismuth  und  Antimon 
(32"""  lang  2,5"«  dick  und  1"«"  breit),  deren  25  bis  35  Paare  mit  ihren 
Kaum  an  u.  Ilimdwftrtrrlmeh.  II.  34 
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Enden  abwechselnd  zusammengelöthet  sind,  ohne  dass  sonst  eine  leitende 
Berührung  stattfände.  Zwei  Kupferdrähte ,  von  denen  der  eine  an  das 
erste,  der  andere  an  das  letzte  Stäbchen  angelöthet  ist,  bilden  die  Enden 
dieser  Säule  und  stehen  mit  den  Drahtenden  des  aus  eisenfreiem  Kupfer- 
drahte gebildeten  Multiplicators  in  Verbindung.  Die  Stäbchen  sind 
durch  Seide  und  Firniss  noch  gegen  Berührung  geschützt  und  die  ganze 
Säule  liegt  isolirt  in  einem  Kupferringe.  Melloni  hat  diese  Säule 
namentlich  bei  seinen  Untersuchungen  über  strahleude  Wärme  benutzt. 
Die  geringste  Temperaturdifferenz  an  den  entgegengesetzten  Enden  der 
Säule  veranlasst  einen  electrischen  Strom ,  der  eine  Ablenkung  der  Mag- 
netnadel im  Galvanometer  bewirkt.  Die  Ablenkungen  der  Nadel  haben 
sich  bis  zu  etwa  20°  der  Temperaturdifferenz  proportional  ergeben.  — 
Eigentlich  hat  wohl  Nobili  die  Anregung  zu  dem  Thermomuitiplicator 
gegeben ;  Melloni  denselben  aber  zuerst  vorzugsweise  benutzt. 

Thermoneutralität  ist  ein  Begriff,  den  Hess  aufgestellt  hat,  der 
sich  aber  nicht  als  statthaft  erwiesen.  Er  nannte  neutrale  zusammen- 
gesetzte Lösungen  therm  oneu  tral ,  weil  ermeiute,  dass  zwei  neu- 
trale Salze  in  Lösungen ,  welche  gleiche  Temperatur  besitzen  und  durch 
gegenseitige  Zersetzung  zwei  neue  Salze  bilden ,  keine  oder  so  gut  wie 
keine  Wärme  entwickelten. 

Thermophon ,  s.  Art.  Trevelyan-Instrument. 

Thermoroskop  hat  Dutrochet  ein  übrigens  nicht  weiter  beach- 
tetes Instrument  genannt ,  welches  aus  einer  Röhre  bestand ,  in  welcher 
eine  Flüssigkeit  durch  von  aussen  einwirkende  Wärme  an  der  einen  Seite 
stieg  und  an  der  andern  sank. 

Thermosiphon  heisst  ein  von  Fowler  erfundener  Apparat,  wel- 
cher im  Wesentlichen  auf  das  Aufsteigen  des  WTassers  in  einem  Heber 
hinausläuft ,  wenn  das  Wasser  im  aufsteigenden  Schenkel  erwärmt  wird, 
selbst  wenn  der  absteigende  Schenkel  mit  seiner  Mündung  nicht  bis  unter 
das  Niveau  des  Behälters  reicht.  Man  hat  Anwendung  davon  nament- 
lich zur  Heizung  von  Gewächshäusern  gemacht. 

Thermoskop  nannte  R  u  m  f  o  r  d  sein  Differentialthermometer  (s.  d. 
Art.).  Jedes  Thermometer  ist  ein  Thermoskop,  namentlich  weun  es 
empfindlich  ist,  da  ein  solches  Instrument  nur  eine  eingetretene  Tempera- 
tnrveränderung  anzeigen  soll. 

Thermostat  hat  Heeren  die  Apparate  (Gestelle)  genannt ,  deren 
man  sich  im  Laboratorium  bedient ,  um  über  der  Lampe  irgend  einen 
Stoff  bequem  zu  erhitzen;  andererseits  versteht  man  darunter  einen 
Apparat,  um  einen  Körper  constant  auf  einer  bestimmten  Temperatur  zu 
erhalten,  z.  B.  bei  Brütöfen. 

Thermotik  soll  den  Inbegriff  aller  die  WTärme  betreffenden  Lehren 
bezeichnen. 

Theurgie  oder  weisse  Magie,  s.  Art.  Zauberkunst. 
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Thiere,  leuchtende  oder  phosphoreseirende,  8.  Art. 
Leuehtthiere. 

Thierische  Electricität  begreift  diejenigen  electrischen  Erschei- 
nungen in  thierischen  Organismen  oder  an  Theilen  derselben,  welche 
ohne  das  Dazwischentreten  besonderer  electrischer  Motoren  auftreten. 
Die  Erscheinungen  an  den  electrischen  Fischen  (s.  Art.  Fische,  elec- 
t  r  i  s  c  h  e)  mussten  schon  aufmerksam  machen ,  dass  derartige  Erschei- 
nungen auf  diese  Classe  der  Organismen  und  auf  die  in  derselben  des- 
halb besonders  hervortretenden  Arten  nicht  beschränkt  sein  dürften. 
Das  Räthsel  entzog  sich  indessen  der  Lösung,  so  dass  erst  in  neuester 
Zeit  ( 1 850)  durch  D  u  B  o  i  s-R  e  y  m  o  n  d  derselben  näher  getreten  wurde. 

Schon  G  a  1  v  a  n  i  gelang  es,  ohne  Anwendung  irgend  eines  Electro- 
motors  einen  Froschschenkel  blos  dadurch  zum  Zucken  zu  bringen,  dass 
er  den  präparirten  frei  aus  dem  Schenkel  heraushängenden  Nerven  auf 
den  Schenkel  zurückwarf;  aber  die  Erklärung  war  nicht  richtig.  No- 
bili  gelanges,  den  Froschstrom  (s.d.  Art.)  als  wirklich  electrischen 
nachzuweisen.  Matte  OCCi  führte  diese  Versuche  weiter;  endlich  zeigte 
aber  DuBois-Reymond,  dass  überhaupt  in  jedem  Muskel  und  zwar 
aller  Thiere  Ströme  circuliren.  Wir  können  hier  nicht  auf  eine  Beschrei- 
bung der  Versuchsmethodc  eingehen,  die  ungemeine  Vorsichtsmassregel n 
erfordert.  Das  aufgefundene  Gesetz  des  Muskelstromes  lautet:  Wird 
ein  beliebiger  Punkt  des  natürlichen  oder  künstlichen  Längsschnitts  eines 
Muskels  (oder  seiner  Oberfläche)  mit  einem  gleichfalls  beliebigen  Punkte 
des  natürlichen  oder  künstlichen  Querschnitts  desselben  Muskels  derge- 
stalt in  Verbindung  gebracht,  dass  dadurch  keine  Spannung  entsteht,  so 
zeigt  eine  in  den  unwirksam  leitenden  Bogen  eingeschaltete  stromprüfende 
Vorrichtung  (Multiplicator)  gleichwohl  einen  Strom  an,  der  von  dem  Punkte 
des  Längsschnitts  in  dem  Bogen  zu  dem  Punkte  des  Querschnitts  geht.  — 
Schwächere  Ströme  zeigen  sich,  wenn  zwei  Punkte  eines  Querschnitts  oder 
zwei  Punkte  eines  Längsschnitts  in  Verbindung  gebracht  werden,  und  zwar 
in  folgender  WTeise.  Wird  ein  Punkt  eines  natürlichen  oder  künstlichen 
Querschnitts  eines  Muskels  auf  die  vorige  Weise  in  Verbindung  gebracht 
mit  einem  andern  Punkte  desselben  Querschnitts,  oder  einem  Punkte 
eines  andern  natürlichen  oder  künstliehen  Querschnitts  desselben  Mus- 
kels, den  man  sich  als  Cylinder  denken  kann,  und  sind  beide  Punkte  von 
dem  Mittelpunkte  der  Kreise,  welche  die  senkrecht  auf  die  Axe  des  Cy- 
linders  gedachten  Querschnitte  darstellen,  ungleich  weit  entfernt :  so  zeigt 
die  stromprüfende  Vorrichtung  zwar  einen  Strom  an,  der  aber  viel  schwä- 
cher als  der  vorhergehende ,  und  von  dem  weiter  vom  Mittelpunke  ent- 
fernten Punkte ,  in  dem  Bogen ,  zu  dem  ihm  näher  gelegenen  gerichtet 
ist.  —  Wird  drittens  ein  dem  geometrisch  mittleren  Querschnitte  des 
Cylinders ,  den  der  Muskel  vorstellt ,  näher  gelegener  Punkt  des  natür- 
lichen oder  künstlichen  Längsschnitts  auf  die  nämliche  Weise  in  Verbin- 
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dung  gebracht  mit  einem  entfernter  von  jenem  Querschnitte  gelegenen 
Punkte  des  natürlichen  oder  künstlichen  Längsschnitts  desselben  Mus- 
kels :  so  zeigt  die  stromprüfende  Vorrichtung  abermals  einen  Strom  an. 
der  viel  schwacher  ist  als  der  zwischen  beliebigen  Punkten  des  natür- 
lichen oder  künstlichen  Längs  -  oder  Querschnitts ,  aber  dem  zwischen 
verschiedenen  Punkten  eines  oder  zweier  natürlichen  oder  künstlichen 
Querschnitte  an  Stärke  gleichkommt,  und  von  dem  dem  mittleren  Quer- 
schnitte näher  gelegenen  Punkte,  in  dem  Bogen ,  zu  dem  davon  entfern- 
teren gerichtet  ist.  —  Die  stromprtifende  Vorrichtung  bleibt  dagegen 
in  Huhe,  wenn  die  beiden  durch  den  unwirksam  leitenden  Bogen  ver- 
bundenen Punkte  auf  einem  oder  zweien  natürlichen  oder  künstlichen 
Querschnitten  gleichen  Abstand  vom  Mittelpunkte,  oder  auf  dem  natür- 
lichen oder  künstlichen  Längsschnitte  gleichen  Abstand  vom  mittleren 
Querschnitte  haben.  —  Jedes  kleinste  noch  reizbare  Stück  eines  Muskels 
vermag  in  der  obigen  Weise  einen  Strom  zu  geben. 

Es  weist  nun  Du  Bois-Reymond  nach,  dass  es  das  Primitiv- 
muskelbündel  selber  ist ,  in  welchem  der  Strom  erzeugt  wird.  Zur  Er- 
klärung nimmt  derselbe  im  Muskel  wirksame  Molecüle  an,  die  er  elec- 
t ro motorische  Muskel  molecüle  nennt,  und  an  denen  er  eine 
per i polare  (s.  Art.  Peri polare  Molecüle)  Anordnung  der 
ungleichartigen  Bestandteile  voraussetzt,  weil  das  Bezeichnende  ein 
ringförmiger  ungleichartiger  Streifen  am  Aequator  der  irgend  wie  ge- 
stalteten Molecüle  ist,  wodurch  der  ganze  Umfang  desselben  als  positiver 
Pol  den  beiden  negativen  Polarzonen  entgegen  tritt.  Diese  peripolar 
electromotorischen  Molecüle  sind  von  einer  indifferenten  leitenden  Substanz 
umgeben  und  dermassen  regelmässig  vertheilt,  dass  ihre  Axe  der  Axe 
der  Muskelfasern  parallel  ist.  Inzwischen  giebt  es  Gründe,  welche  dazu 
berechtigen,  an  dio  Stelle  der  peripolar  electromotorischen  Molecüle 
Gruppen  dipolar  electromotorischer  Molecüle  treten  zu  lassen, 
welche  einem  mit  seinen  Flächen  zusammengelotheten  Plattenpaare  ver- 
gleichbar, einfach  einen  positiven  und  einen  negativen  Pol  besitzen  uud 
sich,  unter  gewissen  Umständen,  in  peripolarer  Anordnung  zusam- 
menfügen. 

Auch  in  den  Nerven  fand  Du  Bois-Revmond  eine  electriscbe 

■ 

Strömung,  die  im  Wesentliehen  dasselbe  Gesetz  wie  der  Muskelstrom 
befolgt.  Auch  ist  anzunehmen ,  dass  der  Nervenstrom  von  peripolar 
angeordneten  ungleichartigen  Bestandteilen  im  Nerven  herrührt. 

Der  Muskel-  und  Nervenstrom  erleiden  bestimmte  Veränderungen 
in  dem  Augenblicke,  wo  im  Muskel  die  Zusammenziehung  und  im  Nerven 
der  sowohl  Bewegung  als  Empfindung  vermittelnde  Vorgang  stattfindet 
Der  Muskelstrom  erfährt  bei  der  Zusammenziehung  des  Muskels  nament- 
lich eine  negative  Schwankung  (s.  Art.  Tetanisiren  und  Tetanus) 
nnd  zwar  beruht  dies  auf  einer  dabei  eintretenden  Abnahme  der  electro- 
motorischen Kraft  der  Muskeln.    Diese  Veränderung  im  Muskelstromc 


Thieriwche  Wärme. 


533 


zeigt  sich  auch  am  lebenden  ganz  unversehrten  Körper  der  Thiere  und 
Menschen. 

In  Betreff  der  Nerven  ergab  sich ,  dass  in  dem  Augenblicke ,  wo 
man  den  Kreis  der  Kette  durch  einen  solchen  schliesst ,  der  Strom  eine 
beträchtliche  Veränderung  seiner  Grösse  erleidet,  und  zwar  dass  an- 
scheinend eine  Vergrösserung  des  Nervenstroines  stattfindet,  wenn  der 
Strom  der  Kette  in  dem  Nerven  gleiche  Richtung  mit  dem  Nervenstrome 
im  Nervenstück  hat,  hingegen  anscheinend  eine  Verkleinerung,  wenn  die 
Richtung  beider  Ströme  entgegengesetzt  ist.  Diesen  Zustand  der  Ver- 
änderung ,  welche  der  Nerv  hinsichtlich  seiner  electromotorischen  Kräfte 
durch  den  erregenden  Strom  erfährt ,  nennt  Du  Bois-Reymond  den 
electrotonischen  Zustand.  Nimmt  man  an,  dass  jedes  peripolare 
Molecül  aus  zwei  dipolareu  Molecülen  zusammengesetzt  ist,  welche  beide 
ihre  positiven  Pole  einander  zukehren  und  die  negativen  von  einander 
abwenden ,  so  besteht  der  Uebergang  eines  Nerven  in  den  electroto- 
nischen Zustand  darin,  dass  sich  die  eine  Hälfte  jedes  peripolaren  Mole- 
cüIb  um  180  Grad  herumdreht.  Die  Anordnung  entspricht  dann  der 
Anordnung  von  Kupfer  und  Zink  in  der  Volta'sehen  Säule  und  die  elec- 
tromotorische  Wirkung  ist  auch  dem  entsprechend.  Es  tritt  dann  ge- 
wissennassen der  Anfang  einer  Electrolyse  ein.  Der  durch  den  Eintritt 
eines  electrischen  Stromes  in  den  Nerven  bewirkte  Uebergang  seiner 
Molectlle  aus  der  peripolaren  in  die  dipolare  Lage  ist  das ,  was  wir  mit 
unserem  Gefühle  alsSchliessungszuckung  wahrnehmen,  hingegen 
entspricht  das  beim  Oeffnen  der  Kette  stattfindende  Zurückfallen  der 
Molecüle  aus  der  dipolaren  in  die  peri polare  Lage  der  Oeffnuugs- 
zuckung. 

Thierische  Wärme  nennt  man  die  in  dem  thierischen  Organismus 
durch  den  Lebensprocess  entwickelte  Wärme.  Es  besitzen  wahrschein- 
lich alle  thierischen  Organismen  eine  Wärme,  welche  innerhalb  gewisser 
Grenzen  von  der  Temperatur  der  Umgebung  unabhängig  ist,  und  es 
giebt  daher  ohne  Zweifel  fUr  alle  eine  Einrichtung ,  vermöge  deren  die 
Wärme  derselben ,  trotz  der  verschiedeneu  Temperatureinflüsse  der  Um- 
gebung, auf  einem  constanten  Werthe  erhalten  wird.  Die  Vögel  haben 
die  höchste  Temperatur,  dann  kommen  die  Säugethiere,  hierauf  die 
Amphibien,  die  Fische  und  gewisse  lusecten  (Grille,  Johanuiswurm) ; 
die  letzte  Classe  bilden  die  Mollusken  und  Crustaceen.  Bei  dem  Men- 
schen schwankt  die  Temperatur  unter  der  Zunge  zwischen  35,8  und 
38,9°  C.  und  ist  meistens  37°  C,  selbst  in  den  sogenannten  hitzigen 
Krankheiten  selten  höher  als  40°  und  nie  über  42°. 

Als  Ursache  dieser  Erscheinung  nahm  man  früher  eine  Reibung  des 
Blutes  an  den  Wandungen  der  Gefässe  an  (Boerhave  U.A.);  von 
anderer  Seite  dachte  man  an  Gährungen  und  Effervescenzen ,  die  durch 
die  Mischung  der  Säfte  des  Blutes  herbeigeführt  werden  sollten  (v.  Hei- 
mo d  t  u.  A.).  C  r  a  w  f  o  r  d  leitete  den  Ursprung  der  thierischen  Wärme 
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aus  dem  Einathmen  der  Luft  ab;  Lavoisier  fand  genauer  denseUxu 
in  der  Verbindung  des  Sauerstoffs  der  atmosphärischen  Luft  mit  dem 
Kohlenstoffe  des  Blutes  in  den  Lungen  zu  Kohlensäure.  Nach  Liebig 
ist  die  Quelle  der  thierisehen  Wärme  die  Verbindung  des  Kohlenstoff» 
und  Wasserstoffs  im  thierischen  Körper  mit  dem  Sauerstoffe  der  Atmo- 
sphäre zu  Kohlensäure  und  Wasser ,  welche  letztere  durch  das  Athmen 
und  die  Hautausdünstung  (das  Wasser  zumTheil  auch  mit  dem  Urin )  aus- 
geschieden werden,  während  frischer  Sauerstoff  aufgenommen  wird. 
Durch  die  Nahrungsmittel  erhält  der  Körper  an  Kohlenstoff  und  Wasser- 
stoff wieder,  was  er  Ix  im  Athmen  in  der  Form  von  Kohlensäure  und 
Wasserdunst  abgegeben  hat.  In  kalter  (dichterer)  Luft  wird  mehr 
Sauerstoff  eingeathmet  und  auch  mehr  Wärme  erzeugt ;  darum  niuss 
auch  dem  Körper  in  kalter  Umgebung  mehr  Nahrung  zugefübrt  werdet, 
wie  dies  sie!»  auch  bei  den  Bewohnern  der  kalten  Zone  bewährt.  Daher 
fuhren  auch  Bewegung  und  sonstige  körperliche  Anstrengungen,  die 
einen  raschen  Stoffwechsel  und  eine  grössere  Wärmeentwickelung  iur 
Folge  haben ,  eine  grössere  Esslust  herbei.  Hiernach  entspricht  der 
Umwandlung  der  Nahrungsmittel  während  des  Stoffwechsels  und  der 
hierbei  entwickelten  Wärmemenge  eine  bestimmte  mechanische  Arbeit, 
die  mit  dem  mechanischen  Aequivalent  der  Wärmeeinheit  in  einer  be- 
stimmten Beziehung  steht  (s.  Art.  W ä  r  m  e t  Ii  e  o r  i e.  m  e c  b  a  u  i s che). 
Daher  sind  Ruhe  und  eine  warme  Umgebung  gewissermasseu  als  ein 
Aequivalent  für  Speise  zu  betrachten. 

Thierkreis,  s.  Art.  Zodiakus. 
Thierkreislicbt,  s.  Art.  Zodiakallicht. 

Thierregen,  s.  Art.  Frosch  regen. 
Thongefässe,  poröse,  s.  Art.  Alcaraza. 
Thränen,  gläserne  oder  Glasthränen  (s.  d.  Art.  und 
Flasche,  Bologneser). 

Thurm,  schiefer  zu  Pisa  uud  Bologna.  Dieselben  stehen  fest, 
weil  bei  ihnen  die  Falllinie  noch  innerhalb  der  Unterstützungsfläche 
liegt .    Vergl.  Art:  S  c  h  w  e  r  e.  F.  und  Stabilität. 


Tintenregen  ist  ein  dunkler  Schlammregen  (s.  d.  Art.). 

Tithonisch  hat  Draper  die  chemischen  Lichtstrahlen  genannt 
Vergl.  deshalb  und  wegen  des 

Tithonometer,  Art.  Chemische  Wirkungen  des  Lichts. 
Das  nach  Draper's  Meinung  die  chemische  Wirkuug  der  Lichtstrahlen 
bedingende  Agens  nennt  er  T  i  t  h  o  n  i  c  i  t  ä  t. 

Titriren  bedeutet  Gehaltmessen  und  zwar  das  Gewicht  eines  unbe- 
kannten Körpers  durch  die  gemessene  Menge  eiuer  bekannten  Flüssigkeit 


Tiefe,  absolute. 
Tiefe ,  relative. 
Tiefenstufe. 


S.  Art.  Erde.  S.  289*  Wegen  der  Tiefe 
des  Meeres  vergl.  Art.  Meer.  2.  S.  104. 
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bestimmen ,  die  mau  bis  zum  Eintreten  einer  gewissen  Erscheinung  ver- 
wenden muss.  T  i  t  r  i  r  t  heisst  eine  Flüssigkeit,  die  in  einem  bestimmten 
Volumen  oder  Gewichte  eineu  bekannten  Gehalt  hat. 

Tödten  des  Quecksilbers,  s.  Art.  Quecksilber. 

Toise  hiess  in  Frankreich  vor  Einführung  des  Metermasses  eine 
Länge  von  6  Fuss  (pied  du  roi).  —  1  Fuss  =»  0,3248394  Meter.  — 
Eine  besondere  Berühmtheit  hat  die  Toise  du  Perou  erhalten,  d.  h. 
der  Massstab ,  welchen  die  von  Ludwig  XV.  nach  Amerika  geschickte 
Expedition,  welche  durch  directe  Messungen  in  der  Nähe  des  Aequators 
den  Streit  über  die  Abplattung  der  Erde  schlichten  helfen  sollte,  mit- 
nahm. Dieser  Massstab  war  1735  von  Langlois  unter  der  Leitung 
von  G  o  d  i  n  aus  Eisen  angefertigt,  war  17  bis  18  Linien  breit,  4  Linieu 
dick  und  hatte  bei  13°  K.  «  161  4°  C.  die  genaue  Länge  von  6  Fuss. 
Die  nach  Norden  zu  gleichem  Zwecke  geschickte  Expedition  hatte  einen 
ebenfalls  von  Langlois  unter  der  Leitung  von  de  laCondamine 
angefertigten  Massstab,  die  sogenannte  Toise  du  nord,  welcher  mit  dem 
vorigen  von  gleicher  Länge  war. 

Tolleno  hiess  bei  den  Römern  der  Pumpenschwengel ,  wohl  auch 
die  ganze  Pumpe. 

Ton.  iTon  heisst  ein  Klang,  wenn  man  ihn  mit  einem 

Tonhöhe.  /  andern  Klange  in  Bezug  auf  Höhe  oder  Tiefe 

Tonleiter.  iauffasst  (s.  Art.  Schall.  E.).    Ein  Klaug  an 

Tonverhältnisse,  'sich  ist  aber  ein  durch  gleichartige  und  regel- 
mässige Erzitterungen  entstandener  Schall.  Die  Tonerregung  beruht 
daher  auf  einer  vibrirenden  Bewegung  der  Massentheilchen  der  schall- 
erregenden  Körper,  und  die  Wahrnehmung  des  Tones  auf  der  Fort- 
pflanzung dieser  Bewegung  durch  ein  schallleitendes  Medium  bis  zu 
unserem  Gehörorgane  (s.  Art.  Höre  n). 

Zur  Erzeugung  eines  Tones  ist  ein  gewisser  Grad  der  Elasticität 
des  Schallerregers  (s.  d.  Art.)  erforderlich.  Es  eignen  sich  daher  am 
meisten  hierzu  feste  Körper  und  expansible  Flüssigkeiten.  Bei  den 
festen  Körpern  hat  man  zu  unterscheiden ,  ob  sie  durch  Spannung  f  z.  B. 
Saiten ,  Trommelfell)  oder  durch  innere  Steifheit  (z.  B.  Glas ,  Glocken- 
metall )  elastisch  sind ,  ferner  ob  sie  fadenförmig  oder  membranformig 
sind,  ob  die  fadenförmigen  in  transversale  oder  longitudinale  Schwingun- 
gen versetzt  werden.  Bei  Stäben  kann  man  sogar  Töne  durch  drehende 
Schwingungen  erzeugen.  Expansible  Flüssigkeiten  geben  Töne ,  wenn 
sie  in  Köhren  eingeschlossen  sind  und  in  stehende  Schwingungen  versetzt 
werden.  Tropfbarflüssige  Körner  hat  man  zwar  auch  zum  Tönen  ge- 
bracht, wie  dies  z.  B.  Oagniard  de  la  Tour  mit  einer  ganz  in 
Wasser  und  andere  Flüssigkeiten  eingetauchten  Pfeife,  die  er  durch  einen 
Kautschuckbeutel  anblies,  gelang  und  worüber  neuerdings  auch  Sond- 
hauss  werthvolle  Untersuchungen  angestellt  hat;  aber  zu  musikalischen 
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Instrumenten  lassen  sie  sich  nicht  wohl  verwerthen.  Wegen  der  Schwin- 
gungsarten ist  Art.  Wellenbewegung  zu  vergleichen. 

A.  1.  Jedem  Tone  kommt  eine  bestimmte  Schwingungszahl  zu. 
Nach  Savart  entsteht  schon  bei  7  bis  8  Doppelschwingungen  ein  deut- 
lich vernehmbarer  Ton  und  andererseits  ebenso  noch  bei  24000.  Der 
in  der  Musik  gebräuchliche  tiefste  Ton  ist  jedoch  derjenige ,  welchem 
1 C  Doppelschwingungen  in  einer  Secunde  zu  Grande  liegen.  Um  die 
Schwingungszahlen  zu  ermitteln,  bedient  man  sich  vorzugsweise  der 
Sirene  (8.  d.  Art.).  Töne,  bei  denen  die  erregenden  Schwingungen  eine 
mit  dem  Exponenten  2  fortschreitende  geometrische  Reihe  bilden,  unter- 
scheiden sich  nur  in  der  Höhe  und  sind  auf  einander  folgende  Octaveu. 
In  der  Musik  verwendet  man  nur  die  Töne  von  16  bis  zu  8192  Doppel- 
schwingungen in  einer  Secunde,  d.  h.  9  Octaven. 

2.  Nimmt  man  einen  Ton  als  Gfundton  und  seine  Schwiugungszahl 
als  Einheit  an ,  so  erhält  man  eine  dem  Ohre  eine  gewisse  Befriedigung 
gewährende  Reihe  von  Tönen,  wenn  diesen  folgende  Schwingungszahlen 
zukommen: 

Grundton  1,  »'s»  5  4,  *■„  »/t»  3  3»  15 '»  2  =  Octave. 

Man  nennt  eine  nach  diesen  Verhältnissen  fortschreitende  Reihe 
von  Tönen  die  diatonische  Tonleiter,  und  bezeichnet  man  den 
Grundton  mit  C,  so  heissen  die  auf  einander  folgenden  Töne :  C,  D,  E, 
F,  G,  A,  H,  c.  —  In  ganzen  Zahlen  würden  die  Schwingungszahlen 
dieser  Tonleiter  24,  27,  30,  32,  36,  40,  45,  48  sein.  Diese  Zahlen- 
verhältnisse an  gespannten  Saiten  zu  ermitteln,  dient  namentlich  das 
Monochord  ('s.  d.  Art.) ,  für  andere  Fälle  benutzt  man  die  Sirenen  und 
die  Battements  (s.  d.  Art.).  —  Den  tiefsten  Ton  (16  Doppelscbwiugun- 
gen)  bezeichnet  mau  mit  C  {Subcontra  C),  die  darauf  folgenden 

Octaveu  mit  C,  C,  c,  c,  c,  c,  c,  c,  c,    uud  dem  entsprechend  die 

in  den  einzelnen  Octaven  liegenden  Töne.  In  Frankreich  heissen  die 
Töne  ut,  re,  mi,  ja,  sol,  la,  si,  welche  Bezeichnung  durch  Guido 
von  Arezzo  im  1 1 .  Jahrhunderte  eingeführt  und  aus  den  ersten  Silben 
der  halben  Verse  des  folgenden  Gesanges  an  Johannes  den  Täufer  ent- 
lehnt wurde : 

I  i  queant  laxis  resonare  fibris 
Tl ira  gestorum  ffimuli  tuorum 
Solvc  polluti  Iftbii  reatam 
Sanete  Joannes. 

Im  Englischen  und  Holländischen  bedient  man  sich  der  Benennung 
C,  D,  E,  F%  G,  A,  B,  c;  dasselbe  thun  auch  die  Italiener,  indessen 
—  wie  weiter  unten  angegeben  ist  —  mit  Hinzufügung  einer  Charakte- 
ristik der  Tonlage,  indem  sie  mit  ut,  re,  mi,  /'a,  sol,  la  nur  die  Inter- 
valle bezeichnen.  —  Wäre  der  Ton  C  derjenige ,  welchem  1 6  Doppel- 
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Schwingungen  zukommen,  so  wtfrden  wir,  da  16  =  2 4  ist,  erhalten: 
C  mm  2*  =  16;  C  =  2*  =  32;  C  mm  26  =  64;  0=2?=  128; 

c=  28  =  256;  c  =  29  =  512...    Hiernach  kämen  dem  Tone 

a  8  3  .  256  oder  426*  3  Doppelschwingungen  zu.  L.  Euler  schrieb 
diesem  Tone ,  welchen  die  leere  «-Saite  einer  Violine  oder  die  gewöhn- 
liche Stimmgabel  geben  soll ,  392  Doppelschwingungen  zu ;  Chi  ad  Iii 
nahm  die  soeben  berechnete  Zahl  an;  Du  long  417;  Sauveur  und 
Sarti  436;  \Y.  Weber  432;  Hallström  448 ;  Scheibler  435 
bis  439 1  3.  Diese  Verschiedenheit  machte  sich  auffallig  bei  manchen 
Orchesterstimmungeu  geltend,  indem  z.  B.  an  der  grossen  Oper  zu  Paris 

ein  Ton  a  mit  431 ,  ebenda  au  dem  Theater  Feydeau  mit  428  und  au 
dem  italienischen  Theater  mit  424  Doppelschwingungen,  in  Berlin  sogar 
mit  437  zu  Grunde  lag.  Neuerdings  ist  daher  von  Paris  aus  eine  Nor- 
malstimmung, nämlich  a  mit  435  Doppelschwingungen,  empfohlen  und 
von  den  meisten  Orchestern  angenommen  worden,  so  dass  dem  Subcontra 
C.  16,1554  Doppelschwingungen  entsprechen  würden. 

3.  Das  —  gewöhnlich  aufsteigend  genommene  —  Verhältnis» 
der  Schwingungszahlen  zweier  Töne  nennt  man  ein  Intervall.  Die 
Intervalle  zu  dem  Grundtone  C  sind  die  oben  angegebenen:  1,  9/8,  5'4, 
4/3*  3  *  8/s>  l5A>  2;  diejenigen  der  auf  einander  folgenden  Töne  sind 
folgende : 

CDEFGAHc 

9  8         f%  9  8         ,Ü  9       %  M/l. 

Die  Intervalle  der  in  der  diatonischen  Tonleiter  auf  einander  folgen- 
den Töne  betragen  also  9 /„,  »°/„  und  16  l5.  Ein  Intervall  %  nennt 
man  einen  grossen  ganzen  Ton,  einen  kleinen  ganzen 
Ton  und  16  einen  grossen  halben  Ton.  Ein  Intervall  1:2 
iC.c)  heisst  Octave  (0);  1 : 3  8  (C:  G)  Quinte  {Q)\  (C:F) 
Quarte  {g);  1:»,  (C:£)  grosse  Terz  ( T) ;  l:*a  (CiA) 
grosse  Sexte  (S);  1  :»  „  (CiD)  Secunde;  1  :  i»/t  (C :  H)  Sep- 
time. 

4.  Töue,  welche  in  ihrer  Aufeinanderfolge  oder  beim  Zusammen- 
klingen einen  angenehmen,  befriedigenden  Eindruck  hervorbringen,  nennt 
man  c o n so n i r e n d e,  im  Gegensatze  zu  den  disson  irenden.  Con- 
souirende  Intervalle  nennt  man  Consonanzen,  dissonireude  Disso- 
nanzen. Geht  man  davon  aus ,  dass  nur  durch  einfache  Zahlenver- 
hältnisse ausgedrückte  Intervalle  consonirend  sein  können,  was  jedenfalls 
wahrscheinlich  ist,  da  das  einfachere  Verhältnis  auch  leichter  sinnlich 
aufzufassen  ist ,  so  sind  dies  in  der  diatonischen  Tonleiter  die  Quinte 
(3  2),  Quarte  (*'3),  grosse  Terz  und  grosse  Sexte  (*/3);  ausserdem 
würden  noch  —  wenn  wir  alle  einfacheren  Verhältnisse  durchmustern 
—  die  Intervalle  6/s  und  8  s  hinzukommen.  Es  ist  nämlich  1 :  1  der 
Einklang  und  1  :  2  die  Octave.--  1 :  3  und  2  :  3  sind  nicht  verschieden,  da 
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iu  dem  Verhältnisse  1 :  3  durch  Erhöhung  des  tieferen  Tones  um  eine 
Octave  das  Verhältnis«  2:3  hervorgeht.  — Von  den  Verhältni^en  1:4, 
2:4,  3:4  ist  ebenso  nur  3  :  4  neu ,  wiewohl  es  eigentlich  nur  die  Um- 
kehrung  der  Quinte  (3  .2)  ist»  —  Von  den  Verhältnissen  mit  5  sind 
ebenso  1:5,  2:5  und  4  :  5  nicht  verschieden  ;  es  bleiben  also  nur  4:5 
und  3:5  als  neu  übrig.  —  Die  Verhältnisse  1:6,  2:6,  4:6  sind  keine 
anderen  als  die  Quinte;  3:6  ist  die  Octave;  5:6  lässt  sich  auf  3:5 
zurückführen,  wenn  man  hier  statt  des  tieferen  Tones  die  höhere  Octave 
setzt  und  das  Verhältniss  umkehrt.  —  Diejenigen  Verhältnisse,  in  deren 
Ausdrucke  die  Zahl  7  mit  vorkommt ,  scheinen  an  der  Grenze  der  Cofr 
sonanzeu  und  Dissonanzen  zu  stehen ;  jedenfalls  geben  höhere  Prim- 
zahlen ganz  entschiedene  Dissonanzen.  —  Die  Verhältnisse  1 :  8r  2:*. 
4:8  kommen  auf  die  Octave,  3:8  und  6:8  auf  die  Quarte  zurück: 
5  :  8  macht  sich  als  rmkehrung  von  4  :  5  geltend.  —  So  wie  die  Ver- 
hältnisse mit  4,  oder  6  oder  8  auf  keine  neuen  Intervalle  fuhren,  gilt 
dies  überhaupt  von  den  Verhältnissen  mit  ganzen  Zahlen.  —  Die  wo- 
sonirenden  Intervalle  sind  somit  in  den  Verhältnissen  3  J,  *  3»  5  5 
Ä,  s  und  8/5  erschöpft ,  indessen  nur  als  consonirend  zu  dem  Grundtooe 
in  dem  Vorstehenden  erwiesen ,  während  die  Consonanz  unter  einander 
erst  noch  untersucht  werden  muss.  Die  Erfahrung  bestätigt  die  Inter- 
valle 6  5  und  8  %  als  zu  dem  Grundtone  consonirend.  Jenem  Intervalle 
entspricht  ein  Ton  zwischen  I)  und  E,  den  man  Es  nennt :  diesem  hd 
Ton  zwischen  G  und  A%  der  As  'genannt  wird.  C  :  Es  nennt  man  die 
kleine  Terz  (#),  C.As  die  kleine  Sexte  (s). —  Die  zum  Grondtooe 
consonirenden  Intervalle  sind  also : 


Gehen  wir  die  Intervalle  der  hier  auf  einander  folgenden  To« 
durch,  so  ergiebt  sich  Em  iE  =  l:a524,  G-.As  =  1 : 16  js 
As:  A  =  1  : 25  24  und  nehmen  wir  noch  l)  zwischen  C  und  Es  bin«, 
so  erhalten  wir  noch  D :  Es  ==■  9/g:e/s  =  1  :  16  is«  ^as  Verhältnis 
1 :  ,6/|5  haben  wir  bereits  als  das  eines  grossen  halben  Tones  kennen  ge- 
lernt ;  es  kommt  also  noch  als  neu  hinzu  1 :  25  u  ,  und  dies  bezeichne* 
man  als  das  Verhältnis*  eines  kleinen  halben  Tones. 

Ausser  diesen  4  als  grosse  und  kleine  ganze  und  halbe  Töne  be- 
zeichneten Intervallen  hat  das  Intervall  zweier  Töne ,  die  zu  demselben 
dritten  Tone  in  dem  Verhältnisse  eines  grossen  und  kleinen  pnien 
Tones  stehen,  aW  das  Verhältniss  w/tJ*/n  oder  1  :  81  80,  die  Bezeich- 
nung K  0  m  m  a  erhalten.  Man  betrachtet  das  Komma  als  die  Grenze, 
bis  zu  welcher  das  Gehör  im  Allgemeinen  noch  einen  Unterschied  im 
Tone  wahrnimmt. 

5.  Die  Aufnahme  der  Töne  Es  und  As  in  die  oben  gefundene 


Tonleiter  giebt  C,  V,  Es,  E,  F,  G,  As,  Ay  H,  c.    Dadurch  sind  die 
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Intervalle  D :  E  und  G.A  m  je  zwei  Intervalle  D.Es  =  1  : 16  15  und 
Es r :  E  =  1 :  •»  f4 ,  ebenso  G.  As  mm  1 :  W/m  und  As.A  =  1 :  *»/tl, 
also  in  je  einen  grossen  und  einen  kleinen  halben  Ton  getheilt  worden. 
Führt  man  diese  Theilung  in  zwei  halbe  Töne  auch  bei  den  übrigen 
ganzen  Tönen  aus,  so  erhält  man  eine  nach  halben  Tönen  fortschreitende 
Tonleiter,  welche  man  die  chromatische  Tonleiter  nennt.  Ver- 
fährt man  hierbei  so,dass  man  den  tieferen  Ton  um  einen  kleinen  halben 
Ton  erhöht  und  den  höheren  um  einen  ebensolchen  erniedrigt ,  so  fallen 
die  eingeschobenen  Töne  nicht  zusammen.  Setzt  man  für  diese  beiden 
Töne  einen  mittleren,  so  erhalt  man  die  chromatische  Tonleiter  nach  der 
ungleich  schwebenden  Temperatur;  macht  man  aber  alle 

19 

Intervalle  gleich,  nämlich  =         so  entsteht  die  chromatische  Tonleiter 

nach  der  gleichschwebenden  Temperatur  (vergl.  Art.  Tem- 
peratur, gleichsch webende  und  ungleichschwebende, 
wo  auch  die  Schwingungszahlen  und  Saitenlängen  nach  der  gleichsch  we- 
benden und  nach  der  K  i  rn  bergischen  ungleichschwebenden  Tempe- 
ratur angegeben  sind).  —  Die  Erhöhung  eines  Tones  um  einen  halben 
Ton  drücken  wir  durch  Anhängung  von  is  und  die  Erniedrigung  im 
Allgemeinen  durch  Anhängung  von  es  an  den  bezeichnenden  Buchstaben 
aus.  Die  sämmtlichen  Töne  heissen  hiernach :  C,  Cis,  Des,  D,  Dis, 
Es,  E,  F%  Eis,  Ges,  G,  Gis,  As,  A,  Ais,  B  (Hcs),  H,  c.  Bei 
Koten  wird  die  Erhöhung  um  einen  halben  Ton  durch  ein  zur  Linken 
gesetztes  *  und  die  Erniedrigung  in  gleicher  Weise  durch  ein  b  bezeich- 
net. —  In  Frankreich  wird  eine  Erhöhung  durch  diese  und  eine  Er- 
niedrigung durch  bemol,  z.  B.  Cis  durch  ut  fliese  und  Des  durch  re 
bemal  ausgedrückt.  —  Die  Engländer  drücken  die  Erhöhung  durch 
sharp,  die  Erniedrigung  durch  jlat  aus;  die  Holländer  jene  durch  kruis, 
diese  durch  mal.  —  Die  Italiener  bezeichnen  die  Intervalle  mit  ut ,  re, 
mi,  fa,  so/,  In.  Werden  diese  Silben  zur  Erlernung  des  Singens  ge- 
braucht ,  so  wird  do  statt  ///  gesungen.  Das  Intervall  eines  grossen 
halben  Tones  wird  mi  fa  und  der  vorhergehende  Ton  mit  re  gesungen, 
weshalb  unser  G  bald  so/,  bald  re,  bald  ut  sein  kann,  je  nachdem  das 
Intervall  E  zu  F,  oder  A  zu  B.  oder  H  zu  C  mit  mi  fa  bezeichnet  ist. 
Sie  nennen  zwar  unsere  Töne  mit  C,  D,  E,  F,  G,  A,  B,  c,  fügen  aber 
die  Silben*  bei,  durch  welche  die  Tonlage  charakterisirt  wird,  so  dass  also 
z.  B.  unser  C  genannt  wird  C  sot  fa  ut.  Die  Erhöhung  um  erneu 
halben  Ton  drücken  sie  durch  diesis  und  die  Erniedrigung  durch  bemolle 
aus,  so  dass  also  Cis  heisst  C  so/  ja  ut  diesis  und  Des  ebenso  De  la 
so/  re  bemolle. 

Wollte  man  von  Quinte  zu  Quinte  fortschreiten ,  so  würde  man  von 
C  auf  G  mit  dem  Verhältnisse  1  :  3  2  kommen ;  von  G  auf  D  mit  dem 
Verhältnisse  3  2 :  »  4  =  1  : 3  a ;  von  D  auf  einen  Ton  mit  dem  Verhält- 
nisse *  i :  27  8  =  1  : 3, 2  1  welcher  sich  von  A  um  ein  Komma  uuter- 
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scheidet ,  da  D  :  A  =  9  ,  :  8  3  =  1  :  40 !„  und  9  4  :  »  §  —  1 :  3  „ 
aber  40  i7  :  3/s  =  1  :  8!,8o  '8t'  Schon  dieser  Umstand,  dass  man  von 
Quinte  zu  Quinte  fortschreitend  keine  reinen  Verhältnisse  erhält,  spricht 
für  die  gleichschwebende  Temperatur. 

6.  Lässt  man  drei  Töne  zugleich  oder  unmittelbar  hinter  einander 
erklingen,  so  erhält  man  den  Drei  klang.  Sind  alle  Töne  eines  Dra- 
klanges  unter  sich  cousonirend ,  so  ist  der  ganze  Dreiklang  consonirtod 
und  mau  nennt  ihn  einen  Accord.  Stellenweis  wird  Dreiklang  und 
Accord  als  identisch  genommen  und  dann  hat  man  consonireude  und  db- 
sonirende  Accorde  zu  unterscheiden.  —  Unter  allen  Tönen  innerhalb 
einer  Octave ,  deren  Schwingungsverhältniss  zum  Grundtone  durch  kria- 
grössere  Zahl  als  8  ausgedrückt  ist,  finden  sich  nur  6  consonirendeDro- 
klänge,  und  diese  lassen  sich  auf  zwei  Tonarten  zurückfuhren ,  nämlict 
auf  das  Vrerhältniss  zum  Grundtone  4:5:6  und  10  :  12  :  15  «k 
1  :  5  4  :  3  2  und  1  :  6  9  :  3  .2.  Den  ersteren  Accord  nennt  man 
Dur- Accord  oder  den  harten  Dreiklang,  den  zweiten  den  Mol!- 
Accord  oder  den  weichen  Dreiklang.  Beide  bestehen  aus  einer  jm^ 
sen  und  aus  einer  kleinen  Terz ;  bei  jenem  geht  aber  die  grosse  Ten 
voran,  bei  diesem  ist  es  umgekehrt.  —  Bildet  man  nämlich  alle  mügücbr« 
innerhalb  einer  Octave  liegenden  Dreiklänge  mit  der  angegebeuefl  Ein- 
schränkung, so  erhält  man  folgende  1 5 : 

\)C.Es.E.  *)C.E.F.  10)  CFG.    18)  CG.A*.  15) CJhJ. 

2 )  a  Et.  F.  7 )  C.  E.  G.  11)  C  F.  As.  14)  C.  G.  A. 

3)  C.  Es.  G.  8 )  T.  E.  As.  1 2)  C.  F.  A. 

4)  C.Es.As.$)  C.E.A. 

5)  C.  Es.  A. 

Hiervon  sind  nur  No.  3,  4,  7,  9,  11  und  12  consonirende  Drc:- 
kläuge  :  denn  der  2.  und  3.  Tou  sind  stets  zum  Grundtone  nach  der 
Annahme  schon  consouireud ,  und  es  handelt  sich  also  nur  noch  dann*, 
ob  das  Verhältniss  des  2.  und  3.  Tones  zu  einander  ebenfalls  consonireri 
ausfällt,  also  sich  durch  Zahlen  ausdrücken  lässt,  welche  8  nicht  AM- 
schreiten.  Untersucht  man  dies  Verhältniss,  so  erhält  man  hei:  1)s5ü: 
2)»%;  3)34;  4)  */a  j  5)  6)  »•'„;  7)  «  5  :  8)3*„:9)V 

10)%;  11)  «5;  12)  3  4;  13)  14)  ■%  uud  15)  « & 

bleiben  also  nur  als  cousonirend  übrig  3)  C.  Es.  G;  4)  C  Es.Ai. 
7)  C.  E.  G\  9)  C  E.  A\  11)  C  F.  As  und  12)  C.  F.  A.  Hier ü< 
das  Verhältniss  zu  dem  Grundtoue  bei  No.  7.  C  :  E  :  G  =  1  : J  i3i 
=  1  :  5:6;  bei  No.  3.  C:Es.G=  1  :«  5:3  /,  =  10:  12:  lö.  Auf 
diese  beiden  Verhältnissforraen  lassen  sich  die  übrigen  4  consonireodeo 
Dreiklänge  zurückführen.  No.  4  giebt  C  :  Es  :  As  =  1  :  6  j : ' 5 
=  5:6:8  und  setzen  wir  noch  die  nächst  niedere  Octave  von  M 
hinzu,  so  erhalten  w  ir  4:5:6:8,  also  dasselbe  wie  bei  No.  7.  wenn  fir 
noch  die  nächst  höhere  Octave  von  C  hinzufügen.  Ebenso  ist  es  mit 
No.  12;  denn  C.  F  .  A  =  1  :  *  3 :  5  3  =  3  :  4  :  5  uud  fügen  wir  dud  von 
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dem  1.  und  2.  Tone  die  nächst  höhere  Octave  hinzu,  während  wir  den 
ersten  Ton  fortlassen  ,  so  erhalten  wir  wieder  4  :  5  :  G  :  8.  —  Ebenso 
lassen  sich  No.  9  und  1 1  auf  No.3,  welches  mit  Hinzufügung  der  nächst 
höheren  Octave  des  ersten  Tones  10:  12:  15:20  giebt ,  zurückführen ; 
denn  No.  9  giebt  C:  E:A  =1:  5  k : 5  3  =  12  :  15  :  20.  so  dass  nur 
noch  die  nächst  niedere  Octave  von  A  hinzuzufügen  ist ,  und  No.  1 1 
C:  F\A*  mm  1  :  f'a  :  »  5  =  15  :  20  :  24,  woraus  10  :  12  :  15  :  20 
entsteht,  wenn  man  die  nächst  niederen  Octaven  von  jp  und  As  hinzu- 
fügt und  As  selbst  fortlässt.  —  Es  giebt  also  eigentlich  nur  die  beiden 
dreistimmigen  Accorde  1  :  5/|  :  3/2  und  1  :  6;5  :  1  2.  Ausser  diesen  sind 
keine  wesentlich  verschiedene  consonirende  Dreiklange  möglich ,  und  da 
man ,  ohne  aus  der  Octave  herauszugehen ,  kein  viertes  Intervall  hinzu- 
fügen kann,  welches  nicht  gegen  eines  der  vorhandenen  dissonirte,  so  ist 
leicht  einzusehen,  dass  kein  vier-  oder  mehrstimmiger  consonirender  Ac- 
cord  ohne  Wiederholung  in  der  Octave  möglich  ist.  Die  beiden  Arten 
von  Accorden  bringen  erfahrungsmässig  verschiedene  Wirkungen  hervor, 
namentlich  befriedigt  der  Accord  4:5:6  mehr  als  der  Accord  10:  12:  15 
und  daher  rechtfertigt  sich  die  verschiedene  Bezeichnung  als  Dur  -  und 
Moll-Accord  oder  als  harter  und  weicher  D r e i k  1  a n g.  — 
Den  Dreiklang  C,  E.  G  oder  £,  7\  Q  nennt  man  den  eigentlichen  Dur- 
Accord,  ebenso  den  Dreiklang  C,  Es,  G  oder  G%  /,  Q  den  eigentlichen 
Moll-Accord.  Die  beiden  Drei  klänge  E.  G,  c  oder  G.  t,  s  und  Es,  G,  c 
oder  G,  T,  S  nennt  man  Septen-Accorde;  endlich  die  Dreiklänge 
G,  r,  e  oder  G,  y,  S  und  G,  c,  es  oder  G,  s  Quart -Septen- 
Accorde. 

7.  Die  gewöhnliche  diatonische  Tonleiter,  in  welcher  auf  zwei  ganze 
Töne  ein  halber  und  auf  diesen  wieder  drei  ganze  und  dann  noch  ein 
halber  folgen ,  giebt  die  Dur-Tonleiter.  In  dieser  haben  sowohl 
der  Grundton  (Tonica),  als  die  von  diesem  aufsteigende  Quinte 
(Oberdominante)  und  ebenso  die  von  demselben  absteigende  Quinte 
(Un  ter dorn i n an  t e)  Durdreiklänge.  Soll  man  nun  in  der  mit  C  be- 
ginnenden diatonischen  Tonleiter  von  jedem  Tone  als  Grundton  ausgehen 
können,  so  sind  Veränderungen  der  Töne  nothwendig,  selbst  wenn  man 
zwischen  dem  grossen  und  kleinen  ganzen  Tone  keinen  Unterschied 
macht.  Nimmt  man  die  Töne  der  Reihe  nach  als  Grundton,  auf  welche 
man  von  C  aus  in  Quinten  auf-  und  absteigend  kommt,  so  sind  auf- 
steigend nach  einander  alle  die  ganzen  Töne,  welche  den  Quinten  voran- 
gehen, um  einen  halben  Ton  zu  erhöhen,  absteigend  aber  die  zweitfolgen- 
den Quinten  (Unterdominanten)  als  um  einen  halben  Ton  erniedrigte 
Töne  einzuführen.  Der  Grundton  G  verlangt  die  Erhöhung  des  Tones  / 
um  einen  halben  Ton,  also  fis ,  der  Grundton  D  ausser  fis  noch  eis; 
ebenso  A  ausser  fis  und  eis  noch  gü ;  E  ausserdem  noch  du  \  H  noch 
Ott;  Fis  noch  eis  d.h.  f.  Man  nimmt  indessen  nicht  leicht  einen  Grund- 
ton, welcher  mehr  als  5  Kreuze  erfordert. 


Digitized  by  Google 


542 


Tonverhaltnisso. 


Von  C  in  Quinten  aufsteigend,  gelangt  man  —  wie  das  Vorstehende 
zeigt  —  nicht  zu  b\  sondern  nur  zu  G,  D,  A,  E,  H  und  dann  zu  Fis. 
Die  Dur-Tonleiter  für  F  als  Grundton  macht  eine  Erniedrigung  des  Tones 
H  um  einen  halben  Ton  nöthig  und  es  ist  also  b  statt  h  zu  setzen.  F  ist 
die  absteigende  Quinte  von  C;  nehmen  wir  nun  die  absteigende  Quinte 
von  F  d.  h.  b  als  Grundton ,  so  sind  wir  gezwungen,  ausser  h  auch  noch 
e  um  einen  halben  Ton  zu  erniedrigen ,  so  dass  zu  b  noch  es  kommt. 
Auf  gleiche  Weise  absteigend  erfordert  der  Grundton  es  noch  as ;  der 
Grundton  as  noch  des  ;  der  Grundton  des  noch  yes.  —  Stellen  wir  diese 
Grundtone  von  C  in  Quinten  auf-  und  absteigend  zusammen,  so  erhalten 
wir  den  sogenannten  Quintenzirkel:  Ges,  Des,  As,  Es,  B,  F,  C, 
G,  D,  A,  E,  H,  Fis.  —  Wir  machen  hierbei  noch  darauf  aufmerksam, 
dass  das  Bedttrfniss  jeden  Ton  als  Grundton  annehmen  zu  können,  recht 
entschieden  die  Notwendigkeit  oer  chromatischen  Tonleiter  und  ebenso 
die  Aufnahme  der  Secunde  in  die  Tonleiter,  da  sonst  die  Quinte  des 
Grundtones  keine  Quinte  haben  würde ,  herausstellt.  Gleichzeitig  mnss 
aber  auch  bemerkt  werden,  dass  nach  der  ungleichschwebenden  Tempera- 
tur weder  zwei  kleine ,  noch  zwei  grosse  halbe  Töne  zusammen  einen 
grossen  oder  einen  kleinen  ganzen  Ton  ausmachen ,  dass  namentlich  bei 
der  Erhöhung  eines  Tones  um  einen  kleinen  halben  Ton  und  bei  der  Er- 
niedrigung des  nächst  höheren  —  stehe  dieser  in  dem  Intervalle  eines 
grossen  oder  kleinen  ganzen  Tones  —  um  ebenfalls  einen  kleinen  halben 
Ton  zwei  verschiedene  Töne  entstehen ,  von  denen  der  um  einen  kleinen 
halben  Ton  erniedrigte  etwas  höher  ist  als  der  andere ,  z.  B.  C  :  Cis 
=  1  :  25  .24,  aber  C  :  Des  =  1  :  27  a5.  Auf  manchen  musikalischen 
Instrumenten,  z.  B.  auf  der  Geige  kann  man  diese  feineren  Unter- 
schiede ausprägen ;  auf  anderen ,  z.  B.  auf  dem  Ciavier ,  ist  dies  jedoch 
nicht  möglich ,  so  dass  man  gezwungen  wird ,  einen  Mittelton  ,  welcher 
die  Stelle  beider  Töne,  z.  B.  Cis  und  Des,  vertritt,  einzuschalten.  So- 
mit war  durch  dies  Einschalten  von  Mitteltönen  zwischen  die  übrigen, 
genau  nach  ihren  Schwingungsverhältnissen  bestimmten  Töne  die  un- 
gleichschwebende Temperatur  bedingt ,  zugleich  aber  auch  der  Anstoss 
zu  der  gleichschwebenden  gegeben ,  da  doch  von  den  strengen  Verhält- 
nissen abgewichen  werden  musste  und  es  nun  nahe  lag ,  lieber  alle  In- 
tervalle gleich  gross  zu  machen,  wie  bereits  oben  ausgeführt  worden  ist. 
Vergl.  auch  Art.  F  o  r  t  s  c  h  r  e  i  t  u  n  g. 

8.  Setzt  man  in  der  Dur-Tonleiter  für  die  grosse  Terz  die  kleine, 
so  mnss  man  noch  Veränderungen  anbringen ,  wenn  die  ganze  Tonleiter 
den  Mollcharakter  annehmen,  also  eine  Moll-Tonleiter  werden  soll.  Man 
sollte  daher  die  Tonleiter  so  einrichten,  dass  nicht  blos  die  Tonica,  son- 
dern auch  die  Ober-  und  Unterdominante  Molldreiklänge  haben.  Da  man 
indessen  den  Dominant-Accord  nicht  gut  entbehren  kann ,  so  giebt  man 
der  Oberdominante  einen  Durdreiklang.  Man  verfährt  wohl  gar  so,  dass 
man  bei  aufsteigenden  Tönen  selbst  für  die  Unterdominante  den  Dur- 
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dreiklang  einführt,  geht  aber  absteigend  nur  in  Molldreiklängen,  also  In 
der  entsprechenden  Dnrtonleiter ,  d.  h.  in  derjenigen  Durtonleiter  fort, 
deren  Grundton  um  eine  kleine  Terz  höher  als  derjenige  der  Molltonleiter 
liegt.  Die  Molltonleiter  z.  B.  für  den  Grundton  A  sollte  eigentlich 
heissen :  A,  H,  c,  r/,  e,  /,  g,  a ;  mit  dem  Dreiklange  der  Oberdominante 
aber  lautet  sie :  A,  H,  c,  </,  e,  /,  gis,  a ;  und  mit  dem  Durdreiklange 
der  Oberdominante  und  Unterdominante  erhält  man  aufsteigend :  Ay  //, 
c,  r/,  fis,  QU,  a  und  absteigend:  ö,  gy  f\  e,  </,  c,  H,  A  wie  bei  der 
Durtonleiter  für  den  Grundton  C. 

9.  Töne ,  deren  Schwingungsverhältniss  in  ihrer  Aufeinanderfolge 
durch  die  natürliche  Zahlenreihe  1,  2,  3  .  . .  ausgedrückt  ist,  nennt  man 
harmonische  Töne.  Berechnet  man  diese  Töne  in  Bezug  auf  den 
Grundton  C,  drückt  dabei  die  höheren  Octaven  durch  . Exponenten  aus 
und  bezeichnet  die  zu  hohen  Töne  durch  ein  vorgesetztes  -)-  Zeichen, 
die  zu  niedrigen  durch  ein  vorgesetztes  —  Zeichen ,  so  erhält  man  fol- 
gende Reihe : 

C,  6*  G«,  C\  EH  GH  +  $AH  (\  DH  EH  -  $f'4, 
12     3      45      6         7  8910  11 

GH  +  bAH  +  %AH  HH  CH  -  bDH  DH  —  bEH  EH  +  F\ 
12       13         14        15    IG       17      18      19       20  21 

-         -  bGH  GH  *  GH  +  bAH  -  AH  +  %A\  +  bH\ 
22  23       24      25        26  27         28  29 

HH  —  CH  &  

30      31  32 

Vergl.  Art.  Mitklingen,  Horn,  Trompete. 

B.  Fassen  wir  die  Erzeugung  der  Töne  speciell  ins  Auge,  so  kom- 
men —  wie  am  Eingänge  dieses  Artikels  bereits  hervorgehoben  ist  — 
vorzugsweise  die  starren  Körper  und  die  expansiblen  Flüssigkeiten  in 
Betracht  und  zwar  bei  jenen  namentlich  gespannte  Saiten,  Stäbe,  Platten 
und  gespannte  Membranen.  Dass  wenigstens  16  Doppelschwingungen 
in  einer  Secunde  erfolgen  müssen ,  wenn  ein  Ton  entstehen  soll ,  ergiebt 
sich  aus  A.  1.  dieses  Artikels. 

1.  Töne  durch  transversale  Schwingungen  ge- 
spannt e  r  S  a  i  t  e  n.  Es  können  gespannte  Saiten  ihrer  ganzen  Länge 
nach,  oder  iu  aliquoten  Theilen,  oder  gleichzeitig  in  ihrer  ganzen  Länge 
und  in  aliquoten  Theilen  schwingen  und  dabei  Töne  erzeugen. 

Für  transversal  schwingende  Saiten  gelten  folgende  Gesetze: 

a)  Bei  Saiten  aus  demselben  Stoffe  verhalten  sich  die 
Schwingungszahlen  bei  gleicher  Dicke  und  Länge  der  Saiten  wie  die 
Quadratwurzeln  aus  den  sie  spannenden  Kräften ;  bei  gleicher  Länge  der 
Saiten  und  gleicher  Stärke  der  spannenden  Kräfte  umgekehrt  wie  die 
Durchmesser  der  Saiten,  bei  gleicher  Dicke  der  Saiten  und  gleicher 
Stärke  der  spannenden  Kräfte  umgekehrt  wie  die  Saitenlängen  ;  allgemein 
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<lirect  wie  die  Quadratwurzeln  aus  den  spannenden  Kräften  und  umge- 
kehrt wie  die  Durchmesser  und  die  Längen  der  Saiten. 

Eine  aus  ihrer  Gleichgewichtslage  gebrachte  gespannte  Saite  geräth 
nämlich  durch  die  Elasticität  (s.  d.  Art.)  ebenso  in  Schwingungen ,  wie 
ein  Pendel  (s.  d.  Art.)  durch  die  Schwerkraft.  Statt  der  Elasticität  kann 
man,  da  die  Elasticitätsgrenze  nicht  überschritten  werden  darf,  die  span- 
nende Kraft  setzen .  Welche  durch  ein  bekanntes  Gewicht  zu  messen  ist. 
Bezeichnen  wir  nun  mit  L  die  Länge,  mit  D  den  Durchmesser,  mit  P 
die  spannende  Kraft  und  mit  X  die  Schwingungszahl ,  so  erhalten  wir. 
wenn  L  =  I  und  D  =  d  ist,  (nach  Art.  Pendel.    S.  200.    No.  9) 

X  :  n  =  Y P  :  Y  p.  —  Sind  die  Durchmesser  verschieden  und 
D  =  md ,  so  kann  man  die  Saite  mit  dem  Durchmesser  D  als  aus 
m1  Saiten  von  dem  Durchmesser  d  ansehen,  und  sind  nun  die  spannen- 
den Kräfte  gleich,  so  ist  es  so,  als  ob  die  m-  Saiten  der  Saite  D  nur  je 

p  D 

von  einer  Kraft        gespannt  würden .  oder  —  da  m  =      ist  —  von 

m*  a 

d'1 

einer  Kraft  -  --  p.  Die  Schwingungszahlen  der  Saite  d  und  einer  der 
m  Saiten  von  der  Saite  D  verhalten  sieh  also ,  da  beide  gleiche  Längen 

und  gleiche  Durchmesser  haben,  wie  X  :  n  —  |/      p  :        =  d  :  D, 

also  gilt  auch  für  die  ganze  Saite  D,  dass  X :  n  =  d  :  D  ist.  — 
Haben  die  Saiten  gleiche  Durchmesser  und  gleiche  spannende  Kräfte, 
aber  verschiedene  Länge,  so  könnte  man  (nach  Art.  Pendel.    S.  196. 

No.  4)  erwarten,  dass  X  :  ?i  =  /  :  Y  L  sein  mtisste;  aber  dies 
würde  nur  für  mathematische  und  nicht  für  physische  Saiten  gelten.  Es 
muss  in  diesem  Falle  auf  die  Massen ,  die  wir  mit  jfcf  und  m  bezeichnen 
wollen,  gerücksichtigt  werden.  Deshalb  denken  wir  uns  noch  2  Saiten, 
von  denen  die  eine  die  Schwingungszahl  .r,  die  Länge  L ,  die  Spannung: 
P  und  die  Masse  1,  die  andere  die  Schwingungszahl  cy,  die  Länge  /,  die 
Spannung  p  und  die  Masse  1  habe.  Da  sich  die  Massen  bei  gleicher 
Länge  wie  die  Quadrate  der  Durchmesser  verhalten,  so  gilt  für  die  Saite 
Ar,  L,  Py  D,  M  und  die  erste  Hilfssaite,  weil  Länge  und  Spannung 

gleich  sind,  X  :  j:  =  1  :  Y J/;  ferner  folgt  naeli  dem  Pendelgesetze 

für  die  beiden  Hilfssaiten  x  :  y  =  w  l :  Y  L;  endlich  stellt  sich  für 
die  zweite  Hilfssaite  und  für  die  Saite  »,  /,  p,  d,  m,  da  hier  wieder  / 

und  p  gleiehe  Werthe  haben,  y  :  n  =  Y  in  :  /  heraus.  Setzt  man  diese 

3  Proportionen  zusammen,  so  erhält  man  X :  n  =  Y  Im  :  )  LM  . 
Da  jedoch  bei  gleicher  Dicke  sich  die  cylindrischen  Massen  wie  ihre 

Längen  verhalten,  so  kann  man  statt  Y  m  :    Y  M  auch  Y"  l  :  \  L 

setzen,  und  man  erhält  somit  X :  n  =  Y^l*  :  ]/ r L%  oder  =  /  :  L.  — 
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Ans  den  drei  Proportionen  i V  :  n  =  V  P  :  V  p  für  L  =  /  und  D*=d  ; 
N  :h  =  d:  D  für  L  =  /  und  P  —  />;  .V :  n  =  /  :  L  fttr  D  —  d 

und  P  =  p,  folgt  allgemein :  iV  :  «  =  :  — -/r . 

b)  Bei  Saiten  aus  verschiedenen  Stoffen  verhalten  sich 
die  Schwingungszahlen  unter  sonst  gleichen  Umständen  umgekehrt  wie 
die  Quadratwurzeln  aus  der  relativen  Dichte.  Die  Anzahl  n  der  in  einer 
Secunde  vollzogenen  Schwingungen  ist ,  wenn  s  das  specifische  Gewicht 


eine 


bedeutet,  überhaupt  n  —  "^/"[/"^",    *8t  nämncn  *  die  Zeit  ^ 
Doppelschwingung  und  G  das  Gewicht,  so  ist  t  «  2    /  — ;  G  ist  aber 


/   7t  S 

1  *  n  </2/.v,  also  l  =  dl    /  .  Die  Schwingungszahlen  verhalten 

*  9P 

sich  aber  umgekehrt  wie  die  Schwingungszeiten.  —  Ist  der  Stoff  einer 
Saite  z.  B.  neunmal  dichter  als  der  einer  anderen,  z.  B.  Kupfersaite  und 
Darmsaite,  so  macht  jene  bei  gleicher  Dicke,  Länge  und  Spannung  drei- 
mal weniger  Schwingungen  in  derselben  Zeit,  als  diese. 

c)  Wird  ein  aliquoter  Theil  einer  gespannten  Saite  in  trans- 
versale Schwingungen  versetzt,  so  theilt  sich  dieselbe  in  ebenso  grosse 
gleiche  Theile ,  von  denen  jeder  ftlr  sich  ebenfalls  transversal  schwingt, 
je  zwei  aneinander  liegende  aber  durch  eine  in  Ruhe  bleibende  Stelle 
(Schwingungsknoten)  getrennt  sind  und  zu  derselben  Zeit  nach 
entgegengesetzten  Richtungen  schwingen.  —  Den  thatsächlichen  Nach- 
weis erhält  man  durch  das  Monochord  (s.  d.  Art.),  wenn  man  z.  B.  durch 
einen  untergesetzten  Steg  */5  einer  Saite  abzweigt  und  diesen  in  trans- 
versale Schwingungen  versetzt.  Legt  man  auf  die  übrigen  l/5  schmale 
in  der  Mitte  eingeknickte  Papierstreifchen ,  sogenannte  Reiterchen, 
so  fallen  diese  ab  mit  Ausnahme  derjenigen,  welche  genau  auf  den  Theil- 
punkten  2  5,  3  5,  4/5  stehen.  L'eberhaupt  lassen  sich  die  vorstehenden 
Gesetze  mittelst  des  Monochords  prüfen ,  wenn  man  dabei  die  unter  A . 
über  die  Schwingungszahlen  der  Töne  aufgestellten  Gesetze  berück- 
sichtigt. 

d)  Eine  gespannte  Saite  kann  gleichzeitig  in  ihrer  ganzen  Länge 
und  in  aliquoten  Theiien  schwingen.  —  Den  Beleg  dafür  geben  nament- 
lich die  harmonischen  Töne  (A.  9  und  Art.  Mitklingen). 

Die  Verwendung  transversal  schwingender  Saiten  in  der  Musik 
zeigen  das  Pianoforte,  die  Harfe,  die  Geige  etc. 

2.  Töne  durch  transversal  schwingende  Stäbe, 
a)  Werden  feste  Stäbe  in  Transversalschwingungen  versetzt  und  bedeutet 
/I  die  Anzahl  der  Schwingungen  in  einer  Secunde,  /  die  Länge,  d  den 
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Durchmesser  bei  cyliudrischeu  und  h  die  Dicke  und  b  die  Breite  bei  pris- 
matischen Stäben ,  s  das  speci  fische  Gewicht ,  y  die  Acceleration  durch 
die  Schwerkraft,  e  das  Mass  der  Elasticität  und  c  eine  von  der  Sehwin- 
gungsart  abhängige  Constante ,  indem  der  Stab  an  einem  Ende  befestigt 
und  an  dem  anderen  frei ,  oder  an  einem  Ende  au  eiueu  festen  Gegen- 
stand angestemmt  und  an  dem  anderen  frei ,  oder  an  beiden  Enden  frei, 
oder  an  beiden  Enden  angestemmt,  oder  an  beiden  Enden  befestigt,  oder 
an  dem  einen  Ende  befestigt  und  an  dem  anderen  angestemmt  sein  kann, 
so  ist  nach  C  h  1  a  d  n  i 

cV  \l  ue 

für  cylindrische  Stäbe  n  =  —j~  W  *  - 


und  für  prismatische  Stäbe  n 


1/  9** 


Bei  cylindrischeu  Stäben  aus  einerlei  Materie  erhält  mau  also  für 

die  in  einer  Secunde  vollzogenen  Schwingungen  N :  n  =  :  — - , 

H  h 

und  bei  prismatischen  N:  n  =  ^a  :         —  Bei  prismatischen  Stäben, 

so  lange  sie  noch  als  Stäbe  und  nicht  als  Platten  gelten ,  kommt  es  auf 
die  Breite  nicht  an.  Ist  D  d  oder  H  =  h,  so  ist  X  :  n 
=  /*  :  L*. 

Ein  Glasstab ,  an  einem  Faden  aufgehängt  und  mit  eiuem  Hammer 
geschlagen  ,  giebt  einen  schönen  Ton ,  desgleichen  Phonolith  ,  verschie- 
dene Arten  von  Feuerstein,  ebenso  Aluminium,  compacte  homogene  Holz- 
kohle, selbst  Blei  in  Gestalt  einer  planconvexen  Linse ,  wenn  sie  mit  der 
convexen  Fläche  (4  bis  5  Linien  dick  und  3  Zoll  im  Durchmesser  hal- 
tend) aufliegt. 

b)  Auch  Stäbe  können  mit  Schwinguugsknoten  schwingen.  Dies 
ist  namentlich  bei  gekrümmten  Stäben  der  Fall.  —  Man  braucht  nur. 
um  sich  hiervon  zu  überzeugen,  den  Stab  da,  wo  ein  Schwingungsknoten 
entstehen  soll ,  leise  zu  berühren  und  denselben  danu  mit  eiuem  Violin- 
bogeu  zu  streichen.  Die  berührte  Stelle  kann  nicht  mitschwingen  :  der 
entstandene  Ton  ist  aber  ein  Beweis  für  entstandene  Schwineruueen.  — 
Stäbe  geben  einen  um  so  höhereu  Ton,  je  mehr  Schwiugungsknoten  sich 
bilden.  Gekrümmte  Stäbe  erleiden  eine  Touerniedrigung,  wenn  man  die 
Biegungsstelle  dünner  macht.  —  Die  Verwendung  der  Stäbe  in  der  Musik 
zeigen  die  Stahlharmonika,  die  Strohfiddeln,  die  Spieluhren  und  die  Spiel- 
dosen etc. ;  ebenso  ist  hier  die  Stimmgabel  zu  erwähnen. 

3.  Töne  durch  longitudinal  schwingende  Saiten  und 
Stäbe  sind  höher  als  bei  transversaler  Schwingung.  Die  Töne  stehen 
im  umgekehrten  Verhältnisse  mit  der  Lauge  der  Saiten  und  Stäbe,  ohne 
dass  die  Dicke  und  bei  Saiten  die  Spannung  vou  wesentlichem  Einflüsse 
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wäre.  —  Es  finden  diese  Töne  wenig  Verwendung  in  der  Musik. 
C  h  1  a  d  n  i  's  E  u  p  h  o  n  (s.  d.  Art.)  gründete  sich  darauf. 

4.  Durch  drehende  Schwingungen  hat  man  cylindrische 
Stäbe  mit  recht  glatter  Oberfläche  zum  Tönen  gebracht.  Die  Töne  sind 
tiefer,  als  unter  deuselbeu  Verhältnissen  bei  longitudinalen  Schwin- 
gungen. —  Der  Versuch  gelingt  mit  Glasstäben ,  die  man  mit  einem 
feuchten,  und  mit  Holz  -  oder  Metallstäben,  die  man  mit  einem  harzigen 
Lappen  links  oder  rechts  reibt,  wenn  die  Stäbe  möglichst  lang  sind.  — 
Der  Unterschied  in  der  Tonhöhe  ist  eine  Quinte  oder  wohl  richtiger  eine 
Sexte. 

5.  Ueber  die  Schwingungen  starrerelastisch  erPlat- 
t e ii  euthält  Art.  Klangfiguren  das  Erforderliche.  Hier  erwähnen 
wir  nur  noch  in  Bezug  auf  die  hierbei  auftretenden  Töne ,  dass  dieselbe 
Platte  sehr  verschiedene  Töne  geben  kauu,  sowie  auch  die  Schwingungen 
sehr  verschieden  ausfallen.  Je  höher  der  Ton  ist,  desto  zusammen- 
gesetzter ist  auch  die  Schwiugungsart ;  demselben  Tone  können  jedoch 
verschiedene  Schwingungsarten  zugehören.  Ausserdem  verweisen  wir 
noch  bei  dieser  Gelegenheit  auf  Art.  Interferenz.  B.  a.  S.  504.  — 
Als  Anwendung  der  Tonerregung  in  starren  Platten  erwähnen  wir  die 
Becken  (s.  d.  Art.)  und  das  chinesische  Gong-Gong  (s.  d.  Art.)  oder 
Tam-Tam.  —  Vergl.  auch  den  Schluss  von  B.  2.  a  dieses  Artikels. 

6.  Gespannte  Membranen  (Häute)  geben  nur  unvollkommene 
Töne.  Zu  bemerken  ist  nur,  dass  die  Höhe  des  Tones  mit  der  Spannung 
•steigt.  —  Es  beruheu  hierauf  die  Trommel,  die  Pauke,  das  Tam- 
burin. 

7.  Wegen  der  Töne,  welche  durch  in  Schwingungen  versetzte 
Glocken  erregt  werden .  vergl.  Art.  Glocke.  Auch  in  Bezug  auf 
das  schneidende  Tönen  gläserner  glockenartiger  Geftfsse,  die  am  Rande 
mit  dem  nassen  Finger  gestrichen  werden ,  enthält  der  angezogeue  Ar- 
tikel das  Wesentliche.  Als  eine  Anwendung  der  Glasglocken  ist  die 
Glasharmonika  (s.  d.  Art.)  anzuführen. 

8.  Besonders  wichtig  für  die  Musik  sind  die  durch  Schwin- 
gungen expansibler  Flüssigkeiten,  namentlich  der  atmo- 
sphärischen Luft,  erzeugten  Töne. 

a)  Wird  die  Luft  in  einer  Röhre ,  welche  an  dem  einen  Ende  ver- 
schlossen ist,  an  dem  offenen  Ende  in  Schwingungen  versetzt  (s.  Art. 
Wellenbewegung)  und  beträgt  die  Entfernung  des  Bodens  von  der 

2n  «4-  1 

Oeffnung  einer  Wellenlänge ,  so  dass  sich  stehende  Wellen 

4 

bilden,  so  entsteht  ein  Ton.  Der  tiefste  Ton  eiuer  solchen  Röhre  ent- 
spricht einer  Wellenlänge ,  welche  viermal  grösser  als  ihre  Länge  ist. 

b)  In  einer  an  beiden  Enden  offenen  Röhre  entstehen  Töne ,  wenn 

35* 
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die  in  ihr  enthaltene  Luft  in  solche  Schwingungen  versetzt  wird .  dass 

die  Rührenlänge   ^"  Wellenlängen  beträgt. 

z 

c)  Eine  gedeckte  (oder  gedackte)  Röhre  giebt  also  bei  derselben 
Wellenlänge  denselben  Ton  wie  eine  doppelt  so  lange  offene,  und  die 
Töne ,  welche  eine  Röhre  überhaupt  geben  kann ,  bilden  die  Reihe  der 
harmonischen. 

Bei  der  geschlossenen  Röhre  bilden  sich  die  stehenden  Wellen  durch 
Interferenz  (s.  d.  Art.)  der  am  geschlossenen  Ende  refleetirten  Wellen 
mit  den  nach  demselben  hingehenden.  —  Bei  den  offenen  Rohreu  ent- 
steht an  dem  Austrittsende  dadurch  eine  Verdünnung ,  dass  die  austre- 
tende verdichtete  Wellenschicht  sich  nach  allen  Seiten  ausbreitet 
wodurch  eine  rückwärts  gehende  Welle  erzeugt  wird ,  welche  mit  der 
directen  stehende  Wellen  bildet.  —  Giebt  eine  gedeckte  Röhre  ihren  tief- 
sten Ton,  so  liegt  an  derOeffnuug  ein  Bauch,  während  am  verschlossenen 
Ende  Verdichtungen  und  Verdünnungen  abwechseln.  Bei  einer  beider 
seits  offenen  Röhre  liegt  bei  dem  tiefsten  Tone  in  der  Mitte  ein  Schwin- 
gungsknoteu  und  an  jedem  Ende  ein  Bauch.  —  Höhere  Töne,  als  der 
Grundton  ist ,  erhält  man  durch  stärkere  Anregung  zum  Schwingen  und 
zwar  entsteht  dann  die  vollständige  oder  unvollständige  Reihe  der  har- 
monischen Töne  (s.  A.  9.). 

d)  Die  Luft  in  einer  Röhre  kann  man  zum  Tönen  bringen ,  wenn 
man  1)  an  die  Mündung  der  Röhre  einen  in  Schwingungen  versetzten 
Körper  hält,  welcher  einen  Ton  giebt,  dessen  Wellenlänge  den  vorher 
aufgestellten  Bedingungen  entspricht.  Es  eignet  sich  z.  B.  hierzu  ein? 
tönende  Stimmgabel.  2)  Wenn  man  angemessen  hineinbläst,  wie  die? 
z.  B.  bei  den  Blasinstrumenten  mit  trirnterförmigem  oder  kcsselformigein 
Mundstücke,  z.  B.  bei  dem  Hörne,  der  Trompete,  der  Posaune  etc.  ge- 
schieht. 3)  Wenn  man  einen  Luftstrom  an  der  Mündung  vorbei  streichen 
lässt,  wie  es  z.  B.  bei  dem  Pfeifen  auf  einem  hohlen  Schlüssel  geschieht 
Es  gehört  hierher  die  Flöte,  die  Labialpfeife  etc.  4)  Wenn  man  einen 
Luftstrom  durch  eine  Spalte  einbläst  und  gleichzeitig  einen  schwingen- 
den Körper  einwirken  lässt.  Es  ist  dies  der  Fall  bei  dem  Fagott ,  der 
Hoboe,  der  Klarinette,  der  Zungenpfeife.  Wegen  der  hier  aufgeführten 
besonderen  Blasinstrumente  sind  die  besonderen  Artikel  zu  ver- 
gleichen. 

Die  großartigste  Anwendung  linden  die  durch  Schwingungen  ex- 
pansibler  Flüssigkeiten  erzeugten  Töne  in  der  Orgel.  Als  hierher  ge- 
hörige und  besonders  namhaft  zu  machende  Instrumente  erwähnen  wir 
noch  folgende  ebenfalls  in  den  betreffenden  Artikeln  nachzusehende: 
Physharmonika  (Harmonium),  Handharmonika,  Mundharmonika,  Maul- 
trommet  Wegen  der  chemischen  Harmonika  vergl.  Art.  Harmonika. 
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chemische,  wegen  des  Brummkreisels  oder  Mönchs  oder  der  Sausturl 
Art.  Brummkiesel. 

9.  Als  besondere  Tonerregungsart  ist  die  Erhitzung  von 
Röhren  zu  erwähnen.  Ich  selbst  hatte  die  Beobachtung  bereits  1881 
gemacht,  ohne'sie damals  weiter  zu  verfolgen  (s.  Dove's  Repertor.  der 
Physik.  Bd.  III.  S.  100);  Pinaud  veröffentlichte  zuerst  eine  darauf 
bezügliche  Untersuchung  und  später  haben  C.  Marx  und  Sondhauss 
sich  ebenfalls  damit  beschäftigt.  —  Die  Erscheinung  besteht  darin,  dass 
eine  Röhre  von  höchstens  zwei  bis  drei  Millimeter  Weite ,  wenn  an  die- 
selbe eine  Kugel  angeblasen  ist ,  manchmal  einen  Ton  hören  lässt ,  so 
lange  die  Kugel  und  der  Theil  der  Röhre ,  welcher  dieser  am  nächsten 
ist ,  noch  stark  erhitzt  sind.  Ich  beobachtete  den  Ton  zuerst,  als  ich 
Weingeist  aus  einer  etwas  weiten  Thermometerröhre  durch  Erhitzung 
ausgetrieben  hatte.  Pinaud  hielt  es  für  wesentlich ,  dass  die  innere 
Wand  der  tönenden  Röhre  mit  Feuchtigkeit  bekleidet  sei,  und  nacli  ihm 
sollte  Wasserdampf  die  Hatiptveranlassung  geben.  Seine  Erklärung  be- 
steht darin ,  dass  die  in  der  Kugel  befindliche  Feuchtigkeit  durch  die 
Wärme  ausgedehnt  werde  und  sich  darauf  an  den  Wänden  der  kalten 
Röhre  verdichte ;  dadurch  entstehe  ein  leerer  Raum ,  welcher  durch  die 
feuchte  Luft  sogleich  wieder  ausgefüllt  werde ;  diese  Luft  bringe  aufs 
Neue  Feuchtigkeit  in  die  Kugel,  welche  wiederum  ausgedehnt  und 
in  der  Röhre  niedergeschlagen  werde ,  so  dass  durch  die  fortwährende 
Unterbrechung  des  Gleichgewichts  die  Lufttheilchen  in  der  Röhre  parallel 
der  Axe  hin-  und  herbewegt  und  dadurch  in  tönende  Schwingungen  ver- 
setzt und  erhalten  würden.  —  Sondhauss  hat  indessen  die  Gegenwart 
von  Dämpfen  zur  Erzeugung  des  Tones  als  unwesentlich  nachgewiesen 
und  auch  Marx  stimmt  damit  überein.  Nach  der  Ansicht  des  Letzteren 
wird  der  Ton  dadurch  erregt,  dass  Luft  aus  der  erhitzten  Kugel  hinaus- 
getrieben wird,  deren  Stoss  die  kältere  Luft,  auf  welche  sie  trifft,  in 
Schwingungen  versetzt.  Sondhauss  hingegen  sagt :  Durch  die  all- 
uiälige  Erhitzung  der  Kugel  wird  die  in  derselben  befindliche  Luft  aus- 
gedehnt und  tritt  bei  der  Zunahme  der  Wärme  fortwährend  in  die  Röhre, 
bis  endlich  ihre  Verdünnung  einen  solchen  Grad  erreicht  hat ,  dass  ihr 
der  Druck  der  äusseren  Luft  das  Gleichgewicht  hält.  Es  wird  dies  ein- 
treten, wenn  die  durch  die  Wirkung  der  Flamme  herbeigeführte  Wärme- 
zunahme  dem  Wärmeverluste  durch  die  Abkühlung  im  Ganzen  gleich  ist. 
Da  die  Luft  ein  schlechter  Wärmeleiter  ist,  und  wegen  des  kleinen  Quer- 
schnitts der  Röhre  eine  Circulation  zwischen  der  warmen  und  kalten  Luft 
in  der  Kugel  und  der  Röhre  nicht  entsteht,  so  wird  sich  in  der  Röhre  in 
der  Nähe  der  Stelle ,  wo  sie  in  die  Kugel  mündet ,  eine  Grenze  zwischen 
der  warmen  und  kalten  Luft  vorfinden ,  welche  aber  in  beständiger  Be- 
wegung auf-  und  abschwankt,  weil  das  Gleichgewicht  zwischen  der  heis- 
sen  Luft  in  der  Kugel  und  der  äusseren  kalten  durch  die  Abkühlung  be- 
ständig gestört ,  durch  die  fortdauernde  Wirkung  der  Flamme  aber  wie- 
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der  hergestellt  wird.  Die  bei  dieser  Bewegung  aus  der  Kugel  tretende 
beisse  Luft  kühlt  sieh  in  der  kälteren  Röhre  etwas  ab  und  zieht  sich  des- 
halb wieder  zusammen ;  die  Luftsäule  in  der  Röhre  dringt  in  Folge  des 
atmosphärischen  Drucks  nach  und  es  wird  hierdurch  die  Luft  in  der 
Kugel  mit  dem  erlangten  dynamischen  Momente  sogar  etwas  comprimirt- 
lm  nächsten  Augenblicke  dehnt  sich  aber  die  Luft  in  der  Kogel  sowohl 
in  Folge  dieser  Compression ,  als  auch  wegen  der  rasch  erfolgenden  Er- 
hitzung und  Expansion  der  eingedrungenen  kälteren  Luft  wieder  au, 
die  Luftsäule  in  der  Köhre  wird  mit  der  entsprechenden  Geschwindigkeit 
nach  aussen  bewegt  und  setzt  diese  Bewegung  auch  noch  einen  Augen- 
blick fort ,  wenn  die  Luft  in  der  Kugel  nicht  mehr  durch  die  Hitze  aus- 
gedehnt wird ,  wodurch  in  der  Kugel  einen  Moment  hindurch  eine  grös- 
sere Verdünnung  entsteht,  als  der  Temperatur  der  heissen  Luft  ent- 
spricht. Hierauf  erfolgt  wieder  die  entgegengesetzte  Bewegung,  ht 
die  Grösse  und  die  Erhitzung  der  Kugel  ausreichend,  dieser  oscillirenden 
Bewegung  die  den  Dimensionen  der  ganzen  eingeschlossenen  Luftsioir 
entsprechende  Geschwindigkeit  zu  geben,  so  entsteht  der  Ton.  —  Wem) 
die  Luftsäule,  einmal  in  Vibration  versetzt  ist ,  so  kann  die  Hitze  der 
Kugel  auch  etwas  abnehmen,  ohne  dass  der  Ton  aufhört.  Deshalb 
tönen  die  Apparate  noch  einige  Zeit,  nachdem  man  die  Kugel  von  der 
Flamme  entfernt  hat. 

Hiemach  sind  die  Schwingungen  in  den  erhitzten  Röhren  analog  deo 
»Schallschwingungen  in  gedeckten  Pfeifen :  nur  wird  in  diesen  die  Luft 
von  aussen  durch  einen  Luftstrom  comprimirt,  bei  den  Röhren  hingegen 
umgekehrt  im  Innern  durch  Erwärmung  verdünnt.  Dämpfe  in  der  Ko- 
gel begünstigen  die  Entstehung  des  Tones  wahrscheinlich  deshalb ,  weil 
ihre  Elasticität  in  hoher  Temperatur  sehr  rasch  zunimmt.  —  Da  man 
die  Röhre  und  die  Kugel  wahrend  des  Tönens  berühren  und  festhalten 
kann ,  ohne  dass  der  Ton  eine  Aenderung  erleidet ,  so  entsteht  der  Toa 
jedenfalls  nicht  in  Folge  von  Schwingungen  des  Glases. 

Nach  P  i  n  a  u  d  ist  der  Ton  —  bei  Gleichheit  aller  übrigen  Um- 
stände —  desto  tiefer ,  je  länger  die  Röhre  ist ;  ferner  bei  gleichen  Di- 
mensionen der  Röhre  je  grösser  die  Kugel  ist ;  endlich  je  kleiner  der 
Durchmesser  der  Röhre  ist.  Hat  die  Röhre  eine  halsähnliche  Verengung, 
so  wird  nach  Marx  der  Ton  tiefer ,  wenn  der  Hals  länger  und  enger 
wird.  Nach  Sondhauss  ist  die  Gestalt  der  an  die  Röhre  angebla- 
senen Erweiterung  gleichgültig.  Derselbe  giebt  für  die  Schwingungszahl 

VU  W°  71  ^k^wingiingBzahl,  ^  eme  konstante 

—  im  Mittel  104400  — ,  /zdas  Volumen  der  Kugel,  S  den  Querschnitt 
und  L  die  Länge  der  Röhre  bedeutet. 

10.  Wegen  anderer  Tonerregungen  unter  Einfluss  der  Wärme 
vergl.  Art.  T  r  e  v  e  1  y  an  -Instrument.  —  Strehlke  hat  auch  so- 
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wohl  durch  Erhitzen  als  durch  Abkühlen  Töne  in  Körpern  erregt,  welche 
durch  ihre  Elasticität  leicht  in  stehende  Schwingungen  gerathen.  Es 
eignet  sich  hierzu  namentlich  Zink ;  aber  auch  an  Messingblech,  an  Guss- 
eisen, an  Scheiben  von  Antimon  und  von  Zinn  hat  man  diese  Töne  wahr- 
genommen. Es  gehört  hierher  das  bekannte  Ertönen  eiserner  Ofen- 
thüren  sowohl  beim  Erhitzen,  als  beim  Abkühlen. 

1 1 .  Auch  durch  den  electrischen  Strom  lassen  sich  unter 
gewissen  Umständen  Töne  erregen.  Page  bemerkte  (1837)  die  Er- 
scheinung zuerst ;  Delezeune  bestätigte  dieselbe ;  aber  W e r t h e i m 
ging  eigentlich  zuerst  an  eine  genauere  Untersuchung  (s.  Poggend. 
Annal.  Ergänzungsbd.  II.  S.  90).  Marrian  erhielt  einen  Ton  aus 
einem  Eisenstabe  oder  einem  ausgespannten  Eisendrahte,  der  sich  in  der 
Axe  eines  von  einem  electrischen  Strome  durchflossenen  Schrauben drahtes 
befand,  wenn  der  Strom  abwechselnd  geschlossen  und  unterbrochen 
wurde.  De  la  Kive  und  Beatson  fanden  (1845)  unabhängig  von 
einander,  dass  der  direct  durch  einen  Eisendraht  gehende  Strom  ebenfalls 
einen  Ton  in  demselben  erzeugt,  und  Guillemin  beobachtete  (1846), 
dass  ein  weicher  Eisenstab,  der  von  einem  Schraubendrahte  umgeben,  an 
einem  seiner  Enden  in  horizontaler  Lage  befestigt  und  am  anderen  mit 
einem  unbedeutenden  Gewicht  beschwert  ist,  sich  sichtbar  gerade  richtet, 
sobald  man  durch  den  Draht  einen  Strom  schliesst.  Alle  Leiter  lassen, 
wenn  sie  dem  Einflüsse  eines  starken  Electromagnets  ausgesetzt  sind, 
im  Momente  des  Durchganges  eines  ununterbrochenen  electrischen  Stro- 
mes einen  Ton  hören,  welcher  dem  Tone  der  Radsirene  Savart's  ähn- 
lich klingt.  —  Ausser  Eisen  ertönen  auch  Stahlstäbe ;  aber  Drähte  von 
Blei,  Zinn,  Zink,  Kupfer,  Messing,  Silber  und  Platin  geben  nach  Wert- 
heim keinen  Ton.  —  Am  zweckmässigsten  stellt  man  den  Versuch  so 
an ,  dass  man  den  Draht  in  der  Mitte  festklemmt  und  über  jedes  der 
freien  Enden  eine  Drahtspirale  steckt ,  so  dass  der  Draht  ohne  an  die 
Spirale  anzustossen  in  der  Axe  derselben  sich  befindet.  Den  Strom 
Jässt  man  durch  beide  —  unter  sich  leitend  verbundene  —  Spiralen 
geben.  —  Will  man  einen  Draht  durch  einen  direct  durchgeleiteten 
Strom  zum  Tönen  bringen ,  so  spannt  man  ihn  in  der  Mitte  fest  und 
bringt  an  jedem  Ende  einen  dünnen  Messinghaken  an.  Diese  Haken 
tauchen  in  Quecksilbernäpfchen,  in  welche  die  Schliessungsdrähte  geführt 
werden. 

Der  Ton  wird  nach  Wertheim  dadurch  hervorgebracht,  dass 
der  Stab  im  Momente  der  Magnetisirung  eine  —  allerdings  sehr  kleine  — 
Verlängerung  erfährt. 

Poggendorff  hat  (s.  dessen  Annal.  Bd.  98.  S.  192)  durch  den 
Inductionsstrom  Töne  hervorgebracht  in  Köhren,  welche  aus  Blechen 
oder  Platten  gebildet  waren,  welche  die  einen  continuirlichen  Strom 
leitende  Drahtrolle  umgaben.  Alle  Metalle,  das  Eisen  ausgenommen, 
geben  keinen  Ton ,  wenn  sie  entweder  als  ganz  offene  oder  als  vollkom- 
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meu  geschlossene  Köhren  die  Drahtrolle  umgeben.  Stossen  dagegen 
die  Ränder  blos  an  einander,  so  lassen  alle  Metalle  einen  sehr  deutlichen 
Ton  vernehmen ,  der  an  Stärke  und  Klang  verschieden  ist  nach  den  Di- 
mensionen der  Röhre,  nach  der  Natur  und  Elasticität  ihres  Materials 
und  nach  der  Intensität  des  Stromes.  —  Diese  Töne  verdanken  ihren 
Ursprung  jedenfalls  einem  parallel  den  Windungen  der  Drahtrolle  in  der 
Röhre  erregten  Inductionsstrome  (s.  Art.  Induction). 

12.  In  der  Nähe  der  mit  vierfachem  Gitter  besetzten  Eisen  bahn- 
brücke  bei  Frankfurt  am  Main  hat  Oppel  einen  schrillenden  Ton  be- 
obachtet, wenn  in  der  Nähe  geschossen  wurde.  Der  Ton  nahm  an  Ton- 
höhe und  Tonstärke  Behr  rapid  ab.  Der  Ton  entsteht  jedenfalls  durch 
die  Aufeinanderfolge  der  von  deu  Gitterstäben  des  Geländers  zurück- 
geworfenen Streifen  der  Hauptschallwelle  des  Schusses.  Eine  ähnliche 
Erscheinung  habe  ich  oft  beobachtet ,  wenn  in  Stettin  am  Paradeplatze 
eine  Kanone  gelöst  wird  und  der  Schall  an  der  Häuserfront  entlang 
streift,  wo  Fenster  oder  andere  Unebenheiten  wohl  besondere  Reflexionen 
veranlassen. 

13.  Wegen  der  Entstehung  der  harmonischen  Töne  beim 
Mitklingen  vergl.  Art.  Mitklingen.  In  tönenden  Röhren  erhält  nun 
dieselben  durch  stärkeres  Anblasen ;  vergl.  B.  8.  c. 

14.  In  Betreff  der  Combinationstöne  oder  Tartiniseben 
Töne  verweisen  wir  auf  Art.  C  o  m  b  i  u  a  t  i  o  n  s  t  o  n. 

15.  Eine  besondere  Tonerregung  bezeichnet  man  noch  als  das 
Mittönen.  Es  handelt  hierüber  der  besondere  Artikel  Mit- 
tönen. 

C  Als  Nebenerscheinung  bei  der  Erregung  von  Tönen  ist  noch 
die  Resonanz  zu  erwähnen,  welche  eine  Verstärkung  des  erregte* 
Tones  zur  Folge  hat.  Es  tritt  dies  ein ,  wenn  ein  Körper  durch  die 
Schallwellen,  welche  ein  anderer  tönender  erregt  hat ,  in  entsprechend* 
Schwingungen  —  aber  ohne  zu  tönen  —  versetzt  wird,  und  zwar  ist  die 
Ton  Verstärkung  um  so  bedeutender,  je  leichter  der  resonirende  Körper 
in  Schwingungen  geräth.  Das  Nähere  enthält  Art.  Resonanz.  — 
Ks  beruht  hierauf  z.  B.  auch  das  Stethoskop  (s.  d.  Art.). 

Tonne  bezeichnet  in  Preussen  ein  Mass  von  4  Scheffeln  und 
beim  Biere  von  100  Quart;  in  Frankreich  nennt  man  ein  Gewicht 
von  1000  Kilogrammen  Millier  und  dies  wird  als  Schiffst  onne 
genommen ;  in  England  ist  1  Ton  Avoir-du-poids  ein  Gewicht, 
welches  20  Hundred weight,  von  denen  jedes  1 12  Pfund  Aroir-du-poitls 
ausmacht,  hält  und  2171  ,a6  preuss.  Altpfuud,  also  2031,OU,  preuss. 
Neupfund  betrügt. 

Tonnenlinse  heisst  die  auf  Leuchttürmen  gebräuchliche  Coro- 
bination  geschliffener  Gläser,  um  das  Licht  nach  möglichst  vielen 
Richtungen  möglichst  weit  fortzusenden.  Vergl.  Art.  Linsenglas. 
I.   S.  41. 


Tonometer  —  Trade  wind*. 


Tonometer  oder  Tonmesser  oder 

Tonwaage  nannte  W.  Weher  das  Monochord  in  der  Abänderung, 
dass  die  Saite  an  einem  verticalen  Resonanzkasten  herabhing  und  durch 
direct  anhängende  Gewichte  gespannt  wurde. 

Topf,  papinscher,  s.  Art.  Papinscher  Topf. 

Toppfeuer  nennen  die  Seeleute  das  an  dem  Topp  der  Masten  auf- 
tretende Elmsfeuer  (s.  d.  Art.). 

Tornados  oder  Trovados  nennt  man  die  Wirbelstürme,  welche 
über  den  östlichen  Theil  der  nordamerikanischen  Vereinsstaaten  hin- 
streifen. Sie  rotiren  zwar  und  schreiten  nach  dem  Gesetze  der  Stürme 
(s.  Art.  Sturm)  fort,  siud  aber  häufig  auf  eine  viel  geringere  Breite 
nnd  Dauer  beschränkt,  als  die  westindischen  Hurricans.  Sie  dürften 
den  Tebergang  zu  den  Wettersäulen  (Trompen)  bilden.  Die  Spanier 
und  Portugiesen  nennen  überhaupt  Windstösse  aus  verschiedenen  Rich- 
tungen, wie  sie  innerhalb  der  Calmen  vorkommen,  Tornados  oder 
Trovados. 

Torossen,  s.  Art.  Hummocks. 

Torpedo,  s.  Art.  Zitterrochen. 

Torricellische  Leere,  s.  Art.  Barometer.  S.  71. 

Torricellische  Röhre  heisst  die  Röhre  des  Quecksilberbarometers. 
$.  Art.  Barometer. 

Torricellisches  Theorem,  s.  Art.  Ausfluss.  A.  S.  58. 

Torricellisches  Vacuum,  8.  Art.  Barometer.  S.  71. 

Torricellischer  Versuch  heisst  der  von  T  o  r  r  i  c  e  1 1  i  mit  Queck- 
silber angestellte  Versuch ,  durch  welchen  er  das  Aufsteigen  der  Flüssig- 
keiten im  leeren  Räume  als  eiue  Folge  des  Luftdrucks  nachwies.  S. 
Art.  Barometer.  S.  70. 

Torsion  oder  Drehung)      Arf  n«. *;«:*«#  g 

Torsionselasticität        |  B"  Aft'  L 1  ^ t . c , t ä t.  S.  2,4. 

Torsionsfestigkeit,  s.  Art.  Festigkeit.  IV.  8.  328. 

Torsionsstab  nannte  Gauss  einen  Messingstab ,  der  bei  seinem 
Magnetometer  an  den  Faden,  welcher  den  Magnet  zu  tragen  hat,  gehängt 
wurde ,  um  die  Torsion  des  Fadens  aufzuheben ,  sobald  der  Stab  in  den 
magnetischen  Meridian  durch  Umdrehung  des  Torsionskreises  gebracht 
war.  Der  Stab  muss  dem  Magnetstabe  ganz  gleiehgestaltet  sein,  welcher 
darauf  angehängt  wird. 

Torsionswaage  oder  Drehwaage,  s.  d.  Art.;  vergl.  auch 
Magnetometer. 

Torsionswinkel  nennt  man  die  Grenze  der  Verdrehung ,  welche 
ein  Körper  erleiden  kann,  wenn  er  dabei  noch  fest  bleiben  soll.  8.  Art. 
Festigkeit.  IV.  S.  328. 

Trabant  oder  Satellit,  s.  Art.  Nebenplanet  und  Planet. 

Trade  winds,  d.  h.  Handelswind ,  nennen  die  Engländer  die  Pas- 
satwinde.   S.  Art.  Wind. 
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Trägheit  —  Trägheitsmoment. 


(vis  inertiae)  oder  Beharrungsvermögen;  8. 
d.  Art. 

Trägheitsmoment  nennt  man  den  Widerstand,  welchen  ein  System 
festverbundener  Punkte  (ein  Körper)  seiner  Bewegung  entgegensetzt 
Bei  der  Bewegung  eines  Körpers  im  Kreise  um  eine  Axe  sagt  man  statt 
Trägheitsmoment  besser  Drehungsmoment. 

Wird  ein  ruhender  Körper  durch  eine  Kraft  in  geradlinige  Bewegung 
versetzt,  bis  seine  Geschwindigkeit  r  wird,  so  ist  sein  Trägheitsmoment 
r*G 

=  1  2  i,2M-  —  Wirkt  Dämlich  auf  einen  ruhenden  Körper  eine 

constante  Kraft  mit  der  Beschleunigung  y  antreibend ,  bis  er  die  Ge- 
schwindigkeit 0  erhält ,  so  ist  der  bis  dahin  zurückgelegte  Weg  (s.  Art. 

r* 

Bewegungslehre.  S.  91.  No.  4)  =      ,  die  Kraft  aber,  mit  wel- 

G 

eher  die  Masse  M  =  —   mit  der  Acceleration  y  bewegt  wijrd,  ist 

=  yJ/oder  =  v.   '  (s.  Art.  Kraft.  II.  e.  S.  550).    Nun  ist  die 

0 

A  rbe i  t  d e  r  K  ra f t  (s.  d.  Art.)  das  Product  aus  der  bewegenden  Kraft 

r2       G  v*G 
und  der  Weglänge,  also  =        .  y  —  —  -—  oder  gleich  der  halben 

lebendigen  Kraft  1  s  v*M  (s.  Art.  Kraft,  lebendige):  dies  ist 
aber  nichts  Anderes  als  das  Trägheitsmoment. 

Ist  ein  Körper  an  einer  Axe  befestigt  und  um  diese  drehbar,  so  ist 
das  Drehungsmoment  desselben ,  wenn  man  diejenige  Kraft  als  Einheit 
annimmt ,  welche  die  Masseneinheit  in  der  Entfernung  =  1  in  die  ent- 
sprechende Winkelgeschwindigkeit  versetzt,  gleich  dem  Producte  aus  der 
Masse  und  dem  Quadrate  der  Entfernung  von  der  Axe.  Die  in  verschie- 
denen Entfernungen  zur  Ueberwindung  der  Trägheit  erforderlichen  Kräfte 
verhalten  sich  Oberhaupt  wie  die  Producte  aus  den  Massen  und  den  Qua- 
draten der  Entfernungen,  oder  P  :  Pt  *=  r*M  :  rt*Af\  ;  folglich  ist 
auch,  wenn  M  :  Mt  =  r,2  :  r'2  sich  verhält,  /*=/*,,  d.  h.  beide 
Massen  haben  gleiehe  Trägheitsmomente.  Denkt  man  sich  eine  Masse 
in  einen  Punkt  vereinigt ,  der  in  einer  bestimmten  Entfernung  von  der 
Axe  liegt ,  und  es  soll  für  diese  Masse  das  Trägheitsmoment  dasselbe 
sein,  wie  filr  die  ganze  Masse  des  Körpers,  so  sagt  man ,  die  Masse  sei 
auf  den  Punkt  reducirt  —  Würde  nämlich  der  Körper  in  der  Entfer- 
nung von  der  Axe  =  r  in  einer  Zeiteinheit  durch  den  Bogen  r  bewegt, 
so  wäre  die  darauf  verwendete  Kraft  =  1  /2  rsM.  Bei  derselben  Win- 
kelgeschwindigkeit würde  in  der  Entfernung  rx  in  derselben  Zeit  der 
Bogen  f|  zurückgelegt  und  die  darauf  verwendete  Kraft  müsste  l,srlaJ# 
sein.  Folglich  verhalten  sich  die  beiden  Kräfte  in  den  Entfernungen  r 
und  r,  wie  r'2  :  rt*     Es  ist  aber  auch  r  :  r,  =  /•  :       also  ist  all- 
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gemein  P  :  Px  —  r*M  :  r,  *M t ,  da  für  eine  n  mal  so  grosse  Masse 
auch  eine  n  mal  so  grosse  Kraft  erforderlich  ist ,  um  ihr  dieselbe  Ge- 
schwindigkeit zu  ertheilen.  —  Ferner  stehen,  wenn  v  :  t\  —  r  :  t\  ist» 
hei  zwei  Massen  von  gleicher  Winkelgeschwindigkeit  die  lebendige» 
Kräfte  in  demselben  Verhältnisse  wie  die  Trägheitsmomente.  Sind  also 
die  letzteren  gleich,  so  sind  es  auch  die  ersteren. 

Das  Trägheitsmoment  eines  Körpers  ist  die  Summe  der  Trägheits- 
momente sämmtlicher  Theilchen  desselben.  Dies  zu  berechnen  bietet 
die  Integralrechnung  den  bequemsten  Weg.  Hier  führen  wir  nur  an, 
dass  das  Trägheitsmoment  einer  Linie  oder  einer  sehr  dünnen  Stange 
von  der  Masse  M  und  der  Länge  /,  die  sich  um  einen  Endpunkt  dreht, 
=  1  3  J//2  ist,  als  ob  die  Linie  kein  Gewicht  hätte  und  nur  im  anderen 
Endpunkte  1  3  der  Masse  concentiirt  wäre.  —  Das  Trägheitsmoment 
einer  homogenen  Scheibe  oder  eines  Rades  von  sehr  geringer  Dicke  ist 
in  Bezug  auf  eine  durch  den  Mittelpunkt  gehende  Drehaxe  =  1  a  MrK 
wenn  jfcf  die  Masse  und  r  der  Halbmesser  ist.  —  Für  eine  Kugel  vom 
Halbmesser  /•,  welche  sich  um  einen  ihrer  Durchmesser  dreht ,  ist  das- 
Trägheitsmoment  2  3  Mr%. —  Bei  einem  Kegel,  dessen  Basis  den  Halb- 
messer /"  hat  und  der  sieh  um  seine  eigene  Axe  dreht ,  erhält  man  das 
Trägheitsmoment  3;J0  J/r2.  —  Kennt  man  das  Trägheitsmoment  eine» 
Körpers  oder  eines  Systems  von  Körpern  in  Bezug  auf  eine  durch  den» 
Schwerpunkt  gehende  Axe,  so  erhält  man  das  Trägheitsmoment  in  Be- 
zug auf  jede  andere  dieser  Axe  parallele  Axe,  wenn  man  zu  dem  bekann- 
ten Trägheitsmomente  derSchwerpunktsaxe  die  Masse  des  Körpers,  mul- 
tiplicirt  mit  dem  Quadrate  des  Abstandes  des  Schwerpunktes  von  der 
neuen  Axe,  addirt.  Bei  einer  Kugel ,  deren  Drehaxe  um  d  von  dem  Mit- 
telpunkte absteht,  erhält  man  al*o  M  (V/2  -|-  2  5r2).  Daraus  folgt,  dass 
das  Trägheitsmoment  eines  Körpers  in  Bezug  auf  eine  durch  den  Schwer- 
punkt gehende  Axe  kleiner  ist  als  das  Trägheitsmoment  in  Bezug  auf 
jede  andere  Axe ,  welche  mit  der  Schwerpunktsaxe  parallel  ist ;  ebenso 
dass  die  Trägheitsmomente  eines  und  desselben  Körpers  in  Bezug  auf 
alle  Axen ,  die  unter  einander  parallel  und  gleich  weit  von  dem  Schwer- 
punkte entfernt  sind,  gleich  sein  müssen. 

Tragfähigkeit  ist  die  Grenze,  bis  zu  welcher  eine  auf  einen  Körper 
einwirkende  Last  gesteigert  werden  kann ,  ohne  dass  die  Festigkeit  des. 
Körpers  darunter  leidet.    S.  Art.  Festigkeit. 

Traghobel  nennt  man  bisweilen  den  einarmigen  Hebel ,  wenn  di& 
Entfernung  der  Last  kleiner  ist  als  die  der  Kraft ;  im  entgegengesetzter* 
Falle  nennt  man  den  Hebel  einen  W  u  r  f  h  e  b  e  1. 

Tragkraft  der  B  a  1  k  e  n,  8.  Art.  Tragfähigkeit  und  Festig- 
keit. 

Tragkraft  der  Magnete,  s.  Art.  Magnetismus.  S.  79. 
Tragmodulus,  s.  Art.  Festigkeit. 

Tragräder  oder  Fahrräder,  s.  Art.  Locomotive.  S.  43. 


Trajeetorie  —  Traubenhaut. 


Trajectorie  oder  W  u  r  f  I  i  n  i  e,  8.  Art.  Wurf  und  Bewegnngs- 
lehre.  8.  'J6.  NTo.  7. 

Transcalorisch  oder  Diatherman  (s.  d.  Art.). 

Transformation  bedeutet  Umformung.  In  der  Physik  kommen 
insofern  Transformationen  vor,  als  derselbe  .Stoff  amorph  (s.d.  Art.)  und 
krystallisirt  auftreten  kann. 

Transmission  bedeutet  Durchlassung,  z.  B.  des  Lichtes  durch 
durchsichtige  und  durchscheinende  Körper,  desgleichen  der  Wärme  durch 
diathermane  Stoffe. 

Transmissionsvermögen  bezeichnet  die  bei  verschiedenen  Stoffen 
verschiedene  Trausmissiou  (s.  vorig.  Art.),  z.  B.  von  Licht-  und  Wärme- 
strahlen.   Vergl.  namentlich  Wä  rin  e ,  strahlende. 

Transmissionswellen  hat  S.  Kussel  Wellen  genannt ,  die  z.  B. 
entstehen ,  wenn  man  von  dem  einen  Ende  eines  mit  Wasser  gefüllten 
Kanals  den  Querschnitt  auf  die  eine  oder  die  andere  Weise .  z.  B.  durch 
ilineiugiesseu  von  Wasser,  oder  durch  Fortschieben  der  Flüssigkeit  von 
dem  betreffenden  Ende  her,  oder  durch  Oeffnen  einer  Schleusse  vergrös- 
sert.  Es  entsteht  dann  ein  fortschreitender  Wasserberg,  während  die 
einzelnen  Wassertheilchen  nur  sehr  wenig  in  der  Richtung  des  Fort- 
schreitens verschoben  werden.  Der  Berg  überträgt  seine  lebendige  Kraft 
auf  grosse  Entfernungen.  Entsteht  hinter  dem  Berge  ein  Thal ,  so  be- 
wegt sich  dieses  nicht  mit  derselben  Geschwindigkeit  wie  jeuer  fort ,  so 
dass  sich  beide  bald  trennen.  Ist  der  oben  angenommene  Kanal  an  bei- 
den Enden  geschlossen ,  so  kehrt  der  Berg  in  derselben  Weise ,  wie  er 
vorging,  zurück.  Die  Fluthwelle  (s.  Art.  Ebbe)  lässt  sich  als  eine  Trans- 
missionswellc  betrachten. 

Transspiration  nennt  Th.  Graham  den  Durchgang  von  Gasmas- 
ken durch  Haarröhrchen  (s.  Art.  Effusion);  gewöhnlich  versteht  man 
aber  darunter  das  Ausscheiden  flüssiger  und  gasformiger  Stoffe  durch  die 
äussere  Haut  des  animalischen  Körpers.  Die  Verhältnisse  der  Trans- 
spiration im  letzteren  Sinne  sind  durchaus  noch  nicht  genügend  aufge- 
klärt ,  nur  steht  fest ,  dass  Wasserdunst  und  Kohlensäuregas  durch  die 
Haut  ausgeschieden  werden,  und  ausserdem  ist  höchst  wahrscheinlich, 
<iass  Sauerstoff  durch  die  Haut  absorbirt  wird. 

Transversal  -  Magnet.  Befestigt  man  mehrere  Magnetstäbe  in 
«inem  kreisrunden  Ringe  so,  dass  sie  wie  Radien  nach  dem  Mittelpunkte  ge- 
richtet sind  und  mit  den  ungleichnamigen  Polen  einander  gegenüber- 
stehen ,  und  führt  man  einen  noch  nnmagnetischen  Stahlstab  durch  die 
Mitte,  so  erhält  dieser  so  viele  Reihen  von  diametral  gegenüberstehenden 
Polen ,  als  Magnetstäbe  angewendet  wurden ,  und  dann  ueunt  man  den 
♦•rhaltenen  Magnetstab  einen  transversal-magnetischen. 

Transversal-Schwingungen  s.  Art.  Ton.  B. 

Traubenhaut  des  Auges  (uvea)  heisst  die  hintere  Seite  der  Re- 
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genbogenhaut  (s.  Art.  Auge).  Sie  ist  mit  einem  Pigmente  wie  die  Ader- 
baut Uberzogen,  braungefarbt  und  glatt. 

Treibarbeit  nennt  man  in  der  Metallurgie  das  oxydirende  Schmel- 
zen namentlich  des  Bleies ;  die  Scheidung  des  Silbers  und  Bleies  beim 
Saigern  beruht  z.  B.  auf  einer  Treibarbeit. 

Treibcylinder  oder  Dampfcy  lind  er  (s.  d.  Art.). 

Treibeis,  s. Art.  Eis.  S.  248. 

Treiber,  s.  Art.  Räderwerk.  S.  308. 

Treibkolben  oder  Arbeitskolben  im  Gegensatze  zu  dem  Speise- 
kolben, s.  Art.  Calorische  Maschine. 

Treibkorb  heisst  die  Trommel  an  dem  Spindelbaume  eines  Göpel- 
werkes ,  um  welche  die  zur  Förderung  nöthigen  Seile  oder  Ketten  sieh 
auf-  und  abwickeln. 

Treiblade,  s.  Art.  Keil. 

Treibrad,  s.  Art.  Räderwerk.  S.  308  und  Locomotive. 
S.  43. 

Treibsack  nennt  man  bei  Förderung  mittelst  eines  Göpels  die  b  e  - 
1  a  d  e  n  e  Tonne  im  Gegensatze  zu  der  leeren. 

Treibstock  oder  Triebstock,  s.  Art.  Räderwerk.  S.  309. 
Tremery's  Versuch  soll  beweisen,  dass  die  Luft  der  positiven 
Eleetricität  weniger  Widerstand  leistet,  als  der  negativen.  Ein  Karten- 
blatt wird  zwischen  zwei  parallele,  aber  nicht  gerade  gegenüberstehende 
Drähte  in  lothrechter  Richtung  so  befestigt ,  dass  beim  Entladen  einer 
Kleist  'sehen  Flasche  es  durchbohrt  werden  muss.  Der  Funke  geht  — 
wie  man  im  Dunkeln  sehen  kann  —  stets  auf  der  positiven  Seite  längs 
des  Kartenblattes  fort  und  durchbohrt  es  erst  dem  negativen  Drahte 
gegenüber.  Im  luftleeren  Räume  ist  die  Durchbohrung  in  der  Mitte 
zwischen  beiden  Drähten. 

Treppengaukler  )  oder  chinesische  Puppe,  s.  Art.  B ur- 
Treppenläufer    |  z  e  1  m  ä  n  n  c  h  e  n. 
Tretrad,  s.  Art.  Laufrad. 
Tretscheibe,  s.  Art.  Rad  an  der  Welle. 
Trevelyan-Instrument   oder  Thermophon.     Der  Hfltten- 
iuspector  Schwarz  in  Hettstädt  beobachtete  1805,  dass  eine  6  Mark 
schwere  Scheibe  von  Amalgamationssilber  einen  orgelartigen  Ton  gab, 
als  sie  heiss  auf  einen  kalten  Ambos  gelegt  wurde,  den  sie  in  drei  Punk- 
ten berührte.    Der  Schottländer  Trevelyan  machte  zufiillig  1820 
dieselbe  Entdeckung  an  heissem  Eisen  und  kaltem  Blei ,  verfolgte  die 
Erscheinung  weiter  und  construirte  ein  Instrument  zur  bequemen  Hervor- 
bringung dieser  Töne.    Dies  Instrument  heisst  nun  das  Trevelyan- 
Instrument  oder  Thermophon.    Es  besteht  gewöhnlich  aus  Blei 
und  Messing.  Das  Bleistück  mit  einer  etwas  abgestumpften  Kante  ober- 
halb bildet  die  Unterlage  oder  den  Träger:  das  Messingstück,  im  Gan- 
zen jenem  ähnlich  geformt,  aber  statt  der  Kante  mit  einer  schmalen  Ver- 
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tiefung,  so  dass  zwei  Kanten  neben  einander  laufen,  heisst  der  W  i  e  g  e  r. 
Dieser  Wieger  hat  in  der  Richtung  der  Vertiefung  einen  Stiel ,  welcher 
an  seinem  Ende  einen  spitzen  Stift  trägt ,  so  dass  derselbe  auf  dieser 
Spitze  ruht ,  wenn  das  Measingstflck  auf  das  BleistUck  gelegt  wird  nnd 
die  Kanten  des  Wiegers  und  der  Unterlage  sich  rechtwinkelig  schneiden. 
Wird  Trager  oder  Wieger  erhitzt ,  letzterer  aufgelegt  nnd  leicht  ange- 
gossen ,  so  dass  er  auf  eine  seiner  Kanten  kommt  und  dann  wieder  auf 
die  andere  zurückfällt ,  so  gerät h  derselbe  in  eine  so  schnelle  zitternd* 
Bewegung,  dass  dabei  ein  Ton  entsteht.  —  Man  kann  Wieger  und  Un- 
terlage von  demselben  oder  von  verschiedenem  Metalle  nehmen.  Beid* 
♦Stücke  müssen  ungleiche  Temperatur  haben. 

Die  Ursache  der  Schwingungen,  in  welche  der  Träger  gerät  h,  haben 
Leslie  und  Faraday  in  der  Ausdehnung,  welche  das  kalte  Metall 
erleidet,  gefunden.  Trevelyan  ist  dieser  Ansicht  beigetreten  und 
auch  A.  Seebeck  hat  sieh  für  dieselbe  entschieden,  nachdem  er  sich 
von  der  Unnahbarkeit  einer  von  Forbes  aufgestellten  abweichenden 
Erklärung  Uberzeugt  hatte.  Forbes  nahm  an,  dass  bei  dem  Ceber- 
gange  der  Wärme  aus  einem  besseren  Leiter  iu  einen  schlechteren  eine 
Abstossong  zwischen  beiden  erzeugt  werde.  Faraday' 8  Erklärung  ist 
im  Wesentlichen  folgende :  So  lange  die  kalte  Unterlage,  z.  B.  Blei,  von 
dem  heissen  Metalle  berührt  wird ,  empfängt  es  Wärme  von  demselben 
und  dehnt  sich  aus,  so  dass  eine  kleine  Erhöhung  auf  dem  Blei  sich 
bildet ;  wenn  aber  der  berührte  Punkt  von  dem  heissen  Wieger,  der  jetzt 
auf  die  andere  Seite  fällt,  verlassen  wird,  so  zieht  sich  jene  Erhöhung 
während  der  Nichtberührung  wieder  zusammen :  der  Raum ,  welchen 
jeder  Berührungspunkt  des  heissen  Metalles  beim  Fallen  durchläuft .  ist 
also  giö8scr  als  der,  welchen  er  beim  Steigen  vom  Blei  ab  beschrieben 
hatte,  so  dass  die  fallende  Seite  allemal  bis  zu  einem  niedrigeren  Xivem 
gelaugt,  als  die  andere ;  durch  diesen  grösseren  Fallraum  gewinnt  dis 
Instrument  einen  Zuwachs  an  Bewegung,  der  hinreichend  ist,  den  durch 
die  Hindernisse  und  den  jedesmaligen  Stoss  erlittenen  Verlust  zu  com- 
peusiren ,  so  dass  das  Instrument  iu  der  einmal  erregten  Schwingung 
beharrt.  —  Die  Ausdehnung  des  kalten  Metalles  wird  hierbei  doch  wohl 
mehr  betragen  müssen,  als  die  gleichzeitige  Zusanimeuziehung  des 
heissen. 

Ty n  da  1 1  hat  die  Untersuchung  über  Schwingungen  uud  Töne, 
welche  bei  Berührung  unter  ungleicher  Temperatur  eintreten,  noch  weiter 
geführt  uud  nachgewiesen,  dass  dazu  auch  Korper  von  gleicher  Substanz 
geeignet  sind,  ferner  dass  die  Körper  nicht  uothwendig  metallisch  zu  sein 
brauchen. 

Tribometer  oder  Reibungsmesser  heisst  ein  Tisch  mit  hori- 
zontaler Ebene ,  an  deren  Rande  eine  Rolle  angebracht  ist .  um  das  Ge- 
wicht zu  bestimmen,  welches  zur  Ueberwindnug  der  Reibung  (s.  d.  Art.) 
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von  Körpern  nöthig  ist ,  die  auf  der  Horizontalen  fortgezogen  werden 
sollen. 

Trichroiimas,  s.  Art.  Dichroismus. 
Trichter,  W  e  1 1 e r s c h e r ,  s.  Art.  S  i  c  h er h e  i  t s r ö h  r e n. 
Triebkraft  bezeichnet  eiue  zur  Bewegung  antreibende  Kraft,  z.  B. 
bei  Electromagneten. 

Triebrad  oder  Getriebe,  8.  Art.  Räderwerk.  S.  308. 
Triebstock  |  n    ,  .    «  ÄAÄ 

Trilling  oder  Drebling  (  8.  Art.  Räderwerk.  S.  300. 

Trimetrisch  im  Gegensatze  zu  tetrametrisch,  B.  Art.  Krystal- 
lographie.  S.  556. 

Trimorph,  s.  Art.  Dimorph. 
Trip  oder  Turmali n  (s.  d.  Art.). 

Trockene  8äule  oder  Zambonische  Säule  (s.  d.  Art.). 

Trockenregulator  nennt  man  einen  Regulator  zur  Erzeugung  eines 
fast  gleichmassigen  Luftstromes  bei  Gebläsen.  Diese  Trockenregulatoren 
haben  einen  veränderlichen  Inhalt ,  indem  in  ihnen  ein  Kolben  hin-  und 
hergeht.  Besser  sollen  die  Windregulatoren  (s.  d.  Art.)  m  i  t  u  n  - 
veränderlichem  Inhalte  wirken. 

Trocknen  uennt  mau  das  Entfernen  der  Feuchtigkeit  aus  einem 
Körper,  namentlich  des  an  und  in  demselben  haftenden  Wassers.  Soll 
dies  vollständig  geschehen ,  so  ist  es  oft  mit  grossen  Schwierigkeiten 
verbunden.  Fast  alle  Körper  sind  hygroskopisch ,  wenn  gleich  in  ver- 
schiedenem Grade;  ausserdem  enthalten  namentlich  Krystalle  Wasser 
eingeschlossen ,  welches  ihnen  von  ihrer  Bereitung  her  noch  anhängt, 
ohne  zu  dem  sogenannten  Krystallwasser  (s.  d.  Art.)  zu  gehören.  — 
Beim  Trocknen  einer  Substanz  kommt  es  nun  darauf  an ,  das  Wasser  zu 
entfernen,  ohne  dass  gleichzeitig  wesentliche  Bestandteile  verloren 
gehen ,  also  ohne  eine  Veränderung  des  Stoffes  herbeizuführen.  —  In 
Laboratorien  hat  man ,  wenn  dergleichen  Operationen  häufig  vorzu- 
nehmen sind,  meistens  besondere  Trockenschränke,  d.h.  schrank- 
artige, mit  Hürden  versehene  Behälter,  welche  aus  doppelten,  mit  Wasser 
gefüllten  Wänden  bestehen ,  um  die  Erwärmung  nur  bis  auf  einen  be- 
stimmten Grad  zu  steigern;  bei  geringeren  auszutrocknenden  Mengen 
verfährt  man  aber  gewöhnlich  so ,  dass  man  dieselben  gleichzeitig  mit 
einer  Wasser  absorbirenden  Substanz ,  z.  B.  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure.  in  Schaalen  unter  eine  Glasglocke  bringt,  welche  luftdicht  abge- 
schlossen wird.  —  Inder  Technik  entfernt  man  aus  Zeugen  den 
grössten  Theil  der  Feuchtigkeit  (bis  zu  60  Procent)  durch  Centrifugal- 
maschinen,  sogenannte  Hydroextractoreu  (s.  d.  Art.),  und  das 
völlige  Trocknen  geschieht  dann  in  besonderen  Trockenkammern, 
die  in  ähnlicher  Weise  wie  Treibhäuser  geheizt  werden  (s.  Art.  Kanal- 
heizung und  W  a  s  8  e  r  h  e  i  z  u  n  g).  —  Bei  physikalischen  Ver- 
suchen bedient  man  sich  zum  Theil  der  Wasser  absorbirenden  Sub- 
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stanzen  in  der  vorher  angegebenen  Weise.  Kommt  es  darauf  an  Luit- 
arten in  wasserfreiem  Zustande  zu  verarbeiten,  z.  B.  die  Kohlensäure  im 
N  a  1 1  e  r  e  r'schen  Apparate  (s.  d.  Art.)  zu  comprimireu,  so  leitet  man  die- 
selben durch  mit  ausgetrocknetem  Chlorcalcium  gefüllte  Rohren. 

Trogapparate  nennt  man  galvanische  Elemente  (s.  Art.  8  ä  u  1  e, 
galvanische),  bei  welchen  die  Metallplatten  in  Trogen  aus  einer 
Substanz ,  welche  von  der  dabei  benutzten  Flüssigkeit  nicht  angegriffen 
wird,  stehen.  Man  benutzt  gewöhnlich  Glas  oder  Porcellan  oder  Holz- 
behälter,  welche  mit  einem  entsprechenden  Harzkitte  aberzogen  sind  : 
auch  hat  mau  den  Trog  aus  dem  einen  Metalle,  namentlich  aus  Kupfer 
verfertigt  und  das  andere  Metall,  ohne  dass  metallische  Berührung  statt- 
findet, eingesetzt.  Die  jetzt  gebräuchlichen  konstanten  Batterien  in  Becher- 
form bestehen  eigentlich  durchweg  aus  Trogapparaten,  während  man 
früher  den  Begriff  enger  fasste;  vergl.  Art.  Kastenapparat  und 
Säule.  S.  364. 

Trombe,  s.  Art.  Wasserhose. 

Trommel,  die,  ist  wie  die  Pauke  ein  Lärminstrument.  Sie  besteht 
aus  einem  hohlen ,  dünnwandigen  hölzernen  oder  messingenen  Cylinder. 
der  beiderseits  mit  gespannten  Häuten,  Trommelfeilen,  geschlossen 
ist.  Man  unterscheidet  Wirbeltrommel,  klein  und  hoch ;  Lärm- 
trommel,  flach,  und  grosse  Trommel,  die  mit  einem  grossen 
gepolsterten  Schläger  geschlagen  wird ,  während  bei  jenen  zwei  kleinere 
hölzerne  verwendet  werden.  —  Bei  dem  Electrophor  (8.  d.  Art)  nennt 
man  bisweilen  den  Deckel  Trommel  oder  Schild. 

Trommelfell,  s.  Art.  Trommel  und  0  h  r  d  e  8  M  e  n  s  c  h  e  n. 

Trommelhöhle  oder  Paukenhöhle,  s.  Art.  Ohr  des  Men- 
schen. 

Trompete,  die,  besteht  wie  das  Horn  (s.  d.  Art.)  ans  einer  langen 
messingenen  Röhre,  jedoch  ist  dieselbe  nicht  kreisförmig  gewunden, 
sondern  so  gebogen,  dass  zwei  kürzere  Bogenstücke  durch  längere  gerade 
Röhrentheile  (ellipsenartig)  verbunden  sind;  auch  ist  das  Mundstück 
nicht  kegelförmig,  sondern  wird  aus  einem  gegossenen  Messingstücke 
mit  breitem  Rande  und  cylindrischer  Oeffnung  in  einer  kesselartigen 
Vertiefung  gebildet.  Der  Ansatz  der  Lippen  beim  Blasen  ist  hier  noch 
wesentlicher  als  bei  dem  Horn.  Einsatzstücke,  sogenannte  Krumm - 
bogen,  sind  auch  bei  der  Trompete  uöthig,  um  dieselbe  den  verschie- 
denen Tonarten  anzupassen.  Gewöhnlich  sind  die  Trompeten  —  wenig- 
stens bei  dem  Militair  —  auf  Es  gestimmt.  Dass  man  Melodien  auf 
der  Trompete  nur  in  hohen  Tönen  blasen  kann ,  folgt  daraus ,  dass  mau 
auf  derselben  durch  verschieden  starkes  Anblasen  nur  die  harmonische 
Tonreihe  (s.  Art.  Ton.  A.  9)  erregen  kann.  Um  die  chromatische 
Tonleiter  blasen  zu  können ,  half  man  sich  anfangs  mit  Schieberöhren ; 
aber  der  Zweck  ist  vollkommener  erreicht  in  den  Klapp-  oder  Ventil- 
trompeten, bei  welchen  die  Hauptröhre  mit  Nebenröhren  verbunden 
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ist,  welche  in  dieselbe  münden,  so  dass  durch  Ventile  (Wechsel)  die 
schwingende  Luftsäule  um  die  entsprechenden  Längen  vergrössert  werden 
kanu.  Clagget  iu  England  hat  diese  Idee  zu  Ende  des  18.  Jahrhun- 
derts zuerst  ausgeführt;  dann  kam  Heinrich  Stötzl  ausPless(  1815) 
mit  einer  Verbesserung  und  endlich  hat  Müller  in  Mainz  (1830)  diese 
Trompeten  in  der  heutigen  vollkommenen  Form  hergestellt.  Diese  ge- 
brauchten bei  ihrer  Einrichtung  drehbare  Hähne;  dafiir  schlug  aber 
Weifried  iu  Paris  durchbohrte  und  versch iebbare  Cylinder  vor, 
was  Adolph  Sax  in  Brüssel  (1833)  in  vollkommenster  Weise  zuerst 
zur  Ausführung  gebracht  hat. 

Trompete,  eustachische  oder  eustachische  Röhre,  s. 
Art.  Ohr  des  Menschen.  8.177. 

Tropenzone.  s.  Art.  Zone. 

Tropfbarflüssig,  s.  Art.  Aggregatsformen. 

Tropfbarkeit,  s.  im  Art.  Ausdehnsamkeit. 

Tropfen  nennt  man  jede  für  sich  bestehende  oder  als  solche  be- 
trachtete kleinere  oder  unbestimmt  grössere  Masse  einer  Flüssigkeit.  — 
Im  freien  Zustande,  also  sich  selbst  überlassen ,  bilden  die  Tropfen  voll- 
kommene Kugeln,  da  die  einzelnen  Molecüle  nur  dann  im  Gleichgewichte 
sein  können,  wenn  sie  mit  allen  gleichweit  vom  Centrum  entfernten  einen 
gleichen  hydrostatischen  Druck  erleiden  (s.  Art.  Hydrostatik.  A. ). 
—  Im  lufterfüllten  Räume  fallende  Tropfen,  z.  B.  Regentropfen  oder  die 
bei  der  Schrotfabrikation  fallenden  Schrotkörner,  können  die  vollkommene 
Kugelgestalt  nicht  beibehalten,  sondern  die  verticale  durch  das  Centrura 
gehende  Durchschnittsebene  ist  vonderCurve  des  kleinsten  Widerstandes 
begrenzt.  Beim  Fallen  im  leeren  Räume  liegt  kein  Grund  zu  einer  Ab- 
änderung vor.  —  Ruht  ein  Tropfen  auf  einer  Fliehe ,  so  kommt  ausser 
der  gegenseitigen  Anziehung  der  Molecüle  die  Adhäsion  an  der  Ober- 
fläche der  Unterlage  in  Betracht  und  überdies  der  lothrechte  Druck, 
welcher  namentlich  eine  Abplattung  zur  Folge  hat.  —  Bei  Tropfen, 
welche  von  einem  Körper  herabhängen,  wird  die  Grösse  und  Gestalt 
durch  die  Fluidität  und  das  spec.  Gewicht  der  Flüssigkeit ,  durch  die 
Grösse,  Form  und  Adhäsionskraft  des  Körpers  oder  der  Fläche,  an 
welcher  sie  hängen,  und  durch  die  Temperatur  bedingt,  l'eber  die 
Verhältnisse  bei  hängenden  Tropfen  sind  seit  Musschenbroek  häufig 
Untersuchungen  angestellt  worden,  iu  neuerer  Zeit  namentlich  durch 
F  r  a  u  k  e  n  h  e  i  m,  welcher  dabei  den  Begriff  der  S  y  n  a  p  h  i  e  einzuführen 
gesucht  hat. 

Ein  Tropfen  destillirtes  Wasser  wird  gewöhnlich  dem  Gewichte 
nach  zu  1  Grau  angenommen  oder  20  Tropfen  =  1  Gramm.  Am 
leichtesten  sind  wohl  die  Tropfen  des  Aethers,  von  denen  83  Tropfen 
auf  1  Gramm  gehen. 

Tropfglas  ist  eine  zum  Abtröpfeln  bestimmte  Vorrichtung ,  die  im 
Wesentlichen  auf  die  Pipette  (s.  d.  Art.)  hinausläuft. 

Emsmann,  Handwörterbuch.  II.  36 
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Tropfsteinhöhle ,  s.  Art.  Kalksteinhöhle. 

Tropisch.  Tropisches  Sonnenjahr,  s.  Art.  Jahr:  tropischer  oder 
periodischer  Monat,  8.  Art.  Monat.  2  ;  tropischer  Umlauf  oder  tropische 
Revolution  eines  Planeten  ist  die  Uinlaufszeit  desselben  in  Bezug  auf  den 
Nachtgleichenpunkt.  Da  der  Nachtgleichenpunkt  sich  jährlich  nm 
0°,01394  von  Osten  gegen  Westen  bewegt,  so  sind  die  tropisches 
Revolutionen  der  Planeten  etwas  kleiner  als  die  siderischen.  8.  An 
Planeten.  S.  231. 

Trovados  oder  Tornados  (s.  d.  Art.). 
Troy-Gewicht  d.  h.  Londoner  Gewicht,  s.  Art.  Gewichte 
S.  397. 

Trübung  des  Himmels,  s.  Art.  Nebel,  Regen.  Pa  ssatstanb. 
Haarrauch  etc. 

Taing  oder  Sc h  eng  (s.d.  Art.)  heisst  ein  in  China  gebräuchliche 
musikalisches  Instrument. 

Tschoung,  chinesisch  statt  Gong-Gong  (s.  d.  Art.). 

Tubulatur  )  nennt  mau  die  mit  Stöpseln  versehliessbaren  HÜ*. 

Tubulus  j  welche  auf  die  Kugeln  von  Retorten  oder  Kolben  oder 
auf  Flaschen  aufgesetzt  sind.  Häufig  sind  die  Stöpsel  von  Glas  qjhI 
eingeschliffen ;  doch  setzen  sich  diese  leicht  fest. 

Tubus  nennt  man  ein  Fernrohr  (s.  d.  Art.)  von  mittlerer  Grö»- 

Tubus  Volderianus  ist  eine  nicht  mehr  gebräuchliche  Art  dt? 
anatomischen  Hebers ;  s.  Art.  Heber,  anatomischer. 

Turbine  oder  Kreiselrad  ist  ein  horizontales  Wasserrad,  desta 
Wirkung  darauf  beruht ,  dass  das  Wasser ,  welches  aus  einer  Seite- 
Öffnung  eines  feststehenden  Wasserbehälters  ausfliegst,  auf  eine  der  Oeff 
uung  gegenüberstehende  Platte ,  gleichsam  Schaufel ,  in  der  Peripherie 
des  horizontalen  Rades  stösst  und  dadurch  dieses  umdreht.  DieTurhuw 
sind  gewissermassen  eine  Umkehrung  des  Segn er' sehen  Rades  (8. Art 
Rad,  Segners).  Es  sind  dalier  die  sogenannten  schottisches 
Turbinen  von  Maunoury  d'Ectot,  verbessert  von  Whitela« 
uud  Stirrat,  eigentlich  nicht  zu  den  Turbinen  zu  zählen,  da  skia 
Wirklichkeit  nur  vereinfachte  Segn  er' sehe  Rader  sind.  Es  tritt  bri 
diesen  nämlich  das  Wa&jer  aus  dem  Wasserbehälter  in  drei  gekrümmten 
Schwungröhren  aus  und  der  Behälter  selbst,  an  dessen  Axe  die  Zwischen 
maschinen  zum  Treiben  eines  Räderwerkes  —  wie  bei  der  Barker- 
scheu  Mühle  —  angebracht  sind ,  wird  durch  die  Rückwirkung  in  Be- 
wegung gesetzt. 

Bei  den  eigentlichen  Turbinen  steht  der  Wasserbehälter  seihst  fest 
und  die  verticale  Axe  des  in  Bewegung  gesetzten  horizontalen  Rade* 
treibt  das  Werk.  Fourneyron  (um  1834)  gebührt  dss  Verdienst, 
das  Princip  der  Turbine  zuerst  zur  Anerkennung  gebracht  zu  hahen.  Li 
von  dem  Wesentlichsten  der  inneren  Einrichtung  eine  Anschauung1 
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geben,  Aigen  wir  eine  Zeichnung  des  unteren  Theiles  im  Grundrisse  bei, 
welche  den  Querschnitt  des  feststehenden  Wasserbehälters  und  des 

horizontalen  Rades  zeigt.  Der  Kreis 
in  der  Mitte  ist  zur  Aufnahme  der  ver- 
ticalen  Axe  des  Rades  bestimmt;  die 
Räume  zwischen  den  gekrümmten  Schei- 
dewand n  /.  geben  die  Ausflusskanäle, 
die  an  der  weiteren  Mündung  gewöhn- 
lich durch  eine  kürzere  Scheidewand  in 
zwei  Mündungen  getheilt  sind;  die 
Schaufeln  des  horizontalen  Rades  sind 
durch  A  angedeutet  und  haben  eine 
solche  Stellung  und  Krümmung,  dass 
der  aus  den  Mündungen  des  Wasserbe- 
hälters austretende  Wasserstrom  dieselben  möglichst  senkrecht  trifft. 
—  Da  die  Geschwindigkeit  des  ausströmenden  Wasserstrahls  von  der 
Drnckhöhe  abhängt  und  im  Verhältnisse  mit  den  Quadratwurzeln  aus 
denselben  steht  (s.  Art.  Ausfluss.  A.),  so  kommt  es,  um  grosse  Wir- 
kungen hervorzubringen ,  namentlich  auf  eine  möglichst  grosse  Drnck- 
höhe an.  Um  nun  mögliehst  hohe  Gefälle  zu  benutzen ,  macht  man  ge- 
wöhnlich das  Ausflussreservoir,  d.  h.  den  unteren  Theil  des  Wasserbe- 
hälters, welcher  die  Mündungen  enthält,  oben  zu  und  leitet  das  Wasser 
durch  eine  Einfallröhre  seitlich  in  dasselbe.  So  eingerichtete  Turbinen 
nennt  man  auch  H  o  c  h  d  r  u  c  k  t  u  r  b  i  n  e  n  im  Gegensatze  zu  den  Nieder- 
druck t  u  r  b  i  n  e  n  mit  oben  offenem  Reservoir. 

Bezeichnet  bei  einer  Fourneyro n'schen Turbine H ,  den  äusseren 
und  Ii-2  den  inneren  Halbmesser  der  Turbine  in  Fussen,  Q  die  Wasser- 
menge in  Cubikfussen,  welche  in  der  Secunde  auf  das  Rad  fällt,  H  die 
Höhe  des  Gefälles,  «  den  Winkel ,  unter  welchem  die  Leitschaufeln  den 
Radumfang  schneiden ,  ß  den  Winkel ,  welchen  das  erste  Radschaufel- 
element mit  der  Peripherie  bildet ,  v  die  Geschwindigkeit ,  mit  welcher 
das  Wasser  in  die  Turbine  eintritt,  in  Fussen  per  Secunde,  und  i  die 
Anzahl  der  Radschaufeln;  so  erhält  man  einen  Nutzeffect  von  70  bis  75 
Procent,  wenn  man  24  bis  30  Leitschaufeln  und  ebensoviel  Rad- 


schaufeln  verwendet, 


1,3  bis  1,5  macht  und  den  Radschaufeln 


eine  Höhe  in  Fussen  giebt,  welche  gleich  ist 

J?  L  

0,9  t?  '  2tt  fi2sina  —  '  80 
Die  Umdrehungsgeschwindigkeit  am  äusseren  Umfange  der  Turbine  ist 
dann 


0,707 


sin  (a-\-  ß) 
cos  a  sinß 
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sin  ß 
cosa  .  sin  (  «  -j-  ß) 


Bei  hohen  Gefällen  macht  man  «  =  15°,  bei  kleineren  =  24°.  und  ß 
=  60°  bis  1*0°.  —  Ausführlicher  behandelt  das  rein  Technische  J. 
Weisbach  in  seinem  Lehrbuche  der  Ingenieur-  und  Maschinen- 
Mechanik.  Ebenda  findet  sich  auch  (Iber  die  Literatur  das  Erforderliche. 
—  Um  von  der  kräftigen  Wirkung,  welche  sich  selbst  durch  geringere 
Wassermengen  erreichen  lässt ,  wenn  nur  ein  grosses  Gefalle  zu  Gebote 
steht,  ein  Beispiel  zu  geben,  erwähnen  wir  eine  Turbine  zu  St.  Blasien 
im  badischen  Schwarzwalde,  welche  bei  einem  Durchmesser  des  Hades 
von  316  Millimetern  oder  etwa  1  Fuss,  aber  bei  einem  Gefalle  und  einer 
Druckhöhe  von  108  Metern  oder  332  par.  Fuss  das  Rad  in  1  Minute 
2200  bis  2300mal  herumtrieb  und  eine  grosse  Baumwollspinnerei  mit 
8000  Waterspindeln,  den  dazu  gehörigen  Vorspinnmaschinen.  36  Reiss- 
krempeln, 34  Feinkrempeln,  zwei  Schlagmaschinen,  einen  Wolf  und  noch 
andere  Nebenapparate  bediente,  und  dabei  in  1  See.  nur  ungefähr 
1  franz.  Cbkf.  Wasser  bedurfte. 

Auf  dem  umgekehrten  Principe  der  Schiffsschraube  (s.  d.  Art.) 
beruht  die  Sc  h  rauben  tu  rb  ine,  die  namentlich  in  Frankreich  Ver- 
breitung gefunden  hat.  An  einer  verticalen  Axe  ist  eiue  eiserne 
Schraubenfläche,  ähnlich  einer  Wendeltreppe :  die  Axe  nebst  Schrauben- 
fläche  ist  in  einem  Cylinder  von  der  Länge  der  Schraube  drehbar  und 
Uber  diesem  befindet  sich  der  Wasserbehälter,  so  dass  das  Wasser  nur 
durch  die  Oeffhung  abfliessen  kann ,  welche  die  Schraube  lässt.  Es 
leuchtet  ein ,  dass  durch  den  Wasserstrom  die  Schraube  nebst  Axe  in 
Drehung  versetzt  wird,  die  sich  anderweitig  verwerthen  lässt.  Gewöhn- 
lich enthält  die  Schraube  —  wie  die  ursprüngliche  Schiffsschraube  — 
zwei  Schraubenflächen. 

Turmalin,  Tumauial,  Trip,  A s c h e n z i e h e r ,  Aschen- 
trecker,  Schöll,  ceilonscher  Magnet,  Siberit,  Daourit, 
Achroitetc.  heisst  ein  in  seiner  Zusammensetzung  sehr  wechselndes 
Mineral,  welches  namentlich  als  einatomige  Basen  Magnesia,  Eisenoxydul. 
Manganoxydul,  Kalk,  Natron,  Lithion.  Kali  enthält.  Es  findet  sich  dies 
Mineral  sehr  häufig  krystallisirt  mit  dem  Khomboeder  als  Kernform, 
meist  säulcnartig,  langgestreckt  bis  uadelförmig .  seltener  kurz  und  dick 
tafelartig,  die  Seitenflächen  längsstreifig.  Die  Farbe  ist  sehr  verschieden: 
wasserhell,  weiss,  roth,  blau,  grün,  gelb,  braun,  schwarz.  —  In  physi- 
kalischer Hinsicht  ist  der  Turmalin  besonders  deshalb  interessant ,  weil 
er  in  der  Richtung  der  Hauptaxe  Dichroismus  (s.  d  Art.)  zeigt  uud 
durch  Erwärmen  polarisch  elektrisch  wird  (s.  Art.  Therm  oelectri- 
cität.  A.).  Ueber  das  Verhalten  des  Turmalins  zum  Lichte  vergl. 
Art.  P  o  l  a  r  i  s a  t  i  o  n.  A.  b.  S.  24 2  ;  wegen  der  Benutzung  desselben 
in  Polarisationsapparaten  8.  ebenda.  S.  243. 
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Turmalin ,  künstlicher,  wird  der  Herapatit  von  H  a  i  d  i  n  g  e  r 
«wegen  seiner  dem  Turmalin  gleichenden  optischen  Eigenschaften  genannt 
V«-  Art.  Polarisa  t  ion.  8.242).    Derselbe  ist  schwefelsaures  Jod- 
chinin. 

Turmalinzange  nennt  man  einen  einfachen,  nur  aus  zwei  Turmalin- 
platten  bestellenden  Polarisationsapparat.  Aus  einem  Turmaline  schneidet 
man  zwei  planparallele  Platten  der  Axe  parallel  heraus  und  fasst  sie 
mittelst  Korkscheiben  in  Drahtringe,  welche  an  einem  mehrfach  ge- 
bogenen Drahte  befestigt  sind ,  so  dass  sie  gegen  einander  gedrückt 
werden  können  und  in  Folge  der  Elasticität  des  Drahtes  nach  aufhören- 
dem Drucke  wieder  auseinander  gehen. 

Tuthom  nennt  man  das  zum  Blasen  oder  Tuten  eingerichtete 
Horn ,  dessen  sich  die  Kuhhirten ,  desgleichen  Nachtwächter  und  Wall- 
fischfanger  bedienen. 

Tychoniker  nannte  man  im  17.  Jahrhunderte  die  Anhänger  des 
tychonischen  Planetensystems  im  Gegensatze  zu  den  Copernicanern. 

Tyfoon,  s.  Art.  Teifoon. 

Tympanum  oder  Trommel,  z.B.  membrana  tympam  =  Trom- 
melfell :  z.  B.  im  Ohre  (s.  d.  Art.). 

Tyndarides  oder  Castor  und  Pol  lux  hiessen  bei  den  Griechen 
und  Römern  die  electrischen  Lichter  an  den  Schiffsmasten.  S.  Art. 
Kimsfeuer. 

Typhon,  s.  Art.  Teifoon. 

Typoskop  oder  Musterzeiger  habe  ich  ein  von  mir  (1861) 
construirtes  Instrument  genannt ,  welches  in  einer  Combimuion  eines 
polyedrischen  Glases  (8.  Art.  Rautenglas)  mit  einem  Kaleidoskope 
(s.  d.  Art.)  besteht  und  als  eine  Vervollkommnung  des  letzteren  anzu- 
sehen ist. 

Ein  Kaleidoskop  von  etwa  5  Zoll  Länge  und  1 1/|  Zoll  Durchmesser 
bleibt  an  seinem  Ocularende  offen  und  erhält  noch  ein  das  Rohr  um- 
fassendes und  an  demselben  verschiebbares  und  drehbares  Auszugsrohr 
von  0  bis  8  Zoll  Länge ,  welches  an  der  Kaleidoskopröhre  anschliesst, 
nach  dem  Ocularende  aber  sich  etwas  erweitert,  um  daselbst  ein  polyedri- 
sches  Glas  in  einer  etwa  2  Zoll  betragenden  Entfernung  von  der  dem 
Auge  zugewendeten  Oeffnung  aufzunehmen.    Das  Kaleidoskop  lässt  sich 
drehen ,  ohne  das  polyedrische  Glas  in  eine  andere  Lage  zu  bringen ; 
ebenso  kann  das  polyedrische  Glas  ohne  das  Kaleidoskop  gedreht  und 
ausserdem  in  verschiedenen  Abstand  von  diesem  gebracht  werden.  Hier- 
durch erhält  man  eine  grosse  Mannigfaltigkeit  von  Mustern  in  verschie- 
denartiger Gruppirung.    Sieht  man  in  der  Richtung  der  Axe  durch  das 
Rohr ,  so  erscheinen  vorzugsweise  als  Muster  geordnete  Sterne ;  richtet 
man  das  Auge  mehr  schräg  auf  das  polyedrische  Glas,  so  erscheinen  die 
verschiedenartigsten  Formen  als  Muster  geordnet,  weil  sich  von  dem 
kaleidoskopischen  Sterne  dann  nur  eine  Zacke  vervielfältigt  zeigt.  — 
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Musterzeiger  oder  Typoskop  habe  ich  das  Instrument  genannt, 
weil  man  eben  die  Figuren  stets  in  Gruppen  geordnet  erblickt,  die  man 
durch  Drehung  des  polyedrischen  Glases  allein  in  ihrer  gegenseitigen 
Lage  abändern  kann ,  so  dass  man  leicht  die  besonders  gefällige  Grup- 
pirung  zu  ermitteln  im  Stande  ist,  welche  man  für  Stickereien ,  Tapeten 
oder  Katune  und  dergl.  gebrauchen  will. 


u. 

Ualopanopsique  heisst  ein  von  Wallet  1834  angegebenes,  aber 
nicht  weiter  beachtetes  Instrument ,  um  alten  Personen  das  Lesen  zu  er- 
leichtern. 

Udometer,  s.  Art.  Regenmesser. 

Ueberdruck  des  Dampfes  in  einer  Dampfmaschine  nennt  man 
den  wirksamen  Druck  des  Dampfes,  d.  h.  den  Ueberschuss  des  Dampf- 
druckes über  den  demselben  entgegenwirkenden  Druck.  Hat  z.  B.  die 
Dampfmaschine  (s.  d.  Art.)  keinen  Condensator,  wie  dies  bei  der  Loko- 
motive der  Fall  ist ,  und  besitzt  der  Dampf  einen  absoluten  Druck  von 
5  Atmospbärendrücken ,  so  ist  ein  Atmosphärendruck  in  Abrechnung  zu 
bringen  und  der  Ueberdruck  beträgt  nur  4  Atmospliärendrücke. 

U eberfall  nennt  man  eine  OerTnung,  durch  welche  eine  Flüssigkeit 
aus  einem  Behälter  abfliesst,  wenn  dieselbe  bis  zum  Niveau  der  Flüssig- 
keit reicht.  Gewöhnlich  ist  die  Oeffnung  rechteckig  mit  horizontalen 
und  verticalen  Kanten.  Für  einen  rechteckigen  Ueberfall  von  der  Breite 
b  und  einer  Tiefe  der  horizontalen  Kante  h  unter  dem  Niveau  beträgt 

die  in  einer  Secunde  ausHiessende  Flüssigkeitsmenge  2  3  bh  )^2gk. 
Vergl.  Art.  Ausfluss.  A. 

Ueberschlagen  )  der  Electricität ,  vergl.  Art.  Funke,  elec- 

Ueberspringen  j  tri  sc  her. 

Ueberschmelzung  nennt  man  das  Flüssigbleiben  eines  Korpers  bei 
Temperaturen  unter  dem  Schmelzpunkte  desselben.  Wasser  hat  man 
bei  — 12,  — 15,  selbst  bei  — 18°  C.  noch  flüssig  gesehen.  Auch  bei 
Schwefel ,  Phosphor  und  Zinn  hat  man  die  Ueberschmelzung  beobachtet. 
S.  Art.  Schmelzen.  S.  3 1*3. 

Uhr  oder  Uhrwerk  nennt  man  jedes  zur  Zeitmessung  bestimmte 
Instrument.  —  Unserer  Zeiteintheilung  in  Stunden ,  Minuten ,  Seeunden 
liegt  die  tägliche  scheinbare  Bewegung  der  Sonne,  also  die  Axendrehung 
der  Erde  zu  Grunde.  Im  Allgemeinen  setzen  wir  die  Zeit  von  Mittag 
bis  wieder  zu  Mittag ,  also  die  Zeit  von  einer  Culmination  der  Sonne  bis 
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zur  nächsten ,  oder  —  allerdings  nicht  genau  —  die  Zeit ,  welche  die 
Erde  zu  einer  Axendrehung  braucht ,  gleich  24  Stunden.  Es  kommt 
nun  darauf  an,  eine  in  ihren  Abtheilungen  leicht  zu  verfolgende  Bewegung 
zu  erzeugen ,  welche  mit  der  eben  angegebeneu  Bewegung  in  einem  be- 
stimmten Verhältnisse  steht.  Bei  unseren  gewöhnlichen  Uhren  ist  dies 
z.  B.  insofern  erreicht,  als  sich  der  Stundenzeiger  zweimal  und  der 
Minutenzeiger  24  Mal  über  einer  in  gleiche  Theile  getheilteu  Scheibe, 
dem  Zifferblatte,  in  der  angegebenen  Zeit  von  24  Stunden  herum- 
dreht.   Vergl.  Art.  Sonnenzeit. 

Unsere  so  bequemen  und  genauen  Uhren  sind  eine  Erfindung  des 
17.  Jahrhunderts,  insofern  damals  erst  das  Pendel  als  Regulator  zur 
Verwendung  gebracht  wurde.  In  früheren  Zeiten  waren  Sonnenuhren 
in  Gebrauch  und  wo  es  nur  auf  irgend  ein  Zeitmass  ankam ,  wenn  dies 
auch  nicht  gerade  mit  unserer  Zeiteintheilung  in  Verhältniss  stand, 
Sanduhren  und  Wasseruhren. 

A.  S  o  u  ii  e  n  u  h  r  e  n ,  bei  denen  der  Gang  des  Schattens ,  welchen 
ein  dem  Sonnenlichte  ausgesetzter  Stab  oder  Stift  wirft,  einen  Scbluss 
auf  den  Staud  der  Sonne  und  somit  auf  den  Tageszeittheil  gestattet, 
werden  schon  in  der  Bibel  (2.  Könige,  20.  v.  9 — 11  u.  Jesaias  38.  v. 
8),  also  schon  750  v.  Chr.  erwähnt.  In  Griechenland  wurde  um  545 
v.  Chr.  durch  Anaximander  in  Lacedämonien  die  erste  Sonnenuhr 
aufgestellt;  in  Rom  soll  Papirius  Cursor  (306  v.  Chr.)  dies  zuerst 
gethan  haben. 

Bei  Anfertigung  einer  Sonnenuhr  kommt  es  darauf  an:  1)  einen 
Stift  so  zu  stellen,  dass  er  der  Erdaxe  parallel  ist,  und  2)  dass  der 
Schatten  dieses  Stifte«  auf  einer  hinter  demselben  stehenden  Fläche  durch 
seine  Lage  in  jedem  Augenblicke  die  wahre  Zeit  erkennen  lässt.  Die 
Kunst,  Sonnenuhren  zu  verfertigen ,  nennt  man  G  n  o  m  o  n  i  k.  Da  diese 
Uhren  jetzt  eine  mehr  untergeordnete  Rolle  spielen ,  so  genüge  es  auf 
Littrow's  Gnomonik,  Wien  1831  zu  verweisen.  Wir  bemerken  nur 
»och,  dass  es  feste  und  tragbare  Sonuenuhren  giebt ,  von  denen  die 
letzteren  mittelst  einer  guten  Magnetnadel  unter  Berücksichtigung  der 
Declination  oder  mittelst  eiuer  genau  gezogeneu  Mittagslinie  gehörig 
einzustellen ,  d.  h.  zu  orientiren  sind.  Ausserdem  unterscheidet  man 
Horizontaluhren  und  Verticaluhren,  je  nachdem  die  ebene 
Fläche,  auf  welche  der  Schatten  fällt,  horizontal  liegt  oder  vertical  steht, 
«ud  bei  den  Verticaluhren  wieder  Mittagsuhren,  bei  denen  die  ver- 
tieale  Ebene  senkrecht  auf  der  Mittagslinie  des  Ortes  steht  und  südwärts 
gerichtet  ist ,  M  o  r  g  e  n  u  h  r  e  n ,  bei  denen  diese  Ebene  mit  ihrer  Auf- 
fangeflä.che  gegen  Osten  gekehrt  ist ,  A  b  e  n  d  u  h  r  e  n  mit  nach  Westen 
gerichteter  Auffangefläche  und  Mitter  nach  tsuhren,  bei  denen  die 
Ebene  senkrecht  auf  der  Mittagslinie  steht,  aber  die  Auffaugefläche  nach 
forden  hin  liegt.  Diese  Sonnenuhren  gestatten  eine  mathematische 
Berechnung.    Sonnenuhren  auf  beliebig  gestalteten  und  gegen  den 
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Horizont  beliebig  geneigten  Flächen  eonstruirt  man  auf  mechanischem 
Wege  mit  Hilfe  einer  in  der  Nähe  aufgestellten  guten  Horizontaluhr. 
Da  der  schattenwerfende  Stift  der  Erdaxe  parallel  sein  muss,  so  versteht 
es  sich  von  selbst ,  dass  eine  für  einen  bestimmten  Ort  entworfene  feste 
Sonnenuhr  nicht  ftir  jeden  anderen  Ort,  sondern  nur  für  diejenigen, 
welche  unter  derselben  geographischen  Breite  liegen,  brauchbar  ist.  Die 
Neigung  des  Stiftes  gegen  den  Horizont  muss  an  jedem  Orte  mit  der 
geographischen  Breite  desselben  (Ibereinstimmen.  Bei  tragbaren  Sonnen- 
uhren muss  eine  Einrichtung  getroffen  werden ,  den  Stift  in  die  gehörigt 
Richtung  zu  bringen. 

Eine  auf  die  Polarisation  des  Lichtes  sich  gründende  Sonnenuhr 
hat  Wheatstone  angegeben.  Das  von  dem  blauen  Himmelsgewölbe 
regelmässig  reflectirte  Licht  ist  nämlich  in  einer  durch  die  Sonne 
gehend eu  Ebene  stark  polarisirt. 

B.  Wasseruhren  und  Sanduhren  sind  seit  alten  Zeiten  als 
Zeitmesser  in  Gebrauch  gewesen.  In  Athen  wurde  vor  Gericht  z.  B. 
die  Zeit,  wie  lange  ein  Redner  sprechen  durfte,  durch  die  K  1  e p s ydra 
bemessen.  Dies  war  eine  sehr  einfache  Maschine ,  es  sickerte  nämlich 
in  ein  oberes  Gefass  gegossenes  Wasser  durch  den  siebähnlichen  Boden 
desselben  in  ein  darunter  befindliches  zweites.  Die  einzufallende  Flüssig- 
keit wurde  nach  Amphoren  (250  preuss.  Quart)  je  nach  der  Wichtigkeit 
der  Sache  bestimmt.  Die  Römer  ahmten  —  entschieden  seit  Pom  pe- 
jus —  die  Sitte  der  Athener  nach. 

Sanduhren  haben  sich  zu  manchen  Zwecken  bis  auf  unsere  Zeit 
in  Gebrauch  erhalten.  Es  bestehen  dieselben  aus  zwei  über  einander 
stehenden  gläsernen  Behältern ,  welche  durch  eine  enge  Oeffnung  ver- 
bunden sind ,  so  dass  sich  das  oben  gestellte  und  mit  einer  bestimmten 
Menge  Sand  gefüllte  stets  in  derselben  Zeit  in  das  unterhalb  stehende 
entleert.  Es  gehört  hierher  das  bei  der  SchifTfahrt  gebrauchte ,  gewöhn- 
lich eine  halbe  —  bisweilen  auch  nur  eine  Viertel-Minute  laufende  Loe- 
glas  (s.  Art.  Log).  Früher  waren  Sanduhren  nicht  selten,  die  ans  4 
derartigen  Uhren  zusammengesetzt  waren,  von  denen  die  erste  1  4  ,  die 
zweite  1  9 ,  die  dritte  3/4  und  die  vierte  1  Stunde  Zeit  zur  Entleenmp 
beanspruchte.  —  Statt  Sanduhr  sagt  man  wohl  auch  Sandglas  oder 
schlechthin  Glas  oder  S  a  n  d  I  a  u  f  e  r. 

C.  Räderuhren  oder  eigentliche  Uhrwerke  sind  Räderwerke, 
welche  durch  die  Schwerkraft  eines  herabziehenden  Gewichtes  oder  durch 
die  Elasticität  einer  zu  einer  Spirale  zusammengedrehten  Feder  in  Be- 
wegung gesetzt  werden ,  so  dass  dadurch  Zeiger  über  einem  Zifferblatte 
in  eine  gleichförmige  Bewegung  gerathen.  Ohne  näher  auf  die  Einrich- 
tung des  Räderwerkes  einzugehen,  soll  hier  namentlich  der  Theil.  durch 
welchen  die  gleichförmige  Bewegung  der  Zeiger  erzielt  wird ,  kurz  er- 
läutert werden. 

Der  Regulator  der  Räderuhren  ist  entweder  ein  Pendel  oder 
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eine  elastische  Feder.  Der  Erfinder  dieser  Regulirung  ist  der  Holländer 
Huyghens  1673  (geb.  1629 ,  gest.  1695).  Erfinder  der  Taschen- 
uhren soll  1500  der  Nürnberger  Peter  Hele  gewesen  sein;  indessen 
können  diese  unmöglich  genau  gegangen  sein. 

Die  Schwingungen  eines  Pendels,  wenn  dasselbe  durch  gleichgrosse 
Schwingungsbogen  schwingt,  werden  (s.  Art.  Pendel)  in  genau  gleichen 
Zeiten  vollendet.  Dies  zur  Kegulirung  des  Ganges  eines  Räderwerkes 
zu  benutzen  ,  so  dass  dasselbe  —  wenn  auch  nur  in  kleinen  Zwischen- 
räumen ,  also  intermittirend  —  einen  gleichmässigen  Gang  erhält ,  war 
Hnyghen8  Gedanke.  Es  kam  nun  darauf  HD,  das  Pendel  mit  dem 
Räderwerke  in  geschickte  Verbindung  zu  bringen.  Dies  geschieht  durch 
die  sogenannte  Hemmung  oder  das  E  c  h  a  p  p  e  m  e  n  t ,  d.  h.  durch 
einen  Mechanismus ,  welcher  bei  jeder  Schwingung  des  Pendels  die  Be- 
wegung des  Rilderwerke8  eine  Zeit  hing  hemmt,  so  dass  das  Werk  in 
seiner  Bewegung  nach  gleichen  Zeitabschnitten  um  gleichviel  vorwärts 
rückt,  also  intermittirend  springt. 

Um  von  der  Hemmung  eine  Vorstellung  zu  geben ,  legen  wir  eine 
Schwarzwalder  Uhr  zu  Grunde  und  beziehen  uns  auf  beisteheude  Zeich- 
nung.    Wir  finden  in  dieser  Uhr  ein  Rad  mit  schrägstehenden  Zähnen, 
das  sogenannte  S  t  e  i  g  r  a  d ,  und  Uber  demselben  einen 
Bogen  mit  zwei  Lappen  oder  Haken-    Diese  Lappen 
bilden  die  Hemmung,  indem  sie  sich  mit  dem  an  der 
Uhr  befindlichen  Pendel  hin  und  her  bewegen  und  zwar 
so,  dass  der  rechte  Lappen  in  das  Steigrad  eingreift, 
wenn  das  Pendel  sich  nach  links  bewegt,  und  der  linke 
Lappen ,  wenn  die  Bewegung  des  Pendels  nach  rechts 
erfolgt.    Bei  jedem  Hingange  des  Pendels  von  rechts 
nach  links  wird  ein  Zahn  auf  der  rechten  Seite  festge- 
halten ;  bei  dem  Rückgange  von  links  nach  rechts  wird 
dieser  Zahn  frei  und  das  Steigrad  bekommt  Gelegenheit 
sich  zu  drehen ,  wird  jedoch  sofort  auf  der  linken  Seite 
wieder  gehemmt.    Bei  dem  nächsten  Hingänge  nach 
links  wiederholt  sich  derselbe  Vorgang,  nur  mit  dem 
Unterschiede,  dass  jetzt  der  nächstfolgende  Zahn  auf 
der  rechten  Seite  festgehalten  wird  u.  fl.  f.    Soll  also 
das  Steigrad  um  einen  ganzen  Zahn  sich  fortbewegen, 
so  gehört  ein  Hin  -  und  ein  Hergang  des  Pendels ,  also 
eine  Doppelschwingung,  dazu.   Braucht  also  das  Pendel 
zu  einer  Schwingung  stets  dieselbe  Zeit,  so  wird  auch 
das  Steigrad  seine  Bewegung  gleicbmässig  machen  und 
mit  demselben  das  ganze  Räderwerk  einen  regelmässigen  Gang  erhalten. 

Die  Form  der  Hemmung  hat  man  auf  sehr  verschiedene  Weise  aus- 
geführt. Zunächst  bemerken  wir  aber,  dass  bei  Taschenuhren  —  und 
dahin  könnte  man  auch  die  Chronometer  (s.  d.  Art.)  rechnen  —  die 
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Stelle  des  Pendels  von  einem  Schwungrade  vertreten  wird ,  welches  mit 
«einer  Axe  au  einer  feinen  elastischen  Feder  befestigt  ist ,  durch  welche 
die  schwingeude  Bewegung  unterhalten  wird.  Es  ist  dies  die  sogenannte 
Unruhe.  Die  Hemmung  steht  in  diesem  Falle  mit  der  Axe  des 
Schwungrades  in  Verbindung,  da  diese  sich  ebenfalls  hin  und  her  bewegt. 
Ferner  ist  an  dieser  Stelle  noch  die  Frage  zu  beantworten ,  warum  das 
Uhrpendel  so  lange  in  Bewegung  bleibt,  wie  das  Gewicht  oder  die  Feder 
die  Räder  treibt,  da  doch  ein  frei  hängendes  Pendel  nach  längerer  oder 
kürzerer  Zeit  zur  Ruhe  kommt.  —  In  dieser  Beziehung  ist  zu  bedenken, 
dass  das  Steigrad  durch  die  treibende  Kraft  fortwährend  zur  Bewegung 
angetrieben  wird.  Greift  nun  die  Hemmung  ein,  so  erhält  sie  und  damit 
auch  das  Pendel  einen  Anstoss  in  entgegengesetzter  Richtung,  durch 
welchen  die  rückgehende  Bewegung  immer  wieder  die  nöthige  Kraft 
gewinnt.  Ist  das  Gewicht  oder  die  Feder  abgelaufen ,  so  erhält  auch 
das  Pendel  diesen  Stoss  nicht  mehr  und  es  kommt  dann,  wie  jedes  andere 
Pendel ,  zur  Ruhe ,  d.  h.  die  Uhr  steht.  Selbstverständlich  ist  indessen 
hierbei,  dass  durch  den  Anstoss  die  Schwingungsdauer  des  Pendels 
keine  Aenderung  erleiden  darf.  Dies  ist  jedoch,  wenn  das  Steigrad  auf 
das  Pendel  selbst  oder  auf  die  Unruhe  selbst  direct  drücken  würde,  nicht 
gut  zu  erreichen.  Daher  kommt  es,  dass  bei  den  gewöhnlichen  Taschen- 
uhren mit  Spindel hemmung,  desgleichen  bei  den Cylinderuhren  mit 
Cylinderhemmung  und  bei  den  Aukeruhren  mit  Ankerhemmung 
kein  vollkommen  regelmässiger  Gang  eintreten  kann.  Bei  den  Chrono- 
metern —  bei  denen  man  Tasch  en  ch  Tonometer  und  Dosen- 
Chronometer,  von  denen  die  letzteren  namentlich  Seeuhreu  heissen, 
unterscheidet  —  hat  man  eineu  vollkommen  regelmässigen  Gang  durch 
die  sogenannte  freie  Hemmung  und  durch  die  freie  Hemmung 
mit  constanter  Kraft  erreicht.  Wir  müssen  aber  hier  auf  ein 
genaueres  Eingehen  in  diese  complicirteren  Mechanismen  verzichten  und 
bemerken  nur,  dass  dabei  das  Steigrad  mit  der  Unruhe  selbst  während 
ihrer  Schwingung  nicht  in  Berührung  kommt. 

Auf  den  Gang  der  Uhren  äussern  die  Temperaturveränderungen 
einen  sehr  störenden  Einfluss ,  indem  durch  die  Verlängerung ,  welche 
eine  Pendelstange  bei  eintretender  Temperaturerhöhung  erfährt,  die 
Schwingungszeit  des  Pendels  verlängert  und  im  entgegengesetzten  Falle 
verkürzt  wird.  Ein  gleicher  Einfluss  zeigt  sich  bei  der  Unruhe.  Es 
ist  indessen  in  den  sogenannten  Compensationspeudeln  und 
€  o  m  p  e  n  8  a  t  i  o  n  8  u  n  r  u  h  e  n  gelungen ,  dem  Uebelstande  abzuhelfen. 
Die  Compensation  geschieht  entweder  durch  Metallstäbe  von  verschiede- 
nen Wärmeausdehnungscoeffi  deuten ,  welche  rostformig  neben  einander 
geordnet  (Rostpendel) ,  oder  der  Länge  nach  fest  verbunden  sind 
(Streifencompeusation),  oder  mittelst  eines  an  der  Pendelstange 
angebrachten  Gefässes ,  welches  Quecksilber  enthält  (Quecksilber- 
compensation).     Vergl.  Art.  Compensationspendel.  Die 
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Streifencompensation  ist  namentlich  die  für  Chronometer  geeignete. 
Pendelstangen,  welche  dem  Einflüsse  der  Wärme  sehr  wenig  unterworfen 
sind,  werden  aus  gut  ausgetrocknetem  Holze  angefertigt ;  auch  hat  man 
einen  Marmorstab  als  Pendelstange  verwendet,  da  der  Wärmeausdehnungs- 
coefficient  des  Marmor  sehr  klein  ist. 

Räderuhren,  namentlich  Chronometer,  sollen  einen  möglichst  regel- 
mässigen Gang  haben.  Sie  können  daher  nur  mittlere  Zeit  zeigen. 
Die  scheinbare  Bewegung  der  Sonne  ist  nicht  gleichförmig ;  deun  sie  ist 
schneller ,  wenn  die  Erde  im  Perihelium ,  und  langsamer ,  wenn  diese 
im  Aphelium  steht.  Man  hat  sich  nun  eine  Sonne  gedacht,  welche 
sich  im  Aequator  mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit  bewegt,  während 
die  wahre  Sonne  ihre  ungleichförmige  scheinbare  Bewegung  in  der 
Ecliptik  zurücklegt.  Diese  mittlere  (gedachte)  Sonne  vollzieht  ihre 
Bewegung  so ,  dass  sie  immer  gleichzeitig  mit  der  wahren  Sonne  durch 
den  Frühlingspunkt  hindurchgeht ,  und  nach  dieser  mittleren  Sonne  be- 
messen wir  unsere  bürgerliche  Zeit.  Die  Sonnenuhren  zeigen,  wenn  sie 
genau  angefertigt  siiid,  die  wahre  Zeit  und  daher  kommt  eine  Nichtüber- 
einstimmung im  Gange  der  Räderuhren  und  der  Sonnenuhren.  Wie 
gross  die  Differenz  um  Mittag  ist ,  zeigt  eine  Tabelle ,  welche  man  ge- 
wöhnlich in  den  meisten  Kalendern  findet. 

D.  Electrisc he  Uhren  sind  keine  eigentlichen,  d.  h.  keiue 
selbständigen  Uhren ,  sondern  nur  Zifferblätter ,  deren  Zeiger  durch  ein 
anderes  genau  gehendes  Uhrwerk  in  Bewegung  gesetzt  werden.  Das 
betreffende  Zifferblatt  steht  durch  eine  Drahtleitung ,  wie  bei  den  electri- 
schen Telegraphen ,.  mit  der  Uhr  in  Verbindung.  Nehmen  wir  nun  au, 
dass  die  Axe  des  Zifferblattes  ein  Steigrad  mit  60  Zähnen  trägt  und  dass 
der  durch  den  Leitungsdraht  gehende  electrische  Strom  von  der  Uhr  am 
Ende  jeder  Minute  geschlossen  wird ,  so  wird  ein  über  dem  Steigrade 
angebrachter  Electromagnet  am  Ende  jeder  Minute  seinen  Anker  an- 
ziehen ,  und  dadurch  kann  an  dem  Steigrade  derselbe  Erfolg  hervorge- 
bracht werden ,  wie  sonst  bei  einer  Uhr  durch  die  Hemmung.  Der  mit 
der  Axe  des  Steigrades  in  Verbindung  stehende  Zeiger  wird  also  von 
Minute  zu  Minute  einen  Sprung  machen.  Es  leuchtet  ein,  dass  man  auf 
diese  Weise  durch  eine  einzige  Normaluhr  eine  grosse  Anzahl  entfernter 
mit  ihr  übereinstimmend  gehende  Zifferblätter  bedienen  kann.  Vergl. 
auch  Art.  Zeitkugel.  Die  electrischen  Uhren  sind  wegen  Bestimmung 
der  geographischen  Längendifferenz  in  neuester  Zeit  besonders  wichtig 
geworden,  indem  mau  Sternwarten  in  Verbindung  setzte.  Steinheil 
in  München  hat  zn  den  electrischen  Uhren  die  erste  Anregung  gegeben. 
Wegen  des  Metronoms  oder  Tactmessers  vergl.  Art.  Metronom. 

Uhrpendel,  s.  Art.  U  h  r. 

TJltraroth  und  Ultraviolett,  s.  Art.  S  p  e  c  t  r  u  m. 
Umdrehung  oder  Rotation,  s.  Art.  Rotation. 
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Umkehrungsthermometer  sind  von  A\m4  angegebene  Thermo- 
meter zur  Ermittelung  der  höchsten  und  niedrigsten  Temperatur  bei  Un- 
tersuchungen über  die  Temperatur  in  der  Meerestiefe.  Beide  sind  zum 
Theil  mit  Alkohol  und  Quecksilber  gefüllt :  an  der  Stelle,  deren  Tempera- 
tur ermittelt  werden  soll,  werden  die  Instrumente  durch  einen  Auslösnngs- 
apparat  (s.  Art.  Bat homet  i  1  •)  umgekehrt  und  dadurch  kommt  das 
Maximumthermometer  in  eine  Lage,  bei  welcher  oben  durch  eine  feine 
umgebogene  Spitze  bei  steigender  Temperatur  eine  entsprechende  Menge 
Quecksilber  austritt  und  in  einem  weiteren  Theile  des  Instrumentes  auf- 
gefangen wird,  während  bei  dem  Miuimumthermoraeter  das  Austreten 
des  Quecksilbers  dann  bei  sinkender  Temperatur  geschieht. 

Umlauf,  s.  Art.  Revolution. 

Umlaufszeit,  s.  Art.  Bewegungslehre.  IV.  8.  c. 

Umschattig,  s.  Art.  £  i  n  s  c  h  a  1 1  i  g. 

Umsetzung  und  Umsetzungsverhältniss,  s.  Ari.  Räder- 
werk. A.  S.  309. 

Umsteuerung  ist  die  Einstellung  des  Stenerungsmochanismus  bei 
Dampfmaschinen,  so  dass  die  Maschine  eine  entgegengesetzte  Bewegung 
erhält,  die  Locomotive  z.  B.  statt  vorwärts  nun  rückwärts  arbeitet. 
Vergl.  Locomotive.  8.  45. 

Umwerfen,  s.  Art.  Stabilität. 

Undeutlichkeit ,  Halbmesser  der,  heisst  der  Halbmesser  des- 
jenigen Kreises ,  in  welchem  sich  wegen  der  sphärischen  oder  chroma- 
tischen Abweichung  bei  sphärischen  Spiegeln  oder  Linsengläsern  die 
Strahlen  vereinigen,  die,  wenn  es  keine  Abweichung  gäbe,  sich  in  einem 
Punkte  vereinigen  würden. 

Undulation  bedeutet  wellenartiges  Schwingen. 

Undulationshypothese  oder  Oscillations-  oder 
Vibrationshypothese  J 

Undulationssystem   oder   Oscillations-  oder» 

\*:k.„*:An»a»a*AM  '  Hvpothese 

\ibrationssv  stem  i      -  r 

Undulationstheorie  oder  Oscillations-   oder]    oder  das 
Vibrationstheorie 
System  oder  die  Theorie ,  welche  oder  welches  man  jetzt  zur  Erklärung 
der  Lichterscbeinuugen  annimmt,  während  man  früher  eine,  die  E  in  a  na- 
tional) ypothese  (s.  d.  Art.)  genannte  Vorstellungsart  zu  Grunde 
legte. 

Huyghens  hat  die  Undulationshypothese  fast  gleichzeitig  mit  der 
Newton  'sehen  Emanationshypothese  entwickelt,  doch  konnte  sie  lange 
Zeit  nicht  zur  Geltung  kommen.  Euler  war  im  18.  Jahrhunderte  fast 
ihr  einziger  Vertheidiger.  Im  1 9.  Jahrhundert  hat  sie  den  Sieg  entschie- 
den davon  getragen  durch  die  Arbeiten  Young's,  Fresnel's, 
Canchy 's,  F o u c a u  1 1 ' s  u.  A. 
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Nach  der  U  n  d  u  1  a  t  i  o  n  s  h  y  p  o  t  b  e  s  e  ist  der  ganze  Weltenraum 
und  jeder  Körper  mit  einem  unendlich  feinen  elastischen  Fluidum ,  dem 
Aether  (8.  d.  Art.)  angefüllt  und  das  Wesen  des  Lichts  besteht  in  einer 
schwingenden  (undulirenden ,  oscillireuden  oder  vibrirendeu)  Bewegung 
dieses  Aethers  nach  deu  Gesetzen  der  Wellenbewegung. 

Das  Leuchten  besteht  hiernach  in  einer  Erregung  der  Aether- 
schwingungen ,  die  sich  dann  bis  zu  unserem  Auge  fortpflanzen  uud 
durch  die  Stusse  des  bewegten  in  unserem  Auge  befindlichen  Aethers 
auf  die  Netzhaut  des  Auges  die  Lichtemptindung  hervorbringen. 

Die  Amplitude  der  Aetherschwiugungen  bedingt  die  Intensität 
des  Lichtes,  die  dem  Quadrate  der  Amplitude  proportional  ist. 

Die  Verschiedenheit  der  in  der  Secunde  stattfindenden  Schwinguugs- 
zahl  veranlasst  die  Verschiedenheit  der  Farben,  so  dass  die  laugsam- 
sten Schwingungen  deu  Eindruck  des  rothen ,  schnellere  die  des  grünen, 
die  schnellsten  die  des  violetten  Lichtes  erzeugen. 

Die  Ausbreitung  des  Lichtes  folgt  aus  der  sich  auf  immer 
grössere  Kugelschalen  ausbreitenden  Wellenbewegung. 

Die  verschiedensten  Lichtquellen  erregen  Wellen ,  die  sich  mit  der- 
selben Geschwindigkeit  fortpflanzen.  Nimmt  der  in  einem  Körper 
befindliche  Aether  an  der  Bewegung  des  Körpers  nicht  Theil ,  z.  B.  der 
in  der  Erde  befindliehe  nicht  an  ihrer  Bewegung,  so  bietet  die  Erklärung 
der  Aberration  des  Lichtes  (s.  d.  Art.)  aus  der  Fndulationshypothese 
keine  Schwierigkeit. 

Die  Abnahme  der  Liehtintensität  mit  der  Entfernung  von  der 
Lichtquelle  ist  abhängig  von  der  Starke  des  Stosses  im  Auge.  Die 
Stärke  des  Stosses  wird  nun  gemessen  durch  die  lebendige  Kraft  der 
Aethertheilchen ,  d.  h.  durch  das  Produkt  aus  der  bewegten  Masse  und 
aus  dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit  der  Aethertheilchen.  Die  Ge- 
schwindigkeit der  bewegten  Aethertheilchen  ist  aber  —  ebenso  wie  bei 
dem  Schalle  die  Geschwindigkeit  der  bewegten  Lufttheilchen  —  dem 
Abstände  von  der  Erregungsquelle  umgekehrt  proportional. 

Der  Einfluss  des  Einfallswinkels,  unter  welchem  das  Licht  eine  be- 
leuchtete Fläche  trifft,  auf  die  Beleuchtung  ergiebt  sich  als  eine 
nothwendige  Folge  der  Undulationstheorie  ohne  Weiteres. 

Das  Keflexionsgesetz  erklärt  sich  daraus,  dass  eine  kugelför- 
mige Welle ,  welche  auf  eine  ebene  Grenzfläche  stösst ,  so  in  das  Mittel, 
aus  welchem  sie  kommt,  zurückgeht,  als  ob  sie  von  einem  Mittelpunkte 
käme,  der  ebenso  weit  hinter  dem  Hindernisse  liegt,  wie  der  Mittelpunkt 
der  anschlagenden  vor  demselben.  Hierbei  liegt  die  wohl  berechtigte 
Annahme  zu  Grunde,  dass  die  Dichtigkeit  oder  Elasticität  des  Aethers, 
oder  beide  in  den  verschiedenen  Mitteln  (Körpern)  eine  verschiedene  ist, 
da  die  anziehenden  Kräfte  der  Materie  sich  auch  auf  den  Aether  er- 
strecken werden. 

Das  Refractionsgesetz  folgt  daraus,  dass  an  der  Grenze 


Digitized  by  Google 


574  Undulationstheorie. 


zweier  Mittel  eine  ankommende  Lielitwelle  zum  Theil  in  das  erste  Mittel 
zurückkehren  nnd  zum  Theil  in  das  zweite  Mittel  übersehen  muss.  sobald 
die  Dichtigkeit  oder  Elastieität  des  Aethers  im  zweiten  von  derjenigen 
des  ersten  Mittels  verschieden  ist.    Nehmen  wir  an,  dass  die  Elasticitit 
dieselbe  sei  und  sich  nur  die  Dichtigkeit  anders  verhalte ,  so  wird  die 
Fortpflanzungsgeschv  indigkeit  des  Lichtes  der  Quadratwurzel  aus  der 
Dichte  des  Aethers  in  den  verschiedenen  Mitteln  umgekehrt  proportional, 
also  in  dem  optisch  dichteren  Mittel  kleiner  als  in  dem  optisch  dünneren. 
Hieraus  folgt  namentlich ,  dass  das  Verhältniss  der  Sinus  des  Einfalls- 
winkels und  Brechungswinkels  für  je  zwei  Mittel  ein  constantes  ist 
Nach  der  Emanationstheorie  muss  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in 
dem  dichteren  Mittel  grösser  als  in  dem  dünneren,  also  gerade  umgekehrt 
wie  bei  der  Undulationstheorie,  sein.    Das  Experiment  (s.  Art.  Licht 
B.  6)  hat  zu  Gunsten  der  letzteren  Theorie  entschieden.    Zur  näheren 
Beleuchtung  sei  an  eine  Analogie  erinnert.    Ein  in  Linie  aufgestelltes 
Cavallerieregiment  trabe  auf  einem  harten  Boden,  der  an  gepflügtes 
Land  stösst,  und  die  Grenzlinie  des  gepflügten  und  ungepflügten  Landes 
sei  der  Linie  des  Regiments  nicht  parallel.    Die  Linie  des  Regiments 
erleidet  dann  an  der  Grenzlinie  eine  Brechung ,  ähnlich  wie  das  Licht 
bei  der  Brechung ,  da  die  Pferde  auf  dem  gepflügten  Lande  langsamer 
fortschreiten  als  auf  dem  ungepflügten. 

Die  Dispersion  oder  Farbenzerstreuung  beruht  daran!, 
dass  die  Wellen  derjenigen  Strahlen,  welchen  eine  grössere  .Schwingungs- 
geschwindigkeit zukommt ,  bei  dem  Eintritte  in  ein  brechendes  Mittel  in 
einem  stärkeren  Verhältnisse  verkürzt  werden. 

Die  doppelte  Strahlenbrechung  findet  darin  ihre  Erklä- 
rung ,  dass  in  den  Kry  stallen  des  nicht  regulären  Systems  der  Aetner 
nach  verschiedenen  Richtungen  eine  ungleiche  Dichtigkeit  besitzen  wird, 
ebenso  wie  die  auf  die  Lagerung  der  Theilchen  bei  der  Krystallbildung 
einwirkenden  Kräfte  nicht  nach  allen  Axen  mit  gleicher  Starke  einge- 
wirkt haben  können.  Warum  dabei  der  einfallende  physische  Strahl  in 
zwei  gespalten  wird,  ersieht  man  aber  aus  der  Polarisation  des 
Lichts. 

Die  Polarisation  ist  für  die  Undulationstheorie  besonders  wich- 
tig geworden ,  indem  sie  Aufschluss  über  die  Art  der  schwingenden  Be- 
wegung des  Aethers  gegeben  hat.  Die  Aetherschwingungen  können  in 
der  Richtung  der  Fortpflanzung ,  oder  senkrecht  auf  dieselbe,  oder  unter 
irgend  einem  Winkel  gegen  dieselbe  geneigt  sein.  Erfolgten  die  Schwin- 
gungen in  der  Richtung  der  Fortpflanzung ,  so  lässt  sich  die  bei  der  Po- 
larisation sich  herausstellende  Seitlichkeit  gar  nicht  begreifen ;  folglich 
bleiben  nur  die  beiden  anderen  denkbaren  Fälle  übrig.  Denken  wir  an 
eine  Wellenbewegung,  wie  bei  den  Seilwellen ,  so  leuchtet  ein ,  dass  sich 
solche  Schwingungen  beim  Auftreffen  auf  eiu  Hinderniss  am  leichtesten 
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fortpflanzen  werden,  wenn  sie  in  derselben  Richtung  bleiben  können,  am 
unvollkommensten  aber ,  wenn  sie  gezwungen  werden ,  eine  gegen  die 
ursprüngliche  Richtung  senkrechte  einzusehlagen.    Es  liegt  also  nahe, 
bei  dem  Lichte  eine  eben  solche  Schwingungsart  anzunehmen.  Wir 
betrachten  also  polarisirtes  Lieht  als  solches,  bei  welchem  die  Aether« 
Schwingungen  in  einer  Ebene  senkrecht  zur  Fortpflanzungsrichtung  vor 
sich  gehen.    Um  dies  noch  näher  zu  veranschaulichen ,  wählen  wir  fol- 
gende Analogie.    Man  denke  sich  Nadeln  in  ein  Sieb  geschüttet,  in  des- 
sen Boden  lauter  parallele  Schlitze  sich  befinden ,  durch  welche  die 
Nadeln  bindurchfallen  können.    Hier  werden  alle  hindurchfallenden  Na- 
deln parallel  sein.    Fängt  man  sie  in  einem  zweiten  ganz  ähnlichen 
Siebe  auf,  so  werden  bei  gleicher  Lage  desselben  die  Nadeln  auch  durch 
dieses  hindurchfallen ;  dreht  man  hingegen  das  untere  Sieb  in  seiner 
Ebeue  um  90  Grad,  so  werden  alle  Nadeln  liegen  bleiben.    Fielen  die 
Nadeln  in  lothrechter  Richtung  mit  ihrer  Längsaxe  herab,  so  würde  eine 
Drehung  der  Siebe  in  ihren  Ebenen  keinen  Unterschied  hervorbringen. 
Die  Nadeln  stellen  hier  die  Lichtschwingungen  vor ,  die  Schlitze  in  den 
Sieben  die  Reflexionsebenen.  —  Einen  natürlichen  Lichtstrahl  kann  man 
nun  ansehen  als  einen  solchen ,  bei  welchem  die  Aethersehwingungert 
nicht  immer  in  derselben  Ebeue  bleiben,  sondern  in  allen  möglichen 
Neigungen  gegen  die  Fortpflauzungsrichtung  vollzogen  werden-    Da  je- 
doch die  doppelte  Strahlenbrechung  zeigt ,  dass  ein  natürlicher  Licht- 
strahl sich  in  zwei  spaltet ,  welche  entgegengesetzt  polarisirt  sind,  deren 
Schwingungsebenen  also  zu  eiuander  senkrecht  liegen ,  so  wird  auch 
ein  natürlicher  Lichtstrahl  als  eine  Combination  aus  zwei  auf  einander 
senkrecht  polarisirten  Strahlen  aufgefasst  werden  können ,  die  nur  fort- 
während ihre  Neigung  zur  Fortpflanzungsrichtung  ändern.     Bei  der 
doppelten  Brechung  würde  jeder  der  beiden  Strahlen  seinen 
eigenen  Weg  verfolgen .  je  nachdem  die  Lage  seiner  Schwinguugsebene 
zum  Hauptschnitte  ist.  Den  gewöhnlich  polarisirten  Strahl,  bei  welchem 
die  Schwingungen  in  einer  Ebene  erfolgen ,  nennt  mau  einen  linear  po- 
larisirten.   Einen  circularpolarisirten  Lichtstrahl  kann  man  auf  zwei 
lineare  rechtwinkelig  zu  einander  polarisirte  Strahlen  von  gleicher  Wel- 
lenlänge zurückführen ,  von  denen  der  eine  dem  andern  um  1  |  Wellen- 
länge vorausgeeilt  ist.     Die  Drehung  nach  Rechts  oder  Links  hängt 
dann  davon  ab,  welcher  der  beiden  Strahlen  vorauseilt.  Das  Aethertheil- 
chen  beschreibt  hierbei  eine  rechts  oder  links  laufende  Schraubenlinie  auf 
einem  im  Querschnitte  kreisförmigen  Cylinder.    In  ähnlicher  Weise  re- 
sultiren  die  übrigen  l'olarisationsarten ;  ein  elliptisch  polarisirter  Strahl 
z.  R.  entsteht,  wenn  der  Gangunterschied  zweier  linearen,  rechtwinkelig 
zu  einander  polarisirten  Strahleu  von  gleicher  Wellenlänge  weniger  als 
1  4  Wellenlänge  beträgt ,  wo  dann  das  Aethertheilchen  eine  Schrauben- 
linie auf  einem  im  Querschnitte  elliptischen  Cylinder  durchläuft.  Rei 
ungleichen  Wellenlängen  ergeben  sich  ebenso  die  anderen  Formen,  welche 
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Undurchdringlichkeit  —  Unipolare. 


mathematisch  ableitbar  sind  und  die  hinterher  das  Experiment  bestä- 
tigt hat. 

Die  Ben  gong  (Iuflexion),  ebenso  wie  die  Interferenz  des 
Lichtes  ergeben  sich  ungezwungen  aus  der  Wellenbewegung.  Die  In- 
terferenz muss  eintreten,  wenn  zusammentreffende  Aetherwellen  sich 
um  eine  ungerade  Zahl  halber  Wellenlängen  unterscheiden .  weil  dann 
Aetherverdichtungen  mit  Aetherverdünnungeu  zusammentreffen  und  sich 
ausgleichen.  Die  Beugung  geht  daraus  hervor,  dass  die  einzelnen 
Stellen  des  Randes ,  an  welchem  die  Beugung  eintritt ,  Ausgangspunkte 
neuer  Wellensysteme  werden.  Kann  man  doch  sogar  behanpteu ,  dass 
bei  der  Schwingungsbeweguug  des  Lichtäthers  senkrecht  zur  Fortpnan- 
zungsrichtung  die  Bewegung  jedes  einzelnen  Aethertheilchens  die  um- 
gebenden ebenfalls  zur  Bewegung  anregt. 

Auch  die  Erklärung  der  Farbend  iinnerBlättchen  folgt  un- 
gezwungen aus  der  Undulationsh  ypothese ,  wenn  man  noch  die  Annahme 
macht,  dass  da,  wo  die  Aethersehwingungen  an  der  Grenze  der  Zwischen- 
schicht eine  Umkehrung  ihrer  Richtung  erleiden ,  eine  Verzögerung  ran 
eine  halbe  Wellenlänge  eintritt,  eine  Annahme,  die  sich  durch  die  Ana- 
logie mit  dem  Zurückprallen  einer  kleinen  Elfenbeinkugel  beim  Anstosse 
an  eine  grössere  rechtfertigen  lässt. 

Wegen  der  noch  nicht  vollständig  erkannten  Ursache  der  Fluores- 
cenz  s.  Art  Flu  o  r  e  8  c  e  n  z ,  ebenso  wegen  der  Grösse  der  Wellenlängen 
und  der  in  einer  Seeunde  stattfindenden"  Oscillationen  Art.  Licht- 
well e. 

Undurchdringlichkeit  ist  eine  der  beiden  wesentlichen  Eigen- 
schaften der  Körper  und  bedeutet ,  dass  an  der  Stelle ,  an  welcher  sich 
ein  Körper  befindet,  zu  gleicher  Zeit  kein  anderer  sein  kann.  Die  andere 
wesentliche  Eigenschaft  ist  die  Ausdehnung  (8.  d.  Art.).  Die  Un- 
durchdringlichkeit der  Körper  beruht  auf  ihrem  materiellen  Inhalte,  wes- 
halb diese  Eigenschaft  auch  dem  mathematischen  Körper  abgeht.  Die 
Wahrnehmbarkeit  der  physischen  Körper  durch  den  Tastsinn  ist  eine 
Folge  ihrer  Undurchdringlichkeit.  Dass  feste  Körper  undurchdringlich 
sind ,  bedarf  keines  Beleges :  ebenso  ist  dasselbe  von  tropfbarflüssigen 
Körpern  leicht  nachweisbar ,  z.  B.  durch  das  Steigen  einer  Flüssigkeit 
in  einem  nicht  vollen  Gefasse,  wenn  man  noch  andere  Körper  in  dasselbe 
bringt ;  für  luftförmige  Stoffe  wäre  daran  zu  erinnern,  dass  der  Wind  die 
Segel  schwellt ,  dass  die  Taucherglocke  auf  dieser  Eigenschaft  der  Luft 
beruht  etc.  Scheinbare  Widersprüche  erledigen  sich  gewöhnlich  durch 
eine  Verwechselung  von  Durchdringen  und  Eindringen. 

Undurchsichtig,  s.  Art.  durchsichtig. 

Ungewitter ,  s.  Art.  Gewitter. 

Unipolare  Induction,  s.  Art.  Induction.  F.  S.  493. 

Unipolare  Leiter,  hat  Er  mau  in  den  Flammen  zu  finden  ge- 
meint.   Vergl.  Art.  Leiter  der  E lect ricitä t. 
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Unitarier  nennt  man  die  Anhänger  der  F ran k  1  i n 'sehen  Ansieht 
über  das  Wesen  der  Electricität  im  Gegensatze  zu  den  I>  u  i  listen. 
Vergl.  Reibungselectricität  im  Art.  Electricität.  S.  258. 

Unitarismus  bezeichnet  die  Fr  an  kl  in 'sehe  Ansicht  über  das 
Wesen  der  Electricität.  S.  vorigen  Artikel. 

Universalinstrument  nennt  man  einen  Theodoliten  (s.  d.  Art. ),  an 
welchem  sowohl  der  Horizontalkreis,  als  auch  der  Verticalkreis 
doppelt  ist,  d.  h.  aus  zwei  concentrischen  Kreisen  besteht ,  um  die  Hori- 
zontal- und  Verticalw  inkel  multipliciren  zu  können.  Vergl.  Art.  M  u  1 1  i  - 
plicationskreis. 

Ulliversalthermometer  hat  man  das  Luftpyrometer  (s.  Art.  Py- 
rometer) von  P  o  u  i  1 1  e  t  genannt ,  weil  man  mit  demselben  nicht  blos 
Hitzegrade,  sondern  auch  sehr  niedrige  Temperaturen  —  bis  —  80°  C.  — 
messen  kann ,  indem  man  das  Volumen  der  Luft  bestimmt ,  auf  welches 
sich  die  eingeschlossene  Luftmenge  zusammenzieht.  Es  soll  dies  Py- 
rometer die  niedrigen  Temperaturen  sogar  genauer  als  die  hohen 
messen. 

Universal- Vibrations-Photometer  heisst  ein  vou  Schafhäutl 
(1837.    Vergl.  Abbildung  und  Beschreibung  des  Universal-Vibrations- 
Photometers.  München  1854)  angegebenes  und  ausgeführtes  Photometer 
(s.  d.  Art.),  durch  welches  die  Dauer  eines  Lichteindrucks  auf  die  Re- 
tina so  genau  als  möglich  gemessen  werden  soll.    Das  Instrument  misst 
den  absoluten  Glanz  eines  Gegenstandes.  Nun  ist  die  scheinbare  Hellig- 
keit eines  Gegenstandes  nach  H  e  r  s  c  h  e  1  der  Quotient  der  absoluten 
Helligkeit  dividirt  durch  das  Quadrat  seiner  Entfernung  vom  Auge ;  die 
absolute  Helligkeit  eines  Gegenstandes  aber  ist  gleich  dem  Produkte  aus 
dem  absoluten  Glänze  und  der  Fläche  des  Gegenstandes.    Folglich  hat 
man  in  dem  Masse  des  absoluten  Glanzes  zweier  leuchtenden  Objecte  die 
Data  zur  Vergleichung  ihrer  scheinbaren  Helligkeit.    Das  Princip  des 
Instrumentes  läuft  darauf  hinaus,  ein  Pendel  zu  construiren,  dessen 
Schwingungen  die  Zeit  angeben ,  während  dessen  Linse  den  zu  messen- 
den Lichteindruck  im  Auge  erregt.    Als  Pendel  dient  eine  Stahlfeder, 
die  an  ihrem  unteren  Ende  befestigt  ist,  und  statt  der  Linse  trägt  diese 
an  ihrem  oberen  Ende  einen  rechteckigen  Schirm  aus  dünnem,  geschwärz- 
tem Kupferbleche ,  der  in  der  Mitte  von  einer  rechteckigen  Oeffnung  von 
bekannter  Grösse  durchbrochen  ist.    Die  Feder  kann  beliebig  verkürzt 
werden ,  um  innerhalb  einer  gewissen  Grenze  jede  mögliche  Anzahl  von 
Schwingungen  hervorzubringen.    Es  kommt  nun  darauf  an ,  die  Länge 
der  Feder  soweit  zu  verkürzen,  bis  zwischen  zwei  auf  einander  folgenden 
Lichteindrücken  durch  das  Loch  des  Schirmes  kein  dunkles  Intervall 
auftritt.  Dann  ist  die  Dauer  einer  Federschwingung  der  Dauer  des  Licht- 
eindrucks gleich. 

Universalwaage,  die,  von  Leupold  1726  angegeben,  besteht  aus 
einem  parallelopipedischen  Stabe  von  Holz,  Eisen  oder  Messing,  der  von 

Kaum. an,  Handwörterbuch.  II  37 
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Unruhe  —  Unterstrom. 


Art.  Undurchdrin 
(s.  d.  Art.)  würden  <J 
weshalb  auch  die  phy 
Bilder  unta. 


erzeugten 


seinem  Mittelpunkte  aus  in  gleiche  Theile  getheilt  ist.  Ein  Stativ  truj. 
die  Pfannen ,  auf  welchen  diu  in  der  Mitte  angebrachten  Zapfen  ruhet 
•Scheere  und  Zunge  fehlen  und  das  Ganze  ist  nichts  Anderes  als  ein  zwe 
anniger  Hebel  mit  gleichen  Armen.  Die  Waageschalen  können  an  b 
liebigen  Stelleu  mittelst  verschiebbarer  Kähmen  angehängt  werden  ot 
so  lagst  sieh  das  Gewicht  nach  den  Gesetzen  des  Hebels  berechne 
Man  macht  wohl  auch  die  Welle  verstellbar  und  kann  so  die  Gesetze  d 
Hebels  prüfen.  Zu  genauen  Abwägungen  ist  die  Vorrichtung  nicht  g 
eignet  und  sie  hat  nur  wegen  der  experimentellen  Prüfung  der  Ih  b»  ^ 
setze  ein  physikalisches  Interesse. 

Unruhe  heisst  an  Räderuhreu ,  bei  denen  man  kein  Pendel  anbri 
gen  kann ,  also  z.  13.  bei  Taschenuhren  und  Schiffsuhren ,  das  an  ein 
feinen  Feder  befestigte  Schwungrad ,  durch  dessen  Schwingungen  <3 
Hemmung  bedient  wird.  Vergl.  Art.  Uhr.  C,  überdies  Compen*: 
t  i  o  n  s  u  n  r  u  he. 

Unschattig.  8.  Art.  Einschattig. 

Untastbar,  der  Gegensatz  von  tastbar  (s. 
1  i  c  h  k  e  i  t )•    Die  sogenannten  Imponderabilien 
Tastbarkeit  entbehren ,  wie  alles  Unmaterielle , 
sehen  durch  Hohlspiegel  oder  Convexgläser 
bar  siud. 

Untergang  und  Aufgang  der  Gestirne  nenut  man  das  Yersohvi 

den  derselben  unter  dem  Horizonte  (auf  der  Westseite)  und  das  Erscb 
neu  derselben  über  dem  Horizonte  (auf  der  Ostseite)  in  Bezug:  auf  eh> 
bestimmten  Standort  des  Beobachters.  Liegt  der  Standort  im  Erdäqn 
tur ,  so  gehen  sämmtliche  Gestirne  auf  und  unter ,  aber  in  den  Erdpol 
giebt  es  gar  keinen  Auf-  und  Untergang  der  Sterne,  da  sie  sich  dem  H 
rizonte  parallel  bewegen.  Die  Strahlenbrechung  (s.  d.  Art.)  beschleuni 
den  Aufgang  und  verzögert  den  Untergang.  Geht  ein  Stern  mit  8ooM 
aufgang  auf  oder  unter,  so  nennt  man  dies  den  kosmischen  Auf-  oi 
Untergang.  Geht  ein  Stern  noch  so  weit  vor  der  Sonne  auf,  dass  er 
der  ersten  schwachen  Morgendämmerung  erblickt  werden  kann,  oder  ?e 
er  gleich  nach  Sonnenuntergang  unter,  so  dass  er  nur  noch  kurze  Zeit 
der  Abenddämmerung  zu  sehen  war,  so  ist  jenes  der  h  e  1  i  a  k  i  s  c  h  e  At 
und  dies  der  Ii  e  1  i  a  k  i  s  c  Ii  e  Untergang.  Gebt  ein  Stern  bei  Sonneuunfe 
gang  auf  oder  unter,  so  ist  dies  der  a  k  r  o  n  y  k  t  i  s  c  h  e  Auf-  und  Untergan 
Man  bezeichnet  diese  Auf-  und  Untergänge  auch  wohl  als  die  poet 
sehen,  weil  die  griechischen  und  römischen  Dichter  häufig  davon  G 
brauch  machten. 

Unterstrom  heisst  in  der  Luft  oder  iu  einem  Gewässer  eint-  Str 
mutig ,  welche  eiue  andere  Richtung  als  eine  höher  gehende  Strömun 
die  man  dann  den  Oberstrom  nennt,  verfolgt.  Man  beobachtet  soloJ 
Strömlingen  häutig  in  der  Atmosphäre  an  den  in  verschiedenen  Höbt 
befindlichen  Wolkenschichten,  indem  diese  nach  verschiedenen  Richtung* 
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ziehen.  Der  von  dem  Aequator  in  den  höheren  Regionen  auf  der  nörd- 
lichen Halbkugel  aus  Südwest  uud  auf  der  südlichen  Halbkugel  aus  Nord- 
west zurückkehrende  Passat  ist  in  Bezug  auf  den  unten  wehenden  Nord- 
ost- und  Südostpassat  ein  Oberstrom.  Üeber  die  Ober-  und  Unterströme 
der  Luft  in  den  Gegenden  veränderlicher  Winde  fehlt  es  noch  fast  gänz- 
lich an  Beobachtungen.  Bertrand  de  Doue  hat  eine  Beobachtungs- 
reihe am  Puy  im  Velay  geliefert  ans  den  Jahren  1849  und  1850.  Die 
Eigenthümlichkeiteu  des  Beobachtuugsortes  werden  jedenfalls  dabei  sich 
geltend  machen. 

Wegen  der  Unter-  und  Oberströme  im  Meere  ist  Art.  M  e  eres  - 
ström  zu  vergleichen ,  und  es  sei  an  dieser  Stelle  nur  bemerkt ,  dass, 
wenn  das  Meer  die  Erdfeste  gleichmässig  bedecken  würde ,  allenthalben 
au  der  Oberfläche  eiue  Strömung ,  also  ein  Oberstrom ,  von  den  warmen 
Gegenden  des  Aequators  nach  den  kalten  höheren  Breiten  fliessen  und 
(iberall  in  der  Tiefe  ein  entgegengesetzt  gerichteter  Strom ,  also  ein  Un- 
terstrom, auftreten  müsste. 

Untiefe  nennt  man  eine  seichte  Stelle  in  einem  Gewässer.  Die  Er- 
höhung, welche  im  Meere  eine  Untiefe  erzeugt,  wird  eine  Bank  genannt 
und  Sandbank,  wenn  dieselbe  eine  sandige  Decke  besitzt.  In  physi- 
kalischer Beziehung  ist  merkwürdig,  dass  über  Untiefen  im  Meere  ge- 
wöhnlich eine  niedrigere  Temperatur  als  in  der  Umgebung  herrscht,  so  dass 
das  Thermometer  die  Stelle  des  Senkbleis  vertreten  kann.  Schon 
Franklin  hat  hierauf  aufmerksam  gemacht ;  I.Williams  empfahl 
zuerst  den  Seeleuten  die  Thermometerbeobachtungen  zur  Sondirung  und 
A.  v.  Humboldt  hat  sich  bei  der  Bank,  die  sich  von  Tabago  nach  4 
(Jranada  zieht,  von  der  Richtigkeit  überzeugt.  Diese  auffallende  Er- 
scheinung ist  jedenfalls  die  Wirkung  eines  über  die  Untiefe  nach  oben 
gedrängten  kalten  Unterstroines,  weshalb  auch  an  einem  flachen  Strande 
ein  Gleiches  nicht  beobachtet  wird.  Fehlt  der  kalte  Unterstrom,  so  zeigt 
sich  auch  über  den  Untiefen  des  Meeres  keine  Temperaturerniedrigung, 
z.  B.  in  der  Nähe  der  Marquesas-Inseln. 

Unverbrennliche  Stoffe  würden  die  sein,  welche  auch  beim  Er- 
hitzen in  der  Luft  sich  nicht  oxydiren.  Unverbrennliche  Kleider  macht 
man  aus  Asbestgeweben.  In  neuester  Zeit  hat  man  viele  Versuche  an- 
gestellt ,  um  auf  chemischem  Wege  leicht  entzündbare  Stoffe  nicht  un- 
verbrennlich,  wohl  aber  schwerer  entzündlich  zu  machen. 

Unwägbar,  s.  Art.  Imponderabilien. 

Unwetter  nennt  man  sehr  stürmisches  und  regnichtes  Wetter. 

Uranglas  oder  A  n  n  a  g  1  a  s  oder  K  a  n  a  r  i  e  n  g  1  a  ■  ist  ein  uran- 
haltiges gelbes  böhmisches  Glas,  w  elches  im  durchgelassenen  Lichte  eine 
blassgelbe  Farbe  zeigt.  Es  ist  dies  Glas  in  neuerer  Zeit  wegeu  seiner 
Huorescirenden  Kraft  besonders  interessant  geworden,  worüber  Art. 
F 1  u  o  r  e  s  c  e  n  z  d  e  8  L  i  c  h  t  e  s  das  Nähere  enthält. 

Uranus,  8.  Art.  Planeten. 

37* 
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Urkraft  —  Variationen. 


Urkraft  oder  Fundamentalkraft  oder  Grundkraft  be- 
zeichnet die  letzte  Ursache  einer  Naturerscheinung.  Vergl.  Art.  Funda- 
mentalerscheinungen.  Die  Dynamiker  nehmen  an,  dass  die  Ma- 
terie nicht  an  und  für  sich  und  durch  sich  selbst  existirt .  den  Raum  er- 
füllt, sich  bewegt  und  Veränderungen  zeigt,  sondern  dass  ihr  Urkraftt 
zum  Grunde  liegen ,  durch  welche  sie  selbst  erst  Existenz  erhält ,  wirb 
und  sich  verändert. 

Urnebel  nennt  man  die  elastisch-flüssige  Masse,  aus  welcher  nari 
der  Kant-Laplace 'sehen  Kosmogenie  das  Sonnensystem  entstand^ 
sein  soll. 

Urstoff  e  oder  Grundstoffe  nennt  man  die  einfachen  oder  unzer- 
legbaren Stoffe.    Vergl.  Art.  Elemente. 

Utricularzustand  nennt  Brame  den  kugelförmigen  oder  bläschen- 
förmigen Zustand ,  in  welchem  sich  nach  seiner  Ansicht  der  anfänglich 
mehr  oder  weniger  flüssige  Niederschlag  befinden  soll ,  den  man  bei  <k: 
Oondensation  des  Dampfes  von  Schwefel,  Phosphor,  Selen,  Jod  und  Caro- 
pher  erhält. 


v. 

Vacuum  Torricellianum ,  s. Art.  Leere,  Torricellische.— 
Als  Vacuum  bezeichnet  man  indessen  schon  den  nur  luftverdünntc 
Raum,  welchen  man  bei  den  Luftpumpen  herstellt,  und  ebenso  den  dor  t 
andere  Mittel ,  z.  B.  durch  Abkühlung  und  dadurch  herbeigeführte  Co* 
densation  von  Dämpfen,  entstandenen.  —  In  der  Zuckersiederei  bedieti 
man  sich  sogenannter  Vacuumpfannen,  um  die  Zuckerauf luscu 
bei  möglichst  niedriger  Temperatur  einzukochen;  vergl.  Sieden. 

Vaporimeter  heisst  ein  von  Geissler  in  Bonn  construirtes  In- 
strument zur  Bestimmung  des  Weingeistgehaltes  iu  irgend  einer  gegohren^i 
Flüssigkeit. 

Vaporisationswärme   oder    Verdunstungs wärme    (s.  d 

Art.). 

Variationen  nennt  man  Veränderungen  im  Gange  einer  Naturer- 
scheinung, welche  an  eine  gewisse  Periode  gebunden  sind  (vergl.  Art.  Pe- 
riodisch und  Periode),  im  Gegensatze  zu  den  Pertubationen  (s.  d. 
Art.) ,  worunter  man  unregelmässige  Schwankungen  oder  Störungen  bei 
einem  sonst  regelmässig  verlaufenden  Phänomene  versteht.  Unifa&st  dir 
Periode  Jahrhunderte,  so  nennt  man  die  Variation  eine  säculare:  dir 
auf  ein  Jahr  hpsrhränkte  eine  jährliche  und  die  den  Zeitranm  ein»1« 


Digitized  by  Google 


Variations-Conipass  —  Ventilation. 


581 


Tages  nicht  überschreitende  eine  tägliche.  Man  kennt  solche  Varia- 
tionen im  Gange  der  meteorologischen  Instrumente ,  namentlich  aber  im 
Verlaufe  des  Erdmagnetismus,  worüber  Art.  MagnetismusderErde, 
Declination  derMagnetnadel  und  Neigung  derMagnet- 
n  a  d  e  1  das  Wesentliche  enthalten. 

Variations-Compass  oder  Peil-Compass,  s.  Art.  Compass. 

Ventil  nennt  man  den  Verschluss  einer  Oeffhung  mittelst  eines  Kör- 
pers, welcher  mit  mehr  oder  weniger  Kraft  angedrückt  wird,  bei  stärker 
werdendem  entgegengesetzt  gerichteten  Drucke  aber  weicht  und  dann 
bei  nachlassendem  Gegendrucke  selbst  wieder  schliesst.  Die  Verwen- 
dung der  Ventile  ist  eine  sehr  mannigfache.  An  der  Ventilluftpumpe 
befindet  sich  ein  Saug-  und  Kolbenventil,  über  welche  Art.  Luft- 
pumpe. A.  das  Nähere  enthält;  an  dem  Dampfkessel,  an  der  Dampf- 
kugel ,  an  dem  Digestor  ist  ein  Sicherheitsventil,  über  welches 
Art.  Sicherheitsventil  Auskunft  giebt ;  wegen  der  Kronen-  oder 
Doppel-  oder  Glockenventile  als  Sicherheitsventile  s.  d.  Art. 
K  r  o  n  e  n  v  e  n  t  i  1 ;  an  der  Rückwand  des  Ofens  bei  der  Dampfheizung 
(8.  d.  Art.),  desgleichen  bei  Niederdruckkesseln  mit  sehr  schwachen 
Wänden  ist  ein,  gewöhnlich  Luftventil  genanntes,  inneres  Sicherheits- 
ventil, welches  sich  nach  innen  öffnet,  sobald  bei  eintretender  Abkühlung 
der  innere  Druck  schwächer  wird  als  der  äussere  Luftdruck,  so  dass 
durch  Eintreten  der  äusseren  Luft  ein  möglicherweise  sonst  eintretendes 
Zusammendrücken  verhütet  wird ;  an  den  Pumpen  (s.  d.  Art.)  findet  man 
Saugventil  und  Kolbenventil  oder  Saugventil  und  Steig- 
ventil;  ebenso  an  den  Spritzen  (s.  d.  Art.);  ferner  sind  Ventile  bei 
dem  Blasebalge  und  vielen  anderen  Gebläsen  (s.  diese  Art.);  an  den 
Dampfkesseln  bringt  man  häufig  Probirventile  statt  der  Probirhähne 
an ,  die  durch  eine  Druckschraube  angedrückt  oder  nachgelassen  werden 
können  und  aus  einer  zwischen  Ventil  und  Schraube  befindlichen,  nach 
unten  sich  öffnenden  Kammer  beim  Nachlassen  des  Druckes  —  je 
nach  dem  Stande  des  Wassers  im  Kessel  —  Wasser  oder  Dampf 
geben ;  etc. 

Ventilation  bedeutet  den  Luftwechsel  in  abgeschlossenen  Räumen, 
namentlich  die  Fortführung  verdorbener  und  die  Zufuhrung  frischer  Luft 
in  menschlichen  Wohnungen.  Hierbei  hat  man  natürliche  und  künst- 
liche Ventilation  zu  unterscheiden.  Die  natürliche  Ventilation  erfolgt 
durch  die  Spalten  und  Lücken  in  den  Fenstern  undThüren,  ebenso  durch 
die  Poren  der  Wrände  und  wird  durch  die  Teraperaturdifferenz  im  Innern 
und  Aeu8sern ,  ferner  durch  äussere  Luftströme  (Winde)  befördert.  Die 
künstliche  Ventilation  erzielt  man  durch  besondere  Einrichtungen.  Die 
dabei  benutzten  Apparate  nennt  man  vorzugsweise  Ventilatoren ,  über 
welche  der  folgende  Artikel  das  Wesentlichste  enthält.  In  neuester  Zeit 
hat  namentlich  Pettenkofer  sich  mit  der  Ventilationsfrage  beschäftigt 
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Ventilator  —  Verbindung 


und  verweisen  wir  daher  namentlich  auf  dessen  Schrift :  Luftwechsel  in 
Wohngebäuden. 

Ventilator  ist  ein  Apparat,  um  aus  einem  abgeschlossenen  Räume 
verdorbene  Luft  fort-  und  frische  Luft  in  denselben  einzuführen.    Es  ge- 
hört z.  B.  hierher  der  häufig  in  Fenstern  von  Wohnzimmern  angebrachte 
Ra  d Ventilator  (s.  d.  A.),  der  sich  darauf  gründet,  dass  warine  Luft 
als  leichtere  aufsteigt  und  also  unten  Luft  einströmen  muss ,  wenn  dieser 
aufsteigenden  Luft  Gelegenheit  zum  Entweichen  gegeben  wird.  —  Statt 
dieser  nur  schwach  wirkenden  Radventilatoren  hat  man  besondere  Röh- 
ren in  Vorschlag  gebracht ,  von  denen  die  eine ,  welche  die  verdorbene 
Luft  oben  abführt,  Saug  Ventilator,  die  andere,  welche  unten  frische 
Luft  zuftlhrt,  Druckventilator  genannt  wird. —  Diese  beiden  Ein- 
richtungen befördern  eigentlich  nur  die  natürliche  Ventilation ;  man  hat 
indessen,  wo  die  Lufterneuerung  in  stärkerem  Masse  wünschenswerth  ist. 
besondere  Maschinen  construirt,  die  im  Wesentlichen  darauf  hinauslaufen, 
entweder  frische  Luft  in  den  unteren  Theil  des  Raumes  einzupressen, 
oder  durch  ein  Rohr  an  der  Decke  die  abzuführende  Luft  fortzusangen. 
Diese  künstlichen  Ventilationsmittel  sind  im  Allgemeinen  wie  Gebläse 
(k?  d.  Art.)  eingerichtet  und  das  sogenannte  Centrifngalgebläse,  welches 
in  diesen  Füllen  am  häufigsten  Verwendung  findet ,  führt  sogar  gewöhn- 
lich geradezu  den  Namen  Ventilator  (vergl.  wegen  der  Einrichtung  Art. 
Gebläse).    Wird  das  Centrifugalgebläse  zum  Abfahren  der  Luft  ge- 
braucht, so  nennt  man  es  gewöhnlich  Exhaustor  (Anssauger).  — 
Unangenehm  und  schwerlich  zu  beseitigen  ist  bei  allen  VenrilationsA  er- 
suchen ein  Luftzug,  welcher  den  in  dem  zu  ventilirenden  Räume  befind- 
lichen Personen  lästig  wird.    Beim  Einpressen  der  Luft  lässt  sich  dieser 
Zug  noch  eher  minder  beschwerlich  einrichten ,  als  beim  Aussaugen ,  da 
man  die  Zuftlhrungsöffnung  passend  wählen  kann.    Am  besten  soll  der 
van  Heckc'sche  Flügel  als  Ventilator  wirken.    Derselbe  ist  nach  Art 
der  Darapfschiffsschraube  construirt. 

Soll  die  Luft  in  einem  Räume,  in  welchem  sich  Menschen  aufhalten, 
stets  gut  bleiben ,  so  muss  das  200fache  Volumen  der  ausgeathmeten 
Luft  fortwährend  als  frische  Luft  zugeführt  werden.  Wenn  nun  ein 
Mensch  in  der  Stunde  300  Liter  Luft  in  einem  Zimmer  ausathmet.  so 
sind  in  derselben  Zeit  60000  Liter  oder  60  Cubikmeter  frischer  Luft 
zuzuführen. 

Ventilheber  zum  Füllen  des  Hebers  ohne  Saugen.  8.  Art.  Heber. 
8.  439. 

Ventilluftpumpe,  8.  Art.  L  u  f t  p  u  m  p  e.  A. 

Venus,  8.  Art.  Planeten.  Da8  Zeichen  der  Venus  $  ist  auch 
das  Zeichen  des  Kupfers,  weil  die  Insel  Cypern  der  Venus  geheiligt  war, 
und  Kupfer  seinen  Namen  von  dieser  Insel  erhalten  hat. 

Vera'sche  Seilmaschine ,  8.  Art.  Seilmaschine. 

Verbindung ,  chemische,  ist  eine  Vereinigung  ungleichartiger 
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Verbleiunpr  —  Verdünnen.  • 


Stoffe  zu  einem  gleichartigen  Ganzen.   —  Ein  Gemisch  ist  eine  che 
mische  Verbindung,  nicht  aber  ein  Gemeng  (s  d.  Art.). 

Verbleiung,  g  a  1  v  a  n  o  p  1  a  s  t  i  s  c  h  e ,  geschieht  mittelst  einer  Auf- 
lösung von  Bleioxyd  in  Aetzkali.    Vergl.  Art.  Galvanoplastik. 

Verbrennung  nennt  man  gewöhnlich  jede  unter  Licht-  und  Wärme- 
entwickelung eintretende  chemische  Verbindung.  Bei  dem  Verbrennen 
in  der  atmosphärischen  Luft  ist  es  der  atmosphärische  Sauerstoff,  mit 
welchem  die  brennenden  Körper  eine  Verbindung  eingehen ,  und  unter 
<*inem  brennbaren  Körper  versteht  man  geradezu  für  gewöhnlich  einen 
«olchen,  der  diesen  Process  mit  dem  atmosphärischen  Sauerstoffe  eingeht: 
aber  Sauerstoff  ist  nicht  der  einzige  Verbrennungsunterhalter  (C'ombus- 
t  o  r).  sondern  Fluor,  Chlor,  Brom,  Jod,  Schwefel,  Selen,  Tellur  und  Phos- 
phor gehören  ebenfalls  dazu.  —  Da  der  Verbrennungsprocess  ein  rein 
chemischer  ist,  so  müssen  wir  uns  plangemäss  hier  mit  dieser  kurzen 
Notiz  begnügen,  nur  verweisen  wir  noch  auf  Art.  Flamme  wegen 
einiger  beim  Verbrennen  auftretenden  Nebenerscheinungen. 

Verdampfung  und  Verdunstung  werden  von  manchen  Seiten 
als  gleichbedeutend  gebraucht ;  von  anderen  versteht  man  unter  Ver- 
dampfung Dampfbildung  im  Innern  einer  Flüssigkeit,  während  Verdun- 
stung nur  die  an  der  Oberfläche  erfolgende  bezeichnen  soll ;  von  noch 
anderen  wird  unter  Verdampfung  die  Dampfbildung  unter  Anwendung 
von  Wärme  und  unter  Verdunstung  die  bei  gewöhnlicher  Temperatur  an 
der  Luft  eintretende  verstanden.  Vergl.  wegen  des  Näheren  die  Ar- 
tikel Dampf  und  Dampfbilduug  und  wegen  der  Menge  des  Was- 
serdampfes in  der  Atmosphäre  Art.  Hygrometrie  und  Verdun- 
a  t  u  n  g  s  k  ä  1 1  e. 

Verdichten  oder  C  o  n  d  e  n  s  i  r  e  n.  )  Verdichtung  bedeutet  über- 
Verdichtung od«*r  C  o  n  d  e  n  s  a  t  i  o  n.  j  haupt  das  Zurückführen 
einer  Masse  auf  ein  kleineres  Volumen.  Geschieht  dies  ohne  Aggn-gats- 
änderung  durcli  Zusammenpressen ,  so  nennt  man  es  gewöhnlich  eine 
Compression;  tritt  aber  eine  Aggregatsänderung  und  zwar  der  l'eber- 
gang  eines  luftförmigflüssigen  Körpers  in  den  tropfbarflüssigen  Zustand 
ein,  so  bezeichnet  man  es  als  eine  L  i  q u e f a c  t i  o n  oder  auch  als  Con- 
densation,  wiewohl  Condensation  auch  sonst  für  Verdichtung  ge- 
braucht wird,  z.  B.  bei  der  Electricität.  Vergl.  Art.  Condensation 
und  Condensator.  Eine  sehr  kräftige Liquefactionsmasehine  ist  der 
Natterer 'sehe  Apparat  (s  d.  Art).  Wegen  der  bisher  in  den  tropf- 
barflüssigen Zustand  tibergeführten  Gase  vergl.  Art.  Dampf.  8.  175 
nnd  Gas. 

Verdichtungspumpe  oder  C o m p  r e s s i  o n s -  oder  Condensa- 
tionspumpe,  s.  Art.  Compressionsmaschine. 

Verdoppler  oder  Duplicator  der  Electricität  (s.  d.  Art.). 

Verdünnen  heisst  überhaupt  eine  Masse  auf  ein  grösseres  Volumen 
bringen.    Verdünnung  der  Luft  geschieht  mittelst  der  Luftpumpe  (s.  d. 
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Verdunkelung  —  Verfinsterungen. 


Art.)  durch  unmittelbare  Erweiterung  des  Raumes;  in  anderen  Fällen  . 
durch  Verminderung  des  Luftdruckes.  Auflösungen  verdünnt  man  durch 
einen  Zusatz  des  Lösungsmittels. 

Verdunkelung  des  Gesichts  durch  Staar ,  s.  Art.  S  t  a  a  r. 

Verdunstung,  s.  Art.  Verdampfung. 

Verdunstungskälte  nennt  man  die  Temperatur,  welche  ein  Ther- 
mometer zeigt,  dessen  Kugel  mit  Mousselin  umgeben  und  mit  Waaser 
benetzt  ist.  Der  Unterschied  zwischen  dieser  Temperatur  und  derjeni- 
gen, welche  gleichzeitig  ein  genau  Übereinstimmendes  trockenes  Thermo- 
meter zeigt ,  ist  das  Mass  für  die  Verdunstungskälte.  Aus  der  Verdun- 
stungskälte  lässt  sich  die  Temperatur  des  Thaupuuktes  und  daraus  der 
Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  berechnen.  Näheres  hierüber  enthält  Art. 
Hygrometer  in  dem  Abschnitte  3,  welcher  von  dem  Psychrometer 
handelt.  Wir  fügen  hier  nur  noch  hinzu,  dass  nach  Th.  Tate's  neueren 
Untersuchungen  die  durch  Verdunstung  bei  constantem  Drucke  bewirkte 
Abkühlung  dem  Produkte  aus  der  Tension  des  Dampfes  in  die  latente 
Wärme  desselben  —  beide  fitr  die  gegebene  Temperatur  genommen  — 
proportional  ist.  Ebenso  ist  die  bei  der  Absorption  von  Dämpfen  durch 
trockne  Substanzen  entbundene  Wärme  der  Spannung  der  Dämpfe  pro- 
portional und  desgleichen  die  Menge  von  Wasserdampf ,  welche  in  einer 
gegebenen  Zeit  von  concentrirter  Schwefelsäure  oder  trocknen  wollenen 
Stoffen  aufgenommen  wird.  Bei  dem  Verdunsten  in  trokener  Luft  bei 
constanter  Temperatur  ist  die  Menge  des  difluudirten  Dampfes  in  den 
verschiedenen  Luftschichten  der  Dampfspannung  direct  und  der  Entfer- 
nung von  der  dampfbildenden  Oberfläche  umgekehrt  proportional.  Für 
ein  gegebenes  Volumen  von  trockner  Luft  ist  die  Zeit ,  in  welcher  sich 
dieselbe  mit  Dampf  sättigt ,  nahezu  unabhängig  von  der  Temperatur, 
wenn  die  Flüssigkeit  im  Ueberschuss  vorhanden  ist.  Für  verschiedene 
Luftvolumina  verhalten  6ich  die  Zeiten  annähernd  wie  die  Volu- 
mina. 

Verdunstungsmesser,  s.  Art.  Atmometer. 

Verdunstungs-  oder  Vaporisations wärme  nennt  man  die 
Wärmemenge,  welche  ein  Körper  bindet,  um  ohne  Temperatunerände- 
rung aus  dem  tropfbarflüssigen  Zustande  in  den  luftförmigen  Uberzugehen. 
Das  Nähere  enthält  Art.  Gebundene  Wärme;  vergl.  überdies  Art. 
Dampfbildung.  S.  183. 

Vereinigungsweite  heisst  der  Abstand  eines  Punktes,  in  welchem 
Lichtstrahlen  vereinigt  sind  oder  sich  scheinbar  vereinigen ,  von  einem 
Linsenglase  oder  einem  Spiegel.  Vergl.  Art.  Linsenglas.  B.  und 
Spiegel.  B. 

Verfinsterungen,  s.  Art.  Mondfinsterniss  und  Sonnen- 
finsterni8s;  wegen  der  Verfinsterung  an  Jupiterstrabanten  vergl. 
Art.  Licht,  b.  S.  23. 


Digitized  by  Google 


Verflüchtigen  —  Versilberung. 


585 


Verflüchtigen  j  bezeichnet  das  Ueberführen  eines  tropfbarflttssi- 
Vergasen        f  gen  Körpers  in  den  luftförmigen  Zustand.  Man 

unterscheidet  leichter  und  schwerer  zu  verflüchtigende  Körper;  vergl. 

deshalb  Art.  Sieden  and  Dampfbildung. 

Verglühen  oder  Vorbrennen  heisst  das  Brennen  oder  Glühen 

der  getrockneten  Porcellanmassen ,  welche  dann  noch  glasirt  werden 

sollen.    Es  geschieht  dies  in  dem  oberen ,  weniger  heissen  Theile  des 

Porcellanofens. 

Vergoldung,  galvanoplastische,  geschieht  durch  gesättigtes 
goldsaures  Ammoniak;  vergl.  Art.  Galvanoplastik.  S.  373. 

Vergrößerung  dun  h  Fernröhre,  s.  Art.  Fernrohr.  8.  319; 
durch  die  Lonpe,  s.  Art.  Loupe.  8.50;  durch  das  Mikroskop,  s.  Art. 
Mikroskop.  2.  a.  S.  127;  ausserdem  vergl.  Art.  Linsenglas.  E. 
8.  39. 

Vergrösserungsglas  für  kleine,  nahe  Gegenstände,  S.Art.  Loupe 
und  Mikroskop;  für  entfernte  Gegenstände  s.  Art.  Fernrohr. 

Verhältniss,  statisches,  nennt  man  das  Verhäitniss,  in  welchem 
Kraft  und  Last  au  einer  Maschine  stehen  müssen ,  sobald  Gleichgewicht 
stattfinden  soll. 

Verhältnisszah  1 ,  che mi sehe,  s.  Art.  Aequivalent,  che- 
misches. 

Verknistern  oder  ab-  oder  zerknistern,  s.  Art.  Decre- 
p  i  t  i  ren. 

Verkupfern,  galvanoplastisches,  geschieht  mittelst  Kupfer- 
vitriollösung ;  vergl.  Art.  Galvanoplastik. 

Verlust  an  Arbeit,  s.  Art.  8toss.  D. ;  Gewichtsverlust 
der  Körper,  die  in  eine  Flüssigkeit  ganz  oder  theilweis  eingetaucht  sind, 
s.  Art.  Hydrostatik.  E.  8.  474. 

Vermnthung,  b.  Art.  Hypothese. 

Vernier,  das,  s.  Art.  N  o  n  i  u  s. 

Verplatiniren ,  d.  h.  ein  Metall  mit  einem  Ueberzuge  von  Platin  ver- 
sehen, s.  Art.  Platiniren. 

Verprasseln  oder  Verknistern,  s.  Art.  Decrepitiren. 

Verpuffen  und  Verpuffung,  s.  Art.  Detonation. 

Verqnicknng  oder  A  m  a  1  g a m  i  r u n g  oder  Amalgam ation 
(s.  d.  Art.). 

Verschlackung  oder  Einsaugung  oder  Absorption)  s.  Art. 

Verschlucknngs-  oder  Absorptionsvermögen  (Absorp- 
tion und  in  Betreff  der  Absorption  der  Wärme  s.  Art.  Wärme, 
strahlende. 

Versilberung ,  galvanoplastische,  geschieht  mittelst  neutra- 
ler salpetersaurer  8ilberoxydlösung ;  vergl.  Art.  Galvanoplastik.  — 
In  neuerer  Zeit  ist  es  geglückt ,  Glasspiegel  anstatt  durch  Belegung  mit 
Zinnamalgam  durch  Versilberung  herzustellen.    Den  ersten  Anstoss 
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Yerstärkunjjsflasche  —  Verzinnen. 


hierzu  hat  wohl  Drayton  gegeben;  darauf  hat  sich  auch  v.  Liebig 
damit  beschäftigt ;  am  zweckmässigsten  scheint  aber  das  Verfahren 
Martinas  zu  sein.  Wegen  des  Näheren  mtissen  wir  hier  auf  Dingler** 
polytech.  Journal  Bd.  161).  S.  143  verweisen  und  bemerken  nur,  da« 
derselbe  zur  Abscheidung  des  Silbers  aus  alkalischer  Losung  Kohrzucker, 
welcher  durch  Kochen  mit  Salpetersäure  in  sogenannten  Invertzucker 
umgewandelt  ist,  verwendet. 

Verstärkungsflasche  oder  Lad ungsf lasche  oder  e lect Ti- 
sche oder  Kleist  'sehe  oder  L  e  y  d  e  n  e  r  Flasche,  s.  Art.  F 1  a  s  c  h r. 
electrische. 

Versuch  oder  Experiment  (s.  d.  Art.).  Mit  besonderen  Namen  be- 
zeichnete Versuche  sind  in  den  näher  bezeichnenden  Artikeln  nachzusehen, 
z.  B.  der  Cleraent'sche  Versuch  im  Art.  II  a  c  h  e  1 1  e '  s  oder  Clement'- 
Versuch;  der  Leidenfrost'sche  Versuch  im  Art.  Leidenfrost- 
s  c  h  e  s  Phänomen;  der  Torricelli  8che  Versuch  im  Art.  T  o  r  r  i  c  e  1 1  i  - 
scher  Versuch  und  Barometer  S.  70;  ebenso s.  Art.  8 c h einer- 
scher Versuch,  P  i  c  t  et  'scher  Versuch  etc. 

Vertheilung  der  Electrici  tät,  s.  Art.  Electricitat. 
S.  251! ;  des  Magnetismus  s.  Art.  Magnetismus.  I.  d.  S.  75. 

Vertical  oder  scheitelrecht  oder  lot brecht  (s.  d.  Art.). 

Verticalkreis,  s.  Art.  Scheitelkreis. 

Vertical  Ii  nie,  8.  Art.  8  c  h  e  i  t  e  1 1  i  n  i  e. 

Verticalprojection,  s.  Art.  Horizontal projection  ort 
P  roj  ect  i  on. 

Vervielfältigungskreis ,  s.  Art.  Multiplicationskreis. 

Verwittern  oder  Fatisciren  bezeichnet  das  Zerfallen  fester 
Körper  beim  Liegen  an  der  Luft  durch  Verlust  an  Krystallisationswasser, 
z.  B.  bei  schwefelsaurem  Natron,  oder  in  Folge  chemischer  Verändr 
rungen  namentlich  durch  die  Einwirkung  der  Feuchtigkeit,  oder  d* 
Sauerstoffs  oder  der  Kohlensäure  in  der  Luft ,  z.  B.  Feldspath  durch  uV 
Feuchtigkeit  und  Kohlensäure,  Strahlkies  durch  die  Feuchtigkeit  uui 
Sauerstoff.  Dies  Verwittern  der  an  der  Erdoberfläche  liegenden  Minera- 
lien ist  für  die  Ernährung  der  Pflanzen  von  der  grössten  Wichtigkeit. 

Verzinken,  d.h.  mit  einem  Ueberzuge  von  Zink  versehen,  geschieht 
namentlich  bei  Eisen,  welch« s  dann  galvanisirtes  Eisen  (s.d. 
Art.)  genannt  wird.  Es  genügt  das  gut  gereinigte  Eisen  in  geschmol- 
zenes Zink  einzutauchen.  Auf  galvanischem  Wege  (8.  Art.  Galvano- 
plastik) verzinkt  man  mittelst  einer  gesättigten  Lösung  von  Zink- 
vitriol ,  die  mit  verdünnter  Schwefelsäure  angesäuert  ist ,  oder  mittelst 
einer  Lösung  von  lOTheilen  Alaun  und  1  Theil  Zinkvitriol  in  lOOTheileu 
Wasser.  Das  zu  verzinkende  Eisen  kommt  mit  dem  Zinkpole  in  Ver- 
bindung. 

Verzinnen,  d.h.  mit  einem  Ueberzuge  von  Zinn  versehen,  geschieht 
Namentlich  bei  Eisenblech,  welches  dann  Weiss  blech  genannt  wird. 
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indessen  sucht  man  auch  andere  Metalle  durch  Verzinnen  gegen  Oxydation 
zu  schützen,  z.  B.  Kupfer,  Messing,  Blei,  Zink.  Die  zu  verzinnende  Ober- 
fläche muss  gut  gereinigt  sein,  was  am  besten  durch  eine  Auflösung  von 
Oblorzinkaminonium  in  Wasser  (tl/a  Gewichtetheil  Wasser)  geschieht. 
Auf  der  erhitzten  Oberfläche  reibt  man  das  geschmolzene  Zinn  mit  einem 
Kork  oder  mit  Werg  auf.  Zum  Verzinnen  namentlich  kleinerer  Gegenstände, 
die  sich  nicht  gut  reiben  lassen ,  hat  man  noch  andere  Methoden ,  die  in 
speciell  technischen  Werken  nachzusehen  sind.  —  Auch  auf  galvani- 
schem Wege  (8.  Art.  Galvanoplastik)  kann  man  mittelst  einer 
Auflösung  von  Zinnsalz  in  Alkali  verzinnen.  —  In  physikalischer  Be- 
ziehung erwähnen  wir  noch  das  sogenannte  Moire  melu  1 1  iqu  e\ 
d.  h.  moirirtes  oder  mit  perlmutterartig  schimmernden  Zeichnungen  ver- 
sehenes Weissblech.  Die  Erfindung  machte  1814  Alard  in  Paris. 
Zinn  hat  nämlich  die  Eigenschaft,  nach  dem  Schmelzen  beim  Erkalten 
zu  krystallisiren ;  wird  nun  die  Oberflache  durch  Anheizen  mit  Säuren 
entfernt ,  so  kommt  das  krystallinische  Gefiige  zum  Vorscheine ,  welches 
durch  ungleiche  Lichtreflexion  dem  Auge  mattere  und  lichtere  Stellen 
zeigt.  Nimmt  man  englische,  auf  der  Oberfläche  noch  unverletzte  Weiss- 
bleche und  beizt  dieselben ,  so  erhält  man  nur  grosse  un regelmässige 
Figuren  mit  einzelnen  grossen  Dentriten  (baumartigen  Zeichnungen) : 
schmilzt  man  aber  die  Oberfläche  des  Zinns  wieder  auf  und  Iässt  die  Erkal- 
tung schneller  oder  langsamer  eintreten ,  z.  B.  durch  Aufspritzen  von 
Wasser,  so  kann  man  verschiedenartige  und  kleinere  Zeichnungen  zur 
Erzeugung  bringen.  Gewöhnlich  beizt  man  mit  verdünnter  Salpetersäure 
und  verdünntem  Königswasser  und  zuletzt  mit  Aetzkalilauge. 

Verzögerung  oder  K  e  t  a  r  d  a  t  i  o  n ;  s.  d.  Art.  und  Bewegungs- 
lehre. III.  S.  93. 

Vesine  (böser  Wind)  heisst  ein  Thalwind  im  Khonethale  bei  dem 
Dorfe  P  i  1 1  e  8 ,  der  namentlich  an  heissen  Tagen  um  Mittag  herrscht. 
Vergl.  Tha  1  wind. 

Vesta  heisst  der  am  29.  März  1807  von  Olbers  entdeckte  vierte 
Planetoid;  s.  Art.  Planeten.  B.  S.  234. 

Vexirbecher  oder  Ta ntalusbecher  oder  Zauberbecher 
<s.  d.  Art.). 

Vibration  oder  Oscillation  oder  Schwingung.  8.  Art. 
Pendel.  S.  195  und  Wellenbewegung. 

Vibrationsaxe  oder  S  c  h  w  i  n  g  u  n  g  s  a  x  e  (s.  d.  Art. ). 
Vibrationshypothese  I 

Vibrationssystem     j  8.  Art.  U  n  d  u  1  a  t  i  u  n  s  h  y  p  o  t  h  e  i  e. 
Vibrationstheorie  ) 

Vierlinge,  s.  Art.  KryBtallographie.  D.  S.  563. 
Virtuelle  Geschwindigkeit,  8.  Art.  Princip  der  virtuel- 
len Geschwindigkeiten. 

Virtuelles  Moment ,  8.  Art.  Moment,  virtuelles. 
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Visir  —  Voltameter. 


Visir  oder  Diopter  (s.  d.  Art.). 

Visirebene  heisst  die  Ebene ,  welche  man  sich  durch  die  beiden, 
nach  dem  fixirten  Punkt«  gerichteten  Sehaxen  gelegt  zu  denken  hat. 

Visiren  heisst  die  Sehaxe  in  eine  bestimmte  Richtung  bringen. 
ViBiren  einer  Quelle  heisst  die  Wassennenge  bestimmen ,  welche 
die  Quelle  liefert. 

Vogelperspective  oder  orthographische  Projectioo: 
8.  d.  Art.  und  vergl.  überdies  Perspective  und  Projectioo. 

Volta-EIectricität  oder  Berührungs-  oder  Contact-Elec- 
tricität  wird  gewöhnlich  Galvanismus  (s.  d.  Art.)  genannt,  sollte  aber 
—  wenn  man  auf  den  Entdecker  zuiitckgehen  will  —  eigentlich  Voltais- 
mus  heissen. 

Volta-Electrometer  heissen  alle  diejenigen  Apparate,  vermittelst 
deren  man  die  Stärke  des  electrischen  Stromes  aus  der  Menge  des  in 
einer  gegebenen  Zeit  zerlegten  Wassers  bestimmt.  Jetzt  nennt  man  diese 
Apparate  gewöhnlich  kürzer  Voltameter  (s.  d.  Art-). 

Voltagometer  oder  Agometer  hat  M.  H.  Jacobi  einen  den 
W  h  e  a  1 8 1  o  n  e  'sehen  Rheostaten  ähnliehen  Apparat  genannt ,  um  bei 
electrischen  Versuchen  den  Leitungswiderstand  zu  regnliren.  D*  der 
RheoBtat  (s.  d.  Art.)  einfacher  und  billiger  ist,  so  genüge  hier  der  Hin- 
weis auf  PoggemloriTs  Annal.  Bd.  59.  .S.  145  und  Bd.  78.  S.  173. 

Volta-Induction  nennt  man  die  electrische  Induction  durch  Ein- 
wirkung eines  von  der  Electricität  durehflossenen  Leiters  auf  einen  an- 
deren geschlossenen  Leiter  zum  Unterschiede  von  der  magnetischen 
Induction,  bei  welcher  magnetelectrische  Ströme  inducirend  wirken. 
Vergl.  Art.  Induction. 

Voltaismus,  s.  Art.  Volta-Electricität. 

Voltameter,  ursprünglich  Volta-Electrometer,  nennt  man 
einen  Apparat  zur  Messung  der  absoluten  Stärke  eines  electrischen  Stro- 
mes und  zwar  durch  Ermittelung  der  Menge  des  durch  den  Strom  inner- 
halb einer  bestimmten  Zeit  zerlegten  Wassers.  Gewöhnlich  nimmt  man 
ein  gläsernes  Gefäss,  welches  durch  einen  bleiernen  Deckel  luftdicht  ge- 
schlossen und  mit  angesäuertem  Wasser  oder  mit  Aetzkalilange  gefüllt 
ist.  Durch  den  Deckel  gehen  luftdicht  zwei  isolirte  und  gewöhnlich  in 
Platinplatten  endigende  Drähte ,  so  dass  bei  der  eintretenden  Zersetzung 
sowohl  Sauerstoffgas  wie  Wasserstongas  sich  entwickelt,  die  beide  durch 
ein  ebenfalls  durch  den  Deckel  luftdicht  hindurchgehendes  gebogenes 
Gasentbindungsrolir  in  eine  gTaduirte  Röhre  geleitet  werden  können. 
Bei  Aetzkalilauge  ( 1  Theil  trocknes  Kali  und  9  Theile  Wasser)  kann 
man  statt  der  Platinplatten  Eisenblech  nehmen.  Poggendorff  bat 
(s.  dessen  Annal.  Bd.  55.  S.  277)  die  Einrichtung  getroffen,  beide  Gase 
getrennt  aufzufangen  und  zwar  ist  dann  der  Apparat  demjenigen  sehr 
ähnlich,  welchen  man  meisteris  bei  Wasserzersetzung  durch  den  electri- 
schen Strom  anwendet 
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Volta'sche  Säule  —  Voltstyp.  5fc9 

F  a  r  a  d  a  y  hat  mittelst  des  Voltametere  nachgewiesen ,  dass  die 
Menge  der  in  einer  gegebenen  Zeit  erzeugten  Gase  oder  die  Menge  der 
zersetzten  Flüssigkeit  immer  der  durchströmenden  Electricitätsmenge 
proportional  ist.  Eine  bestimmte  Electricitätsmenge  zersetzt  hiernach 
immer  dieselbe  Quantität  eines  Electrolyten ,  mag  sie  nun  den  letzteren 
mit  grösserer  oder  geringerer  Geschwindigkeit,  oder  mit  einer  mehr  oder 
weniger  starken  Spannung  durchdringen.  Die  Menge  der  zersetzten 
Flüssigkeit  bleibt  sich  am  Ende  immer  gleich ;  die  Polplatten  mögen  wie 
immer  verschieden  an  Grösse  sein  und  mehr  oder  minder  weit  in  der 
Flüssigkeit  von  einander  abstehen.  Die  Intensitätsveränderung  des  Stromes 
hat  keinen  Eintiuss  auf  die  Resultate  der  Zersetzung ,  falls  nur  die  Elec- 
tricitätsmenge dieselbe  bleibt.  Die  Beständigkeit  der  electrochemischen 
Wirkung  wird  eben  so  wenig  durch  eine  Veränderung  in  der  Natur  und 
Stärke  der  Lösung  alterirt.  Endlich  ist  auch  die  Art  und  Weise,  wie  die 
galvanische  Kette  construirt  ist ,  oder  das  Material ,  ans  welchem  sie  be- 
steht, nicht  von  Belang.  Zwei  Ketten ,  welche  die  Nadel  des  Galvano- 
meters, das  mit  dem  Voltameter  zugleich  in  den  Schliessungsdraht  einge- 
schaltet werden  kann,  um  gleich  viel  ablenken,  erzeugen  auch  gleich  viel 
Gas ,  so  dass  die  Wasserzersetzung  der  durch  das  Galvanometer  gemes- 
senen Stromstürke  proportional  ist. 

Leitet  man  einen  galvanischen  Strom  durch  ein  Voltameter,  so  er- 
hält man  innerhalb  einer  bestimmten  Zeit  eine  bestimmte  Gasmenge.  — 
Schaltet  man  noch  ein  zweites  Voltameter  in  die  Kette  ein ,  so  dass  der 
Strom  durch  beide  gehen  muss,  so  wird  in  beiden  in  derselben  Zeit  gleich 
viel  Wasser  zersetzt ,  d.  h.  in  jedem  gleich  viel  Gas  erhalten ,  nur  da>s 
die  Gagmenge  jetzt  geringer  ist.  —  Schaltet  man  8  und  mehr  Voltameter 
ein,  so  ist  die  entwickelte  Gasmenge  stets  in  allen  einzelnen  gleich  gross, 
wird  aber  desto  geringer ,  je  mehr  Apparate  eingeschaltet  werden.  — 
Theilt  sich  der  Polardraht ,  nachdem  er  zu  einem  Voltameter  gegangen 
ist,  in  2  oder  mehrere  gleich  dicke  und  gleich  lange  Theile  von  derselben 
materiellen  Beschaffenheit  und  man  schaltet  in  jeden  Theil  ein  Volta- 
meter ein ,  so  giebt  jeder  Theilstrom  dieselbe  Gasmenge  und  die  Summe 
der  Gasmengen  aller  einzelnen  Theilströme  ist  in  derselben  Zeit  ebenso 
gross,  wie  die  Gasmenge  des  ungetheilten  Stromes.  —  Leitet  man  einen 
electrischen  Strom  durch  Wasser  und  nach  seinem  Austritte  aus  dem- 
selben noch  durch  einen  andern  Electrolyten,  z.  B.  durch  Chlorsilber,  so 
findet  man ,  dass  die  durch  gleichzeitige  Zerlegung  erhaltenen  Mengen 
von  Sauerstoff,  Wasserstoff,  Chlor  und  Silber  sich  verhalten,  wie  die 
Atomgewichte  dieser  Stoffe,  so  dass  also  von  jedem  derselben  in  gleicher 
Zeit  gleichviel  Atome  ausgeschieden  sind. 

Volta'sche  Säule,  s.  Art.  Galvanismus.  B.  S.  366  ;  vergl.  auch 
Säule. 

Volta'sche  Theorie  oder  C  o  n  t  a  c  1 1  h  e  o  r  i  e  (s.  d.  Art.) 
Voltatyp  oder  Electrotyp  nannte  Spencer  die  von  ihm  mit 
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Volumbaroineter  —  Volumenoraeter. 


zuerst  hergestellten  galvanoplastischen  Kupferabdrückc.  S.  Art.  Gal 
v  an  o  p  I  a  s  t  i  k. 

Volumbarometer,  das,  von  C.  Brunn  er  ist  ein  Manometer  (B-d 

Art  ),  durch  welches  der  Luftdruck  nach  dem  Mario tte 'sehen  Gesetz- 
(s.  d.  Art.)  aus  dem  Volumen  einer  abgesperrten  Luftmasse  gefuudei 
werden  soll.  Das  Instrument  hat  sich  keiuen  rechten  Eingang  zu  vei 
schaffen  gewusst. 

Volumen  oder  Rauminhalt  oder  C  u  b  i  k  i  n  h  a  1 1  ist  die  Grase 
des  Raumes  oder  der  bestimmte  Raum ,  welchen  ein  Körper  einnimm 
Das  Volumen  wird  durch  Ausmessung  der  verschiedenen  Dimension« 
d.  h.  der  Erstreckungen  nach  deu  verschiedenen  Richtungen  ennitter 
Näherej  Über  die  Rauramasse  enthält  Art.  Körpermass.  —  Wi 
man  sonst  wohl  auch  speeifisches  Volumen  nennt ,  bezeichm 
man  gewöhnlich  als  Atomvolumen  oder  Aequivalentvolume 
und  verweisen  wir  deshalb  auf  diesen  Artikel. 

Volumenänderung  durch  die  Wärme  ist  im  Art.  Ausdehnun 
der  Körper  d n rch  die  Wärrae  eingehend  besprochen  worden  un 
zwar  in  A.  S.  54  die  Volumenänderung  fester,  in  B.  S.  56  diejeni^ 
tropfbartlüssiger  und  in  C.  S.  57  die  luftforniignussiger  Körper. 

Volumenbestimmung  fester  Körper  durch  den  Gewichtsverlust  de 

selben  in  irgend  einer  Flüssigkeit  von  bekanntern  speeifischen  Gewich 

(s.  Art.  Hydrostatik.  E.  S.  474)  fuhrt  man  unter  Grundlegung  di 

Gewichtes  von  1  Cbkfuss  Wasser  =  Gl3  4  Npfd.  oder  von  1  Cbkz* 

Wasser  =  l*n  Neuloth  in  folgender  Weise  aus.   Ist  das  spec.  Gewicl 

der  Flüssigkeit  t,  der  Gewichtsverlust  des  ganz  eingetauchten  Körpe 

/ 

.4  Npfd.  oder  a  Nloth,  so  ist  das  Volumen  des  Körpers  = 

Cbkfuss  oder  Cbkzoll.    Geschah  die  Abwägung  in  destillirte 

•  Ii 

/  fl 

Wasser,  so  erhält  man  --z —  Cbkfuss  oder  —  Cbkzoll.    —  I 

613/4  IV 14 

versteht  sich  von  selbst .  dass  dabei  der  Temperatur  Rechnung  getragi 

werden  muss.  —  Körper ,  welche  in  der  Flüssigkeit  nicht  untersink» 

sondern  auf  derselben  schwimmen ,  hat  mau  mit  einem  schweren  Körp 

von  bekanntem  Gewichte  und  Volumen ,  was  man  vorweg  auf  dieselt 

Weise  bestimmen  kann ,  zu  verbinden ,  so  dass  beide  gemeiuscbafüic 

untersinken.  —  Wegen  der  Volumcnbestimnrang  pulverformiger  Körp« 

siehe  den  folgenden  Artikel. 

Volumenometer  nennt  Kopp  ein  Instrument  zur  Bestimmung  dt 

Volumens  pulverförmiger  Körper;  bereits  früher  haben  aber  Say  un 

L e s  1  i e  ein  solches  unter  dem  Namen  Stereometer  angegeben.  - 

Das  Kopp'sche  Volumenometer  beruht  darauf,  dass  eine  abgesperrt 

Luftuiasse  von  bes.immtem  Volumen  unter  einem  gewissen  Druckestehe 
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muss ,  wenn  sie  zusammengeprcsst  werden  und  die  Volumenverringerung 
eine  bestimmte  Grösse  betragen  soll ;  dass  aber ,  sobald  ein  Körper  in 
diesen  Raum  gebracht  wird ,  —  weil  dann  dieser  einen  Theil  der  Luft 
verdrängt ,  so  dass  also  ein  geringeres  Luftquantum  übrig  bleibt  —  ein 
stärkerer  Druck  erforderlich  ist ,  um  den  von  der  Luft  noeh  erfüllten 
Raum  wieder  um  ein  gleiches  Volumen  zu  verkleinem.  Aus  der  in  die- 
sem Falle  gesteigerten  Grösse  des  Druckes  kann  man  auf  das  Volumen 
des  eingebrachten  Körpers  schliessen ,  wenn  man  dureh  Vorversuehe  die 
Druckzunahme  bestimmt,  welche  ein  Körper  von  einer  bekannten  Anzahl 
Cubikcentimetern  erfordert.  Das  Kopp' sehe  Instrument  kommt  im 
Wesentlichen  auf  das  Differentialbarometer  desselben  hinaus ,  über  wel- 
ches Art.  D i f f e r e n t i a I ba r o m e t e r  den  betreffenden  Nachweis  lie- 
fert. Eine  specielle  Beschreibung  des  Volumenometers  findet  sich  in  den 
Annal.  der  Chem.  und  Pharm.  Bd.  35.  S.  17.  —  Bei  dem  Stereo  meter 
wird  der  umgekehrte  Weg  eingeschlagen ,  nämlich  die  abgesperrte  Luft 
soweit  verdünnt,  bis  sie  nur  einen  dem  halben  Barometerstande  gleichen 
Druck  ausübt.  Es  geschieht  dies  dadurch,  dass  eine  oben  abgeschliffene 
Röhre  in  Quecksilber  getaucht  und,  nachdem  sie  luftdicht  verschlossen  ist, 
empor  gezogeu  wird.  —  Auch  Regnault  hat  ein  Volumenometer  an- 
gegeben, wegen  dessen  wir  auf  Poggendorff's  Annal.  Bd.  66.  S.  445 
verweisen  und  nur  bemerken ,  dass  demselben  das  Princip  des  Stereo- 
meters  zu  Grunde  liegt. 

Volumeter  von  G  a  y  -  L  u  s  s  a  c,  s.  Art.  Aräometer.  6.  S.40.  — 
Volumeter  nennt  Hare  auch  Apparate,  um  gewisse  gleich  grosse  Volu- 
mina, oder  auch  von  ungleicher,  aber  bestimmter  Grösse,  einer  Gasart 
oder  tropfbaren  Flüssigkeit  aus  einer  grösseren  Masse  wegzunehmen 
oder  in  ein  Gefäss  hinein  zu  bringen.  Im  Allgemeinen  besteht  der  Ap- 
parat —  nach  Muncke'ü  Angabe  —  aus  einem  Gefässe,  welches  oben 
und  unten  durch  bewegliche  Stöpsel  oder  Deckel  verschlossen ,  au  einer 
Handhabe  befestigt  und  mit  einem  federnden  Arme  versehen  ist,  um  es 
in  ein  anderes  gegebenes  grösseres  Gefäss  zu  bringen,  dann  den  Ver- 
schluss durch  einen  Druck  gegen  einen  Hebelarm  zu  öffnen  und  so  die 
Füllung  oder  Entleerung  desselben  zu  bewerkstelligen. 

Volumtheorie ,  s.  Art.  A  t  o  m  v  o  I  u  m  e  n  und  A  t  o  m  t  h  e  o  r  i  e. 

Vorbrennen,  s.  Art.  Verglühen. 

Vorlage  nennt  mau  bei  der  Destillation  (8.  d.  Art.)  das  Gefass,  in 
welchem  man  das  Destillat  auffängt. 

Vorraum  oder  Dampfkammer,  s.  d.  Art.  und  Dampf- 
maschine. S.  191. 

Vorrücken  der  Nachtgleichen,  s.  Art.  Präcession. 

Vorstoss  oder  Allonge  heisst  eine  birnfönnige  oder  konische 
Glasröhre,  welche  bei  der  Destillation  (s.  d.  Art.)  zwischen  Retorte  und 
Vorlage  (8.  d.  Art.)  oder  zwischen  Retorte  und  Kühlapparat  angebracht 
ist.  Der  Retortenhals  wird  in  das  weitere  Ende  des  Verstosses  gesteckt, 
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Vorwärmen  —  Vulean. 


während  das  dünnere  Ende  in  die  Vorlage  oder  Kühlröhre  passt.  Der 
Vorstoss  bildet  häufig  nur  eine  Verlängerung  des  vielleicht  zu  kurzen 
Retortenhalses,  oder  er  dient  zur  Herstellung  einer  passenden  Verbindung 
zwischen  Retortenhals  und  Vorlage. 

Vorwärmen  nennt  man  die  Operation ,  durch  welche  eine  Flüssig- 
keit ,  die  auf  einen  hohen  Wärmegrad  gebracht  werden  soll ,  schon  im 
Voraus  durch  vielleicht  sonst  unbenutzt  entweichende  Wärme  auf  env 
etwas  höhere  Temperatur  erwärmt  wird,  ehe  sie  an  den  eigentlichen  Ort 
ihrer  Bestimmung  gelangt.  Das  Speisewasser  eines  Dampfkessels  wird 
z.  B.  zweckmässig  vorgewärmt;  z.  B.  bei  der  Locomotive  durch  Ein- 
führung von  Dämpfen ,  die  sonst  entweichen  würden.  Es  versteht  sich 
von  selbst ,  dass  in  solchen  Fällen  namentlich  an  Brennmaterial  erspart 
wird. 

Vulcan  w  ird  nach  dem  gewöhnlichen  Sprachgebrauche  mit  Feuer- 
berg oder  feuerspeiender  Berg  für  synonym  gehalten ,  d.  h.  mit 
den  Bergen,  welche  durch  offene  Schlünde  fortwährend  oder  wenigsten- 
zeitweise  aus  dem  Krdinnern  Massen  ausschleudern  oder  ausströmen  lassen 
Diese  Auffassung  würde  für  die  jetzige  Periode  unseres  Planeten  aller- 
dings ausreichend  Bein,  nicht  jedoch  für  frühere  Perioden,  in  welchen  dk 
feste  Rinde,  welche  das  feurigflüssige  Erdinnere  umschliesst ,  noch  nicht 
die  Stärke  und  Festigkeit  erlangt  hatte,  welche  sie  jetzt  zeigt.  Damak 
vermittelten  nicht  einzelne  Berge ,  sondern  grössere  Gebiete  die  Yerbin- 
dung  des  Erdinnem  mit  der  Atmosphäre.  Auf  die  früheren  Periode* 
köuncn  wir  hier  nicht  eingehen ,  da  dies  als  ganz  specieller  Gegenstand 
der  Geologie  unserem  Plane  zu  fern  liegt ;  wir  beschränken  uns  auf  d* 
wesentlichsten  Ergebnisse  der  die  Vulcane  an  sich  betreffenden  Unter- 
suchungen. 

Das  Wesen  eines  Vulcans  im  engeren  Sinne  besteht  darin ,  das? 
entweder  eine  beständige  oder  doch  eine  zeitweise  wiederholte  Yerbin- 
dung  zwischen  dem  Heerde  der  vulcanischen  Thätigkeit ,  den  dort  br 
findlichen  feurigflUssigen  Gesteinsmassen ,  Dämpfen  etc.  und  der  Atmo- 
sphäre hergestellt  ist.  Das  Eintreten  dieser  Erscheinung  nennt  mac 
gewöhnlich  eine  Eruption.  Nur  in  wenigen  Fällen  findet  eine  un- 
unterbrochene Eruption  statt  (z.  B.  Stromboli) ;  in  der  Regel  tritt  sw- 
nach  längeren  oder  kürzeren  Unterbrechungen  ein.  Alle  Vulcane,  welche 
stets  oder  jetzt  noch  von  Zeit  zu  Zeit  r>uptionserscheinungen  zeigen, 
werden  thätige  Vulcane  genannt,  während  diejenigen,  an  wel- 
chen seit  langer  Zeit  keine  solchen  vorgekommen  sind,  erloschene 
hei88en.  Von  den  letzteren  ist  entweder  aus  historischer  Zeit  noch  ihn1 
Thätigkeit  bekannt,  oder  sie  verrathen  ihre  vulcanische  Natur  durch  ihre 
äussere  Uebereinstimmung  mit  den  noch  thätigen  Vulcanen  und  durch 
Erscheinungen  —  heisse  Quellen ,  Ausströmungen  von  Kohlensäure  u. 
dergl.  — ,  welehe  auf  eine  vulcanische  Entstehung  -schliesseu  lassen 
Zwischen  den  thätigen  und  erloschenen  Vulcanen  in  der  Mitte  stehen  die 
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Solfataren,  d.  h.  diejenigen  Vulcane,  deren  Thätigkeit  sich  auf  das 
Ausstossen  von  Dämpfen  und  Schwefel  wasserstoffgas  beschränkt,  ohne 
dass  feurigflüssige  Gesteinmassen  ergossen  werden.  Will  man  diesen 
Mittelzustand  nicht  anerkennen,  so  wird  man  die  Solfatareu  zu  den 
thatigen  Vulcanen  zu  rechnen  haben ;  denn  in  dem  scheinbar  ruhigen 
Zustande  der  Unterbrechung  gleichen  die  thatigen  Vulcane  in  ihren 
Aeusserungen  den  Solfataren. 

Noch  entzündete  Vulcane  oder  Vulcane,  welche  in  neuerer  Zeit 
noch  Beweise  der  Entzündung  gegeben  haben,  zählte  Werner  193, 
C.  v.  Leonhard  187,  Arago  175,  A.  v.  Humboldt  225;  neuer-  . 
dings  giebt  Fuchs  (die  vulcanischen  Erscheinungen  der  Erde  1865) 
270  an.  In  Europa  giebt  es  deren  nur  wenige;  auf  dem  Festlande 
selbst  ist  sogar  nur  ein  einziger  (Vesuv)  und  Uberhaupt  sind  hier  mit 
Einschluss  der  in  der  Nähe  dieses  Erdtheils  gelegenen  Inseln  nur 
:>  thätig,  nämlich :  Vesuv,  Aetna,  Stromboli,  Volcano  und  der  submarine 
Vulcan  der  Insel  Ferdinandea. 

Die  Mehrzahl  der  Vulcane  findet  sich  auf  Inseln ;  überhaupt  sind 
sie  in  der  Nähe  grösserer  Wassermassen.  Von  225  Vulcanen,  die 
seit  der  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts  Eruptionen  gehabt  haben,  liegen 
155  auf  Inseln  und  nur  70  auf  den  Contineuten  und  von  den  letzteren 
wieder  die  Mehrzahl  an  der  Küste. 

Die  kleinen  Vulcane  sind  in  der  Regel  thätiger  als  die  hohen,  haben 
aber  weniger  heftige  Ausbrüche ,  z.  B.  Stromboli.  Ein  allgemeines  Ge- 
setz ,  welches  das  Verhältniss  der  Höhe  eines  Vulcans  zu  der  Häufigkeit 
seiner  Eruptionen  ausdrückt ,  scheint  nicht  zu  existiren.  Die  Häufigkeit 
namentlich  des  Lavaergusses  scheint  mit  der  Höhe  des  vulcanischen 
Berges  abzunehmen  und  die  hohen  haben  gewöhnlich ,  z.  B.  in  Quito, 
nur  Ausbrüche  von  Asche  und  Wasser. 

Die  Vulcane  treten  meistens  in  der  Gestalt  eiues  abgeschnittenen 
Kegels  auf ;  die  innere ,  umgekehrt  kegelartige  Höhlung  dieses  vulcani- 
schen Kegels  nennt  man  Krater  und  die  mehr  oder  weniger  kreis- 
förmige Linie ,  welche  die  Grenze  des  inneren  und  äusseren  Abhanges 
bildet,  Kraterrand.  L.  v.  Buch  unterscheidet  rein  äusserlich 
Central-  und  Reihen-Vulcane,je  nachdem  dieselben  den  Mittel- 
punkt vieler  fast  gleichmässig  nach  allen  Seiten  hin  wirkender  Ausbrüche 
bilden,  oder  in  einer  Richtung  wenig  von  einander  entfernt ,  gleichsam 
als  Essen  auf  einer  langgedehnten  Spalte,  liegen.  Der  Pic  von  Tene- 
riffa gehört  zu  den  Centralvulcanen ;  auf  der  Andeskette  liegen  Reihen- 
vulcane. Die  Reihenvulcane  erheben  sich  wieder  entweder  als  einzelne 
Kegelinseln  von  dem  Grunde  des  Meeres  und  es  läuft  ihnen  meist  zur 
Seite  in  derselben  Richtung  ein  primitives  Gebirge ,  dessen  Fuss  sie  zu 
bezeichnen  scheinen ,  oder  sie  stehen  auf  dem  höchsten  Rücken  dieser 
Crebirgsreihen  und  bilden  die  Gipfel  selbst.  Charles  Darwin  be- 
trachtet die  Centralvnlcane  im  Allgemeinen  als  Reihenvulcane  von  kurzer 
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Ausdehnung  auf  parallelen  Spalten.  Nach  Fr.  Hoff  mann  bilden  die 
liparischen  Inseln  ein  Zwischenglied  zwischen  den  Central-  und  Reihe»- 
vulcanen. 

Die  Stoffe,  welche  durch  die  Vulcane  ausgestossen  werden ,  sind 
im  Allgemeinen  und  hauptsächlich  von  viererlei  Art:  Rauch.  Asch*, 
emporgeschleuderte  Körper  und  Lava. 

Der  Hauch  entströmt  vielen  Vulcanen  bestandig  und  ist  dann 
Wasserdampf,  gewöhnlich  gemischt  mit  Schwefeldämpfen.  Ausserdem 
zeigen  sich  in  den  Dämpfen  Chlorverbindungen,  namentlich  Salzsäure 
selbst  Kochsalz  und  Salmiak.  Kohlensäureentwickelnng  findet  bisweilen 
bei  Fumarolen  statt ;  doch  sprechen  die  fast  nur  in  der  Nähe  von  vulak- 
nisehen  Gebirgen  vorkommenden  Sauerbrunnen  und  die  in  Italien  so 
zahlreichen  Mofetten  fUr  eine  häufige  Entwickelung  dieser  Sinre 
wahrscheinlich  durch  die  Einwirkung  der  Hitze  auf  benachbarte  Lager 
kohlensauren  Kalkes. 

Das  Auswerfen  der  Asche  fällt  mehr  in  die  Mitte  oder  gegen  da? 
Ende  einer  Eruption,  während  der  Rauch  mehr  den  schlummernden  Vul- 
canen entströmt  oder  dem  eigentlichen  Ausbruche  vorangeht.  Die 
Asche  entsteht  durch  Zerreibung  der  ausgeworfenen,  wieder  zurück- 
fallenden und  wiederholt  ausgeworfenen  Gesteinmassen.  Das  Empor- 
steigen der  mit  diesem  Staube  untermengten  Dünste  bedingt  das  Aussehen 
einer  hohen  Rauchsäule,  und  indem  sich  die  Säule  oben  zu  einer  dunkle . 
trüben,  kugelförmigen  Wolke  gestaltet ,  welcher  bei  schnell  auf  einander 
folgenden  Auswürfen  eine  neue  Wolke  folgt,  entsteht  unter  gUnstipeo 
atmosphärischen  Verhältnissen  die  Gestalt  eines  Pinus-Banmes.  Das 
Eintreten  dieser  Erscheinung  pflegt  man  als  Vorboten  einer  sehr  nahen 
und  heftigen  Lavaeruption  zu  betrachten.  Herculanum  und  Pomprii 
wurden  79  n.  Chr.  durch  einen  solchen  Aschenauswurf  verschüttet.  D* 
Asche  besteht  aus  kleinen  Krystalleu  von  Feldspath ,  Augit ,  Titaneisen. 
Magneteisen,  Olivin  und  offenbart  sich  überhaupt  als  fein  zertheifr 
Lava.  Ist  die  Asche  stark  mit  Wasserdämpfen  beladen,  so  entsteht  «a 
förmlicher  Aschenregen.  Wie  hoch  die  Asche  bisweilen  aufsteigt,  darcr 
spricht  ein  Ausbrueh  des  Morne  Garou  auf  St.  Vincent  1812,  bei  welchen» 
die  Asche  aus  dem  unteren  in  den  oberen  Passat  geschleudert  sein 
musste,  da  sie  auf  dem  20  Meilen  östlich  davon  liegenden  Barbados  mh 
Ostwind  niederfiel.  Aebnliches  ereignete  sich  1835  bei  einem  Aus- 
bruche des  Cosiguina  in  Mittelamerika. 

Die  emporgeschleuderten  Körper,  welche  man  in  Italien 
L  a  p  i  1 1  i  oder  R  a  p  i  1 1  i  nennt,  sind  theils  Bruchstüeke  von  deu  Wänden 
der  Ernptionsöffnung,  theils  losgerissene  Lavamassen. 

Der  vierte  AuswurfstofT,  die  Lava,  kommt  nicht  bei  alleu  Erup- 
tionen vor.  Ein  Lavaerguss  findet  nur  statt  durch  l'ebertiiessen  über  den 
Rand  des  Kraters  oder  durch  Ausströmen  durch  eine  Seitenspalte ,  oder 
durch  Durchbrechung  der  Krater  wand.    Bei  Nacht  erscheint  die  La« 
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weissl  ichglühend :  bei  Tage  umgiebt  den  Strom  eine  Hülle  von  Dünsten 
und  Dümpten.  Die  Oberfläche  wird  schnell  fest  und  bildet  eine  schlacken- 
artige Kinde,  unter  welcher  die  Lava  des  Nachts  rothglühend  und  zwar 
immer  dunkler  werdend  erscheint,  je  mehr  die  Dicke  der  Kinde  zunimmt. 
Die  hart  gewordene  Lava  ergiebt  sich  alsein  mehr  oder  minder  inniges  Ge- 
menge aus  Feldspath  oder  Labrador,  aus  augit-  und  titauhaltigcu  Magnet- 
i  isentheilcn :  oft  sind  Leuzit,  Sodalit,  Harmotom  und  andere  Mineralien 
beigesellt.  Meist  nnansgefilllte  Blasen  räume,  d.  h.  rundliche  blasen- 
törmige  Lücken  gehören  zu  den  charakteristischen  Merkmalen  der  Lava 
bei  den  noch  jetzt  thätigen  Vulcanen.  Feberhaupt  zeigt  sich  dieselbe 
porös.  Der  Bruch  ist  sehr  verschieden.  Die  Farbe  ist  grau  oder 
braun ,  selten  roth  oder  schwarz.  Je  nach  dem  Vorwalten  des  einen 
oder  des  anderen  Gemengtheiles  unterscheidet  man  :  A  u  g  i  1 1  a  v  e  n, 
ein  inniges  Gemenge  von  Feldspath  und  Augit,  häufig  noch  mit  Magnet- 
eisen verbunden,  stets  ohne  Quarz ,  und  Felds pathlaven,  den  soge- 
nannten Trachyt.  Genau  genommen  bezeichnet  Lava  Alles,  was  im 
Vulcane  fliesst,  und  keineswegs  eine  besondere  mineralische  Zusammen- 
setzung des  Gesteines. 

Als  Eigenthümlichkeit  der  Vulcane  in  der  Aequatorialzone  Amerikas 
ist  der  Umstand  hervorzuheben,  dass  sie  keine  eigentliche  Lava  ergiessen, 
sondern  schlammartige  Massen ,  die  häufig  Fische  enthalten,  auswerfen. 
A.  v.  Humboldt  macht  bei  diesen  S  c  h  1  a  m  m  v  u  1  e  a  n  c  n  als  wesent- 
lich geltend ,  dass  sie  sich  mit  ihren  Gipfeln  hoch  über  die  Grenze  des 
ewigen  Schnees  erheben.  Die  Schneemassen  wirken  nach  Humboldt's 
Ansicht  ununterbrochen,  auch  während  derVulcan  in  vollkommener Kuhe 
st.  durch  Infiltration  in  die  Spalten  des  Trachytgesteins.  Höhlungen  am 
Abhänge  oder  Fusse  des  Vulcans  werden  so  allmälig  in  unterirdische 
Wasserbehälter  verwandelt,  die  mit  den  Alpenbächen  des  Hochlandes 
von  Quito  durch  enge  OefTnungen  vielfach  communiciren.  Die  Fische 
dieser  Alpenbäche  vermehren  sich  vorzugsweise  im  Dunkel  der  Höhlen, 
und  wenn  dann  Erdstösse,  die  allen  Eruptionen  der  Andeskette  vorher- 
gehen, die  ganze  Masse  des  Vulcans  mächtig  erschüttern ,  so  öffnen  sich 
auf  einmal  die  unterirdischen  Gewölbe  und  es  entStürzen  ihnen  gleich- 
zeitig Wasser,  Fische  und  tuffartiger  Schlamm. 

Submarine  vulcanische  Ausbrüche  hat  man  daran  erkannt,  dass 
durch  dieselben  neue  Inseln  emporgetrieben  wurden.  Bei  der  grossen 
Fläche ,  welche  das  Meer  im  Verhältniss  zu  dem  Erdfesten  einnimmt, 
dürften  dergleichen  Ausbrüche  gar  nicht  so  selten  sein ,  als  man  sie  zu 
beobachten  Gelegenheit  hat.  Im  Jahre  1707  erhob  sich  in  der  Nähe  der 
Insel  Santorin  im  griechischen  Archipelagus  eine  Insel.  —  1705  ent- 
stand bei  Unalaschka,  in  der  Gruppe  der  Fuchsinseln ,  ein  neues  Eiland. 
Dasselbe  wiederholte  sich  ebenda  1814.  —  1831  erhob  sich  zwischen 
Sicilien  und  Afrika  eine  Insel ,  die  aber  in  demselben  Jahre  wieder  ver- 
schwand. 
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Ueber  die  Bildung  der  Vulcane  ist  man  bis  jetzt  noch  nicht  zu  einer 
allerseits  anerkannten  Ansicht  «relangt.  Nach  der  einen  Ansicht  entsteht 
der  Vulcan  durch  die  im  Erdinnem  verborgenen,  uach  Aussen  hiu  wirken- 
den Kräfte  durch  eine  Erhebung  des  Bodens.    Diese  Ansicht,  welche 
Leopold  v.  Buch  aufstellte,  haben  namentlich  A.  v.  Humboldt. 
Elie  de  Beaumont  und  Dufrenoy  vertheidigt.  A.  v.  Humboldt 
sagt:  „Der  Widerstand ,  welchen  die  in  allzugrosser  Menge  gegen  die 
Oberfläche  gedrängten  feuerflüssigen  Massen  in  dem  Ausbruchkanalr 
finden,  veranlasst  die  Vermehrung  der  hebenden  Kraft.    Es  entsteht 
eine  blasenartigeAuftreibung  des  Bodens,  wie  dies  durch 
die  regelmässige,  nach  aussen  gekehrte  Abfallsrichtung  der  ge- 
hobenen Bodenschichten  bezeichnet  wird.    Eine  minenartige  Explo- 
sion, die  Sprengung  des  mittleren  und  höchsten  Theils  der  convexeD 
Auftreibung  des  Bodens,  erzeugt  bald  allein  das,  was  L.  v.  Buch  einen 
Erhebungs-Krater  geuannt  hat,  d.  h.  eine  kraterförmige ,  runde 
oder  ovale  Einsenkung,  von  einem  Erhebungs-Circus,  einer  ring- 
förmigen, meist  stelleuweis  eingerissenen  Umwallung,  begreuzt;  bald 
in  der  Mitte  des  Erhebungs-Kraters  zugleich  einen  dorn-  oder  kegel- 
förmigen Berg.    Der  letztere  ist  dann  meist  an  seinem  Gipfel  geöffnet: 
und  auf  dem  Boden  dieser  Oeflnung  (des  Kraters  des  permauenteo 
Vulcans )  erheben  sich  vergängliche  Auswuchs-  und  Schlacken- 
b ü g e  1 ,  kleine  und  grosse  Eruptions-Kegel,  welche  bisweilen  die 
Kraterränder   des  Erhebungs-Kegels  weit  überragen.  Nicht 
immer  haben  sich  aber  die  Zeugen  des  ersten  Ausbruchs ,  die  alten  Ge- 
rliste erhalteu."  —  Die  vulcanische  Thätigkeit  hat  hiernach  durch 
Erhebung  des  Bodens  formgebend  und  gestaltend  gewirkt.    Ehe  wir 
jedoch  zu  den  Gegnern  dieser  E  r  h  e  b  u  n  g  s  t  h  e  o  r  i  e  übergehen ,  er- 
wähnen wir  noch,  dassL.  v.  Buch  neben  dem  Erhebungs-Krater 
noch  einen  Auswurfs-Kratcr  aunahm.    Vulcane ,  welche  blos  au» 
einem  Kegel  bestehen,  sind  nach  ihm  das  Ergebniss  einer  einmaligen 
gewaltsamen  Erhebung  des  Bodens,  auf  welche  dann  ein  Stillstand  er- 
folgte.   Die  meisten  Vulcane  jedoch,   und  namentlich  fast  alle  noeii 
thätigeu,  haben  derartige  Auftreibuugen  von  Zeit  zu  Zeit  wiederholt.  Mit 
diesen  späteren  Ausbrüchen  konnten  nun  Auswurfsstofte  aus  der  Tiefe 
emporgetrieben  werden,  und  diese  Stoffe  mussten  sich  um  den  schon  vor- 
handenen Erhebungs-Krater  kegelförmig  anhäufen.    Der  Erhebung- 
Krater  erhielt  hierdurch  eine  Umgestaltung  und  in  ihm  bildete  sich  der 
Auswurfs-Krater,  den  man  gewöhnlich  schlechthin  Krater  nenut. 
Die  Vertiefung  des  Erhebungs-Kraters  nennt  man  auf  den  canarischen 
Inseln  Caldera,  die  radieuförmigen  Einschnitte  Ba  ran  cos.  Diese 
Bezeichnungen  haben  in  der  Wissenschaft  Eingaug  gefunden. 

Gegen  die  Erhebung»-  und  Explosionstheorie  L.  v. 
Buch' s  sind  als  erste  Gegner  aufgetreten  namentlich  Lyell,  Cordier. 
Fr.  Ho  ff  mann  und  Cun  staut  Prcvost.    Diese  haben  darauf 
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aufmerksam  gemacht,  dass  zwischen  den  Gesteinen  des  Erhebungs- 
imd  Auswurfskegels  kein  genügender  Unterschied  stattfinde ;  sei 
also  der  eine  Kegel  aufgeschüttet,  so  sei  es  auch  der  andere.  Vorzüg- 
lich aber  haben  sie  die  Form  der  Barancos  geltend  gemacht,  welche, 
wenn  sie  durch  Berstung  gehobener  Schichten  entstanden  seien,  oben 
in  der  Nähe  des  Kraterrandes  am  breitesten  sein  und  gegen  den  Fuss 
des  Kegels  schmal  auslaufen  müssten ,  während  gerade  das  Umgekehrte 
der  Fall  sei ,  gewöhnlich  auch  nur  einer  bis  in  die  wirkliche  Caldera 
reiche,  die  anderen  aber  in  der  Nähe  des  Kraterrandes  endeten.  Es 
wird  nun  von  dieser  Seite  behauptet ,  dass  diese  Barancos  spätere  Aus- 
waschungen abmessender  Gewässer  seien ,  und  höchstens  von  dem  bis  in 
die  Caldera  dringenden  Hauptbaranco  zugegeben ,  dass  er  auf  einer 
Spaltung  beruhe.  Sie  leiten  demnach  den  Erhebnngs-Krater  ebenfalls 
von  einer  Aufschüttung  der  aus  der  Tiefe  emporgestiegenen  vulea- 
nischen  Massen  ab,  und  nehmen  für  diesen  ältesten  und  ersten  Ausbruch 
eine  sehr  grossartige  Thätigkeit  des  Vulcans  zur  Zeit  seiner  Bildung  an, 
gegen  welche  die  späteren  Eruptionen ,  wenn  sie  es  nicht  bis  zu  einer 
Ausfüllung  der  alten  Caldera  brachten,  unbedeutend  erscheinen. 
Die  Bildung  der  Caldera  erklären  sie  ebenso  sehr  aus  der  Gewalt, 
mit  welcher  diese  ältesten  und  ersten  Answurfsmassen  hervorgetrieben 
wurden,  wie  aus  späteren  Einstürzen  der  Spitze  des  Kegels,  welche  er- 
folgten ,  als  der  Vnlcan  seinen  ersten  Ausbruch  vollendet  hatte.  Die 
von  den  Ausbruchsstoffen  in  der  Tiefe  gelassenen  Lücken  mussten  durch 
Einstürzen  eines  Theils  der  aufgehäuften  Massen  wieder  ansgefilllt  wer- 
den. Hiernach  würden  wir  also  nur  bei  kleineren  und  allermeistens  bei 
erloschenen  Vulcanen  einen  relativ  sehr  weiten  und  grossen  Krater  an- 
treffen müssen,  bei  noch  thätigen  aber  einen  viel  kleineren ,  wenn  auch 
höher  aufsteigenden. 

Der  Erheb ungs-  und  Explosionstheorie  steht  also  eine 
Aufschüttungstheorie  gegenüber.  In  neuester  Zeit  ist  man  aber 
noch  zu  anderen  Ergebnissen  gekommen,  welche  die  v.  Buch' sehe 
Theorie  als  einzig  massgebende  völlig  erschüttert  haben.  Es  hat  sich, 
z.  B.  an  den  erloschenen  Vulcanen  der  Eifel ,  herausgestellt ,  dass  durch 
vulcanische  Eruptionen  die  Stellung  der  durchbrochenen  Schichten 
nirgends  wesentlich  verändert  worden  ist,  dass  in  den  vorher  vorhande- 
nen Schichtstellungen  oder  Lagerungsverhältnissen  höchstens  an  ihren 
Grenzen  kleine,  unbeträchtliche  Störungen  hervorgebracht  worden  sind. 
Hieraus  hat  man  den  Schluss  gezogen ,  dass  gerade  umgekehrt  mit  der 
Erhebungstheorie  Vulcane  überhaupt  erst  dann  möglich  geworden  seien, 
wenn  aus  irgend  einem,  allerdings  unbekannten  Grunde  der  heissflüssige 
Theil  dcsErdinnern  sich  der  Erdoberfläche,  diese  lockernd,  ungewöhnlich 
genähert  habe ,  dass  aber  dann  nicht  ein  plötzliches ,  gewaltsames  Zer- 
sprengen oder  Bersten  der  Erdkruste  eingetreten  sei ,  vielmehr  gewöhn- 
lich Einstürzungen  in  innere,  hier  allerdings  durch  vulcanische  Thätig- 
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keit  hervorgebrachte  Höhlungen  statt  gefunden  hätten ,  und  dass  dann 
erst  solche  Einsturzstellen  zu  vulcanischen  Eruptionsstelleu  geworden 
seien,  über  denen  sich  nachträglich  durch  wiederholte  Eruptionen  VulcaDr 
aufbauen  konnten  (s.  Yogelsang:  die  Vulcane  der  Eifel.  1864). 

Somit  finden  wir  eine  Erhebungs-  und  Explosionstheorie 
eine  Aufschüttuugstheorie  und  eine  Einsturz-  oder  Ytr- 
Senkungstheorie.  Wir  bemerken  hierzu,  dass  die  Natur  ui<b 
immer  auf  ein  und  dieselbe  Weise  sonst  gleiche  Phänomene  zur  Erscbe:- 
nimg  bringt,  dass  also  wobl  verschiedene  Arten  der  Yulcanbildung  üb- 
lich sind  und  also  die  verschiedenen  Theorien  auch  neben  einander  be- 
stehen können.  Jedenfalls  scheint  die  griechische  Insel  Santorin  für  dir 
v.  Buch' sehe  Ansicht  zu  sprechen;  in  der  Eifel  aber  kaun  sehr  wob 
der  Hergang  ein  anderer  gewesen  sein. 

Wegen  des  Zusammenhanges  der  Erdbeben  mit  den  vulcanischm 
Erscheinungen  vergl.  Art.  Erdbeben.  S.  284:  wegen  des  feutf- 
flüssigen  Erdinuern  Art.  Erde.  S.  290;  ausserdem  verweisen  wir  n<xl 
auf  Art.  Sonne,  insofern  die  neueren  Tntereuchungen  herausgesteili 
haben,  dass  die  Sonne  sich  jetzt  noch  in  einem  Zustande  befindet,  u 
welchem  unsere  Erde  ebenfalls  gewesen  ist. 

Wegen  der  Vulcane  auf  dem  Monde  8.  Art.  Mond  und  überdies 
S  e  l  e  n  o  g  r  a  p  h  i  e. 

Vulcanisten  oder  P 1  u  t  o  n  i  8 1  e  n  nennt  man  die  Anhänger  der 
geologischen  Theorie ,  nach  welcher  alle  Erscheinungen  auf  und  in  der 
Erde  dem  Einflüsse  eines  unterirdischen  Feuers  zugeschrieben  werden. 
während  die  Neptu nisten  dasselbe  durch  Wirkung  des  Wassers  ö- 
klären  wollen.  Werner  gilt  als  Schöpfer  der  neptuuischen  Tbeork. 
JI  utt  on  als  derjenige  der  plutouischeu. 

Vulturons  oder  Eurus  hiess  bei  den  Alten  der  Südostwind. 


w. 

Waage  heisst  das  Instrument  zur  Bestimmung  des  Gewichtes  dtf 
Körper.  Im  Allgemeinen  gründet  sich  die  Einrichtung  der  Waagen  td 
die  Gesetze  des  Hebels  (s.  d.  Art.).  Da  bei  dem  mathematische 
Hebel  Gleichgewicht  stattfindet,  wenn  die  statischen  Momente  gleich 
sind,  also  wenn  h f.  £x  =  P .  E»  ist,  wo  h  einen  Körper,  P  ein  Gewkht 
und  Efs  und  Ep  die  respectiven  Entfernungen  von  dem  Drehpunkte  l»~ 
zeichnen,  so  leuchtet  ein,  dass  mau  mittelst  eines  mathematischen  HebeU 

E 
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Insofern  nun  das  Yerhältniss  von  E/t  zu       ein  sehr  verschiedenes  sein 
kann,  so  würden  sieh  bei  der  näheren  Einrichtung  eines  solchen  Hebels 
als  Waage  auch  sehr  verschiedene  Arten  von  Waagen  ergeben.    Am  ein- 
fachsten ist/?,,  =£x,  da  in  diesem  Falle  AT««  P  wird.  Die  hierauf  sich 
gründende  Waage  ist  die  sogenannte  Krümer waage  oder  gemeine 
Waage.    Andere  Verhältnisse,  die  im  Allgemeinen  K  —  n.P  geben, 
liefern  die  Schnell  waage n.    Ausserdem  lassen  sieh  noch  Hebel- 
waagen durch  Vereinigung  (Combiuation)  mehrerer  Hebel  construiren, 
z.  B.  Brückenwaage,  Schiffswaage.    Andere  Prineipicn  hat  man  aller- 
dings auch  zur  Gewiehtsbestimmuug  zu  verwenden  gesucht,  z.  B. 
Weber'»  Ketten  waage  ( s.  Art.  Ketten  waage),  indessen  haben 
dieselben  weniger  Eingang  gefunden  und  nur  die  Federwaagen, 
welche  sich  auf  die  Elasticität  gründen ,  dürften  eine  Ausnahme  machen. 
—  Fasst  man  den  Begriff  der  Waage  weiter,  nicht  blos  zur  Ermittelung 
der  durch  die  Schwere  bedingten  Zugkraft  der  Korper,  sondern  zur 
Ermittelung  der  Grösse  von  Kräften  oder  deren  Wirkungen  überhaupt 
bestimmt,  so  würden  wir  auch  die  Dynamometer  oder  Kraftmesser  hierher 
zu  rechnen  haben.    Da  wir  hier  jedoch  die  Waage  nur  in  ihrem  engeren 
Sinne  erläutern  wollen ,  so  sind  diese  anderweitigen  Instrumente  in  be- 
sondere Artikel  verwiesen  worden  und  machen  wir  daher  namentlich 
namhaft  :   Dynamometer,  ebenso  Dreh  waage,  Libelle  wegeu 
der  Wasserwaage  mit  Luftblase,  Aräometer  wegen  der  Senkwaagen. 
Ausserdem  sind  einige  der  Hebelwaagen  besonderen  Artikeln  zugewiesen 
worden ,  theils  um  den  vorliegenden  Artikel  nicht  zu  sehr  auszudehnen, 
theils  weil  diese  Waagen  wohl  in  manchen  Fällen  eine  für  sich  be- 
stehende Charakteristik  wünschenswerth  machen  dürften.  Wir  verweisen 
daher  auf  Art.  Brückenwaage,  wohin  auch  die  Strassen-  oder 
Mauthwaage  gehört:  auf  Art.  Schiffs  waage;  auf  Art.  Schnell- 
waage; auf  Art.  Zeiger  waage,  in  welchem  auch  die  Briefwaage 
erwähnt  ist;  auf  Art.  Tafelwaage;  auf  Art.  Koberval'sche 
Waag  e.    Wir  beschränken  uns  somit  hier  auf  die  gemeine  Waage  oder 
Krämerwaage  und  auf  die  Federwaage. 

A.  Krämerwaage.  1)  Die  Krämerwaage  besteht  in  ihrer 
gewöhnlichen  Construction  aus  einem  Waagebalken,  der  einen  zwei- 
armigen Hebel  repräsentirt  und  mittelst  der  sogenannten  Welle  in  der 
Scheere  ruht.  Die  Welle  ist  ein  durch  die  Mitte  des  Waagebalkens 
gehender  unten  zugeschärfter  und  beiderseits  hervorragender  Stift,  welcher 
den  Drehpunkt  des  Hebels  abgiebt,  und  die  Scheere  wird  von  einer  zwei- 
zinkig  gestalteten  Gabel  gebildet,  welche  die  Welle  in  an  den  Enden  der 
Zinken  angebrachten  Löchern  aufnimmt,  oben  aber  an  einem  Haken 
hängt  oder  gehalten  wird ,  so  dass  sie  von  selbst  eine  verticale  Richtung 
annehmen  kann.  Senkrecht  auf  dem  Waagebalken  und  senkrecht  auf 
der  Welle  steht  die  Z  u  n  g  e ,  d.  h.  ein  spitzer  Stift ,  welcher  zwischeu 
den  Zinken  der  Scheere  spielen  kann,  und  unweit  der  Enden  des  Waage- 
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balkens  hängen  die  Schaalen  zur  Aufnahme  der  Gewichte  und  der 
abzuwiegenden  Körper. 

2 )  Soll  ein  Körper  gewogen  werden ,  so  legt  man  denselben  in  die 
eine  Schaale  und  in  die  andere  Gewichte ,  bis  die  Zunge  genau  in  der 
Scheere  stellt ;  soll  von  einem  Stoffe  ein  bestimmtes  Gewicht  abgewofea 
werden,  so  legt  man  das  bestimmte  Gewicht  in  die  eine  Schaale  und  ia 
die  andere  soviel  Gewichte,  bis  ebenfalls  die  Zunge  einsteht.  In  beida 
Fällen  sollen  das  Gewicht  und  der  abzuwiegende  Körper  genau  grleki 
sein ;  ferner  soll  bei  noch  nicht  völliger  Uebereinstimmung  die  Zun« 
urasomehr  aus  der  Scheere  heraustreten,  d.  h.  ausschlagen,  je 
grösser  die  Differenz  ist.  Es  fragt  sich  nun ,  welche  Bedingungen  m 
erfüllen  sind,  da  mit  eine  Waage  das  Verlangte  leistet. 

8)  Erste  Bedingung  ist,  dass  der  Waagebalken  eine  horizon- 
tale Stellung  einnimmt,  sobald  beide  Schaalen  abgehängt  werden,  b 
diesem  Falle  muss  also  die  Zunge  genau  in  der  Scheere  einstehen.  - 
Zweite  Bedingung  ist  genau  gleiches  Gewicht  der  beiden  Schaato 
nebst  allem,  was  zu  ihnen  gehört,  also  mit  Einsehluss  der  Schnüre,  au 
welchen  sie  hängen,  und  dritte  eine  Aufhängung  der  Schaalen  in 
genau  gleicher  Entfernung  von  der  Welle.  Das  genaue  gleiche  Ge«icbr 
der  Schaalen  prüft  man  dadurch ,  dass  man  die  anhängenden  Schaalen 
abnimmt  und  vertauscht  wieder  anhängt.  Steht  in  diesem  Falle  die 
Zunge  beide  Mal  in  gleicher  Weise  —  wobei  es  gleichgültig  ist ,  ob  die 
Zunge  einsteht  oder  nicht  — ,  so  ist  das  Gewicht  der  Schaalen  gieich. 
während  eine  Verschiedenheit  der  Zungenstellung  bei  diesem  Umtausche 
ein  entschiedener  Beweis  für  die  Ungleichheit  im  Gewichte  beider 
Schaalen  ist.  Hierbei  erfährt  man  zugleich ,  ob  die  dritte  Bedingnn? 
erfüllt  ist.  Sind  nämlich  die  beiden  Schaalen  von  gleichem  Gewichte, 
so  muss  —  da  nicht  nur  der  leere ,  sondern  auch  der  gleiche  Gewichte 
tragende  Waagebalken  horizontal  stehen  soll  —  bei  anhängenden  Schu- 
len ,  die  selbst  nichts  Anderes ,  als  anhängende  Gewichte  repraseutirec. 
die  Zunge  einstehen,  und  folglich  sind  jedenfalls  die  Aufhängungspnnkir 
der  Schaalen  in  ungleicher  Entfernung  von  der  Welle,  wenn  bei  gleichen 
Schaalen  die  Zunge  aus  der  Scheere  heraustritt.  Man  findet  i*u 
Waagen,  welche  bei  anhängenden  Schaalen  einen  horizontalen  Stand  des 
Waagebalkens  zeigen ;  sie  können  aber  dennoch  falsch  sein.  Dies  offen- 
bart sich  alsdann,  wenn  man  die  Schaalen  vertauscht,  durch  eine  schiefe 
Stellung  des  Waagebalkens  und  zwar  weil  nicht  nur  die  Schaalen  un- 
gleiches Gewicht  haben,  sondern  auch  die  Auf  hängepunkte  in  ungleichem 
Abstände  von  der  Welle  liegen.  Hängt  nämlich  die  schwerere  Schaale 
in  kleinerer  Entfernung,  so  kann  sehr  wohl  die  Zunge  einsteben. 

Gesetzt  die  Waage  bestehe  die  angegebenen  drei  Prüfungen,  so  ist 
damit  doch  erst  der  Forderung  Genüge  geschehen ,  dass  beim  Gleichge- 
wichte das  Gewicht  in  der  einen  Schaale  dem  Gewichte  des  zu  wiegenden 
Körpers  in  der  anderen  gleich  ist;  es  soll  aber  auch  bei  noch  nicht 
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vollem  Gleichgewichte  der  grössere  oder  kleinere  Gewichtsunterschied 
an  einer  solchen  Waage  kenntlich  gemacht  werden.  Das  Kennzeichen 
bierfür  ist  der  grössere  oder  kleinere  Ausschlagswinkel,  worunter 
man  den  Winkel  versteht ,  welchen  die  Zunge  mit  der  Scheere  bildet, 
und  der  immer  nach  der  Seite  der  grösseren  Belastung  hin  liegt.  Dies 
wird  durch  die  besondere  Lage  des  Schwerpunktes  der  Waage  erreicht. 
Der  Schwerpunkt  könnte  in  der  Welle,  über  und  unter  derselben 
liegen.  Im  ersten  Falle  wäre  beim  Gleichgewichte  die  Stelle  indiffe- 
rent, im  zweiten  labil,  im  dritten  stabil  (vergl.  diese  Art.).  Ks 
bleibt  also  nur  der  dritte  Fall  für  die  Waage  brauchbar.  In  diesem  Falle 
wird  beim  Gleichgewichte  der  Waagebalken  eine  horizontale  Lage  an- 
nehmen und  bei  nicht  stattfindendem  Gleichgewichte,  ebenso  bei  ein- 
tretender Bewegung  in  schwingende  Bewegung  gerathen  und  schliesslich 
in  geneigter  Lage  zur  Kuhe  gelangen.  Die  Grösse  des  hierbei  sich 
zeigenden  Ansschlagswinkels  wird  von  der  grösseren  oder  geringeren 
Ungleichheit  in  der  Belastung  bedingt,  indem  bei  grösserem  Unterschiede 
eine  stärkere  seitliche  Verschiebung  des  Schwerpunktes  eintritt,  also 
auch  eine  grössere  Neigung  erforderlich  ist,  damit  der  Schwerpunkt 
vertical  unter  dem  Untersttttzungspunkte  liege.  Man  prüft  dies  dadurch, 
dass  man  sowohl  die  unbelastete,  als  belastete  Waage  absichtlich  aus 
der  Ruhelage  herausbringt  und  dann  loslässt.  Bleibt  die  Waage  in  der 
Stellung,  die  man  ihr  gegeben  hat,  stehen  und  schwankt  nicht  zurück, 
so  ist  dieselbe  ganz  unbrauchbar.  Eine  brauchbare  Waage  muss  schon 
bei  einem  geringen  Uebergewichte  auf  der  einen  Seite  einen  merklichen 
Ausschlag  nach  dieser  Seite  geben.  Ist  dies  bei  einer  Waage  mehr  der 
Fall  als  bei  einer  anderen ,  so  sagt  man,  jene  sei  empfindlicher.  Insbe- 
sondere aber  beurtheilt  man  die  Empfindlichkeit  einer  Waage 
nach  dem  Verhältnisse  des  kleinsten  l'ebergewichtes  zur  gesammten  Be- 
lastung ,  wenn  man  auf  die  Waage  die  grösstmöglichste  Last  gebracht 
hat.  Wenn  z.  B.  eine  Waage  höchstens  mit  2  Npfd.  belastet  werden 
darf  und  für  1  2  Ceut  noch  einen  Ausschlag  giebt,  so  ist  die  Empfindlich- 
i<   Cent  1 

keit  =  -  -  „       =  ■-    ■        Eine  Waage,  auf  welcher  man  Lasten 
2  Npfd.  12000 

von  Centnern  wiegt,  soll  noch  für  1  Loth  einen  Ausschlag  geben.  Eine 

zu  ganz  feinen  Abwägungen  bestimmte  Waage  soll  wenigstens  1  6000o 

Empfindlichkeit  besitzen. 

Behandelt  man  diese  Bedingungen,  welche  eine  Waage  erfüllen 
muss,  mathematisch,  so  gelangt  man  zu  der  Formel 

a  (P  —  Q) 

wo  et  den  Ausschlagswinkel  der  Zunge;  a  den  gleichgrossen  Abstand 
der  beiden  Auf  hängepunkte  der  Schaalen  von  der  Welle ;  P  und  Q  die 
in  den  Schaalen  liegenden  Gewichte  unter  der  Voraussetzung,  dass  P^>Q 
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ist ;  G  das  Gewicht  des  Waagebalkens :  e  den  Abstand  der  Welle  von 
der  die  Aufhängepunkte  der  Schaalen  verbindenden  Geraden  und  5  die 
Entfernung  des  Schwerpunktes  der  Waage  von  der  Welle,  und  zwar  f 
und  S  von  der  Welle  abwärts  als  positiv  gerechnet ,  bedeuten.  Hieraus 
folgt,  da ss  der  Ausschlag  einer  Krämerwaage  unter  sonst  gleichen  Umstän- 
deu  um  so  bedeutender  ist,  je  länger  die  Waageanne(a)  sind  ;  je  grösser 
das  Uebergewieht  auf  der  einen  Schaale  [P —  Q)  ist;  je  weniger  dir 
Waage  belastet  (P-\-Q)  wird;  je  leichter  der  Waagebalken  selbst  {G 
gebaut  ist ;  je  weniger  tief  die  Linie ,  welche  die  Auf hängepuukte  der 
Schaalen  verbindet  (e),  und  der  Schwerpunkt  {S)  unter  der  Wellt 
liegen. 

4)  Waagen  zu  ganz  genauen  Abwägungen  kleinerer  Massen  — 
z.  B.  bei  chemischen  Untersuchungen ,  beim  Wiegen  von  Gold ,  Edel- 
steinen etc.  —  hat  man  mit  besonderer  Sorgfalt  ausgeführt. 

Der  Waagebalken  kann  aus  Eisen ,  Stahl  oder  Messing  ver- 
fertigt werden.  Eisen  und  Stahl  haben  den  sichern  Vorzug  der  grössereu 
Festigkeit ;  Messing  hingegen  gewährt  den  Vortheil ,  dass  es  nicht  mag- 
netisch wird.  Man  macht  ihn  häutig  massiv  und  zwar  so ,  dass  er  höher 
als  dick  ist  und  gegen  die  beiden  Enden  verjüngt  zuläuft.  Main  h- 
Künstler  verfertigen  Waagen  mit  hohlen  Balken,  die  zwei  abgestumpfte, 
an  ihrer  Basis  zusammengefügte  Kegel  vorstellen ;  auch  Balken  aus  stark 
gehämmertem,  dickem,  durchbrochenem  Messingbleche  Üiun  gute  Dienste. 
Im  letzteren  Falle  liegt  im  Wesentlichen  dieselbe,  grosse  Festigkeit 
bietende  Coustruction  zu  Grunde,  welche  man  bei  Dachstühlen,  Brücken- 
bogen u.  dergl.  anbringt,  bei  welchen  keine  Pfeiler  zum  Tragen  ge- 
stattet werden  können ,  nur  dass  in  beiden  Fällen  die  gleichgeformten 
Theile  entgegengesetzte  Lage  —  nach  oben  oder  unten  —  babeu ,  weil 
bei  dem  Waagebalken  die  Last  an  den  Enden  zieht  und  denselben  mi: 
den  Enden  abwärts  biegen  will,  bei  Dachstühlen  u.  dergl.  aber  die  Last 
oben  drückt  und  daher  mittelst  der  Stützen  den  unteren  Theil  in  der 
Mitte  zu  krümmen  strebt. 

Die  Welle  wird  stets  aus  Stahl  gefertigt  und  sehr  gut  gehärtet. 
Man  lässt  sie  nach  unten  in  eine  scharfe,  höchstens  60  Grad  im  Winkel 
haltende  Schneide  auslaufen ,  welche  genau  auf  der  Ebene  des  Balken» 
senkrecht  steht.  Die  Pfanne  u,  in  denen  sich  die  Welle  bewegt,  mach! 
man  eben  oder  etwas  hohl,  aus  hartem  Stahle  oder  noch  besser  aus  einem 
harten  Steine,  z.  B.  aus  Achat. 

Die  Aufhängepunkte  der  Schaalen  sind  gewöhnlich  mit 
eigenen,  nach  oben  scharf  zulaufenden  Stiften  bezeichnet,  an  welche  die 
Sehaalen  mittelst  Haken  gehängt  werden ,  so  dass  sie  dem  Zuge  der 
Schwerkraft  folgen  können.  Bei  genauen  Waagen  sind  überdies  die 
Aufhängepuukte  durch  Federn  mittelst  Schrauben  genau  einstellbar. 

Die  Zunge  soll  auf  dem  Balken  und  der  Welle  senkrecht  stehen. 
Meistens  ist  sie  nach  oben  gerichtet  und  spielt  zwischen  der  Scheere, 
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die  stets  vod  selbst  vertieft)  hängt  und  oft  eine  kleine  verticale  Spitze  als 
Gegenziuige  hat ,  denn  l'eherejnstiinmuiig  mit  der  Zungenspitze  die 
horizontale  Lage  des  Balkens  anzeigt-  Häutig  ist  die  Zunge  abwärts 
gerichtet  und  spielt  dann  Uber  einem  Bogen ,  der  an  dem  dann  vorhan- 
denen Träger  der  Welle  und  ganzen  Waage  angebracht  ist.  In  diesem 
Falle  muss  der  Träger  lothrecht  stehen ,  was  mittelst  einer  Libelle  oder 
einem  Bleilothe  und  mit  Milte  von  Stellschrauben,  die  an  dem  Fusse  des 
"Trägers  angebracht  sind ,  geschieht.  Bei  manchen  Waagen  vertritt  ein 
Arm  des  Balkens  die  Zunge,  indem  er  iu  eine  Spitze  ausläuft  und  vor 
einem  eingeteilten  Kreisbogen  spielt. 

Bei  feinen  Waagen  ist  der  S  c  h  w  e  r  p  unkt  verscliraubbar.  Bei 
abwärts  gerichteter  Zunge  ist  auf  der  Oberseite  des  Waagebalkens  der 
Zunge  entgegengesetzt  eine  Schraube  augebracht,  deren  Mutter  sowohl 
als  Gegengewicht  für  die  Zunge  dient ,  als  auch  durch  ihre  Verschiebung 
den  Zweck  der  Veränderung  des  Schwerpunktes  erfüllt.  Bisweilen  sind 
zwei  Schraubenmuttern  auf  derselben  Spindel ,  so  dass  man  beiden  oder 
nur  der  einen  eine  andne  Stellung  geben  kann.  An  manchen  Waagen 
ist  die  ganze  Welle  in  einem  Schlitten  auf-  und  abbewegbar,  um  den 
Schwerpunkt  zu  verlegen. 

Die  Scb aal  e  n  hängen  an  Schnüren ,  oder  au  Ketten ,  oder  am 
zweckraässigsten  an  dicken  Drähten,  da  man  diesen  leicht  ein  bestimmtes 
Gewicht  geben  und  sie  dabei  erhalten  kann.  Die  Schaaleu  selbst  macht 
man  am  besten  flach  mit  aufgebogenem  Rande. 

Eine  empfindliche  Waage  soll  stets  so  eingerichtet  sein ,  dass  der 
Balken  sofort  von  den  Pfannen  abgehoben  und  auf  diese  wieder  herab- 
gelassen werden  kann.  Es  geschieht  dies  durch  die  sogenannte  Arre- 
t  i  ru  n  g  (Feststellung)  uud  dient  namentlich  zur  Schonung  der  Wellen- 
schneide. So  lange  die  Waa^e  ausser  Dienst  ist ,  soll  sie  arretirt  sein : 
ausserdem  ist  es  zweckmässig,  dieselbe  in  einen  Glaskasten  einzuschliessen, 
der  sich  an  der  Vorderseite  der  Waage  offnen  lässt .  um  sie  gegen  Staub 
u.  dergl. ,  auch  beim  Wiegen  gegen  Luftzug  an  schützen,  l'eberhanpt 
ist  aaf  Conaervirung  einer  Waage  alle  mögliche  8offgfalt  zu  verwenden; 
naineutlich  darf  man  aber  nicht  glauben,  dass  eine  Waage  richtig  sei. 
wenn  sie  einen  Aichungsstempel  trägt ,  der  nur  aussagt ,  dass  in  dem 
Augenblicke  der  nach  vorangegangener  Prüfung  vollzogenen  Stempelung 
die  Waage  die  Prüfung  bestanden  hat. 

Um  bei  feineren  Waagen  noch  möglichst  kleine  Gewichtstheile  zu 
ermitteln,  ist  meistens  der  Abstand  der  Wellenschneide  von  einem  Auf- 
hängepunkte der  Waagschaaleu  in  10  gleiche  Theile  getheilt ,  und  ein 
kleines  Gewicht,  z.  B.  1  Milligramm  in  Form  eines  gebogenen  Drahten, 
giebt  dann,  nach  dem  Gesetze  vom  Hebel,  au  einem  von  der  Welle  an 
gezählten  Theilstriche  aufgehangen  noch  ebensoviel  Zehntel  seines  Ge- 
wichtes, also  z.  B.  Zehntelmilligramme  an. 

5)  Soll  eine  ganz  scharfe  Abwägung  vollzogen  werdeu,  so  ist 
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jedesmal  vorher  die  Waage  zn  prüfen.  Dies  ist  einerseits  zeitraubend«, 
andererseits  konnte  sich  herausstellen,  dass  die  Waage  an  einem  Mangel 
leidet ,  dem  nicht  sofort  abzuhelfen  ist.  —  Bestände  der  aufgefundene 
Fehler  nur  darin,  dass  die  Waagearme  ungleiche  Länge  haben,  so  wiege 
man  den  Körper  zweimal  ab ,  nämlich  auf  jeder  der  beiden  Schmalen, 
und  ziehe  aus  dem  Producte  der  beiden  gefundenen  Gewichte  die  Quadrat- 
wurzel. Ergiebt  sich  nämlich  das  eine  Mal  P  als  Gewicht,  wenn  P  in 
der  Schaale  liegt,  dereu  Waagearm  =  «  sei,  während  der  andere  =  b 
ist ,  so  erhält  man  für  das  zu  suchende  richtige  Gewicht  .r :  P  =  a:bi 
ergiebt  sich  aber  das  andere  Mal  Q  als  Gewicht,  so  erhält  man  ,r :  Q  = 

b\a.    Im  ersten  Falle  ist  also  x  =  P.  -y  ,  im  zweiten  j  ==  Q .  -; 


folglich  ist  «ra  =  P.Q.  —  Wir  machen  hierbei  noch  darauf  aufmerk- 
sam ,  dass  man  nicht  etwa  durch  das  arithmetische  Mittel  der  beiden 


sondern  etwas  zu  viel  erhält.  --  Will  man  eine  Waage  nicht  erst  prüfen, 
ist  man  aber  von  ihrer  Empfindlichkeit  überzeugt .  so  ist  das  beste  Ver- 
fahren, eine  scharfe  Abwägung  zu  erhalten,  das  von  Bor  da  ange- 
gebene und  nach  demselben  benannte,  nämlich  Borda's  Verfahren 
der  doppelten  Abwägung.  Es  besteht  dies ,  also  auch  bei  sonst 
fehlerhaften  Waagen  empfehlenswert  he,  Verfahren  darin,  dass  man  den 
zu  wiegenden  Körper  in  eine  Schaale  legt  und  dann  die  Zunge  dadurch 
zum  Einstehen  bringt,  dass  man  die  andere  Schaale  durch  irgendwelche 
Körper,  z.  B.  Schrotkugeln,  Papierschnitzel  etc.  beschwert ;  nach  erreich- 
tem Gleichgewichte  entfernt  man  den  zu  wiegenden  Körper  und  legt  an 
seine  Stelle  Gewichtsstücke,  bis  wieder  die  Zunge  einsteht.  Es  leuchtet 
ein ,  dass  dann  die  Gewichtsstücke  genau  das  Gewicht  des  Körpers  er- 
geben, da  sie  dessen  Stelle  eingenommen  haben. 

B.  Federwaage.  Die  Federwaagen  gründen  sich  wie  das 
Feder-Dynamometer  (s.  Art.  Dynamometer)  auf  die  Elasticität  des 
Stahles.  Es  gehört  hierher  die  H  e  u  w  a  a  g  e.  Diese  besteht  ans  einer 
ovalen,  an  den  Enden  offenen  starken  Stahlfeder :  in  der  Mitte  derselben, 
den  Enden  gegenüber,  ist  nur  an  einem  Punkte  eine  Platte  befestigt,  auf 
welcher  die  Scala  verzeichnet  ist ;  die  beiden  freien  Enden  greifen  etwas 
über  einander;  das  obere  und  zwar  innere  enthält  einen  Schlitz,  an  dem 
anderen  ist  ein  durch  diesen  Schlitz  gehender ,  sich  gabelförmig  spalten- 
der und  die  Sealenscheibe  zwischen  sich  fassender  Zeiger  scharnierartig 
befestigt;  an  der  oberen  Biegung  der  Feder  sind  gewöhnlich  2  Ringe 
oder  Haken  und  an  der  unteren  ebenso  zwei  Haken  angebracht,  diese 
zum  Anhängen  des  zu  wiegenden  Körpers,  jene  zur  Befestigung  der 
Waage.  Hiingt  man  die  Waage  an  dem  Ringe  auf,  welcher  dem  freien 
Ende  zunächst  ist  und  desgleichen  den  Körper  an  dem  nächsten  Haken, 
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so  worden  die  Enden  mit  geringerer  Kraft  auseinander  gezogen,  als 
wenn  der  andere  Hing  und  Haken  benutzt  werden.  Hierauf  gründet 
«ich  die  Verwendung  der  Waage  für  leichtere  und  schwerere  Körper. 
Die  Scala  wird  empirisch  durch  Anhiingung  bekannter  Gewichte  bestimmt 
und  es  worden  dabei  die  beiden  Plattenflachen  für  die  beiden  eben  ange- 
gebenen Fälle  benutzt.  Die  eine  Scala  reicht  gewöhnlich  bis  zu  30 
Pfund,  die  andere  bis  zu  120  Pfd.  —  Eine  andere  Federwaage  enthalt 
als  wesentlichen  Theil  eine  spiralförmig  gewundene  Stahlfeder,  durch 
deren  Axe  ein  Stift  geht ,  der  oben  durch  einen  Kopf  an  dem  Federende 
anliegt,  unten  an  dem  aus  der  Spirale  heraustretenden  Ende  eine  Waag- 
schaale,  oder  auch  nur  einen  Haken  trägt.  Die  Spirale  ist  in  einer 
Hülse,  welche  der  Länge  nach  einen  Schlitz  enthält ,  neben  welchem  die 
Gew iehtsscala  angebracht  ist,  auf  welche  eine  mit  dem  Stifte  in  Verbin- 
dung stehende  Spitze  zeigt. 

Da  die  Elasticität  des  Stahles  nicht  unveränderlich  ist  und  überdies 
kleine  Gewichtsunterschiede  nicht  gehörig  angezeigt  werden ,  so  kann 
man  diese  Waagen  nur  da  verwenden,  wo  es  auf  Schnelligkeit,  aber  nicht 
auf  Genauigkeit  ankommt. 

Waage,  electrische,  s.  Art.  Drehwaage,  electrische. 

Waage,  hydrostatische,  nennt  mau  gewöhnlich  eine  Krämer- 
waage (s.  Art.  Waage.  A.),  deren  Schaalcn  unten  mit  Haken  ver- 
sehen sind,  um  Körper  anhängen  zu  können,  welche  in  einer  Flüssigkeit 
abgewogen  werden  sollen.  —  Wegen  der  hydrostatischen  Waage  von 
Tralles  s.  Art.  Aräometer.  A.  S.  37. 

Waagebalken,  s.  Art.  Waage.  A.  1  und  4. 

Waagemanometer  oder  Guericke'sches  Manometer,  s.  Art. 
D  a  s  y  m  e  t  e  r. 

Waagerecht  oder  w  a  s  s e  r  r  e  c  h  t  oder  horizontal  ist  die 
Richtung,  welche  auf  vertical  steht.  Vergl.  Art.  Libelle,  Setz- 
waage und  Wasserwaage. 

Waageschaalen,  s.  Art.  Waage.  A.  1  und  4. 

Wachsfass  heisst  ein  hölzernes  Fass  oder  ein  Bottich  zurKrystall- 
bildung  im  Grossen,  z.  B.  bei  der  Alauufabrikation.  S.  Art.  K  r  y  s  t  a  1 1  o  - 
genie. 

Wachttafel  oder  Loggtafel,  8.  Art.  Log. 
Wackler,  Trevelyan's,  s.  Art.  Tre  vely  an -Instrument. 
Wägbar  oder  p  o  u  d  e  r  a  b  e  1,  s.  Art.  Imponderabilien. 
Wägen  oder  wie  gen,  s.  Art.  Waage,  namentlich  A.  5. 
Wälzende  Reibung,  8.  Art.  Reibung. 

Wärme.  A.  Fassen  wir  irgend  einen  Körper  an,  so  erregt  derselbe 
in  unserem  Gemeingefühle  eine  eigenthümliche  Empfindung.  Wir  sagen 
von  dem  Körper  entweder,  er  sei  hei 88,  oder  warm,  oder  lau,  oder 
kalt,  oder  eisig.  Die  Erfahrung  zeigt,  dasa  nicht  etwa  blos  ver- 
schiedene Körper  diese  verschiedenen  Empfindungen  erregen ,  soudern 
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dass  auch  ein  und  derselbe  Körper  im  Stande  ist,  sie  nnter  verschiedenen 
Umständen  hervorzurufen,  wie  vielfache  und  nahe  liegende  Beispiele  be- 
stätigen. 

Um  das  angegebene  verschiedene  Verhalten  der  Körper  zn  nnserem 
Gemeingefiihle  zn  erklären,  nahm  man  früher  zu  einem  besonderen 
Stoffe  seine  Zuflucht,  der  nicht  nur  in  dem  angefassten  Körper,  soudern 
auch  in  unserem  eigenen  sich  befinden  sollte.  Diesen  Stoff  nannte  man 
W  ä  r  m  e  s  t  o  f  f  oder  Wärmematerie  oder  auch  schlechthin  W  a  r  in  f . 
Der  Wärmestoff  mttsste  untastbar  und  unwägbar  (s.  Art.  Impondera- 
bilien) sein  und  aus  einem  Körper  in  einen  anderen  übergeben  können, 
wobei  der  Körper,  welcher  noch  Wärraestoff  erhielte ,  wärmer ,  der  hin- 
gegen, welcher  Wärmestoff  verlöre,  kälter  würde.  Das  Vorhandensein 
eines  solchen  besonderen  Wärmestoffes  ist  mehr  als  unwahrscheinlich 
geworden,  jetzt  eigentlich  schon  gänzlich  aufgegeben.  Diese  Annahme 
genügte  nur,  als  man  einen  noch  beschränkten  Kreis  von  Erscheinungen 
kannte,  welche  sich  auf  dieselbe  zurückführen  Hessen ;  jetzt  ist  dieselbe 
nur  noch  als  ein  wenig  zu  empfehlender  Nothbehelf  bei  der  eleuientarco 
Behandlung  der  Wärmelehre  hier  und  da  im  Gebrauch.  Wo  eine  Ver- 
änderung im  Zustande  eines  Körpers ,  eine  Einwirkung  auf  unsere  Sinn* 
—  sollte  dabei  auch  nur  einer  der  Sinne  in  Betracht  kommen  —  statt- 
findet, da  muss  eine  besondere  Ursache  vorhanden  sein,  weil  kein  Körper 
seinen  Zustand  von  selbst  verändern  kann  (s.  Art.  Beharruugsver- 
m  ö  g  e  n ) :  aber  um  diese  Ursache  zu  ergründen ,  muss  man  erst  eine 
gewisse  Summe  von  Erscheinungen  zu  gewinnen  suchen,  welche  von 
derselben  Ursache  bedingt  werden  und  unter  sich  in  ursächlichem  Zo- 
sammenhange  stehen.  Ist  man  noch  nicht  so  weit  gediehen ,  dass  man 
mit  einer  gewissen  Zuversicht  eine  das  Richtige  treffende  Annahme 
machen  kann ,  so  bezeichne  man  die  unbekannte  Ursache  vorläufig  mit 
einem  Namen  (vergl.  Art.  Hypothese).  Im  vorliegenden  Falle  würde 
sich  das  Wort  Wärmewesen  empfehlen,  jetloch  braucht  man  ge- 
wöhnlich dafür  schlechthin  Wärme,  womit  freilich  auch  eine  Empfin- 
dung bezeichnet  wird.  Die  Franzosen  unterscheiden  zweckmässig 
calorique  als  wirkende  Ursache  und  ckaleur  als  Wirkung  der  Wärme. 
Nehmen  wir  an,  dass  jeder  Körper  in  jedem  Augenblicke  einen  gewissen 
Gehalt  an  Wärmewesen  besitzt:  dass  dies  Wärmewesen  aus  einem  Körper 
in  einen  anderen  übergehen  kann ;  dass  die  mit  einander  in  unmittel- 
barer oder  mittelbarer  Berührung  stehenden  Körper  das  Bestreben  haben, 
die  in  ihnen  vorhandene  Menge  des  Wärmewesens  unter  sich  gleich- 
mässig  zu  vertheilen :  so  erklären  sich  z.  B.  die  im  Eingange  dieses 
Artikels  angegebenen  ftinf  verschiedenen  Abstufungen  eines  Körpers 
einfach,  so  fern  der  Körper  wärmer  wird,  in  welchen  noch  Wärmewesen 
Übergeht,  derjenige  hingegen  kälter,  in  welchem  eine  Verminderung  des- 
selben eintritt.  Fühlt  sich  nämlich  ein  Körper  warm  an,  so  können 
wir  sagen,  er  habe  verhältnissmässig  mehr  Wärme  wesen  als  unser  Körper 
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und  gebe  diesem  etwas  davon  ab ;  fühlt  er  sich  k  a  1 1  an ,  so  habe  er 
verhältnissmässig  weniger  Wärmewesen  als  unser  Körper  und  entziehe 
diesem  etwas;  fühlt  er  sich  heiss  oder  eisig  an,  so  betrage  der 
Unterschied  in  dem  Gehalte  an  VVftrmewesen  des  angefassten  und  unseres 
eigenen  Körpers  verhältnissmässig  viel  und  im  ersten  Falle  gebe  und  im 
anderen  Falle  entziehe  der  angefasste  Korper  dem  nnsrigen  in  kurzer 
Zeit  viel  davon ;  fühlt  er  sich  lau  an,  so  sei  der  Unterschied  in  dem 
Gehalte  an  Wärmewesen  unbedeutend  oder  es  sei  gar  kein  solcher  vor- 
handen. —  Wir  sehen  hieraus ,  dass  wir  aus  der  Annahme  eines  und 
desselben  Wärmewesens  nicht  nur  die  Empfindung  des  Wärmerseins, 
sondern  auch  des  Kältersei  ns  erklären  können.  Wir  haben  daher  nicht 
nöthig  —  wie  man  versucht  sein  könnte  —  noch  ein  besonderes  Kälte- 
wesen anzunehmen.  Das  Wort  Kälte  bezeichnet  stets  nur  eine  ge- 
wisse Empfindung  und  auch  das  Wort  Wärme  sollte  man  nur  zur  Be- 
zeichnung der  Empfindung  des  Wärmewesens  gebrauchen  und  nicht 
zugleich  zu  der  Bezeichnung  der  Wärmeursache. 

Im  Jahre  1842  machte  der  Arzt  Mayer  in  Heilbronn  zuerst  darauf 
aufmerksam,  dass  zwischen  mechanischer  Arbeit  und  Wärme  ein  Zu- 
sammenhang sein  müsse ,  so  dass  eine  bestimmte  Arbeitsgrösse  eine  be- 
stimmte Menge  Wärme  erzeuge  und  umgekehrt.  Damit  gab  derselbe 
den  Anstoss  zu  der  sogenannten  mechanischen  Wärmetheorie,  um  die 
sich  namentlich  der  Engländer  Joule  zuerst  verdient  gemacht  hat. 
Näheres  hierüber  enthält  Art.  Wärmetheorie,  mechanische  und 
bemerken  wir  hier  nur  noch,  dass  bereits  früher  der  Amerikaner  Ben- 
jamin Thompson,  —  bekannter  unter  den  Namen  Graf  Ii  u  m  f  o  r  d, 
unter  welchem  ihn  der  Kurfürst  von  Baiern  adelte  —  zu  gleichen  Resul- 
taten gelaugte,  ohne  indessen  bleibenden  Erfolg  zu  gewinnen.  Vergl. 
auch  Art.  Dynamide. 

B.  WTir  haben  bereits  hervorgehoben ,  dass  um  das  Wesen  des  den 
Wänneerscheinungen  zu  Grunde  liegenden  Princips  zu  erforschen,  zu- 
nächst die  Wirkungen  einer  näheren  Untersuchung  unterzogen  werden 
müssten.  Bevor  wir  auf  diese  eingehen ,  bemerken  wir  jedoch  noch, 
dass  wir  den  jedesmaligen  Zustand  eines  Körpers ,  in  welchem  er  sich 
gemäss  seines  Gehaltes  an  Wärraewesen  befindet ,  seine  Temperatur 
nennen ,  und  dass  zur  genauen  Bestimmung  dieser  Temperatur  —  da 
unser  Gefühl  nicht  ausreichend  ist ,  auf  dieselbe  mit  Zuverlässigkeit  zu 
schliessen  —  besondere  Instrumente ,  sogenannte  Thermometer  (s. 
s.  Art.),  construirt  worden  sind. 

C.  Die  Wirkungen  des  Wärmewesens  sind  nun ,  wenn  wir  die 
Körper  als  e  i  n  z  e  1  n  stehend  u  n  d  n  i  c  h  t  auf  e  i  n  a  n  d  e  r  d  u  r  c  h 
ihr  Wärmewesen  einwirkend  betrachten,  folgende. 

1)  Volumen  Veränderungen.  Als  allgemeines  Gesetz  gilt 
hier,  dass  die  Körper  durch  Temperatuneränderung  eine  Volumenver- 
anderung  erleiden  und  zwar  im  Allgemeinen  das  Bestreben,  durch  Tempe- 
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ratur erböhung  sich  in  einen  grösseren  Kaum  auszudehnen .  aber 
durch  Temperatur erniedr ig ung  sich  in  einen  kleineren  Kaum  zu- 
sammenzuziehen ,  erhalten.  Das  Nähere  hierüber  enthält  der  Artikel 
Ausdehnung  der  Körper  durch  die  Wärme.  Wir  bemerken 
hier  nur  noch ,  dass  diese  Wirkung  vorzugsweise  zur  Constructiou  der 
Thermometer  verweudet  wird. 

2)  Aggregats  Veränderungen.  Hier  lautet  das  allgemeine 
Gesetz :  Durch  hinlängliche  Temperaturv  eränderung  erleiden  die  Körper 
eine  Aggregats  Veränderung,  und  zwar  wird  bei  hinlänglicher 
Temperaturerhöhung  ein  fester  Körper  tropfbarflüssig  und  ein  tropf- 
barflüssiger luftförmigflüssig ;  bei  hinlänglicher  Temperarur  e  r  n  i  e  d  r  i  ■ 
g  u  n  g  aber  ein  luftformigflüssiger  Körper  tropfbarflüssig  und  ein  tropf- 
barflüssiger fest. 

Wegen  des  Ueberganges  fester  Körper  in  den  tropfbarflüssigen 
Zustand,  welchen  Vorgang  man  gewöhnlich  Schmelzen  nennt,  s.  An. 
Schmelzen. 

In  Betreff  des  Ueberganges  tropfbarflüssiger  Körper  in  den  festen 
Zustaud  gilt,  dass  dieser  im  Allgemeinen  eintritt,  sobald  die  Temperatur- 
eruiedrigung  den  Schmelzpunkt  überschreitet  (s.  Art.  Schmelzen). 
Hierbei  bemerken  wir,  dass  Gay-Lussac  Wasser  noch  bei  — 12°  C. 
flüssig  gefunden  hat,  wenn  es  gegen  Erschütterungen  geschützt  war: 
II  o  u  s  s  o  n  sogar  noch  bei  — 20°  C.  unter  einem  Drucke  von  einigen 
tausend  Atmosphären.  —  Viele  Körper,  welche  in  gewöhnlicher  Tempe- 
ratur tropfbarflüssig  oder  erst  aus  dem  luftformigen  Zustande  in  den 
tropfbarflüssigen  übergeführt  sind,  kann  man  noch  nicht  in  den  festen 
Zustand  versetzen.  Dies  gilt  z.  B.  von  Essigäther ,  Chlor  etc. ;  Kohlen- 
säure kennt  man  in  allen  drei  Aggregatzuständen  (vergl.  Art.  Natterer- 
scher  Apparat).  —  Geschieht  die  Erkaltung  langsam  und  ohne 
störende  Bewegung,  so  entstehen  gewöhnlich  Krystalle,  sonst  zeigt  sich 
höchstens,  krystallinischcs  Geflige.  Man  kann  diesen  Unterschied  leicht 
bei  Zucker,  Alaun,  Salz  und  dergl.  beobachten.  Wir  machen  aber  noch 
besonders  aufmerksam ,  dass  auch  eine  verschiedene  Festigkeit  hierbei 
die  Folge  ist ,  wie  man  dies  in  Betreff  des  Glases  recht  deutlich  au  den 
schnellgekühlten  Bologneser  Flaschen  (s.  Art.  Flasche,  Bologneser) 
und  an  den  Glasthränen  (s.  d.  Art.),  in  Betreff  der  Metalle  au  den  ge- 
gosseneu und  geschmiedeten  (s.  Art.  Tempern)  wahrnimmt. 

Bei  dem  Uebergange  der  Körper  in  den  luftformigen  Zustand  unter- 
scheidet man  Sieden  oder  Kochen  und  Verdunsten  oder  Ver- 
dampfen. Das  Sieden  ist  der  Uebergang  tropf  barflüssiger  Körper  in 
den  luftformigen  Zustand  durch  die  ganze  Masse  hindurch  unter  wallen- 
der und  zischender  Bewegung.  Das  Nähere  hierüber  enthält  Artikel 
Sieden.  Unter  Verdunsten  versteht  mau  den  Uebergang  in  den  luft- 
formigen Zustand  sowohl  bei  festen ,  als  tropfbarflüssigen  Körpern  an 
der  Oberfläche  ohue  eintretende  Bewegung  und  ohne  Geräusch  und  zwar 
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bei  festen  Körpern  mit  Ueberepringung  des  tropfbar-flüssigen  Zustandes. 
Hierüber  8.  Art.  D  a  m  p  f  und  Dampfbildung,  ausserdem  vergleiche 
wegen  des  von  manchen  Seiten  beliebten  Unterschiedes  zwischen  Ver- 
dampfung und  Verdunstung  Art.  Verdampfung. 

Ein  Uebergang  luftförmigflüssiger  Körper  in  den  tropfbarftüssigen 
Zustand  tritt  bei  Luftarten ,  welche  aus  tropfbaren  Flüssigkeiten  durch 
Wärmezuftihrung  entstanden  sind,  dann  ein,  wenn  mau  sie  bis  unter  den 
den  Umstund«  n  entsprechenden  Siedepunkt  abkühlt.  Vergl.  hierüber  Art. 
Destillation.  Ausserdem  ist  man  im  Stande  viele  sonst  nur  luft- 
förmig  auftretende  Körper  durch  Abkühlung  oder  stärkereu  Druck  oder 
Beides  vereint  in  den  tropfbarflüssigen  Zustand  zu  versetzen.  Ceber 
die  Gase,  mit  welchen  das  Letztere  bisher  gelungen  ist,  8.  Art.  Dampf. 
S.  17  5  und  Gas;  vergl.  auch  Art.  Verdichten. 

Als  eine  eigentümliche ,  bei  Aggregatsänderuug  durch  die  Warme 
•  eintretende  Erscheinung  ist  noch  das  Leidenfrost'sche  Phäno- 
men zu  er  wähnen ,  worüber  eiu  besonderer  Artikel  ausführlichen  Auf- 
schluss  giebt. 

3)  Als  eine  bei  dem  Uebergange  eines  Kö'pers  aus  dem  niederen 
Aggregatznstande  in  den  höheren ,  und  umgekehrt  aus  dem  höheren  in 
den  niederen  eintretende  Nebenerscheinung  macht  sich  im  ersteren  Falle 
das  Binden  oder  Latentwerdeu,  im  letzteren  das  Freiwerden 
oder  Sensibelwerden  der  Wärme  bemerkbar.    Hiertiber  enthält 

.  Art.  Gebundene  Wärme  das  Nöthige  und  ausserdem  liefern  die 
Art.  Wärmecapacität;  Wärme,  speci fische  und  Calori- 
rneter  noch  manchen  Aufschluss. 

4)  Optische  Veränderungen.  Die  optischen Erscheinungeu, 
welche  durch  Ternperaturveränderungen  au  den  Körpern  hervorgebracht 
werden,  bestehen  besonders  in  Aenderung  der  Farbe,  im  Leuchtend-  und 
Gl  übend  werden.  Die  bestimmten  Gesetze  sind  indessen  meistens  uoeh 
zu  ermitteln. 

Farbenveränderungen  treten  vorzugsweise  bei  zusammen- 
gesetzten Körpern  ein ;  Schwefel ,  Phosphor  und  Selen  sind  vielleicht  die 
einzigen  einfachen ;  häufiger  sind  sie  bei  festen,  als  bei  tropfbarflüssigen ; 
bei  luftförmigen  kennt  man  bis  jetzt  nur  eineu  Einfluss  auf  die  salpetrige 
Säure.  —  Leber  das  Verhalten  des  Schwefels  s.  Art.  Schwefel.  — 
Phosphor  verwandelt  sich ,  wenn  man  ihn  uuter  Abschluss  von  Luft  und 
\V  asser  längere  Zeit  in  einem  Oelbade,  welches  in  einem  Sandbade 
steht,  auf  250°  C.  erwärmt,  iu  rothen,  sogenannten  amorphen  Phosphor, 
und  sehr  reiner  Phosphor,  auf  jQ°  erwärmt  und  plötzlich  stark  abge- 
kühlt, wird  ganz  schwarz.  —  Das  rothe  Selen  schmilzt,  wenn  es  trocken 
erhitzt  wird ,  zu  eiuer  dunkelbleigrauen ,  metallisch  glänzenden  Masse. 
—  In  der  Hitze  wird  rothes  Quecksilberoxyd  braunschwarz  und  gelbes 
basisch  salpetersaures  Quecksilberoxyd  roth.  —  Rothes  Quecksilberjodid 
wird  durch  Erwärmung  königsgelb,  und  citrongelbes  einfach  chiomsaures 
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Kali  bei  hoher  Temperatur  morgenroth.  —  Zinkoxyd ,  in  niederer  Tem- 
peratur milchwei88,  wird  stark  erhitzt  citrongelb.  —  Lösungen  von 
Eisenoxydsalzen  erscheinen  bei  höherer  Temperatur  bedeutend  dunkler, 
z.  B.  saure  salpetersaure  Eisenoxydlösung,  die  gewöhnlich  farblos  ist, 
wird  erwärmt  röthlich  gelb.  —  Die  mit  wasserfreiem  Alkohol  versetzten 
rothen  Lösungen  von  Chlorkobalt  und  von  Schwefelcyankobalt ,  ebenso 
phosphorsaures  Kobaltoxyd  färben  sich  beim  Erhitzen  blau.  —  Die 
Wolframsäure  ist  ein  blass  orangegelbes  Pulver,  welc  hes  in  heftiger  Hitze 
oder  am  Sonnenlichte  grün  wird.  —  Salzsaures  Kobaltoxyd  ist  in  der 
Kälte  bräunlich  gelb  und  wird  bei  Erwärmung  blau.  —  Ceber  die 
Farbenveränderungen  des  Stahls  beim  Anlassen  desselben  s.  Art.  An- 
lassen. Aehnlich  verhält  sich  Mangan.  —  Die  oben  erwähnte  salpe- 
trige Säure  ist  bei  — 20°  C.  eine  farblose  Flüssigkeit,  bei  0°  wachsgelb, 
bei  -f-15°  orangefarben,  noch  mehr  erhitzt  sogar  braunroth;  sie  kocht 
bei  28°  und  die  luftformige  Säure  ist  orangerot h  und  wird  bei  höherer 
Temperatur  dunkler.  (Wir  haben  eine  zahlreichere  Zusammenstellung 
von  hierher  gehörigen  Erscheinungen  gegeben,  weil  in  der  Regel  gerade 
diese  Wirkung  der  Wärme  weniger  beachtet  wird.  Dieselbe  scheint  uns 
indessen  von  besonderer  Wichtigkeit  zu  sein  und  namentlich  Anhalte- 
pnnkte  zu  bieten,  welche  ftlr  eine  Fluorescenz  (s.  d.  Art.)  durch  Wärme 
sprechen.) 

Für  die  meisten  Körper  scheint  die  Temperatur  des  anfangenden 
ü  1  ü  h  e  n  8  dieselbe  zu  sein.  Einige  zusammengesetzte  Körper  geratheo 
bei  höherer  Temperatur  plötzlich  in  ein  heftiges  Erglühen.  —  Wegen 
der  Gltihtemperatur  8.  Art.  Gluth;  vergl.  auch  Art.  Glühen.  — 
Chromoxydhydrat,  Zinkerdehydrat,  antimonsaure  Metallsalze,  kieselsaure 
Yttererde,  Titansäure,  Tantalsäure  etc.  erglühen  plötzlich. 

5)  Electrische  und  magnetische  Wirkungen  s.  im  Art. 
Thermoelectricität. 

6)  Akustische  Wirkungen  sind  in  folgenden  Artikeln  enthalten: 
Harmonika,  chemische;  Trevelyan-Instrument;  Ton.  B. 
und  zwar  das  Tönen  erhitzter  Röhren. 

7)  Von  chemischen  Wirkungen,  die  theils  in  Zersetzungen, 
theils  in  Verbindungen  bestehen,  sehen  wir  hier  plangemäss  ab,  wiewohl 
dieselben  von  der  allergrössten  Wichtigkeit  sind. 

D.  Die  Wirkungen  des  Wärmewesens,  wenn  wir  die  gegen- 
seitige Einwirkung  von  Körpern  verschiedener  Tem- 
peratur betrachten ,  bestehen  im  Allgemeinen  darin ,  dass  die  Tempe- 
ratur des  einen  erhöht  und  die  des  anileren  erniedrigt  wird ,  bis  beide 
dieselbe  Temperatur  zeigen  oder  im  thermometrischen  Gleich- 
gewichte stehen.  Ist  dies  eingetreten,  so  ändern  beide  unter  dem 
Einflüsse  der  Umgebung  ihre  Temperatur  in  gleicher  Weise ,  so  dass  sie 
stets  dieselbe  Temperatur  zeigen.  Dies  Gleichgewicht  nennt  man  das 
bewegliche  Gleichgewicht  der  Wärme. 
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Das  Ausgleichen  der  Temperaturen ,  welches  man  im  Allgemeinen 
als  eine  Mittheilung  der  Wärme  von  dem  wärmeren  Körper  an 
den  minder  warmen  bezeichnet,  erfolgt  entweder  1)  durch  Strahlung 
oder  2 )  durch  Leitung  oder  3 )  durch  Bewegung.  Hierbei  macht 
sich  eine  ungleiche  Fähigkeit  der  verschiedenen  Stoffe  für  die  Wärme- 
aufnahme geltend,  welche  4)  auf  die  W  ä  r  m  e  c  a  p  a  c  i  t ä  t  fiihrt. 

1 )  Wegen  der  Mittheilung  der  Wärme  durch  Strahlung  s.  Art. 
Wärme,  strahlende. 

2 )  Wegen  der  Mittheilung  der  Wärme  durch  Leitung  s.  Art. 
W  ä  r  m  e  1  e  i  t  u  n  g. 

3)  Wegen  der  Mittheilung  der  Wärme  durch  Bewegung  s  Ali 
Wärme,  bewegte. 

4)  Die  Wärmecapacität  behandelt  ein  ebenso  bezeichneter 
Artikel,  der  zugleich  unter  B.  und  C.  das  die  specifische  und  relative 
Wärme  Betreffende  enthält,  während  die  Bedeutung  von  Wärme- 
einheit oder  Calorie,  auf  welche  man  dabei  geführt  wird,  im  Art. 
C  a  1  o  r  i  e  angegeben  ist. 

E.  Nachdem  wir  unter  C.  und  D.  die  Wirkungen,  welche  die  Wärme 
in  den  Körpern  hervorbringt,  angegeben  und  nachgewiesen  haben,  wobei 
wir  auf  die  daraus  sich  ergebenden  Erscheinungen  und  Anwendungen 
nicht  näher  eingehen  konnten,  da  diese  ihrerseits  in  besonderen  Artikeln 
besprochen  werden  müssen ,  z.  B.  die  vielfachen  meteorologischen  Er- 
scheinungen (s.  Art.  Hygrometrie,  Isothermen,  Klima,  Wind, 
Hegen  etc.) ,  desgl.  die  Benutzung  der  Expansivkraft  der  Dämpfe  (s. 
Art.  Dampfmaschine,  Digestor  etc.);  bleibt  noch  die  Frage  nach 
den  Quellen  der  Wärme,  und  überhaupt  nach  den  Mitteln, 
Temperaturveränderungen  hervorzubringen,  übrig. 

Wärmequellen  sind  für  uns  die  Sonne,  die  Electricität,  der 
chemische  Process  und  diejenigen  physikalischen  Vorgänge ,  bei  denen 
ein  Freiwerden  von  Wärme  eintritt.  Damit  haben  wir  auch  die  Mittel 
zur  Erzeugung  höherer  Temperaturen  erhalten ,  nämlich  1 )  die  Gesetze 
der  Wärmemittheilung,  namentlich  die  Wirkung  der  Sonnenstrahlen,  die 
man  durch  Brenngläser  oder  Brennspiegel  (s.  diese  Art.)  verstärkt; 
2)  die  V  olumenverringerung  der  Körper  durch  Stoss  oder  Zusammen- 
drückung, z.  B.  das  pneumatische  Feuerzeug  (s.  Art.  Feuerzeug. 
8.  335),  wohin  auch  die  Wärmeerregung  durch  Reiben  gehört;  oder 
das  Versetzen  eines  Körpers  aus  einem  höheren  Aggregatzustande  in 
einen  niederen,  Z.B.Dampfheizung  (8.  d.  Art.).  —  Wir  verweisen 
hierbei  noch  wegen  der  Wirkung  der  Sonnenstrahlen  auf  die  Art.  Akti- 
nometer,  Heliother mometer  und  Sonne;  ausserdem  machen 
wir  noch  in  Betreff  der  anderen  Punkte  beispielsweise  darauf  aufmerksam, 
dass  man  durch  anhaltende  Hammerschläge  Eisen  bis  zum  Glühen  brin- 
gen kann,  dass  die  Wilden  durch  Aneinanderreihen  zweier  Hölzer  Feuer 
anmachen ,  dass  D  a  v  y  sogar  zwei  Stücken  Eis  bei  einer  Temperatur 
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unter  0°  C.  durch  Reibeu  zum  Schmelzen  brachte ,  dass  die  Phosphor- 
Streichhölzer  durch  Reibung  sich  entzünden ,  dass  gebrannter  Kalk  beim 
Löschen  in  Folge  von  Aufnahme  von  Wasser,  welches  er  gewisserniasseu 
aus  dem  tropfbarflüssigen  Zustande  in  den  festen  überführt,  sich  erhitzt 
dass  dasselbe  beim  Festwerden  des  mit  Wasser  angerührten  Gypses  ge- 
schieht, dass  Wasser  durch  Absorption  von  Salzsäuregas  (464  Quart  auf 
1  Quart  Wasser)  bis  auf  100°  C.  erwärmt  werden  kann  etc.  Das  Ver- 
brennen als  gewöhnliches  Mittel  der  Wärmeerzeugung  möge  als  Beispiel 
eines  chemischen  Processes  genügen ,  ebenso  das  Anzünden  des  Schwe- 
feläthers durch  einen  electrischen  Funken  als  Beispiel  für  die  Electricität 
als  Wärmequelle ,  wofilr  allerdings  schon  das  Zünden  des  Bützes  spricht 
(s.  auch  die  electrische  Lampe  im  Art.  Feuerzeug.  S.  335). 

Wärme,  bewegte  (s.  Art.  Wärme.  D).  Bei  tropfbarflüssi^eo 
Körpern  tritt  bei  Erwärmung  von  unten  oder  Abkühlung  von  oben  eine 
Bewegung  der  Flüssigkeitstheilchen  ein,  da  im  ersten  Falle  die  zunächst 
erwärmten  unteren  leichter  werden  und  aufsteigen .  im  anderen  die  zu- 
nächst abgekühlten  oberen  schwerer  werden  und  niederfallen.  Hierdurch 
kommen  die  wärmeren  und  kälteren  Theilchen  in  Berührung  und  theilen 
eiuander  Wärme  mit ;  ausserdem  werden  aber  auch  durch  den  Strom 
die  entfernteren  Theilchen  in  die  Gegend  geführt ,  welche  der  Erwär- 
mung oder  Abkühlung  unmittelbar  ausgesetzt  ist,  so  dass  auch  sie  un- 
mittelbar diese  Einwirkung  erleiden.  Dasselbe  ist  bei  luft förmigen,  nicht 
abgesperrten  Flüssigkeiten  der  Fall.  Die  auf  diese  Weise  herbeigeführte 
Mittheilung  der  Wärme  nennt  man  Mitth  eilung  durch  Bewegung 
und  die  so  mitgetheilte  Wärme  bewegte. 

Von  der  Thatsache  kann  man  sich  überzeugen,  wenn  man  Wasser, 
in  welches  Bernsteinpulver  gestreut  ist,  in  einem  gläsernen  Cylinder  von 
unten  erwärmt  oder  durch  ein  auf  die  Oberfläche  gebrachtes  Eisstück 
abkühlt.  Im  ersten  Falle  wird  das  Wasser  verhältnissmässig  schnell 
wann,  im  anderen  schnell  kalt  und  namentlich  schmilzt  das  Eis  sehr  bald 
Als  Gegen  versuch  bietet  sich  das  Abbrennen  von  Schwefeläther,  welcher 
auf  die  Wasserfläche  gegossen  ist,  und  ein  auf  dem  Boden  eines  Gefässes 
befestigtes  Stück  Eis,  welches  mit  warmem  Wasser  Übergossen  wird,  dar. 
Im  ersten  Falle  zeigt  sich  in  geringer  Tiefe  unter  der  Oberfläche  nach 
dem  Verlöschen  des  Schwefeläthers  keine  eingetretene  Temperatur- 
erhöhung und  ebenso  wenig  beobachtet  man  eine  Bewegung  in  dem  Bern- 
steinpulver ;  im  anderen  Falle  dauert  es  sehr  viel  läuger ,  ehe  das  Eis 
schmilzt,  und  von  einer  Bewegung  ist  ebenfalls  nichts  zu  merken.  —  Für 
die  Bewegung  in  der  Luft  spricht  die  bekannte  Thatsache ,  dass  eine 
Kerzenflamme,  welche  man  in  den  oberen  Tbeil  einer  geöffneten  und 
zwei  Zimmer  von  ungleicher  Temperatur  verbindenden  Thür  hält ,  nach 
dem  kälteren  Zimmer  hingerichtet  ist,  während  es  in  dem  uuteren  Theile 
der  Thür  gerade  umgekehrt  erfolgt ;  denn  oben  strömt  die  wärmere  Luft 
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aus  dem  wärmeren  Zimmer  aus ,  da  sie  empor  dringt ,  und  unten  strömt 
kältere  ein. 

Es  erklärt  sich  hieraus ,  wie  durch  das  Heizen  des  Ofens  die  Luft 
im  ganzen  Zimmer  warm  wird ;  warum  es  in  einem  geheizten  Räume  in 
den  oberen  Schichten  wärmer  ist  als  in  den  unteren ;  woher  der  Luftzug 
kommt,  wenn  Feuer  angemacht  wird;  warum  der  Rauch  in  einem  Schorn- 
steine in  die  Höhe  steigt ,  obgleich  er  aus  festen  Stoffen  des  Brennmate- 
rials besteht;  warum  ein  auf  eine  Lampe  gesetzter  Glascylinder  die 
Rauchverzehrung  und  überhaupt  ein  besseres  Brennen  befördert ;  warum 
sich  breiartige  Speisen  lange  warm  erhalten  etc.  Vergleiche  überdies, 
was  im  Art.  Eis.  S.  247  über  die  Eisbildung  auf  ruhigen  und  fliessen- 
den Gewässern  gesagt  ist ;  ebenso  Art.  Wind. 

Wärme,  gebundene  oder  latente,  s.  Art.  Gebundene 
Wärme. 

Wärme,  relative,  j  8.  Art.  Wärmecapacität  B  und  C 
Wärme,  specifische,  j  und  Calorimeter. 

Wärme,  s  t  r  a  h  1  e  n  d  e  (s.  Art.  \\  ä  r  m  e.  D).  1 )  Wenn  Körper 
von  verschiedener  Temperatur  aus  der  Ferne  auf  einander  einwirken, 
wobei  es  gleichgültig  ist,  ob  die  Entfernung  klein  oder  gross  ist,  und  sich 
dieselben  in  das  thermoraetrische  Gleichgewicht  zu  setzen  suchen ,  so 
sagt  man,  es  finde  zwischen  ihnen  Mittheilung  durch  Strahlung 
statt,  und  nennt  die  so  mitgetheilte  Wärme  strahlende.  —  Mariotte 
scheint  1682  zuerst  auf  die  Erscheinung  aufmerksam  geworden  zu  sein; 
aber  der  Schwede  Scheele  lieferte  die  ersten  Untersuchungen  und  be- 
diente sich  der  Bezeichnung  strahlende  Wärme.  Von  der  That- 
sache  kann  man  sich  leicht  überzeugen,  wenn  man  das  Gesicht  gegen  die 
Glnth  eines  Feuers  kehrt ,  indem  man  diese  dann  fühlt ,  während  dies 
nicht  geschieht,  wenn  man  das  Gesicht  abwendet.  Es  folgt  hieraus,  dass 
die  Luftschicht,  in  welcher  sich  das  Gesicht  befindet,  selbst  nicht  glühend 
ist ,  sondern  dass  die  Empfindung  nur  durch  die  Wirkung  der  Strahlen 
erregt  wird,  welche  von  dem  Feuer  ausgehen  und  auf  das  Gesicht 
fallen. 

2)  Jeder  Körper  strahlt  bei  jeder  Temperatur  Wärme  aus.  —  Es 
zeigt  sich  dies  z.B.  daran,  dass  Eis  von  —  5°  oder  0°C.  in  einem  Zim- 
mer, dessen  Temperatur  noch  niedriger,  z.  B.  —  1 5°  C.  ist,  auf  das  Dif- 
ferentialthermometer (s.  d.  Art.)  erwärmend  wirkt. 

3)  Die  Fortpflanzung  der  strahlenden  Wärme  erfolgt  sowohl  durch 
den  luftleeren ,  als  auch  lufterfüllten  Raum.  Es  verhält  sich  in  dieser 
Beziehung  die  Wärme  wie  das  Licht.  Ebenso  sind  bei  dem  Auftreffen 
auf  und  bei  dem  Durchgänge  durch  andere  Körper  für  die  strahlende 
WTärme  im  Allgemeinen  dieselben  Gesetze  wie  für  das  Licht  gültig.  — 
Dass  die  strahlende  Wärme  in  Bezug  auf  die  Reflexion  (s.  Art.  Katop- 
t  rik)  denselben  Gesetzen  wie  das  Licht  folgt,  zeigt  der  Pictet'sche 
Versuch  (s.  d.  Art.).  Wegen  der  Brechung  oder  Refraction  der  Wärme- 
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strahlen  s.  Art.  Brechung.  C.  8.  122;  wegen  der  Inflation  Art.  In- 
flexion.  C.  S.  500  und  501:  wegen  der  Polarisation  Art.  Polari- 
sation. C.  8.  252  bis  254.  In  Bezug  auf  die  Wärme  Verhältnisse  des 
Spectrums  s.  Art.  Spectrum. 

4)  Für  verschiedene  Körper  von  derselben  Temperatur  ist  die 
Menge  der  ausgestrahlten  Wärme  verschieden.  Man  schreibt  daher  jedem 
Körper  ein  besonderes  Wä r me-A u sstra h  1  u ngs-  oder  Wärme- 
Emissionsvermögen  zu.  Dies  Emissionsvermögen  ist  nm  so 
stärker,  eine  je  höhere  Temperatur  der  Körper  besitzt,  und  je  rauher, 
je  lockerer  und  je  dunkler  seine  Oberfläche  ist.  Ausserdem  ist  dasselbe 
bei  metallischen  Flächen  unter  sonst  gleichen  Umstünden  weniger  stark, 
als  bei  nicht  metallischen.  —  Zur  Bestätigung  dienen  Versuche  mit  dem 
Leslie'sehen  Würfel  (s.  d.  Art.).  Rumford  nahm  zwei  gleiche  Mes- 
singeylinder ,  von  denen  der  eine  mit  verschiedenen  Stoffen  überzogen 
wurde;  kühlte  sich  der  unbedeckte  in  55  Minuten  um  10  Grad  ab,  so 
geschah  dies  bei  dem  mit  Leinwand  überzogenen  in  36,5  Minuten ;  über- 
strich er  den  einen  mit  einer  Lage  Firniss,  so  trat  in  31  Min. ,  mit  zwei 
Lageu  in  25,25  Min.,  mit  vier  Lagen  in  20,75  Min.  und  mit  acht  Lagen 
in  24  Min.  dieselbe  Temperaturabnahme  ein,  wie  bei  dem  nicht  gefirniss- 
ten  in  4  5  Minuten.  Nach  L  e  B I  i  e  und  M  e  1 1  o  n  i  sind  die  Werthe  für 
das  Emissionsvermögen  folgende : 


Ku«8.  Wasser  und  Bleiweiss 

100. 

75 

Schreibpapier  

9S. 

Gununilack  

7« 

95. 

Angelaufenes  Blei  .... 

45 

Quecksilber  

20 

Chinesische  Tusche  .    .  . 

88. 

Glänzendes  Blei  . 

1J 

Eis,  Hausenblaae     .    .  . 

85. 

15 

Mennig,  Marienglas  .    .  . 

80. 

Zinn,  Silber,  Knpfer.  Gold  . 

1) 

Nach  Melloni  und  Knoblauch  strahlen  die  Metalle  um  so 
weniger  aus,  je  mehr  die  Oberfläche  durch  Hämmern,  Walzen,  Po- 
liren etc.  härter  und  dichter  gemacht  ist.  Daher  besitzt  gegossenes 
Metall  ein  grösseres  Emissionsvermögen  als  gehämmertes ;  eine  gehäm- 
merte und  polirte  Silberplatte  strahlt  weniger  aus,  als  wenn  sie  nachher 
geritzt  wird ,  umgekehrt  ist  es  bei  einer  gegossenen  und  dann  geritzten 
ßilberplatte.  Bei  Achat,  Elfenbein,  Marmor  bewirkt  das  Ritzen  keinen 
Unterschied.  Nach  Knoblauch  scheint  das  Emissionsvermögen  unab- 
hängig zu  sein  von  der  Wärmequelle,  welche  den  ausstrahlenden  Körper 
durch  Strahlung  erwärmt  hat. 

Dass  die  Emission  bei  der  Abkühlung  oder  Erkaltung  der  Körper 
eine  Hauptrolle  spielt ,  versteht  sich  nach  dem  Vorstehenden  eigentlich 
von  selbst.  Es  ist  dies  in  Betreff  mancher  meteorologischen  Erschei- 
nungen besonders  wichtig  und  machen  wir  besonders  auf  die  Artikel 
Reif  und  Th au  aufmerksam.  Nach  dem  sogenannten  Newton  sehen 
Abkühlungsgesetze  verliert  jeder  Körper  in  jedem  Augenblicke  eine 
Wärmemenge,  welche  dem  Ueberschusse  seiner  Temperatur  über  die  der 
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Umgebung  proportional  ist.  Dies  Gesetz  gilt  indessen  nur  bis  zu  Tein- 
peraturdifferenzen  bis  höchstens  50°  C.  und  wohl  namentlich  deshalb, 
weil  ausser  der  Emission  auch  unmittelbare  Mittbeilung  der  Wärme  an 
die  Umgebung  stattfindet.  Vergl.  Überdies  Art.  Wärmeausstrahlung. 

5)  Ein  von  strahlender  Wärme  getroffener  Körper  nimmt  unter 
sonst  gleichen  Umständen  mehr  oder  weniger  von  derselben  auf  und  er- 
wärmt sich  daher  auch  mehr  oder  weniger.  Man  schreibt  deshalb  jedem 
Körper  ein  besonderes  W7  ärme- Verschluekungs-  oder  Wärme- 
Absorptionsvermögen  zu.  Die  übrigen  Wärmestrahlen,  deren 
Menge  also  für  verschiedene  Körper  ebenfalls  verschieden  ist ,  wirft  der 
Körper  entweder  regelmässig  oder  unregelmässig  zurück,  und  zwar  unter 
verschiedenen  Umständen  in  verschiedenem  Grade,  so  dass  man  ein 
besonderes  Wärme-Zurück  werfungs-  oder  Wärme-Re- 
flexionsvermögen und  ebenso  ein  besonderes  Wärme-Zer- 
streuungs  -  oder  Wärme-Diffusions  vermögen  unterscheiden 
muss.  Ausserdem  gehen  unter  Umständen  auch  Wärmestrahlen  durch 
verschiedene  Körper  in  grösserer  oder  geringerer  Menge  durch ,  so  dass 
sich  auch  uoch  ein  besonderes  Wärme-Durchlassungs-  oder 
Wärme-TransmissionsvermÖgen  geltend  macht.  Absorption, 
Reflexion ,  Diffusion  und  Transmission  können  unter  Umständen  gleich- 
zeitig an  demselben  Körper  eintreten. 

a)  Das  Absorptionsvermögen  ist  unter  sonst  gleichen  Ver- 
hältnissen um  so  grösser,  je  rauher,  lockererund  dunkeler  die  Oberfläche 
des  Körpers  ist.  Es  stimmt  das  Absorptionsvermögen  mit  dem  Emissions- 
vermögen überein  und  Alles ,  was  das  eine  steigert  oder  schwächt ,  stei- 
gert oder  schwächt  auch  das  andere,  nur  die  Wärmestrahlen  verschie- 
dener Wärmequellen  bedingen  einen  Unterschied,  wie  namentlich  Knob- 
lauch mittelst  einer  Argand 'sehen  Lampe  und  eines  dunklen  erhitz- 
ten Metallcylinders  nachgewiesen  hat,  indem  bei  gleicher  Intensität  beider 
Strahlungen  eine  mit  Carmin  überzogene  Metallfläche  durch  letztere 
Wärmequelle  stärker  erwärmt  wurde ,  als  durch  die  erstere.  Auch  die 
Versuche  von  Baden-Powell  und  Melloni  bestätigen  dies. 
Namentlich  erhielt  der  Letztere  folgende  Resultate : 


■ 

Name  des 
absorbirenden  Körpers. 

Wärmequellen. 

• 

Glühendes 
Platin. 

Kupfer 
von  400«  C. 

Knpfer 
von  100°  C. 

Kienruss 

100 

100 

100 

Bleiweiss 

56 

89 

100 

Hausenblase 

54 

64 

91 

Tusche 

95 

87 

85 

Onmmilack 

47 

70 

72 

Blanke  Metallfläche 

13',2 

13 

13 

Digitized  by  Google 


ßl<5 


Wärme. 


B  e  n  j.  Franklin  legte  gleich  grosse TnchUppchen  von  verschie- 
denen  Farben  bei  hellem  Sonnenscheine  auf  Schnee  tmd  fand  nach  eini- 
gen Standen  das  schwarze  am  tiefsten  eingesunken,  das  dunkelblaue 
weniger  und  so  immer  weniger,  je  heller  die  Farbe  war.  bis  zun 
sen.  Im  Allgemeinen  kann  man  die  unter  No.  4  aufgestellte  Reihe 
für  die  Absorption  nehmen,  da  ein  Körper,  welcher  schneller  als  ein  an- 
derer erkaltet ,  auch  umgekehrt  schneller  warm  wird.  8.  überdies  im 
Folgenden  d)  über  das  Transmissionsvermögen. 

Aus  dem  ungleichen  Absorptionsvermögen  erklären  sich  zahlreiche 
Erscheinungen .  z.  B.  dass  sich  etwas  berusster  Schwefel 
dem  Brennpunkte  eines  Brennglases  oder  Brennspiegel: 
gleichen  dunkles  Papier  schneller  als  weisses;  dass  man  im 
für  die  Kleidungsstucke  helle  Farben  vorzuziehen  hat,  während  diese  im 
Winter ,  wo  die  Sonne  nur  kurze  Zeit  scheint ,  gleichgültig  sind  ,  wenn 
nur  möglichst  schlechte  Wärmeleiter  (s.  d.  Art.)  gewählt  werden :  dass 
dunkle  Tücher  in  der  Sonne  schneller  trocknen,  als  sonst  gleiche  helle: 
dass  man  Schiffe,  welche  nach  tropischen  Ländern  gehen  sollen,  hell  an- 
streichen mn88  etc.    Vergl.  noch  Art.  Wärmeabsorption. 

b)  Das  Kefl ex ions vermögen  ist  —  wie  bei  dem  Lichte  — 
nm  so  grösser ,  je  polirter  die  Oberfläche  und  ausserdem  je  härter  und 
heller  dieselbe  ist. 

c)  Das  Diffussinnsvermögen  nimmt  mit  der  Rauhig- 
keit zu. 

In  Betreff  des  Reflexionsvermögens  fand  Leslie  folgende 
Reihe : 

Messing  100       Glas  10 

Silber  00       Mit  Quecksilber  befeuch- 

Zinnblech  80  tetes  Zinn  ....  10 

Stahl  70       Geöltes  Papier     ...  5 

Blei  60 

Es  erklärt  sich  z.  B.  hieraus,  warum  man  Brennspiegel  nicht  ans 
Glas,  sondern  aus  Metall  zu  verfertigen  hat.  Glas  absorbirt  viel  Wärme- 
strahlen ,  durch  die  es  erwärmt  wird ,  reflectirt  aber  sehr  wenig.  Ein 
metallener  berusster  Sammelspiegel  verhält  sich  wie  ein  gläserner. 

Wir  raachen  in  Hinsicht  auf  das  Reflexionsvermögen  der  Körper 
nftch  besonders  darauf  aufmerksam,  dass  dasselbe  im  Allgemeinen  sieb 
gerade  umgekehrt  wie  das  Absorptionsvermögen  derselben  verhält.  Was 
ein  Körper  an  Wärmestralilen  nicht  absorbirt ,  wird  er  im  Allgemeinen 
—  nämlich  abgesehen  von  Diffusion  und  Transmission  — reflectiren. — 
Von  der  Diffusion  der  Wärmestrahlen  kann  man  sich  überzeugen, 
wenn  man  durch  eine  kleine  Oeffnung  Sonnenstrahlen  in  ein  dunkles 
Zimmer  fallen  lässt  und  auf  einer  Wand  auffängt.  Ebenso  wie  es  Air  die 
Diffusion  des  Lichtes  spricht ,  dass  man  die  helle  Stelle  auf  der  Wand 
von  allen  Seiten  her  sieht,  spricht  für  die  Diffusion  der  Wärmestralilen. 


Digitized  by  Google 


Wärme. 


617 


<hi ss  derselbe  Fleck  in  allen  Riehtungen  auf  die  Thermosäule  (8.  Art. 
Thermomnltiplicator)  wirkt  und  die  Wirkung  sofort  aufhört,  so- 
bald man  das  Licht  nicht  mehr  in  das  Zimmer  eintreten  lässt. 

d)  Das  Transmissionsvermögen  steht  mit  der  Durchsich- 
tigkeit in  keiner  Beziehung.  Wärmestrahlen  verschiedener  Quellen, 
welche  direct  gleiche  Temperaturerhöhung  hervorbringen ,  durchdringen 
eine  und  dieselbe  Substanz  in  ungleichen  Verhältnissen.  Strahlen  der- 
selben Quelle,  welche  verschiedene  Substanzen  nach  einander  durchdrin- 
gen ,  erleiden  Verluste ,  die  nach  der  Natur  der  Körper  verschieden  und 
stets  grösser  sind,  als  beim  Durchgange  durch  gleichartige  Körper.  Der 
Verlust  an  durchstrahlter  Wärme  ist  um  so  geringer,  je  grössere  Schich- 
ten der  Substanz  schon  durchdrungen  sind.  —  Einen  Körper ,  welcher 
die  Wärmestrahlen  vollkommen  durchlässt ,  nennt  man  diatherman; 
einen  solchen ,  welcher  gar  keine  durchlässt ,  sondern  alle  verschluckt 
oder  zurückwirft,  gewöhnlich  a t h e r m a n ,  besser  ■diatherman.  — 
Manche  Körper  lassen  gewisse  Wärmestrahlen  vorzugsweise  durch  und 
absorbiren  andere  vorzugsweise.  Diese  Eigenschaft  nennt  man  Dia- 
thermansie  oder  Thermanismus  oder  Thermochrose  oder 
Würmefarbe,  und  Wärmestrahlen,  welche  nur  von  gewissen  Körpern 
durchgelassen  werden,  thermanisirt  oder  thermochroisch, 
endlich  die  Wärmequelle  t  h  e  r  m  a  n  i  s  i  r  e  n  d.  Es  liegt  dieser  Bezeich- 
nungsweise, namentlich  den  Ausdrücken  Thermochrose  und  thermo- 
chroisch ,  eine  Vergleichung  der  Wämestrahlen  mit  den  Lichtstrahlen  zu 
Grande.  Ein  diathermaner  Körper  verhält  sich  zur  strahlenden  Wärme 
wie  vollkommen  durchsichtiges  Glas  zum  Lichte;  hingegen  die  nicht 
vollständig  diathermanen  Körper  verhalten  sich  zur  Wärme  wie  farbige 
Mittel  zum  Lichte,  so  dass  man  ebenso  von  einer  Wärmefarbe  oder 
Thermochrose  sprechen  kann,  wie  bei  den  farbigen  durchsichtigen  Mitteln 
von  der  Lichtfarbe.  Wie  eine  Farbe  die  vollkommene  Durchsichtigkeit 
eines  Mittels  unmöglich  macht ,  so  ist  auch  die  Diathermansie  ein  Hin- 
derni88  der  Diathermanität. 

In  BetrefT  der  Transmission  der  Wärmestrahlen  ist  noch  Manches 
zu  untersuchen.  Nach  Melloni,  der  sich  hier  ganz  besondere  Ver- 
dienste erworben  hat ,  gingen  von  1 00  Wärmestrahlen  ,  welche  auf  ge- 
färbte Gläser  fielen,  folgende  Mengen  durch : 


hochroth  47 

Beim  Durehgange  durch  4  ganz  gleiche  Glasplatten  wurden  von 
1000  Wärmestrahlen  aufgefangen:  von  der  1.  Platte  381  Strahlen;  von 
der  2.  deren  43 ;  von  der  3.  deren  18  und  von  der  4.  deren  9. 

Fallen  Wärmestrahlen ,  welche  durch  eine  Glasplatte  bereits  ge- 
gangen sind ,  auf  eine  Alaunplatte,  so  werden  sie  vollständig  absorbirt, 


tiefVioIett 

gelblichroth 

purpurroth 


53 
53 
41 


hellviolett  4  5 

hellblau  42 
sehr  dunkelblau   1 9 
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obgleich  eine  Alauuplatte  fast  alle  Wärmestrahleu  durchlasse  die  vorher 
durdi  eine  Platte  von  Citronsäure  gegangen  sind.  Alaun  besitzt  also 
D  i  a  t  Ii  e  r  m  a  u  8  i  e. 

Um  über  das  verschiedene  Transmissionsvermögen  verschiedener 
Körper  eineu  Anhalt  zu  geben .  lassen  wir  eine  Transmissionstabelle 
folgen .  bei  welcher  zugleich  verschiedene  Wärmequellen  in  Betraf* 
kommen. 


Wannequollen,  je  100  \Varme*trahlen  ausstrahlend 

Name  des  |  


durchlassenden 
Körpers. 

I  a  u*;i  t  t'l  Ii  M'lir 

Lamp«-. 

Glühende 
Platiua- 
Spirale. 

U  69C  n  wa  rzies 
DIS  400"  C 

erwärmtes 
Kupferblech. 

trescn  warn»*? 
nis  i  oo**  c. 
erwärmtes 

.Messingtdrck 

Steinsalz 

92 

92 

92 

92 

riussspath.  klar. 

farblos 

78 

69 

42 

33 

Kalkspath 

39 

28 

6 

0 

Spiegelglas 

39 

24 

6 

0 

Bergkrystall 

38 

28 

6 

0 

Gyps.  krystalllsirt 

!J 

5 

0 

o 

Citronsäure 

2 

0 

o 

Alatiu 

• 

8 

0 

Q 

Schwarzes  Glas, 

1  Millim.  dick 

26 

25 

» 

0 

Schwarzer  Glimmer 

20 

20 

9 

n 

Eis 

6 

0 

0 

o 

Die  Dicke  der  Platten,  mit  Ausnahme  des  schwarzen  Glases,  betrug 
hierbei  2,6  Millimeter. 

Steinsalz  ist  also  am  meisten  diatherman  und  wird  gewöhnlich  al? 
der  diatherraane  Körper  schlechthin  bezeichuet,  jedenfalls  sehen  vir. 
dass  dasselbe  die  Wärmestrahlen  aller  Wärmequellen  mit  gleicher  Leich- 
tigkeit durchlässt ;  vergleiche  indessen  unten  e)  I  —  IV. 

Bei  der  Untersuchung  über  die  Transmission  hat  die  Dicke  der 
Platten  einen  wesentlichen  Einfluss,  weil  dadurch  namentlich  die  Gröoe 
der  Absorption  bedingt  wird.  Bis  zu  einer  noch  nicht  ermittelten  Grenze 
nimmt  die  Absorption  schnell  zu,  auch  wird  sie  um  so  bedeutender ,  je 
niedriger  die  Temperatur  der  Wärmequelle  ist. 

e)  In  neuerer  Zeit  hat  namentlich  Knoblauch  in  Halle  die  strah- 
lende Wärme  eifrig  stndirt  und  theilen  wir  daher  die  Resultate  seiner 
Untersuchungen  hier  theilweis  nach  Poggendorff'6  Aunal.  Bd.  1  20  und 

125  mit. 

I.  1)  Das  chemisch  reine  klare  Steinsalz  lässt  alle  Arten  von 
Wärmestrahleu  in  gleichem  Verhältnisse  hindurchdringen ,  mögen  die- 
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selben  von  ungleichartigen  Körpern  diffus  reflectirt ,  oder  von  verschie- 
denen drathermanen  Körpern  hindurchgelassen,  oder  von  ungleichartigen 
Wärmequellen  ausgegangen  sein. 

2)  Bei  dieser  gegen  alle  elementaren  Strahlen  auf  gleiche  Weise 
geübten  Absorption  bestätigt  sich ,  dass  in  dem  Sonnenspectrum  eines 
Steinsalzprismas  das  Wärmemaxiraum  in  den  dunklen  Raum  jenseits  des 
Roth  fallt;  innerhalb  des  sichtbaren  Theils  die  Wärmeverhältnisse  bei 
e'mem  Steinsalz-  und  einem  Flintglasprisma  übereinstimmen. 

II.  1 )  Durch  rauhes  wie  durch  trübes  Steinsalz  geheu  die  Wärme- 
Strahlen  der  Sonne  in  geringerem  Masse  hindurch  als  die  einer  Argand- 
sehen Lampe ,  diese  in  der  Regel  in  geringerem  Masse  als  die  Strahlen 
«iner  Wärmequelle  von  100°  C.  —  Die  Vermehrung  der  Rauheit  schwächt 
die  Durchstrahlung  jeder  Art  von  Wärme,  aber  sie  beeinträchtigt  hierbei 
am  meisten  die  Sonnenwärme ,  weniger  die  der  Lampe ,  am  wenigsten 
die  einer  dunklen  Wärmequelle. 

2)  Abgesehen  von  der  auswählenden  Absorption  der  Substanz  übt 
bei  matten  Gläsern  die  rauhe  Oberfläche ,  bei  Milchgläsern  die  innere 
Trübung  entsprechende  Einflüsse  aus. 

3)  Diese  Erscheinungen  sind  weder  (mit  Forbes)  auf  eine,  die 
qualitativ  verschiedenen  Wärraestrahlen  ungleich  betreffende  Absorption, 
noch  (mit  Melloni)  auf  eine  mit  der  Wärmefarbe  zusammenhängende 
ungleiche  Zei Streuung  in  den  matten  und  trüben  Medien ,  wodurch  sie 
von  dem  Thermoskop  mehr  oder  minder  abgelenkt  würden,  zurückzufüh- 
ren. —  Auch  ist  die  Rauheit  der  Oberfläche  an  sich,  oder  die  Richtung 
der  von  einem  einzigen  Punkte  ausgehenden  Strahlen  nicht  das  Be- 
dingende. 

4)  Die  in  Folge  der  Durchstrahlung  durch  matte  oder  trübe  Schirme 
oder  der  Reflexion  von  rauhen  Flächen  diffuse  Wärme  strahlt  desto  reich- 
licher durch  diffundirende  Schirme,  a)  je  diffuser  ihre  Strahlen,  b)  im  Ver- 
gleich mit  parallelen  Strahlen,  je  diffundirender  die  Schirme. 

4)  Ueberhaupt  ist  das  wesentlich  Bestimmende  bei  dem  Durch- 
gange durch  jene  Schirme,  ob  parallele  oder  von  einer  grösseren  oder  ge- 
ringeren Anzahl  von  Punkten  mehr  oder  minder  mannigfach  gerichtete 
Strahlen  auf  dieselben  auftallen. 

6)  Für  eine  und  dieselbe  Wärmequelle  nimmt  dem  entsprechend 
das  betreffende  Durchstrahlungsverhältniss  (ungeachtet  einer  constanten, 
direct  auf  die  Platten  auffallenden  Wärmemenge)  mit  der  Entfernung  der 
ersteren  ab,  und  zwar  desto  schneller,  je  diffundirender  der  Schirm. 

7)  Durch  geeignete  Anordnung  der  Versuche  ist  es  möglich,  den 
unter  1)  angeführten  reichlicheren  Durchgang  der  Wärmest  rahlen  von 
100"  im  Vergleich  mit  denen  der  Lampe  verschwinden  zu  lassen,  ja  selbst 
das  Umgekehrte,  nämlich  eine  reichlichere  Durchstrahlung  der  Lampen- 
wärme herbeizuführen. 

III.  1)  Bei  dem  Durchgange  der  strahlenden  Wärme  durch  mit  Russ 
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bedecktes  Steinsalz  findet  eine  (von  Melloni  behauptete)  auswählende 
Absorption  ohne  Diffusion  statt.  Eine  (von  F  o  r  b  e  s  vermuthete)  diffuo- 
dirende  Wirkung  tritt  niemals  vermöge  der  rauhen  Oberfläche  der  Russ- 
schicht ,  bisweilen  in  Folge  eines  Anlaufens  der  Steinsalzplatte  bei  dem 
Vorgange  des  Berussens  ein. 

2)  Bei  der  Durchstrahlung  durch  dünne,  auf  Glas  aufgetragene 
Metallschichten  erfolgt  die  erstere,  ohne  die  letztere. 

3)  Das  Vorhandensein  einer,  bei  der  Durchstrahlung  sich  voll- 
ziehenden auswählenden  Absorption  wird  am  sichersten  durch  die  Er- 
mittelung erkannt,  ob  die  Wärme  vor  und  nach  ihrem  Durchgange  durch 
die  fragliche  Substanz  ihre  Durchgangsfiihigkeit ,  anderen  (klaren )  dia- 
thermanenen  Körpern  (mit  glatter  Oberfläche)  gegenüber,  ungeäudert 
beibehält  oder  wechselt. 

4)  Eine  diffundirende  Wirkung  wird  am  besten  durch  folgende  zwei 
Mittel  geprüft:  a)  Lässt  man  Sonnenwärme  durch  d^-n  betreffenden 
Schirm  hindurchstrahlen  und  vergleicht  die  hindurchgelassenen  mit  den 
direeten  Strahlen,  so  zeigen  beide  Gruppen  entweder  einen  gleichen  oder 
die  erstere  einen  reichlicheren  Durchgang  durch  matte  farblose  Stein- 
salze als  die  letztere.  In  diesem  Falle  ist  die  zu  untersuchende  Platte 
eine  diffundirende.  b)  Geht  von  zwei  thermisch  gleichfarbigen  Strahlen- 
gruppen, deren  eine  aus  parallelen,  die  andere  aus  diffusen  Strahlen  be- 
steht, die  letztere  besser  durch  die  zu  prüfende  Substanz  hindnreh,  so  ist 
diese  eine  diffundirende.  —  Es  ist  in  diesem  Verfahren  auch  der  Weg 
angezeigt,  verschiedene  Diffusionsgrade  (innerhalb  weiter  Grenzen)  mit 
einander  zu  vergleichen. 

IV.  1 )  a)  Bei  Verkleinerung  des  Winkels ,  welchen  die  Wärme- 
strahlen mit  einer  matten  oder  trüben  Platte  bilden ,  wächst  im  Allge- 
meinen die  auf  sie  ausgeübte  Diffusion.  Diese  Steigerung  mit  dem  Nei- 
gungswechsel  nimmt  anfangs  mit  der  allgemeinen  diffundirenden  Be- 
schaffenheit des  Schirms  zu ,  dann  aber  wieder  in  dem  Masse  ab ,  dass 
bei  sehr  rauhen  und  hinreichend  trüben  Platten  ebenso  wenig  wie  bei 
klaren  ein  Unterschied  des  Verhaltens  der  bei  verschiedener  Neigung 
hindurchgehenden  Strahlen  unter  sich  wahrzunehmen  ist. 

b)  Eine  durch  Zurückwerfung  an  rauhen  Flächen  bewirkte  Diffusion 
nimmt  dagegen  für  die  flacher  auffallenden  Strahlen  ab  und  geht  immer 
mehr  in  eine  spiegelnde  Reflexion  über. 

2)  Zwischen  der  glatten  und  zweiseitig  rauhen  Oberfläche  giebt  es 
Zustände ,  in  Folge  deren  —  ganz  abgesehen  von  jedem  Vorgange  im 
Innern  der  Substanz  —  die  blosse  mechanische  Beschaffenheit  der 
Oberfläche  eine  F  ä  r  b  n  n  g  der  hindurchgestrahlten  Wärme  herbeifiibrt. 

3)  Es  müssen  demnach  an  den  betreffenden  rauhen  und  trüben 
Medien  die  jedesmal  vorhandene  Diffusion  und  die  bisweilen  auftretende 
auswählende  Absorption  in  ihren  Wirkungen  von  einander  unterschieden 
werden. 
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4)  Geschmolzenes  Kochsalz  bewirkte  eine  Diffusion,  aber  keine 
Wärmefärbung. 

5 )  Ein  älteres  Stuck  Steinsalz  erwies  sich  chemisch  und  mechanisch 
unrein  und  übte  sowohl  eine  diffuudirende  Wirkung,  als  eine  auswählende 
Absorption  aus.  Derartige  Zustände  erklären  die  bei  verschiedenen 
Versuchen  mit  Steinsalz  erhaltenen,  von  einander  abweichenden  Beob- 
achtungen. 

V.   1)  Der  Durchgaug  der  strahlenden  Wärme  durch  eine  rauhe 
diathermane  Platte  ist  für  eine  constante  auffallende  Wärmemenge  desto 
reichlicher ,  je  näher  oder  grösser  die  unmittelbar  ausstrahlende  Wärme- 
quelle oder  an  deren  Stelle  ein  die  parallelen  Souneustrahlen  mittelst 
Durchstrahlung  oder  Reflexion  zerstreuender  Körper.  —  Dieser  EinHuss 
macht  sich  desto  mehr  geltend ,  je  rauher  die  Oberfläche  jeuer  diather- 
mancn  Platte ,  so  dass  bei  zunehmender  Rauheit  derselben  ihr  Wärme- 
durchlass  um  so  weniger  beeinträchtigt  wird,  je  grösser  die  Annäherung 
oder  die  Ausdehnung  jener.  —  Eine  Steigerung  der  Zerstreuung  der 
Wärmestrahlen  hat  dieselbe  Wirkung  wie  diese  Aenderung  der  Entfer- 
nung und  Grösse.  —  Es  macht  hierbei  Knoblauch  die  treffende  Be- 
merkung ,  dass  eine  milchige  Bedeckung  des  Himmels  für  die  Durch- 
strahlungserscheinungeu  die  Wirkung  eines  Näherrüekeus  der  Sonne 
haben  würde. 

2)  Beim  Neigen  einer,  zuerst  rechtwinkelig  gegen  die  Warinestrah- 
len  gerichteten,  rauhen  diathermanen  Platte  ist  der  Winkel,  welchen  die 
letztere  mit  den  Strahlen  iu  dem  Augenblicke  eiuschliesst ,  da  das  Maxi- 
mum der  Durchstrahlung  durch  einen  zweiten  rauhen  Schirm  eintritt, 
desto  kleiner,  je  geringer  die  Rauheit  jener  ersten  Platte  ist.  Der  abso- 
lute Werth  des  bezeichneten  Maximums  nimmt  mit  dieser  Rau- 
heit zu. 

3)  Die  Durchstrahlung  durch  zwei  gleichartig  matte  Flächen  wird 
beim  Entfernen  derselben  von  einander  vermindert,  wenn  dabei  die  eine 
an  ihrer  Stelle  vor  der  Thermosäule  belassen ,  die  andere  von  dieser  ab- 
gerückt wird ;  vermehrt,  wenn  jene  Fläche  der  Säule  genähert  wird, 
während  diese ,  auf  Seiten  der  Wärmequelle  befindliche ,  ihre  Stelle  be- 
hauptet ;  dieselbe  kann  unverändert  bleiben  beim  Nähern  der  einen  und 
entsprechenden  Entfernen  der  andern.  —  Die  Unterschiede  sind  am  be- 
trächtlichsten bei  parallelen  Strahlen.  Eine  Zerstreuung  derselben,  gleich- 
wie eine  Annäherung  oder  Vergrösserung  der  Wärmequelle  haben  —  mit 
einer  Steigerung  der  Durchgänge  selbst  —  eine  Verminderung  ihrer  Un- 
terschiede zur  Folge. 

4)  Von  der  Durchstrahlung  zweier  ungleich  matter  Flächen  gilt 
im  Wesentlichen  dasselbe ;  doch  wäre  die  bezeichnete  Compensatio!)  niur 
bei  erheblich  ungleicher  Verschiebung  der  einzeluen  Flächen  nach  ent- 
gegengesetzten Seiten  herbeizuführen.  —  Die  bei  wechselnder  Entfer- 
nung auftretenden  Unterschiede  sind  geringer  oder  grösser,  je  nachdem 
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die  weniger  rauhe  oder  die  rauhere  Fläche  gerückt  werden.  Bei  gleicher 
Verschiebung  beider  überwiegt  der  Einrluss  der  letzteren.  —  Von  den 
Verbindungen  einer  und  derselben  matten  Fläche  mit  einer  rauheren 
oder  einer  uoch  gröberen  gehören  der  ersteren  die  reichlicheren  Durch* 
Strahlungen,  aber  der  letzteren  die  grösseren  Verschiedenheiten  in  diesen 
unter  den  gedachten  Umständen  an.  —  Werden  die  Flächen  vertauscht 
so  findet  ein  erhöhter  Durchgang  der  Wärmestrahlen  durch  beide  jedes- 
mal statt,  wenn  die  rauhere  der  Thermosäule  zunächst  ist.  Dieser  durrb 
die  Vertauschung  herbeigeführte  Unterschied  ist  desto  bedeutender,  je 
grösser  die  Rauhigkeitsverschiedenheit  der  betreffenden  Flächen  ,  je  ent- 
fernter sie  von  einander  sind ,  je  näher  sie  bei  gleicher  solcher  Entfer- 
nung der  Thermosäule ,  je  entfernter  und  kleiner  die  Wärmequelle  und 
je  weniger  zerstreut  deren  Strahlen.  Das  Maximum  findet  sich  daher  bei 
den  parallel  einfallenden. 

5)  Alle  diese  Erscheinungen  lassen  sich  aus  dem  Verhalten  einzelner 
rauher  diathermaner  Schirme  ableiten ,  bei  welchen  die  Steigerung  des 
Wärmedurehlasses  während  ihrer  Annäherung  an  die  Säule  mit  ihrer 
Rauheit  oder  allgemeiner  ihrem  Diffusionsvermögen  einerseits ,  mit  der 
Abnahme  der  Diffusion  der  Wärmestrahlen  oder  ihrem  Uebergange  zum 
Parallelismus  andererseits  zunimmt.  —  Es  ist  hierin  ein  Mittel  gegeben, 
aus  dem  Grade  der  Steigerung  beim  Näherrücken  diffundirender  Schirme 
an  die  Thermosäule  sowohl  auf  ihr  eigenes  Zerstreuungsvermögen,  ab 
auf  das  Mass  der  Zerstreuung  der  zu  ihnen  gelangenden  Wärmestrahlen 
zu  schliessen.  —  Ein  rauher  oder  trüber  diathermaner  Körper  besitzt 
demnach  für  die  nämliche  Art  strahlender  Wärme  nicht  ein  con  stank? 
Durchstrahlung8-  und  Absorptionsvermögen.  Von  zwei  mit  einander 
verglichenen  kann  selbst  für  eine  und  dieselbe  Wärmequelle  bald  der 
eine,  bald  der  andere  diathermaner  sein.  —  In  allen  diesen  mannig- 
faltigen Beziehungen  der  Durehstrahlung  unterscheiden  dieselben  sieh 
von  den  klaren  diathermanen  Körpern  mit  glatter  Oberrläehe ,  so  eigen- 
thümlich  deren  auswählende  Absorption  den  Wärmestrahlen  gegenüber 
auch  sein  möge. 

Wärmeabsorption ,  s.  Art.  Wärme,  strahlende.  5.  a.  Die 
Absorption  der  Sonnenstrahlen  bei  senkrechter  Durchstrahlung  der  Erd- 
atmosphäre beträgt  nach  Pouillet  für  Paris  0,21  bis  0,27,  nach 
Quetelet  ftlr  Brüssel  0,33.  Vergl.  Art.  Aktin ometer  und  P y r- 
heliometer.  —  Die  Absorption  der  Sonnenstrahlen  durch  die  Erd- 
oberfläche bewirkt  an  ganz  trocknen  Stellen,  also  an  vielen  Berggipfeln. 
Bergkämmen  und  Bergebenen  und  dauernd  bei  den  eigentlichen  Wüsten, 
eine  Temperaturerhöhung,  die  bei  trockenem  Fels,  Felsschutt  und  Sand 
bis  über  70°  C.  steigt.  Diese  Wärme  wird  theils  an  die  Atmosphäre  und 
durch  sie  an  den  Weltraum  zurückgegeben ,  theils  dem  Erdinnern  zuge- 
führt.  Vergl.  Art.  Er d wärme. 
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Wärmeäquator  nennt  man  häufig  die  Isotherme  (s.  d.  Art.S.  514) 
von  28°  C. 

Wärmeäquivalent  der  Arbeit  nennt  man  die  Wärmemenge,  welche 
durch  die  Arbeitseinheit  hervorgebracht  wird.  8.  Art.  Aequivalent, 
thermisches. 

Wärmeaasstrahlung  oder  Wärmestrahlung  oder  Wärme- 
emission, s.  Art.  Wärme,  strahlende.  4.  Die  Wärmeausstrah- 
lung der  Erdoberfläche  ist  namentlich  des  Nachts  am  auffälligsten ;  am 
ausgedehntesten  hierüber  sind  die  Beobachtungen  von  Wells,  Uber 
welche  Art  T h a u  Auskunft  giebt.  Nach  Beobachtungen  von  Daniel] 
kann  bei  London  die  Temperatur  des  Bodens  mit  Ausnahme  des  Juli 
und  August  während  des  ganzen  Jahres  durch  nächtliche  Ausstrahlung 
bis  unter  den  Gefrierpunkt  sinken  und  seihst  in  jenen  beiden  Monaten 
sich  demselben  bis  auf  3°  F.  nähern.  Die  Erkaltung  des  Schnees  durch 
Wärmeausstrahlung  hat  Boussinga ult  nachgewiesen.  Im  nörd- 
lichen Eismeere  bildet  sich  nach  Scoresby  reichlich  Eis,  selbst  wenn 
die  Lufttemperatur  etwas  über  dem  Eisschmelzpunkte  ist ,  während  bei 
bedecktem  Himmel  dies  selbst  bei  etwas  tiefer  liegender  Temperatur  nicht 
geschieht.  Ob  der  Himmel  heiter  oder  trübe  ist,  hat  den  meisten  Einfluss 
auf  die  Wirkung;  bei  sonst  gleicher  Beschaffenheit  der  Himmelsansicht 
ist  die  Ausstrahlung  auf  isolirten  hohen  oder  freien  Ebenen  wirksamer 
als  in  Tbalsenkungen  und  Bodeneinsenkungen.  Auch  die  Vegetation 
übt  einen  wichtigen  Einfluss  aus,  namentlich  wirkt  eine  dichtgeschlossene 
Pflanzendecke  abkühlend. 

Wärmebrechung  oder  Wärmere  fr  action,  s.  Art.  Bre- 
chung. C.  8.  122. 

Wärmecapacität.    A.  Setzen  sich  zwei  Massen  M  und  m  eines 

nnd  desselben   Stoffes   ins   thermometrische  Gleichgewicht  (s.  Art. 

Wärme.  D),  so  findet  man,  wenn  T  die  Temperatur  der  Masse  3/ 

und  t  die  von  m  ist,  nach  der  sogenannten  Rieh  mann 'sehen  Regel 

,        v  ,.  _  .      MT  -4-  int 

(s.  d.  Art.)  die  Temperatur  o  —  — iy  .'    — .  Sind  die  Korper  aber 

31  -j-  m 

verschiedenartig,  so  wird  diese  Formel  unbrauchbar.  Die  Erfahrung  zeigt 
nämlich,  dass  jeder  Körper  eine  besondere  Empfänglichkeit  für  die 
Wrärrae  besitzt ,  indem  gleiche  Massen  derselben  durch  dieselbe  Wärme- 
menge in  ihrer  Temperatur  nicht  um  gleich  viel  Grade  geändert  werden. 
Diese  verschiedene  Empfänglichkeit  für  die  Wärmeaufnahme  nennt  man 
die  Wärmecapacität  der  Körper,  so  dass  ein  Körper  eine  //-mal 
grössere  Wärmecapacität  besitzt  als  ein  anderer,  wenn  er  bei  gleich 
grosser  Masse  n-m&i  soviel  Wärme  aufnehmen  muss ,  damit  seine  Tem- 
peratur um  gleich  viel  Grade  erhöht  wird. 

Um  1760  wurde  der  Engländer  Black  auf  diese  Erscheinung 
aufmerksam,  aber  erst  1772  wurde  die  Entdeckung  durch  den  Schweden 
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Wilke  entschieden.  —  Als  Beispiel  möt*e  Folgendes  selten.  Eine 
Mischung  aus  1  Pfd.  Wasser  von  0»  nnd  1  Pfd.  Wasser  von  36*  0. 
giebt  2  Pfd.  Wasser  von  18°C. ;  aber  eine  Mischung  ans  1  Pfd.  Wasser 
von  00  und  1  Pfd.  Eisen  von  36°  C.  giebt  nur  4*  C,  d.  h.  die  Wi 
capacität  des  Wassers  ist  8 mal  grosser  als  die  des  Eisens. 

B.  Da  man  die  Wärme  nicht  absolut  messen  kann ,  sc 
für  feste  und  tropf  barflüssige  Körper  die  Wärmecapacität  des  Wj 
als  Einheit  an  und  nennt  die  Zahl,  welche  angiebt,  der  wievielte  Theil 
der  Wärme ,  welche  eine  bestimmte  Masse  Wassers  um  t  Grad  erhöht, 
nötbig  ist,  um  die  Temperatur  einer  ebenso  grossen  Masse  eines  Körpen 
auch  um  /  Grad  zu  erhöhen ,  die  speci fische  Wärme  dieses  Kör- 
pers. Für  luftförmige  Körper  legt  man  die  Wärmecapacität  der  atmo- 
sphärischen Luft  als  Einheit  zu  Gründe. 

Zur  Bestimmung  der  specifischen  Wärme  hat  mau  nun  3  verschie- 
dene Methodeu  in  Anwendung  gebracht:  1)  die  Mischungs-  oder 
besser  Mengungsmethode,  2)  die  Eisschmelzungsmethode 
uud  3)  die  AbkUhlungsmethode. 

1)  Bringt  man  einen  Körper  vou  dem  Gewichte  p  und  der  Tem- 
peratur t  in  P  Pfund  einer  Flüssigkeit  von  der  Temperatur  T  uud  der 
pr cifischeu  Wärme  /!\  und  erhält  man  die  Miscbtemperatur  d,  so 

T) 

ist  die  specifische  Wärme  des  Körpers  w  =  —  — — -j-  ,  wenn  die 

Temperatur  /  höher  als  T  ist.  Es  wird  nämlich  P  um  S  —  T  Grad 
wärmer  und  p  um  t  —  6  kälter ;  diese  Veränderungen  würden  in  einem 
Pfunde  betragen  P  (ö*  —  T)  und  p  (t  —  6)  Grade.  Bei  gleichem  Ge- 
wichte verhalten  sich  nun  die  specifischen  Wärmen  umgekehrt  wie  diese 
Temperaturveränderuugen,  folglich  ist  P  (3 — T):  p  (/—  cT)  =  w :  ff. 
Oder  schlägt  man  den  bei  der  Ableitung  der  Rieh  mann' scheu  Regt; 
(s.  d.  Art.)  verfolgten  Weg  ein  und  berücksichtigt,  dass  die  Wärme 
menge,  welche  P  Pfund  von  0°  auf  erwärmt,  ein  Pfund  auf  Pl^°  er- 
wärmen würde  und  dass ,  wenn  der  Körper  die  specifische  Wärme  ff 
hat,  dadurch  1  Pfund  Wasser  vou  0°  auf  ffrPT°  erwärmt  werdeo 

fVPT  -4-  trut 

würde,  so  erhält  man  für  die  Mischtemperatur  6  —     ttrTi— . 

frP  -j-  wp 

woraus  der  obige  Werth  fUr  w  ebenfalls  folgt.    Geschieht  die  Mischung 

in  Wasser,  so  ist  W  =  1  uud  dann  erhält  man  w  «  wenn 

p  (/ — 0) 

T  kleiner  ist  als     und  w  =        \      \-t  wenn    T  einen  grösseren 

p  iß— 1\ 

Werth  als  t  hat.  —  Wilke  bediente  sich  bei  seinen  Untersuchungen 
dieser  Mengungsmethode  zur  Bestimmung  der  specifischen  Wärme  fester 
und  tropf  bartiüssiger  Körper.  Es  ist  indessen  hierbei  nur  unter  gehörigen 
Vorsichtsmassregelu  ein  genaues  Resultat  zu  erwarteu,  da  viel  Wärme 
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<3.urcU  Ausstrahlung  verloren  gebt,  überdies  die  Wärmecapacität  des  Ge- 
fäaaea  ,  in  welchem  die  Miscbung  geschieht,  bekannt  sein  und  in  Rech- 
nung; genommen  werden  muss.  Vortheilhaft  ist  es ,  den  Versuch  wenig- 
stens mit  möglichst  viel  Wasser  anzustellen. 

2)  Die  zweite  Methode,  die  sogenannte  Eisschmclzmethode  ist  ge- 
nauer. Dieselbe  ist  zuerst  1780  von  Lavoisier  und  La  place  zur 
Ausfuhrung  gekommen  mittelst  des  sogenannten  Lavoisi  er 'sehen  Ca- 
lorimeters,  dessen  Beschreibuug  sich  im  Art.  Oalorimeter  findet. 
An  dieser  Stelle  ist  (S.  134)  nachgewiesen,  dass  ein  Körper  von  der 
Temperatur  /°  C,  dem  Gewichte  p  uud  der  speeifischen  Wärme  w  an 

Kis  von  0°  eine  Menge  E  =  U*{*  schmilzt ;  folglich  ist ,  wenn  die  ge- 

schmolzene  Eismenge  durch  den  Versuch  bestimmt  wird ,  die  speeifische 

79  £ 

\\  ärme  w  =  —  — .    Wie  man  bei  der  Bestimmung  der  speeifischen 

P* 

Wärme  tropfbarflüssiger  Körper  zu  verfahreu  hat,  ist  a.  a.  0.  S.  135 
»«gegeben.  Als  Beispiel  führen  wir  folgenden  Versuch  an :  4  Pfd.  Sal- 
petersäure in  einem  gläsernen  Kolben  von  0,531  Pfd.  Gewicht  bis  100°C. 
«erhitzt,  schmolzen  nach  20stündiger  Abkühlung  3,664  Pfd.  Eis;  wie 
gxoss  ist  die  speeifische  Warme  der  Salpetersäure,  wenn  diejenige  des 
Olases    0,19768  ist?      Das    Glasgefass   schmilzt    für   sich  allein 

0,531.100.0,19768^,,.  .  „.  _  .  .  . 
 —  Pfd.  Eis;  die  Salpetersäure  schmilzt  ebenso  für  sich 

„.     4.100.M-     ,    .       Ä„        0,531. 100. 0.197684-4. 100.  w 
allein  —  -  ;  also  ist  3,664  =    ~79~~  * 

woraus  sich  der  Werth  w  =  0,69739798  ergiebt. 

3)  Die  Abkühlungsraethode,  welche  namentlich  von  Du- 
1  ong  und  Petit  zur  Anwendung  gekommen  ist,  aber  J.  T.  Mayer 
zuerst  angegeben  hat ,  gründet  sich  darauf,  dass ,  wenn  zwei  gleiche 
Massen  verschiedener  Körper  unter  übrigens  gleichen  Verhältnissen  ver- 
schiedene Zeiten  gebrauchen ,  um  sich  um  gleich  viel  Grade  abzukühlen, 
sich  die  speeifischen  Wärmen  derselben  wie  die  Abkühlungszeiten  ver- 
lialteu  müssen,  oder  wenn  man  die  Grade  beobachtet,  um  welche  sieh 
dieselben  in  gleichen  Zeiten  abkühlen,  umgekehrt  wie  diese  Abkuhlungs- 
^rade.  —  Bei  der  experimentellen  Bestimmung  bringt  man  den  Körper, 
«damit  stets  die  Wärmeausstrahlung  dieselbe  ist,  in  ein  polirtes  silbernes 
Clefäss,  in  dessen  Mitte  die  Kugel  eines  Thermometers  steht,  stellt  das- 
selbe unter  eine  Glasglocke  der  Luftpumpe  oder  in  ein  bleiernes ,  innen 
iKjrusstes  Gefass  von  eoustanter  Temperatur  und  beobachtet  aus  der 
Ferne  durch  ein  Fernrohr,  innerhalb  welcher  Zeit  das  Thermometer  um 
eine  bestimmte  Anzahl  von  Graden  fällt. 

Leber  die  speeifische  Wärme  luftförmiger  Flüssigkeiteu  haben  zu« 
Gllltftt)  ifjodwOrtcrbaeb.  II.  40 
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erst  B(?rard  und  Delaroche  die  genauesten  Untersuchungen  ange- 
stellt. Sie  Hessen  die  Luftart  erst  durch  eine  Röhre  streichen,  welche  von 
kochendem  Wasser  umgeben  war,  und  leiteten  sie  dann  in  ein  Rum- 
ford 'sches  Wassercalorimeter  (8.  Art.  C  a  1  o  r  i  m  e  t  e  r.  S.  1 3  5). 

C.  Die  relative  Wärme  unterscheidet  sich  von  der  specifischen 
dadurch,  dass  bei  ihr  nicht  das  Verhältniss  der  Wärmecapacität  bei  glei- 
cher Masse ,  sondern  bei  gleichem  Volumen  bestimmt  wird.  —  Kennt 
man  die  specifische  Wärme  ir  und  das  specifische  Gewicht  des  betreffen- 
den Körpers ,  so  lässt  sich  die  relative  Wärme  /•  einfach  berechnen .  da 
r  =  w  .  s  sein  muss.  Es  sind  also  keine  besonderen  Bestimmnngs- 
methoden  für  die  relative  Wärme  erforderlich.  Nur  ist  es  zweckmässi- 
ger, bei  Luftarten  erst  die  relative  Wärme  und  aus  dieser  die  specifische 

r 

zu  berechnen,  wozu  w  =  -  dient. 

s 

D.  In  Betreff  der  Wärmecapacitäten  gelten  noch  folgende  specielle 
Bestimmungen:  1)  Die  Wärmecapacitäten  zweier  Körper  stehen  mit 
ihren  specifischen  Wärmen  in  geradem  Verhältnisse.  2)  Die  kleinste 
Wärmecapacität  haben  im  Allgemeinen  die  Metalle.  8)  Die  Wärme- 
capacität scheint  mit  der  Temperatur  zuzunehmen.  4)  Für  viele  ein- 
fache Körper  ist  das  Product  aus  der  specifischen  Wärme  und  dem  Atomge- 
wichte oder  chemischen Aequivalente  (s.  Art.  Aequivalent,  chemi- 
sches) eine  constante  Zahl ,  so  dass  die  specifische  Wärme  dem  Atom- 
gewichte umgekehrt  proportional  zu  sein  scheint.  —  Dies  Gesetz  wurde 
von  Dulong  und  Petit  (1819)  aufgestellt,  ist  aber  nicht  in  aller 
Strenge  richtig,  da  das  Product  zwischen  38,5  und  43  schwankt  (s.  Art. 
Wärmetheorie,  mechanische.  E.).  5)  Wird  die  Dichtigkeit 
eines  Körpers  vergrössert ,  also  sein  Volumen  verkleinert ,  so  wird  die 
specifische  Wärme  auch  kleiner,  jedoch  nicht  in  gleichem  Verhältnisse..— 
Daher  kühlen  sich  Gase  bei  Ausdehnung  ab  und  erhöhen  umgekehrt  bei 
Zusammendrückung  ihre  Temperatur.  Vergl.  Pneumatisches  Feuerzeug 
im  Art.  Feuerzeug.  S.  335.  Bringt  man  atmosphärische  Luft  auf 
den  doppelten  Raum,  so  kühlt  sie  sich  um  22  bis  25  Grad  ab.  6)  Die 
Methoden  zur  Bestimmung  der  specifischen  Wärme  kann  man  auch  zu 
Temperaturbestimmungen  benutzen,  wenn  die  specifische  Wärme  bekannt 
ist.  Hierüber  vergl.  Art.  Pyrometer.  S.  292. 
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E.  Specifische  Wärme  einiger  Körper  nach  R  e  g  n  a  u  1 1. 


Aluminium 

0,2143 

Kohlenstoff 

Rhodium 

0,0580 

Antimon 

0,0508 

(Diamant)  0,1469 

Schwefel 

0,2026 

Arsen 

0,0814 

Miprer 

Selen 

0,0746 

rSiei 

n  nl  1  t 

Lithium 

0,9408 

Silber 

0,0570 

Unr 

U.  —  .1 

Magnesium 

0,2499 

Silicium, 

Mangan 

0,1217 

krystallisirt  0,1774 

Brom 

0,0843 

Molybdän 

~Ö~Ö722 

Tellur 

0,0474 

Catliraum 

0,0567 

Natrium 

0,2934 

Thallium 

0.0336 

Eisen 

0,1138 

Niekcl 

0,1092 

Wisrauth 

0,0308 

Gold 

0,0324 

Osmium 

0,031 1 

Wolfram 

0,0334 

Jod 

0,0541 

Palladium 

0,0593 

Zink 

0,0956 

Iridium 

0,0326 

Phosphor 

~Ö7l740 

Zinn 

0,0562 

Kalium 

0.1655 

Platin 

0,0324 

Kobalt 

0,1067 

Quecksilber  0,0319 

Zwischen  0«»  u.  100° 

0«  u.  200° 

Eisen    0,1«  98 
Platin  0,0335 

0,1150 
0,0339 

0°  U.  300° 

0,1218  nach  Dulong  und  Petit. 


Bei  tropfbaren  Flüssigkeiten  wächst  im  Allgemeinen  die 
specifische  Wärme  mit  steigender  Temperatur  bedeutender  als  bei 
starren  Körpern.  Für  Quecksilber  fanden  Dulong  und  Petit: 
zwischen  0°  und  100°  0,033;  zwischen  0°  und  300°  0,035,  für  Al- 
kohol desgleichen Regnault:  filr—  20°=  0,50532 ;  0°  =  0,54754; 

20°  =  0,59500;  40°  =  0,64788;  60°  =  0,70599:  80° 
=  0,76938;  ftlr  Terpentinöl  —  20°  =  0,38421  ;  0°=0,41058; 
-|-  20°  =  0,43376;  40"  —  0,45376;  60°  =»  0,47056;  80° 
=  0,48419;  100°  =  0,49463  ;  1200=0,50188;  140°  =  0,50594  ; 
1600  =  0,50682;    für    Schwefelkohlenstoff    bei    —  300 

—  0,23034  und  bei  +  45°  =  0,24257;  für  Aether  bei  —  30° 
-f-  0,51126  und  be^  +  35°  =  0,54971;  ftlr  Chloroform  bei 

—  30°  =  0,22931  und  bei +  60°=  0,23843.  Die  mittlere  specifische 
Wärme  des  Leinöls  ist  0,528;  des  Citronenöls  =  0,488. 

Für   atmosphärische  Luft    fand    Regnault  zwischen 

—  30°  und +  10°=  0,2377;  zwischen  10oUnd  1000  =  0,2379;  zwi- 
schen 100° und  225°=  0,2376.  Nach  ebendemselben  gelten  folgende 
Werthe : 


40* 
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Speeifläche  Wärme 


Gas 


bei  gleichem   bei  gleichem 
Gewichte  Volumen 


Atmosphäri«*ehe  Luft 

Sauerstoff 

Stickstoff 

Wasserstoff 

Chlor 

Kohlensäure 

Ammoniak 

Alkoholdampf 

Aetherdampf 

Chloroform 

»sigäther 

Wasserdampf 


0.2377 
0.2 182 
O.2440 
3,4046 
0.1214 
0.2164 
0,5080 
0,4513 
0,4810 
0,1568 
0.400S 
0.4750 


0.2377 
0.2412 
0,2370 
0.23.36 
0.2962 
0.33O8 
0.2994 
0,7171 
1,2296 
0.8310 
1,2184 
0,2950 


Die  früher  von  Delaroche  und  ] I  r a r d  gefundenen  Werthe 
weichen  namentlich  in  Bezug  auf  atmosphärische  Luft  von  R  e  g  n  a  u  1 1  s 
Resultaten  wesentlich  ab;  denn  sie  erhielten  0,2669  und  dieser 
0,2377. 

F.  Die  Wärmemenge,  welche  dazu  gehört,  ein  Kilogramm  Wasser  von 
0°  um  1 0 C.  zu  erwärmen,  nennt  man  eine  Wärmeeinheit  oder  C a - 
lorie.  Wegen  des  Näheren  s.  Art.  Calorie. 

Wärmediffusion  oder  Wärmezerstreuung,  s. Art.  Wärme, 
strahlende.  5,  namentlich  b,  c  und  e. 

Wärmedurchlassung  oder  Wärmetra  nsraission ,  s.  Art. 
Wärme,  strahlende.  5,  namentlich  d  und  e. 

Wärmeeinheit  oder  Calorie,  s.  Art.  Calorie  und  die  dort  an- 
geführten Nachweise. 

Wärmeemission  oder  Wärmeausstrahlung  oder  Wärme- 
strahlung, s.  Art.  Wärme,  strahlende.  4.  und  Wärme- 
ausstrahlung. 

Wärmefarbe  oder  D  i  a  t  h  e  r  m  a  n  s  i  e,  8.  diesen  Art.  und  ausserdem 
Wärme,  strahlende.  5.  d. 

Wärmeleitung.  Stehen  Körper  von  verschiedener  Temperatur  mit 
einander  in  unmittelbarer  Berührung,  so  sagt  man,  sie  setzen  sich  durch 
Wärmeleitung  in  das  thermometriche  Gleichgewicht  (s.  Art. 
Wärme.  D.),  und  die  auf  diesem  Wege  mitgetheilte  Wärme  nennt  man 
geleitete  im  Gegensatze  zu  gestrahlter  und  bewegter  Wärme 
(s.  Art.  Wärme,  strahlende  und  Wärme,  bewegte). 

Nicht  alle  Körper  leiten  die  Warme  gleich  gut.  Man  unterscheidet 
daher  gute  und  schlechte  W  ä  r  m  e  1  e  i  t  e  r  und  versteht  unter  jenen 
diejenigen  Körper,  welche  in  Berührung  mit  einem  wärmeren  schnell 
warm  und  in  Berührung  mit  einem  kälteren  schnell  kalt  werden,  während 
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dies  bei  den  schlechten  Wärmeleitern  nur  langsam  geschieht.  —  Die 
frühesten  Versuche  hierüber  dürften  die  von  Benj.  Franklin  und  von 
Ingenhouss  sein.  Letzterer  überzog  gleich  lange  und  gleich  dicke 
Drähte  verschiedener  Metalle  mit  Wachs ,  tauchte  das  eine  Ende  der- 
selben gleichzeitig  in  Oel  von  1 00°  C.  und  beobachtete  die  Höhe ,  bis 
zu  welcher  das  Wachs  in  derselben  Zeit  schmolz.  Das  Metall  leitete  am 
besten ,  bei  welchem  das  Schmelzen  am  weitesten  erfolgt  war ,  und  so 
ergab  sich,  dass  in  folgender  Reihe  das  folgende  immer  schlechter  leitete 
als  das  voranstellende :  Silber ,  Kupfer ,  Gold  und  Zinn ,  Eisen ,  Stahl, 
Blei.  Ure  erhielt:  Silber,  Kupfer,  Messing,  Zinn  und  Eisen,  Gusseisen, 
Zink,  Blei.  Ruraford  und  später  B i o t  experimentirten  mit  Stangen, 
an  denen  Vertiefungen,  welche  mit  Quecksilber  gefüllt  wurden,  in  gleichen 
Abständen  von  einander  und  von  den  Enden  angebracht  waren ;  das  eine 
Ende  kam  in  kochendes  Wasser,  das  andere  in  schmelzendes  Eis  und 
nun  wurden  die  Temperaturen  des  Quecksilbers  beobachtet.  Despretz 
hat  nach  derselben  Weise  Versuche  angestellt  und  ebenso  in  neuerer  Zeit 
Franz  und  W  i  e  d  e  m  a  n  n.  Als  Leitungsvermögen  hat  sich  den  Letz- 
teren ergi  ben : 


in  der 
Luft 

im  leeren 
Kaume  j 

in  der 
Luft 

im  leeren 
Räume 

Sil  »»er 

1000 

1000 

Stahl 

116 

103 

Kupfer 

736 

748 

Klei 

85 

79 

Gold 

532 

548 

Fiatin 

8  1 

94 

Messing 

231  .241 

250  .  230 

Neusilber 

63 

73 

Zink 

190 

| 

Rosesehe«  Metall 

28 

28 

Zinn 

14  5 

154 

Wiemntb 

18 

Eisen 

119 

101 

Despretz  fand 

:  Gold 

1000 

Eisen  374,2 

|  Marmor 

23,6 

Platin 

«♦81 

Zink  363 

I'orcellan  12,2 

Silber 

973 

Zinn  303.9 

Ziegel - 

und 

Kupfer 

898,2 

Blei  179,6 

Ofenmasse  11,4 

Die  besten  Wärmeleiter  sind  die  Metalle;  die  schlechtesten  die 
trockenen  organischen  .Stoffe  —  z.  B.  Kork,  Stroh,  Kohle,  Asche,  Wolle, 
Seide,  Haare,  Federn  —  und  ausserdem  .Schnee.  Hölzer  leiten  besser  in 
der  Richtung  der  Fasern  als  senkrecht  auf  diese.  —  Flüssige  Körper, 
sowohl  tropfbar-  als  InftformigHüssigc,  verhalten  sich,  wenn  *ie  bei  Be- 
rührung mit  einem  wärmeren  oder  kälteren  in  Ruhe  bleiben,  wie  schlechte, 
tritt  aber  Bewegung  ein,  wie  gute  Wärmeleiter.  Im  letzteren  Falle  sagt 
man ,  es  habe  Mitth eilung  durch  Beweguug  stattgefunden  und 
nennt  die  auf  diesem  Wege  mitgetheilte  Wärme  bewegte.  Hierüber 
handelt  der  besondere  Artikel:  Wärme,  bewegte. 

Von  den  Erscheinungen ,  welche  eine  Folge  guter  oder  schlechter 
Wärmeleitung  sind ,  führen  wir  hier  nur  einige  an.  —  Unter  sonst  glei- 
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eben  Umständen  bleibt  eine  warme  Flüssigkeit  in  einem  irdenen  Grfassc 
länger  warm,  als  in  einem  metallenen.  —  Ein  kalter  Körper,  der  sieb 
in  Luft  von  höherer  Temperatur  befindet ,  wird  schneller  warm,  wenn  er 
von  guten  Wärmeleitern  umgeben  ist ,  als  wenn  ihn  sehlechte  Wärme- 
leiter einschüessen.  —  Für  die  Berten  wendet  man  am  zweckmässigen 
schlechte  Wärmeleiter  an,  da  sie  die  Wärme  des  Körpers  zusammenhalte 
sollen.  Ebenso  bekleiden  wir  uns  im  Winter  am  zweckmässigen  mit 
recht  dichten  schlechten  Wärmeleitern  ohne  Röcksicht  auf  die  Farbe  der- 
selben. Vergl.  Art.  Wärme,  strahlende.  5.  a.  —  Der  Schnee 
dient  als  schlechter  Wärmeleiter  den  Saaten  zum  Schutze.  —  Oeffhungen 
von  Vorrathskellern  verschliesst  man  im  Winter  mit  Stroh  oder  Dünger, 
damit  die  in  denselben  enthaltene  Wärme  sich  der  äusseren  kälteren  Luft 
nicht  mittheile,  wodurch  die  Luft  in  den  Kellern  ebenfalls  kalt  werden 
würde.  —  Handhaben  heisser  metallener  Gegenstände  umgiebt  man  mit 
Holz,  oder  fasst  sie  mit  Filz  oder  Leder  an.  —  Ein  Nagel  im  Fuss- 
boden  fühlt  sich  als  guter  Wärmeleiter  käfter  an,  als  das  ihn  um- 
gebende Holz,  obgleich  beide  gleiche  Temperatur  besitzen.  —  Wir  er- 
innern noch  an  die  mit  schlechten  Wärmeleitern  ausgefüllten  Wände 
feuerfester  Spinde,  an  die  —  ruhige  Luft  zwischen  sich  einschließenden 
—  Doppelfenster  etc.  und  verweisen  ausserdem  auf  den  Schluss  des  Art. 
Wärme,  bewegte. 

Wärmematerie  oder  Wärmestoff,  s.  Art.  Wärme.  A. 

Wärmemesser  oder  Thermometer  (s.  d.  Art.). 

Wärmequellen,  s.  Art.  Wärme.  E. 

Wärmereflexion,  s.  Art.  W  ä  r  m  e ,  s  t  r  a  h  1  e  n  d  e.  5. 

Wärmerefraction  oder  Wärmebrechung,  s.  Art.  Bre- 
chung. C.  S.  122. 

Wärmepolarisation,  s.  Art.  Polarisation.  C.  S.  252. 

Wärmesammler,  s.  Art.  Condensatorder  Wärme.  S.  166. 

Wärmespectrum.  Wenn  man  ein  Bündel  weisser  Sonnenstrahlen 
durch  ein  Prisma  gehen  Iässt,  so  entsteht  das  sogenannte  Spectrum  (s.d. 
Art.  und  Art.  Farbe)  mit  den  besonders  hervortretenden  Farben :  Roth, 
Orange,  Gelb,  Grün,  Blau  und  Violett.  Nun  verhalten  sich  Wärraestrah- 
len (s.  Art.  Wärme,  strahlende  und  Brechung.  S.  122)  wie 
Lichtstrahlen ,  und  da  mit  den  Sonnenstrahlen  gleichzeitig  Würmewir- 
kungen  eintreten,  so  lässt  sich  erwarten,  dass  das  Spectrum  des  Sonnen- 
lichtes auch  eigentümliche  Verhältnisse  in  Bezug  auf  die  Wärme  zeigen 
werde.  Nähere  Untersuchungen  haben  ergeben,  dass  wirklich  im  Spectrum 
des  Sonnenlichts  die  verschiedenen  Stellen  eine  verschiedene  wärme 
erregende  Kraft  besitzen,  dass  also  gleichzeitig  mit  dem  Licht-  oder 
Farbeimpeetrum  ein  Wärmespectrum  auftrete.  Die  brechbareren  Strahlen 
(am  violetten  Ende  des  Spectrum9)  zeigen  nur  geringe  Wärmeerregung; 
diese  nimmt  iramermehr  zu ,  je  mehr  man  sich  den  minder  brechbaren 
Strahlen  ( dem  rothen  Ende)  nähert.    L a n d r i a u i ,  Rochon  und 
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Sennebier  gaben  Gelb  als  die  Stelle  dea  Maxiraums  der  Wärme- 
enreguugan;  Be'rard  das  äusserste  Ende  von  Roth ;  Hörschel, 
EnglefieldundDavydie  Gegend  dicht  ausserhalb  des  Roth  jenseits 
des  Farbenspectrums.  Seebeck  und  Wünsch  fanden  im  Flintglas- 
prisma das  Maximum  der  Erwärmung  noch  jenseits  des  Roth,  im  Crown- 
glasprisraa  im  Roth  selbst  und  in  einem  Wasserprisma  in  Gelb,  also  eine 
Abhängigkeit  der  Stelle  des  Maximums  von  der  Substanz  des  Prisma. 
M  elloni  behauptete  ausserdem ,  dass  es  nicht  gleichgültig  sei ,  ob  das 
Lichtbündel  nahe  an  der  brechenden  Kante  oder  in  grösserer  Entfernung 
von  derselben  das  Prisma  durchdringe ,  und  suchte  dies  aus  eiuer  ver- 
schiedenen Wärmeab8orptiou  in  den  verschieden  dicken  Schichten  zu  er- 
klären ;  nur  ein  Steinsalzprisma  liess  keinen  Unterschied  in  dieser  Be- 
ziehung bemerken  und  zeigte  stets  das  Maximum  jenseits  des  Roth. 
Ans  sehr  sorgfältigen  Versuchen  von  Masson  und  Jamin  hat  sich  nun 
ergeben ,  dass  bei  S  e  e  b  e  c  k  's  Untersuchungen  Strahlen  von  verschie- 
dener Brechbarkeit .  an  jeder  Stelle  des  Spectrums  zusammengefallen 
sein  müssen;  denn  sie  fanden,  dass  bei  Steinsalz,  Bergkrystall ,  Alaun, 
Glas  uud  Wasser  die  Wärmestrahlen  jeder  Brechbarkeit  in  der  ganzen 
Erstreckung  des  Spectrums  gleich  vollständig  durchgelassen  werden, 
also  zwischen  Licht-  und  Wärmestrahlen  von  gleicher  Brechbarkeit  kein 
Unterschied  stattfinde.  Es  Uegt  demnach  bei  allen  Substanzen  die  Stelle 
des  Wärmemaximums  ausserhalb  Roth  in  dem  dunklen  Räume  und  es 
giebt  noch  jenseits  des  Roth  Aetherwellen ,  die  unsichtbar  sind ,  aber 
wärmeerregend  wirken ,  wie  man  auch  jenseits  des  Violett  solche  kennt, 
die  chemische  Wirkungen  hervorbringen  (vergl.  Art.  Fluorescenz). 
Den  Wärmestrahlen  würde  eine  Wellenlänge  bis  zu  0,0009  ,  den  chemi- 
schen Strahlen  bis  zu  0,0003,  den  leuchtenden  Strahlen  von  etwa  0,00039 
bis  zu  0,0005  Millimetern  zukommen,  und  die  Maxiraa  der  ihnen  bei- 
wohnenden Kräfte  würden  Wellenlängen  von  0,0008;  0,0004  und 
0,00055  Millimetern  entsprechen.  Wir  machen  hierbei  noch  darauf  auf- 
merksam ,  dass  man  in  Gewächshäusern  keine  Scheiben  anbringen  darf, 
deren  Farbe  dem  rothen  Ende  des  Spectrums  zu  liegt,  sondern  eher  vio- 
lett gefärbte  zu  verwenden  hat.  Die  dunklen  Zimmer  zu  photographi- 
schen Operationen  erhalten  zweckmässig  dunkelgelbe  Glasscheiben ;  s. 
Art.  Photographie.  S.  220. 

Wärmespiegel  nennt  man  sphärische  oder  parabolische  Metall- 
spiegel, wie  man  sie  bei  dem  Pi  et  et 'sehen  Verwehe  (s.  d.  Art.)  ge- 
braucht. 

Wännestoff  oder  Wärmematerie,  s.  Art.  Wärme.  A. 

Wärmestrahlung,  s.  Art.  Wärmeausstrahlung. 

Wärmetheorie,  mechanische.  A.  Zur  Erklärung  der  Wir- 
kungen des  Wärme wesens  nahm  man  früher  zu  einem  besonderen  Stoffe, 
dem  Wärmestoffe  oder  der  Wärmematerie  (6.  Art.  Wärme.  A.),  seine 
Zuflucht,  ähnlich  wie  dies  früher  mit  dem  Lichte  (s.  Art.  Emaua- 
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tionstheorie)  der  Fall  war.  Diese  Vorstellungen  von  sogenannten 
Imponderabilien,  die  auch  in  der  Lehre  von  der  Eleetricität  und  von  dem 
Magnetismus  eine  Rolle  spielen,  waren  längst  verdächtig.  In  der 
Optik  bat  die  Undulationstheorie  (s.  d.  Art.)  den  Sieg  Ober  die  Emana- 
tionstheorie davon  getragen  und  die  Lichtwirkungen  sind  als  Resultate 
von  Bewegungen  erwiesen.  Ebenso  ist  man  in  Betreff  des  Wärmewesens 
zu  der  Ueberzeugung  gekommen ,  dass  ein  dynamischer  Vorgang  die 
Grundlage  bilde.  Die  auf  dieser  Grundlage  aufgebaute  Theorie  heisst 
die  mechanische  Wärmetheorie. 

B.  Rumford  (früher  Benj.  Thompson,  s.  Art.  Wärme  am 
Ende  von  A.)  Hess  eine  Kanone  21  2  Stunden  lang  um  einen  stählernen 
Bohrer  drehen  und  erzeugte  dadurch  eine  solche  Hitze,  dass  18*  4  Pfd. 
Wasser  von  60°  F.  auf  1 12°  F.  erwärmt  wurden.  Hierdurch  kam  er  zu 
folgenden  (iedanken :  „Was  ist  Wärme  ?  Existirt  eine  Substanz  von 
feurigem  Fluidum?  Giebt  es  ein  Ding,  das  man  ftlglich  Caloricum 
nennen  mag  ?  Wir  haben  gesehen ,  dass  eine  sehr  beträchtliche  Menge 
Wärme  durch  Reibung  zweier  Metallscheiben  aneinander  erregt  und  in 
stetiger  Strömung,  ununterbrochen,  nie  aussetzend,  ohne  irgend  ein 
Zeichen  von  Verminderung  und  Erschöpfung  nach  allen  Richtungen  unter- 
halten werden  kann.  Bei  der  Untersuchung  dieses  Gegenstandes  dürfen 
wir  des  merkwürdigsten  Umstandes  nicht  vergessen ,  dass  die  Quelle  der 
durch  Friction  erzeugten  Wärme  in  diesen  Experimenten  unerschöpflich 
erscheint !  Es  ist  kaum  nöthig  daran  zu  erinnern ,  dass  ein  Etwas ,  das 
ein  isolirter  Körper  oder  ein  isolirtes  System  von  Körpern  fortdauernd, 
unbeschränkt  hervorbringt,  unmöglich  eine  stoffl ich e  Substanz  sein 
kann,  und  es  scheint  mir  äusserst  schwierig,  wo  nicht  schlechterdings 
unmöglich,  uns  einen  Begriff  zu  machen  von  einem  anderen  Wesen ,  das 
unter  diesen  Experimenten  erregbar  und  mittheilbar  wäre,  ausser  von  der 
Bewegung.4*  (Heat  considered  as  a  Mode  of  Motion  by  John 
Tyndall.  London.  1863). 

Diese  Aeusserung  Rumford's  erhielt  nicht  die  verdiente  Beach- 
tung; ebenso  ging  es  Carnot  mit  dem  von  ihm  (1824)  aufgestellten 
und  nach  ihm  benannten  Gesetze,  welches  eine  Beziehung  zwischen 
Wärme  und  Arbeit  aussprach,  nämlich  dass  Wärme  in  mechanische 
Arbeit  umgesetzt  werde,  wenn  dieselbe  von  einem  wärmeren  Körper 
durch  Vermittelung  eines  dritten  expansibeln  zu  einem  kälteren  überge- 
führt werde,  z.  B.  bei  dem  Dampfkessel  durch  Vermittelung  des  Dampfes 
in  den  Condensator.  Wir  bemerken  hier  sogleich,  dass  dies  Gesetz 
von  Claus ius  in  Zürich  später  dahin  abgeändert  worden  ist,  dass 
Wärme  nur  dann  in  mechanische  Arbeit  und  zwar  nur  theil weise  ver- 
wandelt werden  kann ,  wenn  sie  von  einem  wärmeren  Körper  zu  einem 
kälteren  übergeht. 

Im  Jahre  1842  geschah  der  Hauptschritt  auf  dem  Wege  zur 
mechanischen  Wärmetheorie  durch  den  Arzt  J.  R.  Mayer  in  Heilbronn. 
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Bei  Aderlässen,  welche  er  184Ö  auf  Java,  wohin  er  als  Schiffsarzt  ge- 
kommen war,  au  Europäern  vornahm,  fiel  ihm  auf,  dass  das  aus  der 
Armvene  genommene  Blut  sich  auffallend  hellroth  zeigte.    Er  erkannte, 
dass  diese  Erscheinung  eine  Folge  der  höheren  Temperatur  in  der 
heissen  Zone  sei.    Nun  ist  die  Körperwärme  des  Menschen  und  der 
Thiere  die  Wirkung  eines  Verbrcnuungsprocesses  (einer  Oxydation)  im 
Körper,  wofür  die  Farbenveränderung  des  Blutes  bei  der  Umwandelang 
des  venösen  in  arterielles  spricht.    Da  aber  die  Wärrae  des  mensch- 
lichen Körpers  in  den  verschiedensten  Gegenden  der  Erde  dieselbe  ist, 
so  musä  die  Wärmeentwickeluug  im  Innern  mit  dem  Wärroeverluste  nach 
aussen  an  die  umgebende  Luft  in  einem  bestimmten  Grössenverhältnisse 
stehen  und  in  der  heissen  Zone  muss  daher  auch  der  Farbenunterschied 
des  venösen  und  arteriellen  Blutes  geringer,  als  in  kälteren  Gegenden 
sein.    Hiermit  hängt  auch  das  geringere  Nahrungsbedürfniss  des  Orga- 
nismus in  heissen  Gegenden  zusammen  ;  denn  von  den  aufgenommenen 
Nahrungsmitteln  wird  der  grösste  Theil,  nachdem  sie  assimilirt  worden 
sind,  zur  Erhaltung  der  Wärme  des  Körpers  verbrannt  und  nur  der 
kleinere  Theil  dient  mittelbar  dem  Wachsthum  der  Organe  und  der 
Erneuerung  abgenutzter  Theile. —  Mayer  verfolgte  diese  Beziehungen 
zwischen  Einnahme  und  Ausgabe  im  Körper  weiter  und  kam  dabei  auf 
Folgendes.    Die  Oxydation  der  assimilirten  Speisen  erzeugt  zunächst 
Wärme  im  Thierkörper,  dann  hat  aber  auch  dieser  zweitens  die  Fähig- 
keit, vermöge  seiner  Bewegungsorgane  an  den  verschiedensten  Stellen 
de9  Körpers  auf  mechanischem  Wege  durch  Schlag,  Reibung  etc.  Wärme 
hervorzurufen.    Es  entstellt  nun  die  Frage ,  ob  die  so  hervorgebrachte 
Wärme  ebenfalls  auf  Rechnung  des  Vcrbrennungsprocesses  kommt  oder 
nicht,  wie  die  direct  im  Innern  des  Körpers  entwickelte  Wärme.  Mayer 
bejahte  diese  Frage  und  sagte  sich,  dass  die  Wärmemenge,  welche  bei 
der  Verbrennung  einer  bestimmten  Menge  eines  Stoffes  entsteht,  eine 
unveränderliche,  nicht  durch  Nebenumstände,  welche  die  Ver- 
brennung begleiten ,  bedingte  sei.    Daraus  folgt,  dass  auch  durch  den 
Lebeusproces9  die  Wärmemenge,  welche  bei  der  Oxydation  aufgenomme- 
ner Nahrung  entsteht,  weder  vermindert  noch  vermehrt  werden  kann, 
es  mUsste  sonst  dem  Organismus  die  Fähigkeit  zugeschrieben  werden, 
Wärme  aus  nichts  zu  erzeugen.    Ist  pomit  die  Summe  der  direct  and 
der  indirect  entwickelten  Wärmemengen  gleich  der  Wärmemenge,  die 
Uberhaupt  bei  der  Oxydation  der  aufgenommenen  Nahrung  hervorge- 
bracht werden  kann ,  so  muss  auch  die  auf  indirectem  Wege  durch  Rei- 
bung etc.  vom  Organismus  erzeugte  Wärme  in  einem  bestimmten 
Grössenverhältniss  der  dabei  aufgewendeten  Arbeit  stehen.  Denn  könnte 
bei  Anwendung  derselben  Kraft  nnd  bei  gleicher  Stoffaufnahme  die  ge- 
wonnene Wärme  bald  grösser,  bald  kleiner  sein,  so  würde  die  Summe 
der  direct  und  indirect  entwickelten  Wärme  trotz  eines  gleichen  Material- 
verbrauchs keine  constante  sein  und  man  geriethe  durch  eine  derartige 
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Annahme  in  Widerspruch  mit  obigem  Fundamentalgesetze  der  Verbren- 
nung. Die  Annahme  einer  unveränderlichen  Grössenbeziehung  zwischen 
Wärme  und  Arbeit  ist  eine  notwendige  Folge  desselben.  Mayer  be- 
mühte sich  nun  durch  das  Experiment  festzustellen ,  wie  viel  Arbeits- 
kraft zur  Hervorbringung  eines  bestimmten  Masses  von  Wärme  erforder- 
lich sei  und  umgekehrt.  —  Arbeitskraft  lässt  sich  messen  durch  Ge- 
wichtshebung. Es  muss  also  ermittelt  werden,  wie  hoch  ein  bestimmtes 
Gewicht  erhoben  werden  muss,  damit  seine  Fallkraft  der  Erwärmung 
eines  gleichen  Gewichtes  Wasser  von  0°  C.  auf  1°  C.  äquivalent  sei, 
d.  h.  dass  es  beim  Herabsinken  auf  mechanischem  Wege  durch  Reibung, 
Compression  etc.  soviel  Wärme  erzeugt  als  nöthig  ist,  um  einen  gleichen 
Gewichtstheil  WTasser  auf  eine  um  1 0  C.  höhere  Temperatur  zu  bringen. 
Diese  Zahl  ist  das  mechanische  Aequivalent  der  Wärme ,  und  M  a  y  e  r 
berechnete  dasselbe  auf  ungefähr  367  Meter.  (Vergl.  Art.  Aequiva- 
lent, calorisches;  Aequivalent,  mechanisches  und 
Aequivalent,  thermisches.) 

C.  Wir  haben  im  Vorstehenden  über  Mayer's  Gedankengang 
und  sein  Resultat  ausführlicher  berichtet,  da  seine  Verdienste  unbestreit- 
bar und  erfolgreich  gewesen  sind.  Es  kam  nun  darauf  an ,  das  mecha- 
nische Aequivalent  der  Wärme  genau  zu  ermitteln.  Hierzu  bieten  sich 
zwei  Wege  dar ,  entweder  durch  Ermittelung  der  Arbeit ,  welche  eine 
bestimmte  Wärmemenge  leistet ,  oder  der  Wärmemenge ,  welche  bei  der 
Verrichtung  eines  gewissen  Arbeitsquantums  zum  Vorschein  kommt. 
Den  ersten  Weg  schlug  Mayer  ein ,  legte  aber  den  weniger  genauen 
Werth  der  specifischen  Wärme  der  Luft  zu  Grunde,  welchen  Dela- 
roche  und  Berard  =  0,2669  gefunden  hatten,  statt  des  genaueren 
von  Regnault  ermittelten  =  0,2377  (s.  Art.  Wärmecapacität. 
E.).  Auf  dem  zweiten  Wege  ging  Colding  —  wie  es  scheint,  unab- 
hängig von  Mayer  —  vorwärts  und  zwar  suchte  er  die  durch  Reibung 
entwickelte  Wärme  zu  bestimmen.  Er  fand  das  mechanische  Wärme- 
äquivalent =  372  Kilogrammmeter.  —  Die  sorgfältigsten  Versuche 
unternahm  seit  1843  der  Engländer  James  Prescott  Joule.  Er 
zeigte  1843,  dass  die  durch  Magneto-Electricität  entwickelte  Wärme  der 
aufgewendeten  Kraft  proportional  sei,  und  fand ,  dass  die  Wärmemenge, 
welche  nöthig  ist,  um  die  Temperatur  von  1  engl.  Pfd.  Wasser  um  1°F. 
zu  erhöhen,  einer  mechanischen  Kraft,  die  838  engl.  Pfd.  auf  1  engl. 
Fuss  Höhe  zu  heben  im  Stande  ist,  gleich  sei.  —  Im  Jahre  1844  ver- 
glich Joule  die  W'ärine,  welche  bei  der  Compression  der  Luft  ent- 
wickelt wird,  mit  der  aufgewendeten  Arbeit ;  desgleichen  die  gewonnene 
Arbeit  mit  dem  Wärmeverluste,  welcher  sich  zeigte,  wenn  er  comprimirte 
Luft  unter  dem  Drucke  der  Atmosphäre  sich  wieder  bis  zu  gleicher 
Dichtigkeit  mit  dieser  ausdehnen  Hess.  Ferner  bestätigte  er  eine  An- 
gabe Mayer's,  dass  Wärme  entwickelt  wird,  weun  sich  Flüssigkeiten 
An  festen  Körpern  reiben.  Hierbei  erhielt  er  770  Fusspfund  als  Wärme- 
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äquivalent.  —  1845  und  1847  fand  er  die  Zahlen  781,5;  782,1  und 
787.6,  als  er  ein  Schaufelrad  sich  in  Wasser,  Wallrathöl  und  Quecksilber 
bewegen  Hess.  —  Ferner  stellte  er  1850  nochmals  Reibungsversuehe 
mit  Wasser ,  Quecksilber  und  Gusseisen  an ,  indem  er  ein  messingenes 
Schaufelrad  in  einem  mit  Wasser  gefüllten  kupfernen  Gefasse  inKotation 
versetzte ,  ebenso  Quecksilber  in  einem  gusseisernen  Gefässe  durch  ein 
Schaufelrad  aus  Schmiedeeisen  in  eine  mit  Reibung  verbundene  Bewegung 
brachte ,  und  endlich  zwei  gusseiserne  Scheiben  in  Quecksilber  an  ein- 
ander rotiren  und  sich  reiben  Hess.  Die  Versuche  mit  Wasser  ergaben 
772,692;  die  mit  Quecksilber  774,083  und  die  mit  Gusseisen  774,987 
engl.  Fusspfund  als  Wärmeäquivalent  für  1°  F.,  von  welchem  Resultate 
Joule  selbst  das  erste  für  das  genaueste  erklärt. 

Zu  den  Naturforschern,  welche  sich  mit  der  Bestimmung  des 
Wärmeäquivalents  beschäftigt  haben,  gehört  noch  Kupffer  in  Peters- 
burg (1852).  Er  fand  446,414  und  442  Kilogrammmeter  bei  Unter- 
suchungen über  den  Elasticitätscoeflficienten  von  Metallen.  Ferner  ist 
zu  nennen  G.  A.  Hirn  in  Logelbach  bei  Colmar,  der  (1855)  aus 
Reibungsversuchen  371,6;  aus  Versuchen  über  Wärmeerzeugung  bei 
der  Trennung  der  Körpertheile  425  :  und  durch  Bestimmung  des  Wärme- 
verbrauchs  in  Dampfmaschinen  413  Kilogrammmeter  erhielt.  Nach 
allen  Versuchen,  von  denen  diejenigen  Joule's  obenan  stehen,  ist  der 
wahrscheinlichste  Werth  des  Wärmeäquivalents  424  Kilogrammmeter 
oder  Meterkilogramtne. 

D.  Zwischen  Wärme  und  Arbeit  (Bewegung)  ist  somit  ein  quan- 
titativer Zusammenhang  erwiesen.  Daraus  folgt  jedenfalls,  dass  die. 
Wärme  kein  Stoff  sein  kann ;  wenngleich  noch  nicht  mit  Entschiedenheit 
behauptet  werden  darf,  dass  die  Wärme  durchaus  nichts  weiter  als  Be- 
wegung sei.  ludessen  hat  man  seit  der  Entdeckung  des  Wärmeäquiva- 
lents Versuche  gemacht ,  sämmtliche  Wärmeerscheinungen  lediglich  als 
Beweg ungserscheinungen  aufzufassen,  wie  dies  in  Hinsicht  der  Liclit- 
erscheinungen  in  der  Undulationstheorie  (s.  d.  Art.)  ebenfalls  geschieht. 
Diese  Theorien  nennt  man  mechanische  Wärmet heorien.  Es 
liegen  denselben  gewisse  Ansichten  über  den  atomistischen  Zustand  der 
Körper  zu  Grunde,  und  da  sind  es  wieder  vorzugsweise  zwei  Ansichten, 
welche  sich  eine  gewisse  Geltung  verschafft  haben,  nämlich  die  von 
Redtenbacher  und  die  vou  C I a u s i u s.  Ueber  die  erstere  enthält 
das  Nähere  Art.  D  v  n  a  m  i  d  e.  Redtenbacher  nimmt  an ,  dass  die 
Wärmeerscheinungen  in  radialen  Schwingungen  der  Aetherhüllen  be- 
stehen, indem  sie  sich  zusammenziehen  und  sich  erweitern.  C I  a  u  s  i  u  8 
hat  über  die  Körper-  und  Aetheratome  dieselbe  Ansicht,  aber  die  Wärme- 
bewegung besteht  nach  ihm  in  einer  Bewegung  der  Molecüle ,  und  zwar 
soll  diese  nach  dem  Aggregatzustande  verschieden  sein.  Im  festen  Zu- 
stande bewegen  sich  die  Molecüle  um  gewisse  Gleichgewichtslagen ,  sie 
schwingen:  im  tropfbarflüssigeu  Zustande  findet  eine  schwingende, 
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wälzende  und  fortschreitende  Bewegung  statt ;  im  luftformigen  Zustande 
sind  die  Molecüle  ganz  ans  den  Sphären  ihrer  gegenseitigen  Anziehung 
gerückt  und  bewegen  sieh  geradlinig  fort. 

Je  schneller  die  Wärmebewegung  ist,  um  so  grösser  ist  die  im 
Körper  angehäufte  Wärme.  Bei  jeder  Bewegung  wird  eine  gewisse 
mechanische  Arbeit  verrichtet ;  folglich  sind  Wärme  und  Arbeit  äquiva- 
lent. Die  in  einem  Körper  angehäufte  Wärme  oder  Arbeit  zerfallt  aber 
in  zwei  Theilo:  in  innere  und  äussere  Arbeit.  Die  iu  einem 
Körper  enthaltene  Wärme  oder  Arbeit ,  welche  Veränderungen  in  der 
gegenseitigen  Stellung  der  Molecille  oder  in  der  Anordnung  der  Körper- 
atome veranlasst,  ist  die  innere  Arbeit;  die  äussere  Arbeit  wird  zur 
Ueberwindung  eines  von  aussen  wirkenden  Drucks  verbraucht  und 
äussert  sich  in  der  Ausdehnung.  Findet  keine  Volumen  Veränderung 
statt,  so  wird  sämratliche  Wärme  zur  Erhöhung  der  inneren  Wärme  oder 
Arbeit  verbraucht.  Die  innere  Arbeit  bewirkt  Temperatur-  und  Aggre- 
gatsveränderungen. —  Vergl.  Art.  Wrerk. 

Wir  müssen  uns  hier  auf  diese  Grundzüge  der  mechanischen  Wänne- 
theorie  beschränken  und  verweisen  auf  die  Zusammenstellung ,  welche 
Clausius  neuerdings  von  seinen  Arbeiten  geliefert  hat,  und  auf: 
Grundzüge  der  mechanischen  Wärmetheorio  von  Zeuner.  1860.  Ausser- 
dem bemerken  wir  noch,  dass  Redtenb acher  seine  Dynamiden- 
Theorie  auch  auf  die  Electricität  und  den  Magnetismus  ausdehnt.  Wenn 
nach  demselben  die  Wärme  in  radialen  Schwingungen  der  Aetherhüllen 
beruhen  soll,  so  legt  er  den  Wirkungen  der  Eh  ctricität  und  des  Magne- 
tismus eine  rotirende  Bewegung  dieser  Hüllen  zu  Grunde.  Das  Lieht 
beruht  auf  Aetliersehwingungen.  Wärme,  Licht,  Electricität  und  Mag- 
netismus können  wir  Eines  aus  dem  Auderen  erzengen ;  folglich  muss 
wohl  allen  etwas  Gemeinsames  zu  Grunde  liegen.  Da  bei  dem  Lichte 
der  Aether  als  diese  Grundlage  anerkannt  ist,  so  liegt  es  nahe,  auch 
bei  Wärme,  Electricität  und  Magnetismus  an  denselben  zu  denken.  Die 
Schallerscheinungen  sind  lediglich  in  Bewegungen  der  Atome  seihst  be- 
gründet. Ob  Redtenbacher's  Ansicht  die  richtige  ist.  darüber  wird 
die  Zukunft  entscheiden.  Die  Umwandlung  der  radialen  Bewegung  der 
Aetherhüllen  in  eine  rotirende  und  umgekehrt,  ist  wohl  möglich  und  so 
der  Zusammenhang  zwischen  Licht,  Wärme,  Electricität  und  Magnetismus 
begreifbar;  aber  es  sind  auf  derselben  Grundlage  auch  noch  andere 
Auffassungsweisen  denkbar. 

E.  Ausser  den  in  diesem  Artikel  bereits  genannten  Naturforschern 
verdienen  wegen  ihrer  Verdienste  um  die  Ausbildung  der  mechanischen 
Wärmetheorie  noch  wenigstens  namentlich  erwähnt  zu  werden:  Cla- 
peyron,  Rankine,  James  und  William  Thomson,  Reech, 
John  Tyndall.  Zum  Schlüsse  des  Artikels  geben  wir  aber  noch 
eine  populäre  Ableitung  der  hauptsächlichsten  Warmeerscheinungen  und 
zwar  nach  einem  trefflichen  Vortrage  von  Baumgartners  in  Wien 
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(s.  Archiv  der  Mathematik  und  Physik  von  Grunert.  42. Theil.  1864. 
8.  211—226). 

v.  Baumgartner  geht  mit  C I  a  u  B  i  u  8  davon  aus ,  dass  das 
Wesen  der  Wärme  in  einer  Bewegung  der  ponderablen  Molecüle ,  nicht 
in  einer  solchen  des  Aethers  bestehe.    Jedes  in  Bewegung  gesetzte 
Körpermolecül  besitzt  eine  mechanische  Wirkungsfähigkeit  von  bestimm- 
barer Grösse  oder  lebendige  Kraft  (s.  Art.  Kraft,  lebendige).  Die 
Summe  der  lebendigen  Kräfte  aller  Molecüle  eines  Körpers  bestimmt 
sein* ü  Wärmegehalt.    Die  lebendige  Kraft  eines  Molecüls,  somit 
sein  Wärmegehalt,  bestimmt  die  Temperatur.   Jeder  Körper  enthält 
also  Wärme,  wenn  seineu  MolecUlen  lebendige  Kraft  zukommt,  und  von 
zwei  Körpern  ist  jener  der  wärmere ,  dessen  MolecUlen  mehr  lebendige 
Kraft  innewohnt.    Kalt  soll  eigentlich  nur  ein  Körper  heissen ,  wenn 
seine  Molecüle  aller  lebendigen  Kraft  bar  sind ;  mau  nennt  aber  meistens 
einen  Körper  kalt  gegen  einen  anderen ,  dem  er  an  lebendiger  Kraft 
seiner  Molecüle  nachsteht.    Eine  natürliche  Temperaturscala  kann  also 
ilm-n  Nullpunkt  nur  da  haben,  von  wo  die  lebendige  Kraft  der  Molecüle 
anhebt.    Unsere  üblichen  »Scalen  beginnen  mit  dem  Schmelzpunkte  des 
Eises  und  haben  von  da  nach  aufwärts  positive  oder  Wärmegrade,  nach 
abwärts  negative  oder  Kältegrade.    Der  absolute  Nullpunkt  der 
Wärme  entspricht  nahe  — 273°  C.  (s.  Art.  Gas.  8.  377).  Negative 
Grade  einer  solchen  Scala  von  mehr  als  273  haben  sonach  keinen  Sinn 
mehr.  —  Mulecüle  verschiedener  Natur  haben  verschiedene  Gewichte. 
Um  gleiche  Temperatur  zu  erlangen ,  müssen  daher  die  leichteren  auf 
grössere  Geschwindigkeit  gebracht  werden  als  die  schwereren,  so  dass 
durch  die  grössere  Geschwindigkeit  der  Abgang  an  Masse  ersetzt  wird. 
Daraus  folgt,  dass  gleiche  Massen  von  verschiedener  Natur  bei  gleichen 
Temperaturen  ungleiche  Wärmegrade  enthalten  und  daher  verschiedenen 
Körpern  verschiedene  Wärm  ecapac  i  täten  (s.d.  Art.)  zukommen. 
—  Wird  MolecUlen  von  ungleicher  Natur,  aber  gleicher  Temperatur, 
soviel  lebendige  Kraft  zugeführt,  als  nöthig  ist,  um  die  Temperatur  eines 
jeden  um  1  Grad  zu  steigern,  so  wird  dadurch  die  Gleichheit  ihrer 
Temperatur  nicht  aufgehoben  und  es  müssen  sonach  auch  diese  Zu- 
wüchse an  lebendiger  Kraft  für  alle  gleich  sein.    Dieselben  können  aber 
wegen  der  Unveränderlichkeit  der  Moleculargewichte  blos  durch  Steige- 
rung der  Geschwindigkeit,  d.  h.  der  lebendigen  Kraft  der  Gewichtseinheit 
bewerkstelligt  werden.    Diese  hat  aber  in  der  mechanischen  Wärme- 
theorie die  Bedeutung  der  specifischen  Wärme  (s.  Art.  Wärme- 
capacität.  B),  und  es  müssen  sonach  dieProducte  aus  dem  Molecular- 
gewichte und  der  spec.  Wärme  für  alle  Molecüle  gleich  sein,  von  welcher 
Natur  sie  auch  sein  mögen.    Dies  ist  aber  das  Du  long -Peti  t'sche 
Gesetz  (s.  Art.  Wärm ecapacität.  D.  4).    Es  muss  offenbar  auch 
für  Aggregate  gleichartiger  Molecüle  gelten ,  so  ferne  durch  die  Aggre- 
gatiou  deren  Selbständigkeit  nicht  geändert  wird  und  sie  nicht  etwa 
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durch  ihre  Molecularanzichung  auf  einander  wirken.  In  vollkommenen 
Gasen,  die  sich  bei  der  Erwärmung  nicht  ausdehnen  können,  bleibt  diese 
Selbständigkeit  gewahrt  und  diese  befolgen  in  der  That,  der  Erfahrung 
gemäss,  das  genannte  Gesetz  vollkommen.  In  Aggregaten  von  Mole- 
cülen,  die  dem  Einflüsse  der  Molecularanziehung  unterliegen ,  wie  dies 
bei  unvollkommenen  Gasen,  bei  Dünsten,  festen  und  tropfbaren  Körpern 
der -Fall  ist,  erleidet  dies  Gesetz  eine  Modifikation.  Aber  selbst  über 
die  Art  dieser  Modification  giebt  die  mechanische  Wärmetheorie  Auf- 
klärung. Die  einem  Körper  zugefiihrte  lebendige  Kraft  ist  nämlich 
in  demselben  nur  bei  vollkommenen  Gasen ,  deren  Volumen  sich  beim 
Erwärmen  nicht  ändern  kann,  vollständig  als  solche  enthalten,  in  anderen 
Körpern  wird  ein  Theil  derselben  zu  Arbeit  verbraucht ,  durch  welche 
die  Entfernung  und  Lage  der  Molecüle  und  das  Volumen  geändert ,  der 
Zusammenhang  derselben  modificirt  und ,  wenn  auf  dem  Volnmen  ein 
äusserer  Druck  lastet ,  diese  Last  eine  Strecke  weit  fortgeschoben  wird. 
Die  letztere  dieser  Arbeiten  wirkt  daher  nach  Aussen  und  heisst  darum 
auch  äussereArbeit,  die  ersteren  bleiben  auf  das  Innere  des  Körpers 
beschränkt  und  sind  das  Werk  innerer  Arbeit.  Nur  das,  was  an 
lebendiger  Kraft  als  solcher  im  Körper  zurückbleibt,  unterhält  seine 
Temperatur  und  bildet  das,  was  man  freie  Wärme  genannt  hat, 
während  der  nur  in  Form  geleisteter  Arbeit  vorhandene  Theil  die  Tem- 
peratur nicht  beeinflusst.  Er  wurde  bisher  gebundene  Wärme 
(s.  d.  Art.)  genannt.  Es  herrscht  aber  zwischen  jenem  Theile  der  einem 
Körper  zugeführten  Wärme ,  welche  zur  Arbeit  verbraucht  wird ,  and 
jenem,  der  als  lebendige  Kraft  fortbesteht,  so  lange  sich  der  Aggregat- 
zustand nicht  ändert,  ein  bestimmtes  Verhältniss,  und  darum  kann  man 
auch  aus  der  Grösse  der  gethanen  Arbeit  der  Wärme  in  einem  Körper 
innerhalb  bestimmter  Grenzen  auf  seine  Temperatur  (durch  die  Thermo- 
meter) schliessen.  —  Molecüle ,  die  bloss  von  ihrer  Anziehungskraft  be- 
herrscht werden,  müssen  sich  zu  einer  starren  (festen)  Masse 
verbinden ,  in  der  jedes  eiue  stabile  Gleichgewichtslage  inne  hat ,  ans 
der  es  wohl  durch  einen  äusseren  Impuls  verrückt  werden  kann .  in 
welche  es  aber  zurückkehren  muss ,  wenn  jene  Einwirkung  aufhört. 
Eine  solche  Verrücknng  erleiden  die  Molecüle  durch  die  Stesse  einer 
Aetherwelle.  Es  ist  wahrscheinlich ,  dass  daraus  eine  Bewegung  am 
einen  fixen  Mittelpunkt  entsteht.  Von  einer  bestimmten  Temperatur  an 
wird  durch  Zufuhr  von  lebendiger  Kraft  eine  Umgestaltung  des  Gleich- 
gewichtssystems der  Molecüle  bewerkstelligt  und  der  tropfbar- 
flüssige  Zustand  herbeigeführt.  In  diesem  kommt  den  Molecülen 
nicht  mehr  eine  bestimmte  Gleichgewichtslage,  wohl  aber  ein  bestimmter 
Abstand  von  anderen  zu ,  und  ein  äusserer  Impuls  hat  nur  die  Folge, 
dass  die  Centraibewegung  der  Moleetile  nicht  mehr  um  fixe  Mittelpunkte 
vor  sich  geht ,  sondern  um  veränderliche.  Fortgesetzte  äussere  Zufuhr 
von  lebendiger  Kraft  steigert  die  Temperatur  der  bewegten  Masse  und 
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erzeugt  intermoleculare  Veränderungen ,  bis  die  Molecüle  ausserhalb  de» 
Wirkungskreises  der  molecularen  Anziehung  gesetzt  zu  werden  beginnen. 
Der  Eintritt  dieses  Zustandes  bezeichnet  das  Verdampfen.  Von  da 
an  sind  die  Molecüle  von  einander  ganz  oder  fast  ganz  unabhängig. 
Molecüle,  welche  sich  an  der  Oberfläche  einer  Flüssigkeit  befinden, 
können  schon  bei  einer  Temperatur  weit  unter  der  Siedehitze  in  Dunst 
übergehen ,  weil  sie  schon  durch  die  gegen  die  Oberfläche  gerichtete 
Wirkung  der  tangentialen  Bewegung  tropfbarer  Theile  aus  der  Wirkungs- 
sphäre der  Anziehung  kommen.  Diese  Theile  verlassen  die  flüssige 
Masse  und  schiessen  geradlinig  fort,  bis  sie  an  ein  Hindcrniss  gelangen 
und  daselbst  als  ein  elastischer  Körper  zurückgeworfen  werden.  In 
einem  geschlossenen ,  nicht  ganz  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Gefässe  wird 
dies  an  der  Decke  geschehen :  die  Molecüle  werden  zur  Oberfläche  der 
Flüssigkeit  zurückkehren ,  ja  vermöge  ihrer  Geschwindigkeit  in  dieselbe 
eindringen  und  der  flüssigen  Menge  einverleibt  werden,  während  andere 
an  ihrer  Stelle  sie  verlassen.  Anfangs  werden  wohl  mehr  Molecüle  aus- 
scheiden als  zurückkehren  und  die  Dunstmenge  wird  zunehmen ,  doch 
wird  ein  Zustand  eintreten  müssen ,  wo  gleich  viele  Molecüle  sich  dem 
Dunste  und  der  tropfbareu  Masse  beigesellen.  Da  hat  nun  der  Dunst 
das  Maximum  seiner  Dichte  (s.  Art.  Dampf.  S.  175  u.  176) 
erreicht.  Im  Dunst  stehen  die  Molecüle  nur  wenig  ausserhalb  der  Wir- 
kungssphäre der  molecularen  Anziehung,  weshalb  schon  ein  mässiger 
Druck,  der  sie  näher  an  einander  bringt ,  oder  eine  geringe  Abkühlung 
den  Uebergang  in  den  tropfbaren  Zustand  zur  Folge  hat.  —  Die  Ab- 
hängigkeit der  Schmelztemperatur  von  dem  Drucke  —  wie  dies  bei  der 
Siedetemperatur  längst  bekannt  war  —  ist  nach  dem  Vorhergehenden, 
den  Uebergang  eines  starren  Körpers  in  den  tropfbarflüssigen  Zustand 
Betreffenden ,  eine  nothwendige  Folge  der  mechanischen  Wärmetheorie, 
und  die  thatsächliche  Bestätigung  (s.  Art.  Schmelzen.  S.  393)  dient 
der  Theorie  als  wesentliche  Stütze.  —  Wärmeleitung  (s.  d.  Art.) 
stellt  sich  als  eine  Uebertragung  lebendiger  Kraft  von  wärmeren  Mole- 
cülen  an  minder  warme  heraus,  aber  nicht  als  des  ganzen  Gehaltes  dieser 
Kraft  (wie  bei  der  Fortpflanzung  des  Schalles) ,  sondern  nur  der  Diffe- 
renz und  auch  in  Betreff  dieser  je  nach  dem  Aggregatzustande  nach  ge- 
wissen Modifieationen.  Auch  in  dieser  Beziehung  hat  die  mechanische 
Wärmetheorie  manche  bisher  nicht  beachtete  Verhältnisse ,  die  sich  dann 
durch  das  Experiment  als  thatsächlich  vorhanden  erwiesen  haben ,  auf- 
gedeckt, z.  B.  dass  unter  den  Gasen  das  Wasserstoffgas  der  beste 
Leiter  ist. 

Es  werden  diese  wenigen ,  aus  dem  reichen  Inhalte  des  citirten 
Vortrages  entlehnten  Punkte  hier  genügen ,  um  den  Werth  der  mechani- 
schen Wärraetheorie  einigermassen  in  das  verdiente  Licht  zu  stellen. 
Wir  fügen  nur  noch  hinzu,  was  v.  Baumgartner  über  den  Ursprung 
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der  Wärme  bei  chemischen  Processen  in  Bezug  auf  die  mechanische 
Wärmetheorie  sagt. 

Chemische  Verbindungen  werden  durch  die  den  Atomen  inhäriren- 
den  anziehenden  Kräfte  bewirkt.  Im  Sinne  der  mechanischen  Wärme- 
theorie besteht  aber  diese  Wirkung  in  einer  Zusammensetzung  von  Atom- 
t>ewegungen  zu  einer  Resultirenden.  Nimmt  man  diese  Bewegungen 
als  drehende  an ,  deren  Bahnhalbmesser  und  Winkelgeschwindigkeit  mit 
der  Natur  der  Atome  wechseln ,  in  einem  homogenen  Producte  aber  för 
alle  Atome  gleich  sind ;  so  tritt  in  Folge  der  Ausgleichung  der  Winkel- 
geschwindigkeiten ein  Verlust  an  lebendiger  Kraft  ein,  der  sich  in  einem 
mathematischen  Ausdrucke  darstellen  lässt.  Die  chemische  Anziehung 
wirkt  also  wie  ein  von  Aussen  angebrachter  Druck  und  muss  daher  auch 
dieselbe  Folge  haben  wie  ein  solcher.  Die  Grösse  des  vorerwähnten 
Verlustes  an  lebendiger  Kraft  findet  man  wenigstens  für  Mischungen  von 
Schwefelsäure  und  Wasser  der  dabei  frei  werdenden  Wärme  propor- 
tional. 

Das  Mittel,  welches  den  Schall  in  die  Ferne  trägt ,  ist  in  der  Regel 
die  Luft,  das  Vehikel  des  Lichtes  und  der  Wärme  der  Aether  und  die 
Bewegung  ist  in  allen  diesen  Fällen  eine  wellenartige.  Die  Dauer  einer 
Schwingung  in  der  Luft  bestimmt  die  Tonhöhe,  jene  einer  Aetherschwin- 
gung  in  der  Lichtwelle  die  Farbe ,  in  der  Wärmewelle  den  Grad  ihrer 
Gefügigkeit  für  die  Einwirkung  der  wägbaren  Molecüle  auf  den  Aether. 
Jedes  dieser  Medien  giebt  den  Impuls  an  den  Nerv  ab ,  der  ftir  dieseu 
empfänglich  ist,  und  dieser  leitet  ihn  an  das  Centrum  des  Nervensystems, 
wo  es  in  Empfindung  eigener  Art  umgesetzt  wird. 

Wärmetransmission  oder  Wärmedurchlassuug,  s.  Art. 
Wärme,  strahlende.  5,  namentlich  d  und  e. 

Wärmewellen.  Die  strahlende  Wärme  verhält  sich  in  Betreff  der 
Fortpflanzung  wie  das  Licht  (s.  Art.  Wärme,  strahlende.  3). 
Nun  zeigt  sich  im  Sonnenspectrum  neben  der  Lichtwirkung  nach  dem 
rothen  Ende  hin  und  über  dies  hinaus  eine  gesteigerte  Wärniewirkung, 
wie  nach  dem  violetten  Ende  hin  und  über  dies  hinaus  eine  gesteigerte 
ehemische  Wirkung.  Man  unterscheidet  daher  neben  den  Lichtstrahlen 
noch  Wärmestrahleu  und  chemische  »Strahlen  und  legt  diesen  ebenso 
Wellenbewegung  zu  Grunde ,  wie  es  mit  den  Lichtstrahlen  der  Uudula- 
tionstheone  gemäss  geschieht.  Den  leuchtenden  Wellen ,  welche  die 
Spectra  färben  hervorbringen,  liegt  eine  Wellenlänge  von  etwa  0,00039 
bis  zu  0,0005  Millimetern  zu  Grunde,  den  Wännewellen  eine  grössere 
bis  zu  0,0009  und  den  chemischen  Strahlen  eine  kürzere  bis  zu  0,0003 
Millimetern.    Vergl.  Art.  Wärmespectrum. 

Wärmezerstreuung  oder  W  ü  r  m  e  d  i  f  f  u  s  i  o  u ,  s.  Art.  Wärme, 
strahlende.  5,  namentlich  b,  c  und  e. 

Wässerige  Feuchtigkeit  im  Auge,  s.  Art.  Auge.  S.  52. 
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Wage,  Wagebalken  etc.,  s.  unter  Art.  Waage.  Waagebai- 
en etc. 

Wahrnehmung  ist  eine  zufällige  Auflassung  einer  Erscheinung. 
•.  Art.  Beobachten. 

Walzwerke  zum  Ausplatten  von  Metallen  zu  dünnen  Blättern 
Blech)  bestehen  aiw  zwei  metallischen  Cyliudem,  welche  horizontal 
iber  einander  liegen  und  sich  mit  gleicher  Geschwindigkeit  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  drehen  lassen.  Die  Cylinder  lassen  sich  in  ver- 
chiedener  Weite  von  einander  einstellen  und  die  zu  walzende  Platte, 
reiche  am  Rande  zuvor  soweit  verdünnt  wird,  dass  sie  zwischen  die 
jeiden  Cylinder  eingeführt  werden  kann,  wird  dann  bei  der  Drehung  der 
Zylinder  zwischen  diesen  durehgepresst.  Aehnlich  sind  die  Cylinder- 
pressen,  s.  Art.  Presse.  E.  S.  209. 

Wandelstern  oder  Planet  (s.  d.  Art.). 

Wanken  der  Erdaxe,  s.  Art.  N  Ii  t  a  t  i  o  n. 

Wasser  ist  eine  chemische  Verbindung,  welche  —  wie  A.  v. 
Humboldt  und  G a y  -  L  u  s  s  a  c  1805  erwiesen  haben  —  aus  2  Raum- 
theilen  Wasserstoffgas  und  1  Rnumtheile  Sauerstoffgas  besteht ,  oder  in 
weicher  1  Gewichtstheil  Wasserstoff  mit  8  Gewichtstheilen  Sauerstoff 
vevbv\nden  sind.  —  Das  Wasser  kommt  auf  der  Erde  in  allen  drei 
Aggregatzustünden  vor.  als  Eis  (s.  d.  Art.),  Schnee  (s.  d.  Art.  und 
Schneegrenze)  und  Reif  (s.  d.  Art.)  in  starrer  Form,  als  Wasser 
schlechthin  (9.  Art.  Meer  und  Quelle),  als  Regen  (8.  d.  Art.  und 
Regen wasser)  und  Thau  (s.  d.  Art.)  in  flüssiger  Form,  als  Wasser- 
dampf in  der  Atmosphäre  (s.  Art.  Hygrumetrie  und  Dampfbil- 
dung). —  liei  der  Bestimmung  des  speeifischen  Gewichtes  fester  und 
tropfbarflttesiger  Körper  dient  das  Wasser  als  Einheit  und  hat  also  das 
spec.  Gewicht  =1.    Bei  mittlerer  Temperatur  pflegt  man  die  Luft 
850mal  leichter  als  das  Wasser  anzunehmen:  wegen  des  genaueren 
Verhältnisses  8.  Art.  Luft.  S.  52.    Wegen  der  Zusaramendrückbarkeit 
und  Elastizität  des  Wassers  s.  Art.  Piezometer.  S.  228.  Wärme 
und  Electricititt  werden  durch  Wasser  in  geringem  Grade  geleitet  (s. 
Art.  Leiter  der  Electricititt.  S.  14  und  Wftrmeleituug). 
Bei  dem  Uebcrgange  des  Wassers  aus  dem  starren  in  den  »tropfbar- 
flüssigeu  Zustand  werden  79°  C.  Würme  gebunden,  bei  dem  L'ebergange 
aus  dem  tropfbarflüssigen  in  den  luftförmigen  Zustand  537°  C.  (s.  Art. 
Gebundene  Würme).    Bei  Bestimmung  der  spec  und  relativen 
Würme  liefert  die  Wärmecapacitüt  des  Wassers  die  Einheit  (s.  Art. 
Wärmecapacitüt);  ebenso  bestimmt  die  Wärmemenge,  welche  dazu 
gehört,  1  "Gramm  Wasser  von  0°  um  1°  C  zu  erwürineu,  den  Begrifl" 
einer  Calorie  (s.  Art.  Aequivalent,  calorisches).    In  der 
Regel  ist  das  Wasser  ohne  Geruch  und  Geschmack.    Wegen  der  Farbe 
8.  die  Art.  Farbe  des  Meeres,  der  Seen  und  des  Wassers. 
Der  Brechungsexponent  des  Wassers  ist  1,336  (s.  Art.  Brechung. 
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S.  117),  das  Lichtbrecbungsvermögen  (s.  d.  Art.)  0,784.  Ueber  die 
Volumenveränderung  des  Wassers  bei  Temperaturänderung  s.  Art. 
Ausdehnung  der  Körper.  S.  54;  die  Temperatur  der  grossten 
Dichtigkeit  ist  4°,  108  C.  Der  Eisschmelzpunkt  liegt  bei  0<>  C.  = 
0°  R.  =  -j-  3*2°  F. ;  die  Schmelztemperatur  ist  indessen  auch  von  dem 
Drucke  abhängig,  wie  aus  Art.  Schmelzung.  S.  393  zu  ersehen  ist. 
Wegen  des  Siedepunktes  vergl.  Art.  Sieden. 

Das  in  der  Natur  vorkommende  Wasser  ist  nie  rein,  sondern  enthält 
mehr  oder  weniger  fremde  Bestandtheile  aufgelöst .  wie  aus  den  Artikeln 
Meer.  3  und  Quelle  zu  ersehen  ist.    Auf  dem  Gehalte  au  Luft  und 
Kohlensäure  beruht  die  erfrischende  Kraft  des  Wassers  beim  Trinken. 
Ganz  reines  Wasser  erhält  man  durch  Destillation  (s.  d.  Art.).  In 
Frankreich  bildet  das  Gewicht  eines  Cubikcentimeters  destillirten  Wassers 
bei  der  Temperatur  der  grössten  Dichtigkeit  desselben  und  reducirt  auf 
den  leeren  Raum  unter  dem  Namen  G  r a  m  m  die  Gewichtseinheit.  In 
Preussen  betragen  2  Neupfund  genau  1  Kilogramm  und  1  preuss. 
Cbkfuss  destillirten  Wassers  bei  1 5°  R.  wird  daselbst  zu  6 1 3  4  (genauer 
61,73785) Neupfund  und  1  prei.ss.  Cubikzoll zu  l^u  (genauer  1,07346) 
Neuloth  gerechnet  (vergl.  Art.  Gewichte.  S.  397  u.  398).  —  Soge- 
nanntes hartes  Wasser  besitzt  einen  Gehalt  an  Kalk-  und  Magnesia- 
salzcn.    In  demselben  lassen  sich  manche  Speisen,  z.  B.  Hülsenfrüchte, 
nicht  weich  kochen ,  auch  eignet  es  sich  nicht  zum  Waschen ,  da  es  die 
Seife  unlöslich  macht  und  wenigstens  einen  grösseren  Seifeverbrauch 
veranlasst.    Regenwasser  und  Flusswasser  gehören  zu  den  weichen 
W'assern. 

Wasser,  destillirtes,  nennt  man  durch  Destillation  (s.  d.  Art.) 
von  fremden  Bestandtheilen  gereinigtes  Wasser.  Es  ist  färb-,  geruch- 
und  geschmacklos  und  darf  keinen  Rückstand  hinterlassen ,  wenn  es  ab- 
gedampft wird.  Ebenso  dürfen  Schwefelwasserstoff  oder  Schwefel- 
ammonium  keine  Färbung,  Silberiösungen  und  oxalsaures  Ammoniak 
keine  Trübung  veranlassen. 

Wasserablasshahn  heisst  ein  Hahn  zum  Ablassen  des  ganzen 
Wassers  aus  einem  Dampfkessel.  Besser  als  ein  Hahn ,  der  leicht  un- 
dicht wird ,  ist  ein  konischer  Stahlzapfen ,  welcher  Uber  dem  Feuerroste 
in  dem  Kesselboden  von  einwärts  eingetrieben  und  von  aussen  verkittet  ist 
und  bei  nothwendig  werdender  völliger  Entleerung  des  Kessels  durch 
einige  Hammerschläge  in  das  Innere  desselben  getrieben  wird.  Hähne 
finden  namentlich  bei  Kesseln  mit  Siedem  Verwendung. 

Wasserader  nennt  man  einen  ausfiiessenden  Wasserstrahl.  Wegen 
der  Zusammenziehung  der  Wasserader  s.  Art.  Ausfluss.  S.  61. 

Wasserausblaserohr  heisst  ein  Rohr  an  Dampfkesseln,  durch  wel- 
ches das  schlammige  Kesselwasser ,  z.  B.  bei  mit  Seewasser  gespeisten 
Seedampfschiffen  oder  wenn  das  Wasser  Zusätze  zur  Verhinderung  der 
Kesselstcinbildung  erhalten  hat,  durch  den  Dampf  selbst  ausgetrieben 
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werden  soll.  Im  Wesentlichen  besteht  dasselbe  aus  einem  mit  einer 
trichterförmigen  Erweiterung  beinahe  bis  auf  den  Boden  des  Kessels 
heranreichenden  und  oben  durch  einen  Hahn  geschlossenen  Rohre. 

Wasserbad  oder  M  a  r  i  e  n  b  a  d  heisst  eine  Vorrichtung ,  um  ohne 
unmittelbaren  Einfluss  des  Feuers  zu  dcstilliren.  Das  Dcstillationsgeräth 
wird  in  eine  mit  Wasser  gefüllte  Blase  eingeschlossen,  so  dass  nur  durch 
das  heisse,  das  Destillationsgeräth  umgebende  Wasser  die  Destillation 
eingeleitet  wird.  Hierdurch  erhält  man  eine  stets  gleichmassige  Tem- 
peratur und  ein  Anbrennen  in  Folge  zu  grosser  Hitze  auf  einem  Punkte 
wird  vermieden.  Will  man  einen  Körper  einer  höheren  Temperatur  als 
der  des  frei  siedenden  Wassers  aussetzen ,  so  braucht  man  in  ähnlicher 
Weise  Oelbäder.  Ebenso  wendet  man  Sandbäder  an.  Auch  in  der  Küche 
benutzt  man  beim  Bereiten  mancher  Speisen  (z.  B.  Pudding)  das 
Wassel  bad. 

Wasserbarometer  G u e r i k e's ,  s.  Art.  Barometer.  S.  71.  — 
Auch  nennt  man  so  ein  nach  Art  des  Drebbersehen  Thermometers 
is.  Art.  Thermometer.  S.  525)  eingerichtetes  Instrument,  nur  dass 
statt  der  Kugel  an  dem  umgebogenen  unteren  Ende  ein  grösserer  Be- 
hälter angebracht  ist.  Der  Behälter  und  die  Röhre  zind  zur  Hälfte  mit 
Wasser ,  oder  besser  mit  einer  gefärbten  Säure  gefüllt,  da  Wasser  beim 
Gefrieren  das  Glas  zersprengt.  Bliebe  die  Temperatur  ungeändert ,  so 
würde  ein  Steigen  der  Flüssigkeit  in  dem  Rohre  einen  schwächeren  und 
ein  Fallen  derselben  einen  stärkeren  Luftdruck  andeuten.  Da  auf  den 
Stand  der  Flüssigkeit  in  der  Röhre  nicht  blos  der  Luftdruck ,  sondern 
auch  dieTemperaturveränderung  einen  Einfluss  ausübt,  so  kann  dies  In- 
Ntrument  ebenso  wenig  die  Stelle  eines  Barometers,  wie  das  Drebbel- 
uche  Thermometer  die  eines  Thermometers  vertreten.  Bei  demeinen  ver- 
nachlässigt man  die  Aenderung  der  Temperatur,  bei  dem  andern  die  des 
Luftdrucks. 

Wasserdampf,  8.  Art.  Dampf,  Dampfbildung  etc. 

Wasserfahne  des  X  i  m  c  n  e  s  ist  ein  Hydrometer  zur  Bestimmung 
der  Stromgeschwindigkeit.  Dieselbe  ist  nicht  bequem  und  in  ihren  Resul- 
taten nicht  zuverlässig,  weshalb  wir  uns  mit  dieser  Notiz  begnügen. 
Vergl.  Art.  Flügel,  W o  1 1 m a n n 'scher. 

Wasserhammer.  Eine  etwa  1 2  Zoll  lange  starke  Glasröhre  von 
3  bis  4  Linien  Durchmesser,  welche  an  einem  Ende  zugeschmolzen  ist, 
wird  in  etwa  8  Zoll  Entfernung  von  diesem  Ende  verengt,  dann  in  eine 
kleine  Kugel  von  etwa  5  Linien  Durchmesser  erweitert,  wieder  verengt, 
dann  in  eine  grössere  birnförmige  Erweiterung  ausgeblasen  und  in  eine 
f  eine  Oeftnung,  oder  wohl  auch  nochmals  erst  in  eine  kleine  Erweiterung, 
die  dann  in  eine  feine  Oeftnung  ausgeht ,  ausgezogen.  Durch  die  noch 
vorhandene  Öffnung  füllt  man  die  Glasröhre  mit  Wasser ,  indem  man 
dieselbe  erwärmt,  die  Oeffnung  in  Wasser  stellt  und  abkühlen  lässt. 
Hierauf  bringt  man  das  Wasser  zum  Kochen  und  verdunstet  soviel ,  bis 

41* 


Digitized  by  Google 


644 


Wassorharuisch  —  Wasserheizung. 


der  verschlossene  Theil  etwa  noch  2|3  mit  Wasser  gefüllt  ist,  schlieft 
die  Oeffnung  schnell  mit  Siegellack  und  stellt  darauf  einen  Versuch  au. 
Gelingt  der  Versuch,  so  schmilzt  man  die  Oeffnung  zu,  während  andern- 
falls nochmals  zu  füllen  und  zu  kochen  ist.  Durch  dies  Verfahren  i-t 
alle  Luft  aus  dem  Innern  des  Apparates  herausgetrieben  und  das  Wa^  r 
läuft  bei  Neigung  der  Röhre  nach  dem  unteren  Theile ,  welches  End 
dies  auch  sein  mag.  Lässt  man  in  das  röhrenförmige  Ende  Wasser  rhV 
sen,  bis  dieser  Theil  etwa  zu  1  3  gefüllt  ist,  hebt  den  Apparat  empor  wd 
in  einem  Kucke  wieder  abwärts,  so  schlägt  das  Wasser  mit  einem  Schalt 
an,  als  ob  ein  fester  harter  Körper  gegen  das  Glas  schlüge.  Hiervon  hat 
der  Apparat  seinen  Namen  W  a  s  s  e  r  h  a  m  m  e  r  erhalten,  weil  der  Schlag 
mit  Hammerschlägeu  Aehnlichkeit  hat.  Der  Grund  des  heftigen  An- 
schlages ist  der  Mangel  an  Luft  im  Innern  der  Röhre.  Wäre  Luft  im  In- 
nern, so  würde  diese  wie  ein  Kissen  wirken  und  das  Wasser  nicht  gegen 
das  Glas  schlagen  lassen.  Aus  demselben  Grunde  schlägt  bei  einem 
Quecksilberbarometer  das  Quecksilber  mit  Heftigkeit  gegen  das  geschis- 
sene Röhrenende  und  zersprengt  die  Röhre  bei  unvorsichtiger  Bewegung 
des  Instrumentes. 

Lässt  man  das  Wasser  in  das  andere,  mit  Erweiterungen  versehene 
Ende  laufen  und  nimmt  die  birnförmige  Erweiterung  in  die  Hand .  so 
wirkt  der  Apparat  wie  ein  Pulshammer  (s.  d.  Art.). 

Wasserharnisch  nennt  man  eine  aus  Leder  gefertigte  und  mit 
Luft  aufgeblasene  Schwimmjacke.  Da  ein  solcher  Harnisch  leicht  undicht 
wird,  so  ist  er  unsicher;  besser  sind  aus  Korkstücken  zusammenge- 
setzte Schwimmjacken,  die  sich  ebeuso  wie  ein  Brustharnisch  befestigen 
lassen. 

Wasserhebel  von  Lorgna  ist  ein  Hydrometer,  steht  aber  eben*» 
wie  die  Wasserfahne  anderen  Messapparateu  nach. 

Wasserhebemaschinen,  s.  die  besonderen  Artikel:  Pumpe; 
Schraube,  archimedische;  Seilmaschine;  Widder,  hy- 
draulischer. 

Wasserheizung.  Wenn  warmes  Wasser  in  einem  verschlossenen 
Gefässe  enthalten  ist ,  so  kühlt  es  sich  ab  und  erwärmt  mithin  die  um- 
gebende Luft.  Es  liegt  nahe ,  diese  Wärmemittheilung  zur  Heizung  zu 
benutzen,  zumal  das  Wasser  eine  bedeutende  Wärmecapacität  (s.d.  Art.) 
besitzt.  Ein  Pfund  Wasser  von  100°  C.  entwickelt,  wenn  es  sich  bifi 
auf  20°  abkühlt ,  80  Wärmeeinheiten  (s.  Art.  Calorie),  vermag  also 
8  Pfund  Wasser  um  10°  C.  in  seiner  Temperatur  zu  erhöhen.  Will  man 
also  Luft  von  10°  C.  auf  20°  C.  erwärmen,  so  würden  durch  diese  80 
Wärmeeinheiten  8  .  4  =  32  Pfund  oder  etwa  350  Cbkfuss  Luft  diese 
Temperaturerhöhung  erfahren,  da  die  speeifische  Wärme  der  Luft  (s.  Art. 
Wärmecapacität.  E.)  ungefähr  4 mal  geringer  ist,  als  die  des  Vv'as- 
sers.  Es  kommt  also  darauf  an,  ein  mit  warmem  Wasser  gefülltes  Gefass 
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in  den  zu  erwärmenden  Raum  zu  bringen  und  dafür  zu  sorgen ,  dass  die 
Wärme,  welche  das  Wasser  verliert,  wieder  ersetzt  wird. 

Der  Apparat ,  durch  welchen  dies  erreicht  wird ,  gründet  sich  dar- 
auf, dass  durch  Erwärmung  einer  Flüssigkeit  von  unten  in  derselben 
Strömungen  entstehen  (s.  Art.  Wärme,  bewegte).  Ein  verhältniss- 
mässig  grosses,  dicht  zugeschraubtes  Gefäss,  ein  Wasserkessel, 
stellt  zu  diesem  Zwecke  mit  Röhren  in  Verbindung ,  welche  nach  den  zu 
erwärmenden  Räumen  geführt  werden  und  dann  wieder  zu  dem  Kessel 
zurückkehren ,  indem  sie  am  unteren  Theile  desselben  endigen  und  in 
ihn  einmünden.  Kessel  und  Rühren  sind  sämmtlich  mit  Wasser  gefüllt. 
Die  Erwärmung  von  Zimmerrämnen  kann  man ,  wie  bei  der  Dampfhei- 
zung (b.  d.  Art.),  durch  die  durchgeleiteten  Röhren  selbst  oder  durch 
besondere ,  die  Stelle  der  Oefen  vertretende ,  Wasserbehälter  bewerkstel- 
ligen. Da  bei  dieser  Erwärmung  die  Heizröhren  nur  ungefähr  bis  auf 
50°  C.  erwärmt  werden,  so  müsste  man  hier  eine  Wärme  abgebende 
Fläche  anwenden,  w  elche  noch  einmal  so  gross  als  bei  der  Dampf  heizung 
wäre,  also  16  bis  20  Quadratfnss  Heizfläche  auf  jede  1000  Cbkfuss 
Zimmerraum.  Dies  Verhältniss  ist  jedoch  noch  nicht  ausreichend,  weil 
bei  höheren  Temperaturen  die  Wärmeausstrahlung  schneller  erfolgt  als 
bei  niederen,  z.  B.  ein  Quadratfuss  sich  von  100°  C.  auf  90°  C.  schnel- 
ler, als  von  50<>  c.  auf  40*>  C.  abkühlt.  Man  wird  daher  20  bis  30 
Quadratfnss  Heizfläche  auf  jede  1000  Cbkfuss  zu  nehmen  haben.  Diese 
von  dem  Marquis  de  Chabannas  angegebene  Heizmethode  hat  be- 
reits an  vielen  Orten,  namentlich  auch  in  Gewächshäusern,  Eingang  ge- 
funden. Ein  Uebelstand  ist  der  starke  Druck  der  bis  über  die  obersten 
zu  erwärmenden  Räume  von  dem  Keller  aus ,  wo  der  Kessel  steht ,  hin- 
aufreichenden Wassersäule.  Der  Kessel  muss  deshalb  besonders  stark 
gearbeitet  werden ,  auch  verlangt  das  Dichtmachen  der  Fugen  grosse 
Vorsicht.  Vortheile  sind ,  dass  die  Constrnction  einfach  ist ,  dass  wenig 
Aufsicht  nöthig  wird,  dass  die  zu  erwärmenden  Räume  eine  leicht  zu  re 
jrulirende  zweckmässige  Temperatur  erhalten ,  welche  Tag  und  Nacht 
anhält,  wenn  auch  nur  während  des  Tages  gefeuert  worden  ist,  dass  für 
alle  Zimmer  nur  eine  Feuerung  erforderlich  ist. 

Eine  neue  Methode  der  Wasserheizung  durch  Wasser  von  hoher 
Temperatur  (150  bis  200,  ja  an  der  Feuerstelle  bis  500° C.)  hat  Per- 
kins  1832  im  britischen  Museum  zu  London  ausgeführt.  Der  Apparat 
besteht  aus  einer  endlosen,  mit  Wasser  gefüllten  Röhre,  die  an  der  Fener- 
stelle  und  da ,  wo  die  Wärme  abgegeben  werden  soll .  zusammengewun- 
»leu  ist.  Redtenbacher  giebt  in  seinen  Resultaten  §  240.  S.  193 
die  Erfahrungsregeln  für  diese  Heizmethode  an. 

Als  eine  dritte  Wasseiheizmethode  führen  wir  das  T  Ii  e  r  m  o  s  i  p  h  o  n 
von  Fowler  an.  Dieselbe  steht  den  beiden  vorher  genannten  Metho- 
den bedeutend  nacli  und  wir  erwähnen  daher  nur ,  dass  der  Kessel  offen 
ist  und  das  Röhrensystem  nach  dem  Principe  des  Hebers  wirkt. 
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Wasserhöhlen  sind  Höhlen,  welche  tiefe  Wasserbehälter  in  sich 
fassen  oder  durch  welche  Bäche  und  Flüsse  einen  längeren  oder  kür- 
zeren unterirdischen  Lauf  nehmen.  Es  finden  sich  solche  Höhlen 
namentlich  in  den  zerklüfteten  Kalksteingebirgen,  z.  B.  in  dem  Karst 
Illyriens,  bei  Liebenstein  unweit  Eisenach. 

Wasserhose ,  W a s s e r s ä u  1  e ,  WT a s s e r t r o m p e t e ,  Wetter- 
säule, Trombe,  Seehose,  Land  hose,  Erdtrombe,  Land- 
wasserhose, Windhose  sind  Benennungen  für  eines  der  merk- 
würdigsten und  gewaltigsten  Meteore,  das  ebensowohl  auf  dem  Lantte 
(Land hose)  als  auf  dem  Wasser  (Wasserhose)  und  zwar  nicht 
blos  auf  dem  Meere,  sondern  auch  auf  Flüssen  vorkommt.  Wegen  dieses 
verschiedenen  Auftretens  empfiehlt  sich  als  allgemeine  Bezeichnung 
W  e  1 1  e  r  s  ä  u  le.  Die  Franzosen  bedienen  sich  des  Ausdrucks  Trombe, 
der  auch  bei  uns  immermehr  in  Gebrauch  kommt  und  sich  auf  die  trom- 
petenförmige  Gestaltung  der  dabei  auftretenden  Wolke  bezieht. 

Um  von  der  Beschaffenheit  des  Phänomens  eine  Vorstellung  zu  ge- 
winnen, ist  es  eigentlich  noth wendig,  mehrere  Schilderungen  desselben 
zu  geben ,  da  jeder  Fall  sein  Eigentümliches  besitzt ;  es  möge  indessen 
hier  das  Wesentlichste  von  der  Schilderung  einer  Wettersäule  genügen, 
welche  Gerhard  vom  Rath  (s.  Poggend.  Annal.  Bd.  104.  S.  631) 
geliefert  hat. 

Die  Erscheinung  zeigte  sieb  am  10.  Juni  1S58  unweit  Bonn  am 
Rheine.  Es  mochte  1  Uhr  20  Min.  sein,  als  von  der  Mehlemer  Au, 
gegeuüber  Königswinter ,  gegen  SSO.  ein  aschgraues  Band  am  Himmel 
gesehen  wurde.  In  seinen  oberen  Theilen  stieg  es  fast  vertical  auf. 
während  es  unten  sich  schief  emporzog.  Die  Höhe,  welche  es  erreichte, 
mu8ste  sehr  bedeutend ,  wenigstens  2000  Fuss  sein.  Wo  dasselbe  auf 
dem  Boden  ruhte,  erblickte  man  eine  schwarze  Staubmasse  in  wirbelnder 
Bewegung  hinaufgezogen.  Anfangs  hatte  der  Anblick  eine  gewisse 
Aehulichkeit  mit  einem  grossen  Brande ,  dessen  Kohlenqualm  von  hef- 
tigem Winde  bewegt  wird.  Der  Wirbel  war  in  fortschreitender  Bewe- 
gung begriffen  und  zwar  gegen  NW.  Der  Spiegel  des  Rheins  war  bald 
erreicht.  Da  erhob  sich  das  Wasser,  indem  auf  der  Peripherie  eines 
Kreises,  dessen  Durchmesser  50  Schritte  betragen  mochte,  Kämme  und 
Strahlen  von  Wasser  und  Schaum  empor  sprangen.  Die  Erscheinung 
glich  einer  sich  drehenden  Krone,  deren  weisse  Schaurastrahlen  20  bis 
30  Fuss  aufschössen.  Die  innere  Kreisfläche  zeigte  sich  dabei  zu  einem 
Schilde  aufgewölbt  und  mit  Schaum  bedeckt.  Die  Menge  des  aufge- 
zogenen Wassers  und  die  Höhe ,  welche  es  erreichte ,  wuchs  mit  dem 
Fortschreiten.  Die  Wassersäule  näherte  sich  dem  linken  Rheinufer  und 
wuchs  auf  40  bis  50  Fuss  Höhe  an.  Jetzt  begann  in  der  Au  gegen 
SSO.  unter  einer  Erhebung  von  4  5°  bis  50°  über  dem  Horizonte  eine 
gelblich  weisse  Wolkenspitze  sichtbar  zu  werden.  Sie  hatte  die  Gestalt 
eines  umgekehrten,  etwas  schief  nach  Osten  gerichteten  Kegels  und  hob 
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«ich  leuchtend  ab  von  graublauen  Wetterwolken.  —  Auf  dem  linken 
Ufer  angelangt ,  riss  der  Wirbel  eine  unermessliche  Staubwolke  empor, 
aus  welcher  er  eine  wohl  1000  Fuss  hohe  Säule  bildete.  Der  Zusam- 
menhang zwischen  dem  Sandwirbel  und  der  gelblichweissen  Wolkenspitze 
trat  jetzt  klar  hervor.  Diese  verlängerte  sich  nämlich  nach  unten  so 
schnell ,  dass  man  mit  dem  Auge  die  Bewegung  verfolgen  konnte.  Auf 
dunklem  Himmel  erschien  sie  wie  ein  glänzender  Degen.  Die  Spitzen  der 
aufstrebenden  Sandsäule  und  der  degenformigen  Wolke  waren  gerade  auf 
einander  gerichtet  und  strebten  sich  zu  vereinigen.  So  schritt  diese 
Wettersäule  auf  die  Aue  zu.  Ihre  Gewalt  wuchs ;  sie  nahm  eine  schwan- 
kende Gestalt  an.  Bald  darauf  sprang  der  Wirbel  wieder  auf  das  Was- 
ser mit  ungleich  grösserer  Gewalt  als  das  erste  Mal.  Die  getroffene 
Stelle  verwandelte  sich  sogleich  in  eine  weisse  Schaummasse,  das  Wasser 
schien  hoch  aufzusieden ,  eine  Wolke  vom  feinsten  Wasserstaube  lagerte 
darauf.  Mit  einem  Male  erhob  sich  aus  dem  wogenden  Schanme  eine 
Mass«»  von  Wasser  und  Wasserdunst  fast  lothrecht,  ein  wenig  nach  rechts 
geneigt.  Sie  theilte  sich  alsbald  in  drei  Strahlen ,  welche  mit  einander 
parallel  und  einander  nahe  aufwärts  strebten.  Der  mittlere  Strahl  sprang 
hoch  über  die  beiden  seitlichen  empor  und  näherte  sich  mehr  und  mehr 
der  weissen  degenförmigen  Wolke ;  die  beiden  seitlichen  Strahlen  schie- 
nen sich  nun  in  je  zwei  zu  zertheilen,  so  dass  nun  fünf  erblickt  wurden. 
Der  mittelste  stieg  immer  höher  der  sich  herabsenkenden  Wolkenspitze 
zu.  Beide  vereinigten  sich.  So  wurde  das  Wasser  aus  dem  Strome  in 
die  Wolken  gezogen.  Der  mit  der  Wolke  sich  verbindende  Strahl  schien 
fast  in  meiner  ganzen  Länge  eine  gleiche  Breite  zn  besitzen ;  nur  dort, 
wo  er  im  Gewölk  verschwamm ,  erschien  er  etwas  mächtiger.  Diese 
Wasserhose  neigte  sich  anfangs  etwas  von  West  gegen  Ost.  Bald  rich- 
tete sie  sich  lothrecht  empor  und  überschritt  so  den  Strom.  In  jedem 
Augenblicke  veränderte  sie  ihre  Gestalt.  Die  beiden  Nebenstrahlen 
jederseits  des  Hauptstrahls  verbanden  sich  zu  je  einem.  Einige  Minuten 
lang  hatte  die  Wassersäule  die  auffallendste  Aehnliehkeit  mit  einem  go- 
t bischen  Thurme.  Lothrecht  erhob  er  sich  wie  Silber  glänzend  und  be- 
rührte mit  seiner  Spitze  die  Wolken.  Darauf  verengte  sich  die  Wasser- 
säule an  ihrem  Fusse,  wo  sie  auf  der  wirbelnden  und  kochenden  Wasser- 
staubmasse ruhte.  An  dieser  Stelle  war  das  Wasser  im  Rhein  nur  1  bis 
"2  Fuss  tief.  Nun  vereinigten  sieh  alle  Strahlen ;  die  Einschnürung  ver- 
schwand und  wie  ein  Riesenobelisk  schwebte  die  Gestalt  auf  dem  Rheine. 
Bald  erreichte  die  Säule  das  rechte  Rheinufer.  Hier  löste  sich  die 
Schaunisäule  vom  Stromspiegel  ab.  Die  schwereren  Wassertheile  fielen 
wie  uiederhangende  Fetzen  von  der  aufsteigenden  Schaummasse  herunter 
und  über  das  Ufer  weg ,  während  der  Schaum  zu  den  Wolken  gezogen 
wurde.  Zum  dritten  Male  rührte  der  Wind  auf  seinem  Wege  Staub  und 
Sand  empor.  Die  dunkle  Masse  stieg  der  weissen  Schaumsäule  nach ; 
obgleich  sie  sich  berührten ,  waren  beide  Theile  scharf  durch  eine  hori- 
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zontale  Linie  geschieden.  Während  die  Schaummasse  gänzlich  in  den 
Wolken  verschwand  und  der  Staub  folgte,  nahm  die  Gewalt  ab  und  es 
folgte  ein  wolkenbruehartiger  Regen ,  dem  Hagelkörner  beigemengt 
waren.  Das  ganze  Wirbelphänomen  dauerte  etwa  35  Minuten  und  rich- 
tete mannichfache  Verwüstungen  an. 

Nach  K  ä  m  t  z  erscheinen  die  Wasserhosen  nicht  allenthalben  auf 
dem  Meere  gleich  häufig ;  wie  es  scheint  nur  da ,  wo  der  Passat  nicht 
regelmässig  weht  und  in  der  Gegend  der  Calmen  (s.  d.  Art.).  Am 
häufigsten  kommen  sie  in  der  Nähe  des  Landes  vor,  wo  Winde  und 
Temperaturen  unbeständig  sind-  Sie  scheinen  sich  vorzüglich  in  der 
Nähe  hoher  und  steiler  Küsten  zu  zeigen.  Nach  Horner  sind  sie  alle- 
zeit von  örtlichen  Gewittern  oder  mindestens  electrischen  Erscheinungen 
begleitet,  erscheinen  aber  nie  bei  ausgedehnten  Gewittern.  Ferner  be- 
hauptet derselbe ,  dass  sie  bald  von  oben  aus  den  Wolken ,  bald  von 
unten  aus  dem  Wasser  entstehen.  Den  Durchmesser  giebt  er  von  2  bis 
200  Fuss,  die  Höhe  von  30  bis  1500  Fuss  an. 

Es  steht  fest,  dass  man  es  bei  den  Wettersäulen  mit  einem  Wirbel 
zu  thun  hat.  Die  damit  verbundene  Aufsaugung  veranlasst  über  Wasser 
die  Wasserhose,  über  dem  Lande  die  Windhose,  die  über  locke- 
rem Erdreiche  zur  Sandhose  oder  Erdtrombe  wird.  —  Ueber  die 
Entstehung  des  Phänomens  ist  man  noch  durchaus  nicht  im  Klaren.  — 
K  ä  m  t  z  hält  es  für  wahrscheinlich ,  dass  die  meisten  Wasserhosen  da- 
durch entstehen,  dass  Luftströme  in  den  oberen  Regionen  der  Atmosphäre 
auf  einander  treffen  und  dass  bereits  hier  die  Ursache  der  wirbelnden 
Bewegung  liege.  Sind  die  Luftströme  heftig ,  ihre  Temperatur  und  ihr 
Dampfgehalt  sehr  verschieden,  so  wird  der  Dampf  mit  Schnelligkeit  con- 
densirt.  Während  aber  bei  den  gewöhnlichen  Winden  die  leichten  Kör- 
per in  die  Höhe  steigen ,  werden  hier  die  Pampfbiäschen  von  obeu  nach 
unten  geführt,  wobei  die  Masse  von  der  Wolke  aus  gegen  die  Erde  an 
Dicke  abnimmt.  Hierbei  bleiben  jedoch  immer  noch  manche  Fragen 
unentschieden. 

Wasserlinie  nennt  man  eine  rund  um  ein  Schiff  laufende  Linie, 
welche  den  Durchschnitt  der  Wasserfläche  mit  den  Aussenseiten  bezeich- 
net. Die  Lade  Wasserlinie  ist  die  oberste  dieser  Linien  und  zeigt 
an,  wie  tief  das  Schiff  ohne  Nachtheil  beladen  werden  kann. 

Wagsernadel ,  magnetische,  gehört  in  das  Gebiet  der  Wfln- 
8chelmthe. 

Wasserrad  heisst  ein  Rad  an  der  Welle  (s.  d.  Art.),  welches  durch 
die  Kraft  des  Wassers  —  Gewicht ,  Stoss ,  Druck  —  in  Bewegung  ge- 
setzt wird.  Ist  die  Welle  horizontal ,  so  ist  das  Rad  eiu  v e r  t  i  c  a  1  es : 
steht  die  Welle  hingegen  vertical ,  so  ein  horizontales.  Bei  den 
v  e  r  t  i  c  a  I  e  n  Wasserrädern  unterscheidet  man  o  b  e  r  8  c  h  1  ä  g  i  g  e  oder 
oberschlächtigemit  Zellen  im  Radumfange,  so  dass  das  Gewicht 
des  Wassers,  welches  sich  in  diesen  fangt,  die  Bewegung  bewirkt;  mit- 
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telschlägige  und  untersc  Ii  lägige  oder  sc  Ii  I  äch  t  ige  mit 
Schaufeln  im  Radumfange,  so  dass  bei  jenen  Stoss  und  Gewicht  des  Was- 
sers, bei  diesen  vorzugsweise  nur  der  Stoss  wirkt. —  Zu  den  horizon- 
talen Wasserrädern  gehören  das  Segner'sche  Rad  (s.  Art.  Rad,  Seg- 
ner's)  und  die  Turbinen  (s.  d.  Art.).  Vergl.aueh  Art.  Pansterrad. 
Wasserratte  oder  Mascara  (».  d.  Art.). 

Wasserrecht  oder  waagerecht  oder  horizontal;  8.  d.  Art. 
und  Schwere.  C  S.  405. 

Wasserregulatoren  sind  den  Gasometern  (s.  d.  Art.),  wie  man 
sie  bei  der  Gasbeleuchtung  hat,  gleich  eingerichtet  und  dienen  zur  Erzie- 
lung eines  gleichmassigen  Luftstromes.  Den  Gegensatz  bilden  die 
Troekenrcgulatoren. 

Wassersauiongebläse,  s.  Alt.  Gebläse. 

Wassersäulenmaschine  heisst  eiue  Wasserhebungsmaschine,  bei 
welcher  durch  den  Druck  einer  Wassersäule  der  Kolben  eines  Cylinders 
in  Bewegung  gesetzt  wird,  wie  bei  der  Dampfmaschine  durch  die  Expan- 
sivkraft des  Dampfes.    Hat  der  Kolben  den  Weg  nach  oben  durch  den 
Druck  des  Wassers  zurückgelegt,  so  wird  die  Einfallröhre,  welche  das 
Wasser  zuführt,  abgesperrt  uud  das  Wasser  ans  dem  Cylinder  abge- 
lassen.    Hierauf  geht  der  Kolben  durch  sein  eigenes  Gewicht  uud  die 
an  ihm  befindliche  Last  wieder  nach  unten.    Oetfnet  mau  dann  die  Ein« 
fallröhre  wieder  uud  läset  wieder  Treibwasser  zu,  so  beginnt  das  Kolben- 
spiel vou  Neuem.    Diese  Einrichtung  ist  die  der  atmosphärischen 
Dampfmaschine  (s.  Art.  Dampfmaschine.  S.  194  und  195).  Es 
liegt  nahe,  die  Maschine  doppeltwirkend  zu  machen,  ebenso  /weist iefel ige 
einzurichten,  wie  bei  der  Luftpumpe.  —  Die  Einfallröhre  muss ,  wie  bei 
den  Turbinen,  eine  möglichst  grosse  Höhe  haben,  wenn  das  Treibwasser 
einen  bedeutenden  Druck  ausüben  soll.   —   Die  erste  Wasseraäulen- 
maschine  sollen  1731  Denizard  und  de  la  Duaille  in  Frankreich 
erbaut  haben.   In  den  braunschweigischeu  Bergwerken  des  Harzes  legte 
1748  W  i  n  t  e  r  s  c  Ii  m  i  d  t  eine  solehe  Maschine  an,  die  sich  jedoch  nicht 
bewährte.    Dem  Oberkunstmeister  J.  K.  Holl  zu  Schemnitz  in  Ungarn 
gebührt  das  Verdienst,  1749  im  Leopoldi-Schachte  daselbst  eine  brauch- 
bare Wassersäulenmaschine  ausgeführt  zu  haben,  welche  lange  als  Muster 
diente.     Eine  der  vorzüglichsten  legte  v.  Reichenbach  zur  Hebung 
der  Soolenleitung  zu  Iiisaug  in  Baiern  an.  Die  Soole,  welche  bei  Berch- 
tesgaden nicht  alle  versotten  werden  kann ,  wird  über  Berge  hinweg  uud 
durch  Thäler  hindurch  bis  nach  Reichenhall  geleitet.    Die  Leilung  ist 
90464  preuss.  Fuss  lang.    Auf  dieser  Strecke  liegt  lllsang.    Von  Rei- 
chenhall geht  eine  zweite  Leitung  nach  Hammer  von  67529  preuss. 
Fuss  Länge,  und  von  da  noch  eine  186161  preuss.  Fuss  lange  Leitung 
nach  Rosenheim.    Von  Reichenhall  bis  Rosenheim  siud  neben  anderen 
Hebewerken  allein  8  Wassersäulenmaschinen. 

f 


<350  Wasserschnecke  —  Wasserziehen 

Wasserschnecke,  j  g  M  Schraube,  archimedische. 
Wasserschraube,  j 

Wasserschwelle.  8.  Art.  Schwellen  uud  Schwelle  der 
Flüsse. 

Wasserspiegel,  s.  Art.  Niveau  und  Hydrostatik.  A. 
Wasserstoffgas  -  Feuerzeug  ist  die  Platin  -  Feuermaschine  und  das 
«lectrische  Feuerzeug;  s.  Art.  Feuerzeug.  S.  335. 

Wasserstrahl,  s.  Art.  Ansfluss.  A.  namentlich  S.  61  —  63. 
Wassertrommelgebläse ,  s.  Art.  Gebläse. 
Wassertrompete  oder  W  a  s  e  r  h  o  s  e ,  s.  d.  Art. 
Wassertropfen,  s.  Art.  Tropfen. 
Wasseruhr,  s.  Art.  Uhr.  B. 
Wasserwaage ,  s.  Art.  Canalwaage. 

Wasserwand ,  eine ,  wird  von  vielen  über  einander  geschobenen 
^Vellen  gebildet ,  welche ,  indem  sie  über  eine  Untiefe  getrieben  werden, 
sieh  stark  ausbreiten  und  gleich  einer  über  dem  Wasser  hervorragenden 
Mauer  oft  viele  Fuss  in  die  Höhe  schwellen ,  endlich  zerreissen  und  in 
sich  selbst  zusammenstürzen.    Vergl.  Art.  Brandung. 

Wasserzersetzung,  galvanische.  Wenn  man  die  beiden  Pol- 
drähte einer  galvanischen  Säule  (8.  Art.  Galvanismus  und  Säule) 
in  Wasser  taucht,  so  sieht  man  an  den  Drahtenden  Gasblasen  aufsteigen, 
und  die  genauere  Untersuchung  zeigt,  dass  an  dem  positiven  Pole  Sauer- 
stoff und  an  dem  negativen  Wasserstoff  frei  wird ,  falls  die  beiden  Pol- 
drähte aus  einem  nicht  leicht  oxvdirbaren  Metalle ,  z.  B.  aus  Platin .  be- 
stehen.  Die  Stärke  der  Gasentwickelung  oder  Wasserzersetzung  ge- 
währt einen  Anhalt  zur  Messung  der  Stromstärke,  worüber  Art.  Vo I ta- 
rn e  t  e  r  das  Nähere  enthält.  —  Die  galvanische  Wasserzersetzung  wurde 
in  England  zuerst  von  C  a  r  1  i  8 1  e  und  in  Deutschland  von  Ritter  (1 806) 
wahrgenommen. 

Wasserziehen  ist  ein  eigentümliches ,  nicht  selten  vorkommendes 
Lichtmeteor,  welches  sich  zeigt,  wenn  die  Sonne  hinter  einem  Gewölkt 
das  im  Begriffe  ist,  liegen  zu  ergiessen ,  steht  und  durch  einige  Oeffhun- 
gen  desselben  hindurchscheinend  die  Luft  beleuchtet.  Die  Wassertröpf- 
chen  reflectiren  dann  das  Licht  und  es  erscheinen  Streifen ,  welche  lich- 
ter sind  als  ihr  Grund  und  lichter  als  die  nebenliegenden  von  der  Wolke 
gebildeten  Schattenräume.  Die  Streifen  scheinen  sich  hinter  der  Wolke 
zu  vereinigen  und  gegen  die  Sonne  hin  zu  convergiren.  Dies  Phänomen 
zeigt  sich  im  Sommer  häufiger  als  im  Winter  und  bei  niedrigem  Sonnen- 
stande öfter  als  bei  hohem.  Selten  ereignet  es  sich ,  dass  man  Strahlen 
sieht ,  die  von  einem  der  Sonne  gerade  entgegengesetzten  Punkte  des 
Firmaments  auszufahren  scheinen ,  aber  immer  viel  schwächer  sind  als 
die  vorher  erwähnten,  obwohl  sie  mit  diesen  gleiche  Ursache  haben 
Die  von  der  Sonne  ausgehenden ,  nach  der  entgegengesetzten  Seite  des 
Himmels  parallel  unter  einander  hinfahrenden  Strahlen  werden  durch 
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Reflexion  an  den  DUusten  der  untern  Luftregiou  ebenso  sichtbar,  wie  die 
Lichtstrahlen  in  einem  dunklen  Zimmer  durch  Reflexion  an  den  feinen, 
in  der  Luft  schwebenden  Stäubchen.  Ihre  Convergenz  gegen  die  ent- 
ferntesten .Stellen  beruht  auf  den  Gesetzen  der  Perspective.  Vergl.  überdies 
Art.  Dimmerangsstrableo. 

Watt's  Parallelogramm,  s.  Art.  Dampfmaschine.  S.  193. 

Wedgwood  sehe  Grade  und  W  e  d  g  w  o  o  d  's  Pyrometer,  s.  Art. 
Pyrometer.  B.  292. 

Weg  oder  Hahn,  s.  d.  Art. 

Wegmass,  s.  Art.  Meile. 

Wegmesser,  s.  Art.  llodomete r. 

Weich  ist  der  Gegensatz  von  hart  (s.  d-  Art.  und  Härte).  Ein 
Körper  ist  um  so  weicher,  je  geringer  der  Widerstand  ist,  welchen  er 
bei  dem  Versuche,  iu  ihm  Eindrücke  hervorzubringen,  entgegensetzt. 

Wein  scheinbar  aus  Wasser  zu  erzeugen,  s.  Art.  Passcvin. 

Weingeist,  Alkohol,  Spiritus  kann  hier  nur  in  physikalischer 
Hinsieht  Berücksichtigung  finden.  Der  reine,  wasserfreie,  absolute 
Alkohol  ist  eine  sehr  flüchtige,  farblose,  leicht  entzündbare  Flüssigkeit, 
die  einen  durchdringenden ,  angenehmen  Geruch  und  einen  hitzigen 
scharfen  Geschmack  besitzt.  Die  Verwandtschaft  des  Alkohols  zu  Wasser 
ist  so  gross,  dass  er  seihst  aus  der  Luft  Wasser  anzieht.  Specifisches 
Gewicht  —  0,7938  bei  15°  ('.  und  0,8062  bei  0°  C. ;  Siedepunkt 
=  78°.41  bei  7C0mm  Barometerstaud  nach  Gay-Lussac  und  =  76° 
bei  745*"  nach  D  u  m  a  |  und  B  o  u  1 1  a  y.  Zusatz  von  Wasser  erhöht  das 
speeifische  Gewicht  und  verringert  die  Flüchtigkeit.  Nacli  S  ö  mmering 
soll  jedoch  Alkohol  mit  3  Proct  Wasser  flüchtiger  als  der  absolute  sein 
und  bei  ßProc.  genau  so  flüchtig.  1  Volumen  Alkohol  giebt  bei  100°C. 
4*8,3  Volumina  Dampf.  —  Wegen  der  Volumenveriinderung  bei  Tem- 
peraturveranderung  s.  Art.  Ausdehnung.  S.  56  und  57.  Da  der 
Weingeist  sich  bei  niedrigen  Temperaturen  der  Wirme  mehr  propor- 
tional ausdehnt  und  zusammenzieht  als  bei  höheren,  was  bei  Quecksilber 
für  Temperaturen  unter  0°  C.  nicht  mehr  gilt ;  überdies  derselbe  noch 
nicht  —  selbst  bei  1 00°  C.  unter  Null  —  in  den  festen  Aggregatzustand 
hat  übergeführt  werden  können  :  so  wird  derselbe  als  thermometrische  Sub- 
stanz namentlich  für  niedrige  Temperaturen  ( — Quecksilber  erstarrt  bei 
—  400,5  C  — )  verwendet  (s.  Art.  Thermometer.  8.  521).  — 
Wegen  der  Bestimmung  des  Wasser-  und  absoluten  Spiritusgehaltes 
irgend  einer  Sorte  Spiritus  8.  Art.  Alkoholometer.  —  Namentlich 
wegen  des  nicht  russigen  Brennens  findet  der  Spiritus  als  Brennmaterial 
Verwendung  in  der  Weingeist-  oder  Spirituslampe  (s.  d.  Art.). 

Weingeistlampe ,  s.  Art.  Spiritus]  a  m  p  e. 

Weingeistlampengebläse  ist  eine  Dampfkugel  (s.  d.  Art.),  bei 
welcher  das  Blaserohr  in  die  Flamme  umgebogen  ist,  so  dass  man  eine 


Weingeistthcrmometer  —  Wellenbewegung. 


zum  Löthen  (s.  d.  Art.  und  Löthrohr)  benutzbare  Stichflamme 
erhält. 

Weingeistthermometer,  s.  Art.  Thermometer  und  Wein- 
geist. 

Weinmesser  oder  Oenometer,  s.  d.  Art. 
Weinwaage,  s.  Art.  II  o  s  t  m  e  s  s  e  r. 

Weissglähen  und  Weissglath.  Beim  Glühen  (s.  d.  Art.)  treten 
verschiedene  Farben  am  glühenden  Körper  auf  und  bei  den  höchsten 
Hitzegraden  ( s.  Art.  G 1  u t h  und  Pyrometer.  S.  294)  zeigt  sieb 
Weiss.  Ist  dies  erreicht,  so  nennt  man  die  Temperatur  die  Weiss- 
gluth  und  sagt  von  dem  Körper,  er  glühe  weiss.  Das  Weissglühen 
beginnt  bei  etwa  1300°  C. 

Weite  des  deutlichen  Sehens  oder  Sehweite,  s.  Art. 
Sehen.  S.  416. 

Weitsichtig  oder  p r e sby  0  p  i  s c  h.     J  Ein  Auge  heisst  weitsieb- 

Weitsichtigkeit  oder  Presbyopie.  )  tig,  bei  welchem  die  Ent- 
fernung des  deutlichen  Sehens  (s.  Art.  Sehen.  S.  410)  weiter  abliegt 
als  bei  dem  gesunden  Auge,  wohl  gar  einige  Fuss-  Bei  solchen  Augen, 
die  also  an  dem  Fehler  der  Weitsichtigkeit  leiden ,  ist  die  Aivommoda- 
tion  (s.  d.  Art.)  unvollständig ,  die  Lichtstrahlen  näherer  Gegenständ* 
wllrden  sich  erst  hinter  der  Netzhaut  vereinigen  und  es  wird  daher  eine 
convexe  Brille  (s.  Art.  Brillen)  nöthig,  um  in  solchen  Fällen  ein  deut 
liches  Sehen  zu  ermöglichen.  Die  Weitsichtigkeit  stellt  sich  nieist  im 
vorgerückten  Alter  ein  und  darauf  bezieht  sich  die  griechische  Benen- 
nung, indem  presbi/s  alt  bedeutet. 

Welle  am  Rade ,  s.  Art.  Ii a d  au  der  Welle. 

Welle  bei  W  e  1 1  e  n  b  e  w  e  g  u  u  g ,  s.  Art.  Wellenbewegung, 
namentlich  Schluss  von  A.  wegen  der  Meereswellen.  Früher  nahm  nun 
grossartige  atmosphärische  Wellen  an ,  um  die  uicht-periodisctien 
Veränderungen  des  Barometers  zu  erklären.  Diese  Wellen  sollten  sich 
nach  Art  der  Schallwellen  über  grössere  Theile  der  Erdoberfläche  mit 
bedeutender  Geschwindigkeit  fortpflanzen.  Da  sieh  diese  nicht-periodi- 
schen Veränderungen  aus  dem  Dove'schen  Drehungsgesetze  ergeben, 
so  ist  die  Annahme  dieser  atmosphärischen  Wellen  entschieden  zu  ver- 
werfen. 

Wellenberg,  s.  den  folgenden  Artikel  1.  A.  und  III.  A. 

Wellenbewegung  oder  u  n  d  u  1  a  t  o  r  i  s  c  h  e  Bewegung  nennt 
man  eine  schwingende  (oscillireude,  vibrirende)  Bewegung,  welche  u-d 
dem  Orte  der  Erregung  aus  sich  weiter  fortpflanzt  und  zu  nicht  unmittel- 
bar erregten  Theilchen  fortschreitet.  Als  Beispiel  könucn  die  Ringe 
gelten ,  welche  sich  auf  eiuem  ruhigen  Gewässer  bilden ,  wenn  man  a» 
einer  Stelle,  z.  B.  durch  ein  hineinfallendes  Steinchen,  das  Gleichgewicht 
stört.  L'rn  die  Erscheinung  genauer  zu  erfassen,  werden  wir  die  Wellen- 
bewegung auf  uud  an  der  Oberfläche  einer  Flüssigkeit  im  Allgemeinen, 
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an  vorzugsweise  nach  der  Lange  sich  erstreckenden  Körpern  (Seilen)  lind 
im  Innern  elastischer  Medien  von  einander  trennen. 

I.   Ober  flächen  wellen.    A.  Oberflächen  wellen  auf 
einer  Flüssigkeit  im  Allgemeinen.    Wenn  au  einer  Stelle  auf 
der  ruhigen  Oberfläche  eines  tropfbarflüssigen  Körpers  durch  irgend  eine 
äussere  Einwirkung  eine  augenblickliche  Vertiefung  erzeugt  wird,  so  tre- 
ten folgende  Erscheinungen  nach  einander  ein.  Im  ersten  Stadium  bildet 
eich  um  die  betreffende  Stelle  eine  kreisförmige ,  den  Gleichgewichtszu- 
stand überragende  Erhöhung  (bc  in  nebenstehender  Figur).  Im  zweiten, 
bald  darauf  folgenden  Stadium  entsteht  an  der 
Stelle  der  Erhöhung  (bc)  eine  Vertiefung  und 
in  grösserem  Abslande  eine  neue,  mit  der  vor- 
hergehenden  concentrisclie  Erhöhung  (fie), 
während  gleichzeitig  im  Mittelpunkte  («I  die 
Flüssigkeit  sich  staut.    Im  dritten  Stadium 
zeigen  sich  zwei  concentrisclie  Erhöhungen, 
von  denen  die  engere  an  derselben  Stelle  (bc) 
wie  im  ersten  Stadium  sich  beiludet,  die  wei- 
tere (/{/)  in  noch  grösserer  Entfernung  als 
im  zweiten  ihre  Stelle  einnimmt,  während  im  Mittelpunkte  (a)  und  an 
der  «Stelle  der  vorhergehenden  Erhöhung  (de)  Vertiefungen  sich  bilden. 
Im  vierten  Stadium  tritt  die  Erscheinung  des  zweiten  mit  der  Verände- 
rung ein,  dass  an  der  Stelle  der  äusseren  Erhöhung  des  dritten  Stadiums 
eine  Vertiefung  und  in  noch  grösserer  Entfernung  eine  neue  concentri- 
sclie Erhöhung  (hk)  sich  einstellt-    Im  fünften  Stadium  bildet  sich  in 
gleicher  Weise  der  Zustand  des  dritten  mit  sich  anschliessender  Vertie- 
fung an  der  Stelle  der  äussersten  Erhöhung  des  vierten  Stadiums  und 
eiuer  neuen  noch  weiter  abliegenden  Erhöhung  (im),  u.  s.  f.  Hierbei 
werden  die  äusseren  sich  neu  bildenden  Erhöhungen  und  darauf  folgen- 
den Vertiefungen  immer  flacher ,  die  dem  Mittelpunkte  näheren  nehmen 
ebenso  ab  und  endlich  stellt  sich  wieder  der  Gleichgewichtszustand  her. — 
Da  hier  von  der  Erregungsstelle  (a)  aus  die  eingeleitete,  von  a  nach  bc 
und  zurück  schwingende  Bewegung  sich  immer  weiter  fortpflanzt,  so  ist 
die  Erscheinung  eine  Wellenbewegung.    Die  Erhöhungen  nennt 
man  Wellenberge,  die  Vertiefungen  Wellen thä ler.    Die  Ent- 
fernung des  Gipfels  eines  Wellenberges  (Iber  dem  ursprünglichen  Niveau 
ist  die  Höhe  desselben,  diejenige  der  tiefsten  Stelle  eines  Wellenthaies 
unter  dem  Niveau  die  Tiefe  desselben.    Höhe  des  Wellenberges  und 
Tiefe  des  Wellenthales  geben  zusammen  die  Höhe  der  ganzen  Well  e. 
Die  im  ursprünglichen  Niveau  liegende  Basis  des  Wellenberges  heisst  die 
Breite  oder  Länge  des  Wellenberges:  dasselbe  gilt  für  das 
Wellenthal,  und  beide  zusammen  geben  die  Breite  oder  Länge  der 
Welle.    Den,  in  der  Fortschreitungsrichtung  gerechnet,  ansteigenden 
Theil  eines  Wellenberges  nennt  mau  Hin tert heil  desselben,  den  ab- 
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steigenden  den  V  o  r  d  e  r  t  h  e  i  1 ;  umgekehrt  heisst  der  absteigende  Theil 
eines  Wellenthals  der  H  i  n  t  e  r  t  h  e  i  I  und  der  ansteigende  der  V  o  r  d  e  r- 
theil  desselben.  —  Die  Ursache  dieser  Wellenbewegung  ist  die 
Schwerkraft,  durch  v  eiche  die  Flüssigkeitstheilchen  ihre  Gleichgewichts 
läge  wieder  zu  gewinnen  suchen.  Es  beruht  aber  die  WYllenbewegung 
im  Besonderen  auf  Schwingungen  der  Flüssigkeitstheilchen.  Die  Schwin- 
gungsbahnen  dieser  Theilchen  laufen ,  wenn  die  auf  einander  folgenden, 
unter  einander  verbundenen  Wellenberge  und  Wellenthäler  gleich  oder 
fast  gleich  gestaltet  sind,  in  sieh  selbst  zurück  und  sind  anscheinend  El- 
lipsen, welche  in  der  Verticalebene  liegen ;  bei  ungleicher  Gestaltung  der 
unter  einander  verbundenen  Wellenberge  und  Weltenthaler  laufen  die 
Bahnen  aber  nicht  in  sich  zurück,  sondern  der  zurückkehrende  Theil  ist 
kürzer  als  der  vorwärtsschreitende.  Nahe  an  der  Oberfläche  nähern 
sich  die  Ellipsen  sehr  dem  Kreise ,  mit  zunehmender  Tiefe  werden  sie 
immer  gestreckter ,  so  dass  die  Bewegung  schliesslich  in  horizontalen 
Linien  erfolgt.  Das  Fortschreiten  der  Schwingung  der  Flüssigkeits- 
theilchen besteht  darin ,  dass  die  horizontal ,  in  der  Richtung  der  fort- 
schreitenden Welle,  hintereinander  liegenden  Theilchen  s  u  c  c  e  ss  i  v 
in  eine  schwingende  Bewegung  gerathen  und  zwar  so,  dass  sich  niemals 
mehrere  derselbeu,  die  zu  einer  Welle  gehören,  gleichzeitig  in  entspre- 
chenden Punkten  ihrer  Schwingungsbahnen  befinden,  sondern  erst 
successive  in  diese  Punkte  kommen ,  daher  sich  auch  in  ihrer  Bewegung 
nicht  stören.  —  Die  Wellenbewegung  ist  somit  nur  die  Form,  welche 
die  Oberfläche  in  Folge  der  Bewegung  der  Flüssigkeitstheilchen  an- 
nimmt. Es  erklärt  sich  aus  dieser  schwingenden  Bewegung  der  einzelnen 
Theilchen  z.  B. ,  warum  der  Schwimmer  an  einer  Angelschnur  beim 
Wellenschlage  stets  nur  hin  und  her  rückt  und  nicht  mit  der  Welle  fort- 
schreitet ;  denn  die  schwingenden  Theilchen  kommen  im  Allgemeinen  an 
ihre  frühere  Stelle  zurück.  —  Während  ein  Theilchen  der  Flüssigkeit 
einmal  seine  Bahn  durchläuft,  schreitet  die  Welle,  in  der  sich  das  Theil- 
chen befindet,  um  soviel  als  ihre  Länge  beträgt,  fort,  und  daher  durch- 
läuft auch  ein  Theilchen  ebenso  vielmal  seine  Bahn ,  als  Wellen  durch 
den  Raum  gehen ,  wo  sich  das  Theilchen  bewegt.  —  Um  den  ganzen 
Hergang  noch  mehr  zu  veranschaulichen ,  legen  wir  noch  eine  Figur  zu 
Grunde,  in  welcher  a  b  c  .  .  .  h  acht  hinter  einander  liegende  Flüssig- 


keitstheilchen einer  Welle  von  der  Länge  ak  vorstellen,  und  zwar  in  der 
Weise,  dass  a  einen  ganzen  Umlauf  vollendet  hat,  A erst 7  8,  r6  Äu. s.  w. 
Die  Wellenoberfläche  liegt  hiernach  in  den  Punkten  a,  7/8,  6  8,  5/8>  Vi» 
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3  s»  4  gi  V  Zugleich  sehen  wir  hier,  dass  der  Vorderthcil  des 

Wellenberges  starker  gekrümmt  ist,  als  der  flinterlheil  desselben  und 
dass  überhaupt  der  Wellenberg  anders  gekrümmt  ist  als  das  Wellen- 
thal. 

Die  Wellenbewegung  tropfbarer  Flüssigkeiten  ist  erst  (182;"))  durch 
die  Gebrüder  Weber  umfassend  untersucht  worden.  Sie  bedienten  sich 
dabei  einer  besonderen  Vorrichtung ,  welcher  sie  den  Namen  Wellen- 
ri  nne  (8.  d.  Art.)  gaben.    Hierbei  bemerkten  sie  ausser  dem  bereits 
Angeführten,  dass  die  in  der  Nahe  der  Oberfläche  liegenden  Theilchen 
einer  Flüssigkeit  ihre  Bahn  nicht  ganz  so  geschwind  durchlaufen  wie  die 
\othrecht  unter  ihnen,  von  der  Oberfläche  entfernter  liegenden  Theil- 
chen. —  Ferner  ergab  sich,  dass  die  Geschwindigkeit  der  Welle  von 
ihrer  Höhe  und  Lange  abhängt,  also  von  der  Grösse  der  wcllenerregen- 
den  Kraft.    Geringe  Tiefe  der  Flüssigkeit  vermindert  die  Geschwindig- 
keit der  Wellen ,  grosse  Tiefe  vermehrt  sie.    Das  speeifische  Gewicht 
der  Flüssigkeiten  scheint  keinen  EinHuss  weder  zur  Beschleunigung  noch 
zur  Verlangsamung  der  Wellen  zu  äussern. 

Auf  grösseren  Wasserflachen  kann  der  Wind  dadurch  Wellen  er- 
regen ,  dass  er  das  Wasser  niederdrückt  oder  niederstösst  —  ähnlich 
sind  die  Wellen ,   welche  über  Getreidefelder  fortlaufen  —  ;  hat  der 
Wind  eine  horizontale,  also  längs  der  Oberfläche  fortgehende  Rich- 
tung, so  erzeugt  er  die  kleinen  sogenannten  K  rä  u  sei  w  el  1  en.  Bis- 
weilen stellen  sich  auf  dem  Meere  Wellen  eher  ein,  als  der  Wind  an  den 
Ort  kommt ;  auch  kommt  es  vor ,  dass  das  Meer  sich  wieder  besänftigt, 
ohne  dass  sich  Uberhaupt  ein  Wind  einstellt.    Dies  erklärt  sich  daraus, 
dass  der  Wind  eine  locale  Strömung  sein  kann ,  und  dass  die  Erregung 
des  Meeres  sich  dann  auch  seitlich  vou  der  unmittelbar  erregten  Stelle 
fortpflanzt.  —  In  der  Nachbarschaft  von  Wirbelstürmen  (s.  Art.  Sturm) 
werden  die  heftigsten  Wellen  erregt,  wenn  auch  der  Sturm  selbst  nicht 
darüber  schreitet.  —  Bei  starkem  Winde  oder  beim  Passatwinde  soll  die 
Geschwindigkeit  der  Wellenbewegung  gegen  20  engl.  Meilen  iu  einer 
Secunde  betragen.  —  Als  grösste  Wellenhöhe  giebt  man  20  Meter  an. 
—  Bei  heftigen  Stürmen  hat  man  das  Meerwasser  noch  bis  zu  40  Meter 
Tiefe  trübe  und  unruhig  gefunden.    Als  Ursachen,  vou  denen  die  Ver- 
größerung der  Meercswclleu  abhängt,  führen  die  Gebrüder  W  e  b  e  r  an  : 
1)  die  fortgesetzte  Wirkung  des  Windes  auf  diejenigen  Wellenstücke, 
welche  in  der  Richtung  des  Windes  fortgehen,  2)  die  Vereinigung  meh- 
rerer nach  einer  gemeinschaftlichen  Richtung  fortschreitender  kleinerer 
Welleustücke  zu  einer  grösseren  Welle ,  3)  den  Druck ,  durch  welchen 
jede  vorausgehende  Welle  die  ihr  zunächst  nachfolgende  unterstützt  und 
vergröösert  oder  auch  neue  Wellen  nach  sich  erregt,  4)  die  Durchkreu- 
zung vou  Wellen ,  die  in  entgegengesetzter  Richtung  fortgehen.  — 
Wegen  der  Fluthwellen  s.  Art.  Ebbe:  ebenso  s.  Art.  T  r  a  n  s  m  i  s  b  i  on  s- 
w  e  1 1  e  n  wegen  der  so  bezeichneten  Wellenart ;  wegeu  der  Brandungs- 
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wellen  8.  Art.  Brandung.  —  Als  Thatsaclie  führen*  wir  noch  an,  dass 
durch  die  Ausbreitung  vonOel  auf  der  Oberfläche  des  Wassers  der  dnrch 

f  v  (  den  Wind  erregte  Wellenschlag  besänftigt  wird,  weil  dann  die  Reibung 
des  Windes  auf  der  Flüche  gemindert  wird  und  der  Wiud  folglich  eiueu 

\«\  )- geringeren  Druck  ausübt. 

Bezeichnet  man  die  Höhe  eines  Wellenberges  mit  Ä,  die  Breite  dem- 
selben mit  b,  und  nimmt  man  den  Anfang  des  Wellenberges  als  An- 
fangspunkt eines  rechtwinkeligen  Coordinatensystems ,  dessen  .*  -Axe  im 

ursprünglichen  Niveau  der  Flüssigkeit  liegt,  so  ist  y  =  h  .  sin  ^Tdie 

Oleichimg  der  Wellenlinie. 

B.  K  e  f  1  e  x  i  o  n  v  o  u  0  b  e  r  f  I  ä  c  h  e  n  w  e  1 1  e  n.  Wenn  Wellen, 
die  auf  der  Oberfläche  einer  Flüssigkeit  erregt  sind,  auf  ein  Hiuderui:» 
in  ihrem  Fortschreiten  treffen,  so  gehen  von  diesem  ueue  Wellen  zurück. 
Man  sagt  dann,  es  habe  eine  Zurück  w  e  r  f  u  n  g  oder  Reflexion  der 
Wellen  stattgefunden.  —  Reflecthte  Wellen  gehen  so  zurück ,  als  ob  sie 
von  einem  Mittelpunkte  kamen,  der  ebenso  weit  hinter  dem  Hindernisse 
liegt,  als  der  Mittelpunkt  der  anschlagenden  vor  demselben.  Es  ergiebt 
sich  dies  aus  den  Ge-etzen  desStosses  elastischer  Körper  (s.  Art.  »Stoss ). — 
An  Beispielen  fehlt  es  nicht  und  kann  man  sieh  selbst  auf  einem  kleineren 
Wasserbehälter  von  der  Thatsaclie  überzeugen. 

C.  I  n  t  e  r  f  e  i  e n  z  d  e  r  0  b  e  r  f  I  ä  c  h  e  n  w  e  1 1  e  n ,  s.  Art.  I  n  t  e r- 
ferenz.  A. 

1).  Beugung  oder  I  n  f  1  e  x  i  o  n  der  0  b  e  r  f  I  ä  c  h  e  n  w  e  1 1  e  n. 
Wegen  des  Begriffes  der  lnflexion  s.  den  Eingang  des  Art.  In  flexi  OB. 
8.  400.  —  Stossen  Wellen  gegen  eine  feste  Wand  mit  einer  Oeffnuni:. 
so  gehen  die  Theile ,  welche  auf  die  Mitte  der  Oeffnung  treffen .  unge- 
hindert hindurch .  aber  am  Rande  veranlasst  der  Anstoss  eine  Störung 
und  jede  Stelle,  an  welcher  eine  solche  stattfindet,  wird  der  Ausgangs- 
punkt neuer  Wellen :  es  bilden  sich  also  am  Rande  neue  Wellensysteme, 
von  denen  die  eine  Hälfte  vor,  die  andere  hinter  der  Oeffnung  fort- 
schreitet. Diese  Erscheinung,  welche  namentlich  in  einem  seitlichen 
Fortschreiten  der  Wellen  hinter  der  Oeffnung  sich  auffallend  markirt, 
nennt  man  die  Beugung  oder  lnflexion  der  Wellen.  Da  diese  neu  er- 
regten Wellen  in  die  Wellen,  welche  durch  die  Oeffnung  ungehindert 
fortgeschritten  sind .  und  ebenso  die  an  verschiedenen  Stellen  erregten  in 
einander  eingreifen ,  so  sind  Interferenzen  eine  nothwendige  Folge  der 
Beugung.  —  Wirbel  beim  Durchstreichen  durch  eine  ruhige  Flüssigkeit, 
z.  B.  mit  einem  Ruder,  oder  beim  Anstosseu  einer  fliessenden  Flüssigkeit 
an  einen  in  derselben  feststehenden  Körper  gehören  ebeufalls  zu  den 
Bengungserscheinungen. 

E.  Stehende  Ober  flächen  we  1 1  e  n.  Die  gewöhnlichen  Wel- 
len auf  der  Oberfläch«  von  Flüssigkeiten  sind  fortschreitende; 
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durchkreuzen  sich  aber  gleich  grosse  Wellen  continuirlich  in  entgegen- 
gesetzter Richtung,  so  tritt  kein  sichtliches  Fortschreiten  der  Wellen  ein, 
sondern  an  derselben  Stelle  wechselt  Wellenberg  und  Wellenthal  ab. 
Solche  Wellen  nennt  man  stehende.  —  Die  Gebrüder  Wr  e  b  e  r  erreg- 
ten in  ihrer  Wellenrinne  dadurch  stehende  Wellen,  dass  sie  an  dem  einen 
Ende  ein  Brettchen  in  die  Flüssigkeit  .senkrecht  zu  dem  Boden  und  auch 
senkrecht  zu  den  Seitenwinden ,  mit  dem  unteren  Rande  auf  dem  Boden 
aufstehend ,  einsetzten  und  um  den  unteren  Rand  wie  um  ein  Charnier 
im  Tacte  hin  und  her  bewegten.  Durch  Probiren  kann  man  es  erreichen, 
dass  die  erregten  Wellen  gerade  die  Länge  der  Rinne  oder  eines  aliquo- 
ten Theils  derselben  erhalten.  Dann  zeigen  sich  stehende  Wellen  mit 
Knoten  und  Bäuchen  (s.  Art.  Bauch  und  Ton.  B.  I.e.).  —  Die  Flüs- 
sigkeitstheilchen  bewegen  sich  hier  nicht  in  geschlossenen  Curven ,  son- 
dern gehen  durch  dieselben  Punkte  derselben  Bahn  wieder  zurück. 

II.  Seil  wellen.  Bringt  man  die  an  dem  einen  Ende  eines  langen 
gespannten  Seiles  befindlichen  Thcile  plötzlich,  z.  B.  durch  einen  Schlag, 
aus  ihrer  Ruhelage  und  tiberlässt  sie  dann  sich  selbst,  so  entsteht  in  Folge 
der  Elasticität  des  Seiles  eine  nach  dem  anderen  Ende  fortschreitende 
Wellenbewegung,  und  ist  die  Welle  an  dem  anderen  Ende  angelangt,  so 
kehrt  sie  von  diesem  in  umgekehrter  Lage  zurück.  Erregt  man  wieder- 
holt an  derselben  Stelle  Wellen ,  so  werden  die  vorwärtsschreitenden  mit 
den  zurückgehenden  interferiren ;  es  kann  aber  auch  geschehen,  nämlich 
wenn  die  Wellen  gleiche  Länge  haben ,  dass  sich  dann  stehende 
Wellen  (s.  I.  E.)  bilden.  Auch  hier  heissen  die  Stellen,  welche  an 
der  Bewegung  nicht  Thcil  nehmen,  Knoten,  die  zu  den  Seiten  der 
Knoten  liegenden  Theile  aber,  welche  schwingen,  Bäuche.  —  Die  Ge- 
hrüder Weber  spannten  ein  50  Ellen  langes,  1  Ä  bis  1  Zoll  dickes  Seil 
aus  und  sahen  dieselbe  Welle  12  bis  lfimal  hin-  und  herlaufen,  wobei 
die  Ausbeugung  beim  Hingange  und  Rückgange  entgegengesetzt  (nach 
oben  und  nach  unten)  gewendet  war.  Die  umstehende  Zeichnung  stellt 
die  Erscheinung  an  einem  Seile  AB  vor,  welches  einen  einmaligen  Stoss 
erhalten  hat,  durch  welchen  die  Theilchen  abcd  in  die  Lage  a'b'c'd  ge- 
kommen sind.  No.  1  zeigt  die  Form  des  Seiles  unmittelbar  nach  dem 
Stosse;  No.  2  nach  1  3  der  Zeit,  welche  a'b'c'  brauchen,  um  in  ihre  ur- 
sprüngliche Lage  zurückzukehren;  No.  3  nach  2/3  derselben  Zeit;  No.  4 
in  dem  Augenblicke,  in  welchem  abcd  wieder  in  ihrer  ursprünglichen 
Lage  sind  u.  s.  f.  Die  Fortbewegung  der  Welle  oder  der  Ausbeugung 
von  nbc  nach  dem  entgegengesetzten  Ende  des  Seiles  und  zurück  ist 
keine  wirkliche,  sondern  nur  eine  scheinbare  Bewegung  eines 
und  desselben  Körpers ;  es  findet  nämlich  nur  eine  successive 
Schwingung  der  einzelnen  Theilchen  des  Seiles  nach  einer  Seite 
und  von  da  wieder  nach  ihrem  vorigen  Orte  statt ,  z.  B.  b  bewegt  sich 
nach  b'  und  dann  wieder  zurück  nach  b.  Da  aber  die  einzelnen  Theil- 
chen des  Seiles  nicht  gleichzeitig  in  diese  Bewegung  gerathen ,  so  be- 
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Huden  sieh  die  Theilchen ,  welche  an  der  Bildung  einer  Welk-  oder  Aus- 
beugltog  zu  gleicher  Zeit  Antheil  nehmen,  jedes  au  einer  anderen  Stelle  der 
Schwingungsbahn.  Die  sieh  fortbewegende  Welle  ist  somit  nur  eine 
Form,  die  während  ihres  Fortrüekens  immer  von  anderen  Theilchen  de» 
Seiles  gebildet  wird.  —  Stehende  Schwingungen  erregt  man  an  einem 
Seile  am  leichtesten ,  wenn  man  dasselbe  an  einem  Hude  befestigt  und 
mit  der  Hand  am  anderen  Ende  kleine  Kreise  besehreibt.  Je  nach  der 
Geschwindigkeit  der  Bewegung  schwingt  das  ganze  Seil,  oder  mit  einem 
Knoten  und  zwei  Bäuchen,  oder  mit  zwei  Knoten  und  drei  Bauchen. 

III.  Wellen  im  Innern  e la st i scher  Med i  en.  Wenn  an 
einer  Stelle  im  Innern  eines  elastischen  Mediums  Schwingungen  erregt 
werden,  z.  B.  durch  Abschiessen  einer  Pistole  in  der  Gondel  eines  in  der 
Luft  schwebenden  Luftballons,  so  treten  im  Allgemeinen  in  dem  Medium 
Dichtigkeitsveränderungen  ein,  welche  man  wegen  des  dabei  stattfinden- 
den Wechsels  zwischen  Verdichtungen  und  Verdünnungen  ebenfalls 
Wellen  nennt. 

A.  Um  den  Hergang  besser  übersehen  zu  können ,  betrachten  wir 
zunächst  die  Wellenbewegung  in  einem  langen  cylindri- 
sehen  elastischen  Körper  von  gleicher  Dichtigkeit ,  wenn  ein<* 
Endfläche  in  hin-  und  hergehende  Bewegung  versetzt  wird. 

Denken  wir  uns  in  umstehender  Figur  /  die  Fläche  p  des  elasti- 
schen Körpers  in  einer  gewissen  Zeit  zwischen  den  Lagen  aa  und  bh 
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hin-  und  hergehend,  so  wird  diese  Bewegung  nicht  mit  stets  wachsender 
Geschwindigkeit  von  a  bis  b  gehen  und  dann  plötzlich  umkehren  können, 
sondern  in  der  ersten  Hälfte  des  Hinganges  beschleunigt,  in  der  zweiten 
verzögert  sein  müssen.  Andernfalls  wurde  die  Bewegung  eine  ruck- 
weise sein.    Dasselbe  wird  bei  dem  Rückgänge  von  b  nach  a  der  Fall 


«__6 


Fig.  I.  Fig.  II. 
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sein.  Denken  wir  uns  die  Zeit  eines  Hinganges  in  6  gleiche  Zeitab- 
schnitte getheilt  und  stellt  in  nebenstehender  Figur  II.  ab  den  Abstand 
der  Lagen  an  und  b  b  vergrössert  vor,  so  mögen  die  auf  einander  folgen- 
den, mit  Zahlen  bezeichneten  Strecken  die  in  den  einzelnen  Zeitabschnit- 
ten zurückgelegten  Wege  der  Fläche  p  vorstellen.  Da  der  Körper 
elastisch  sein  soll,  so  wirkt  die  erste,  unmittelbar  hinter  p  liegende 
Sehicht  in  Folge  des  erhaltenen  Antriebes  auf  die  nächst  folgende,  diese 
auf  die  ihr  folgende  n.  s.  f.  Denken  wir  den  Hingang  in  G  Stössen  er- 
folgend und  den  Körper  in  Schichten  getheilt,  von  einer  Länge,  welche 
der  Wirkung  des  ersten  Stusses  entspricht,  so  hat  der  erste  Stoss ,  wenn 
der  G.  erfolgt,  seine  Wirkung  bis  auf  die  6.  Schicht  erstreckt,  indem  — 
wie  bei  elastischen  Kugeln  von  gleicher  Masse  (s.  Art.  Stoss.  B.  8. 
4G7)  —  jede  stossende  zur  Ruhe  und  die  gestossene  in  Bewegung 
kommt.  Der  2.  Stoss  hat  sieh  dann  bis  zur  Schiebt  erstreckt;  der 
3.  bis  zur  4.;  «1er  4.  bis  zur  3.;  der  5.  bis  zur  2.  und  der  G.  nur  auf 
die  1.  Ks  würde  folglich  von  der  G.  Sehicht  rückwärts  zur  5.,  4.,  .  .  . 
eine  Dichtigkeitszunahme  eingetreten  sein  müssen,  da  die  T.Schicht  und 
die  folgendeu  noch  gar  keine  Einwirkung  erfahren  haben.  Diese  Dich- 
tigkeitszunahme kann  sich  aber  nicht  bis  zur  Lage  bb  der  Fläche  p  er- 
strecken ,  wenn  die  erste  Schicht  durch  die  G  Stös^e  eine  Einwirkung 
erfahren  hat,  die  bei  ihr  auf  eine  grössere  Ferne ,  als  der  Abstand  der 
Lagen  an  und  bb  von  einander  ist ,  reicht;  folglich  wird  in  der  Mitte 
zwischen  der  G.  Schicht  und  der  Lage  bb  die  grösste  Dichtigkeit  herr- 
schen und  diese  von  da  aus  nach  beiden  Seiten  abnehmen ,  wie  es  auch 
in  Folge  des  Widerstandes  der  Masse  zu  erwarten  steht.  —  Geht  nun 
die  Fläche  p  aus  der  Lage  b  b  in  die  von  a  a  zurück ,  so  wird  sich  die 
Wirkung  der  G  ersten  Stösse  in  der  Zeit  des  Rückganges  noch  um 
G  Schichten  weiter,  also  bis  zur  12.  fortgepflanzt  haben  und  mithin  bei 
Ankunft  der  Fläche  p  in  ua  ein  Vorwärtsriicken  der  7.  Schicht  und  der 
folgenden  bis  zur  12.  hin  eingetreten  sein  und  eine  Stelle  grösster  Ver- 
dichtung in  der  Gegend  der  0.  Schicht  sich  finden.  Zu  gleicher  Zeit 
wird  in  den  ersten  6  Schichten  eine  Veränderung  vor  sich  gehen.  Wegen 
der  Elasticität  des  Mediunis  wird  es  so  sein,  als  ob  die  6  folgenden 

42* 


by  Google 


660 


Wellenbewegung. 


Stösse  (von  6  bis  12  in  Fig.  II.)  von  der  Stelle  der  grössten  Verdich- 
tung sowohl  vor  -  als  rückwärts  erfolgten.  Es  verringert  sich  also  der 
vorher  eingetretene  Dichtigkcitszustand  von  der  Stelle  der  grössten 
Verdichtung  bei  der  3.  Schicht  nach  beiden  Seiten  hin ;  die  Diebtigkeits- 
abnahme  überschreitet  sogar  au  der  Stelle  der  3.  Schicht  die  ursprüng- 
liche Dichtigkeit  und  es  tritt  da,  wo  vorher  die  grösste  Dichtigkeit  war, 
eine  in  demselben  Verhältnisse  stehende  Verdünnung  in  der  Weise  ein. 
dass  von  da  an  die  Dichtigkeit  nach  beiden  Seiten  hin  zunimmt ,  bis  sie 
eben  in  der  Gegend  der  0.  Schicht  ihr  Maximum  erreicht.  — Geht  p  nun 
wieder  vorwärts  in  die  Lage  bb,  so  pflanzt  sich  in  dieser  Zeit  der  erste 
Stoss  bis  zur  18.  Schicht  fort;  bei  der  15.  Schicht  bildet  sich  eine 
Stelle  grösster  Dichtigkeit,  bei  der  9.  eine  Stelle  grösster  Verdünnung 
und  bei  der  dritten  wieder  eine  grösster  Verdichtung.  Langt  p  wieder 
in  aa  an,  so  ist  bei  der  3.  und  15.  Schicht  eine  Stelle  grösster  Ver- 
dünnung, aber  bei  der  9.  und  21.  eine  solche  grösster  Verdichtung,  da 
nun  der  erste  Stoss  sieh  bis  zu  der  24.  Schicht  fortgepflanzt  hat  — 
Jetzt  wird  man  den  weiteren  Fortgang  übersehen.  Vergleicht  man  die 
Verdichtungsstellen  mit  den  Wellenbergen  und  die  Verdünnungsstellen 
mit  den  Wellenthälern  bei  den  Oberflächenwellen,  so  ergiebt  sich  —  da 
ja  hier  ebenfalls  ein  Hin-  und  Hersehwingen  der  einzelnen  Theilchen 
eintritt  und  das  Fortsei» reiten  nur  successiv  erfolgt  —  eiue  solche  Ueber- 
einstimmung ,  dass  man  hier  die  eintretenden  Veränderungen  mit  Keeht 
als  eine  Wellenbewegung  bezeichnen  kann. 

Den  in  der  Fortschreitungsrichtung  gemessenen  Abstand  zweier 
auf  einander  folgenden  Stellen  grösster  Dichtigkeit  nennt  man  eine 
Wellenlänge.  —  Sind  in  Fig.  I.  er  und  //*zwei  solche  auf  einander 
folgende  Stellen,  so  ist  cf  die  Wellenlänge ;  in  ee  ist  die  Stelle  der 
grössten  Verdünnung  (Wellenthal)  und  in  mm  und  nn  ist  die  Dichtig- 
keit der  ursprünglichen  gleich.  Von  v  bis  m  reicht  der  VorJertheil 
einer  Verdichtung,  von  m  bis  e  der  Hintertheil  und  von  e  bis  n  der 
Vordertheil  der  darauf  folgenden  Verdünnung  und  von  w  bis  f  liegt  der 
Hintertheil  der  nun  beginnenden  Verdichtung.  —  Dergleichen  Wellen- 
bewegungen finden  sieh  bei  den  Pfeifen  (s.  Art.  Labialpfeife  und 
Zungenpfeife),  bei  denen  die  eingeschlossene  Luft  der  elastische 
schwingende  Körper  ist ;  man  kann  sieh  aber  auch  schon  bei  einer  ge- 
spannten Saite  von  den  eintretenden  Verdichtungen  und  Verdünnungen 
überzeugen,  wenn  man  eine  solche  der  Länge  nach  mit  einem  Tuchläpp- 
chen ,  welches  mit  Colophonium  bestrichen  ist ,  reibt.  In  diesem  Falle 
rücken  umgeknickte  Papierstreifehen ,  sogenannte  Reiterchen .  welche 
man  auf  die  Saite  setzt,  hin  und  her,  je  nachdem  die  im  Innern  der  Saite 
eintretende  Verschiebung  erfolgt. 

Von  den  bei  diesen  Wellen  geltenden  Gesetzen  heben  wir  folgende 
hervor. 
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Die  Wellenlänge  ist  der  Schwingungsdauer  des  Körpers  propor- 
tional, dessen  Schwingungen  die  Wellen  erzeugen. 

Die  Anzahl  der  Wellen  ist  gleich  der  Anzahl  der  Schwingungen, 
welche  der  die  Wellen  erzeugende  Körper  macht;  kommt  dieser  in 
Ruhe,  so  schreiten  die  bis  dahin  erregten  Wellen  weiter  fort ,  ohne  dass 
neue  nachfolgen.  Daher  entsteht  bei  einem  einmaligen  Anblasen  einer 
Pfeife  auch  nur  ein  einzelner  Ton. 

Beginnt  die  wellenerzeugende  Bewegung  in  entgegengesetzter  Rich- 
tung ,  als  vorher  angenommen  wurde ,  so  beginnt  die  Welle  mit  einer 
Verdünnung  in  dem  elastischen  Körper. 

Beginnt  die  wellenerzengende  Bewegung  nicht  an  dem  Ende  des 
elastischen  Körpers,  so  entstehen  zwei  nach  entgegengesetzten  Seiten 
gehende  Wellensysteme,  von  denen  das  eine  mit  einer  Verdichtung,  das 
andere  mit  einer  Verdiinnung  beginnt. 

B)  Wellenbewegung  in  einem  elastischen  Medium, 
dessen  drei  Dimensionen  von  beträchtlicher  Grösse 
sind. 

Eine  solche  Wellenbewegung  wird  veranlasst,  wenn  man  z.  B. 
eine  mit  Knallgas  gefüllte  Seifenblase  explodiren  lüsst ,  oder  —  wie 
sehon  eingangs  von  Nr.  III.  angefahrt  ist  —  eine  Pistole  abschiesst.  — 
Der  Hergang  ist  dann  wie  vorher  unter  III.  a,  nur  dass  die  Wirkung 
sich  nach  allen  Seiten  erstreckt  und  deshalb  die  Stellen  grösster  Ver- 
dichtung und  Verdünnung  in  den  Oberflächen  von  Kugeln  liegen ,  deren 
Mittelpunkt  die  Erregungsstelle  bildet.  —  Legt  man  die  erste  Figur 
von  I.  A.  zu  Grunde,  so  stellen  die  Kreise  jetzt  Durchschnitte  der  Kugel- 
oberflächen vor.  —  Ueber  die  Wellenlänge  und  die  Anzahl  der  Wellen 
gilt  dasselbe,  wie  vorher  unter  III.  A. 

Die  Theilchen,  welche  zwischen  einer  Verdichtungsschale  und  der 
nächsten  gleichzeitigen  Verdünnungssehale  liegen,  betrachtet  man  als  zu 
einer  Schwingung s schale  gehörig.  Die  Entfernung  einer  Schwin- 
gungsschale von  dem  Mittelpunkte  nennt  man  Sc  h  wi  n  g  u  n  g  s  s  t  r  a  h  I, 
den  Abstand  der  Grenzen  einer  Schwingungsschale  die  Länge  oder 
Dicke  derselben.  Die  We  Heu  länge  ist  das  Doppelte  von  der 
Länge  einer  Schwingungsschale. 

C)  Auftreffen  der  Wellen  elastischer  Medien  auf 
andere  Medien.  1)  Stossen  Wellen  elastischer  Medien  auf  un- 
elastische Körper,  so  treten  wie  bei  Oberflächen  wellen  Reflexions- 
erscheinungen nach  den  dort  (I.  B.)  angegebenen  Gesetzen  ein. 
Dasselbe  gilt  von  der  Inflexion  (I.  D.);  auch  treten  dabei,  was  auch 
bei  der  Durchkreuzung  verschiedener  Wellensysteme  der  Kall  ist,  In- 
terferenzen (I.C.) ein,  und  ehenso  können  sich  stehende  Wellen 
(I.  E.)  bilden.    Vergl.  auch  die  Art.  Inflexion  und  Interferenz. 

2)  Treffen  die  Wellen  eines  elastischen  Mediums  bei  ihrem  Fort- 
schreiten auf  ein  anderes,  ebenfalls  elastisches,  aber  verschiedenes 
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Medium,  so  entstehen  zwei  Welleuaystetne ,  von  denen  das  eine  nach  dm 
Gesetzen  der  Reflexion  (s.  Art.  Zur ü ckprall un  g)  zurückgeht, 
das  audere  in  das  neue  Medium  übertritt.  Vergl.  auch  Art.  Indula- 
t  ionsh  ypoth  ese. 

Ist  die  FortpHanzungsgesehwindigkeit  in  dem  neuen  Medium  von 
der  des  ersten  verschieden .  so  erleiden  schräg  auffallende  Schwingung4- 
strahlen  eine  Veränderung  in  Ihrer  Richtung,  eine  sogenannte  Brechnn? 
oder  Refractiou.  Vergl.  Art.  Breehuug  uud  L'ndulationr- 
Hypothese. 

Wellenbreite 

Wellenhohe    f  b.  Art.  Wellenbewegung:  vergl.  auch  An 
Wellenlänge  i  Ton. 
Wellenlehre  ? 

Wellenmaschine  nennt  man  eine  Vorrichtung  zu  möglichst  roll- 
ständiger  Veranschaulichung  der  Wellenbewegung.     Es  sind  dera 
mehrere  construirl  worden :  alle  lernt  mau  aber  leichter  durch  An- 
w  hauung,  als  durch  Beschreibung  kennen.    Ich  beschränke  mich  AuVr 
hier  darauf,  von  derjenigen  Wellenmaschine,  die  ich  seit  mehreren  Jahr^ 
heim  Unterrichte,  namentlich  bei  der  Lehre  von  der  Polarisation  deshirbt:-. 
benutze  und  als  ein  vorzügliches  Veranschaulichungsmittel  kennen 
schätzen  gelernt  habe,  eine  Idee  zu  geben  und  thuc  dies  nach  Beer '« 
Darstellung  (Beer,  Einleitung  in  die  höhere  Optik.  S.  178;  vergl.  »** 
l'oggend.  Annal.  Bd.  78.  S.  421).  Es  ist  dies  die  Licht welleuuiascbiiK 
von  Fessel  in  Colli  am  Hhein.    Die  Schallschwingungen  hat  Li^J- 
jous  (s.  Poggcnd. Annal.  Bd.  102.  S. 305)  durch  Lichtstrahlen,  sei 
von  schwingenden  Körperu  refleetirt  werden,  zu  veranschaulichen  geiS 
Ebendazu  kann  man  die  stroboskoptschen .Scheiben  (s.  Art.  St robusUp 
benutzen ,  wenigstens  zur  Versinnlichung  stehender  und  fortsclireitte&f 
Wellen.  Einen  akustischen  Wclleiiapparat  nach  dein  Brincip  der  Fi  - 
sehen  Lichtwellcnmaschine  hat  U.  Schulz  Zt)  Paulinzell  in  Thun-- 
construirl  (s.  Poggend.  Annal.  Bd.  ]<.>0.  S.  5«;1).    Für  Oberflielx«- 
wellen  reicht  die  Welleniinne  (s.  d.  Art.)  im  Wesentlichen  aus. 

Von  der  Fe*  sei 'sehen  Licht  wellenmaschine  eine 
zu  geben,  ist  man  gezwungen  einige  Abbildungen  zu  Grunde  zu  l«jw>- 
In  die  obere  Seitenfläche  C  (s.  Fig.  1.  S.  663)  eines  Kastens  AA  v<* 
der  Gest  all  eines  länglichen,  rechtwinkeligen  Parallelcpipedunas  \>\<y*- 
Messüigplatte  tum  eingelassen ,  in  der  sich  geradlinige ,  unter  ciuaiulri 
parallele  und  in  gleichen  Entfernungen  von  einander  abstehen»!?  Ein- 
schnitte befinden.  Der  Kasten  wird  durch  ein  Mittelstück  Ii  in  «S* 
obere  und  untere  Etage  getheilt.  In  diesem  Mittelstucke  befinden  uA 
ebenfalls  Einschnitte  wie  in  der  Seite  C,  und  zwar  liegt  senkrecht  ontrf 
jedem  Einschnitte  des  letztem  ein  entsprechender  paralleler  Einschnitt 
von  l).  In  der  unteren  Etage  kann  ein  Schieber  (s.  Fig.  11.1  dun-b 
eine  leichte  Bewegung  hin  und  her  geschoben  werden.    Er  hat  eben/all' 
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die  Gestalt  eines  rechtwinkeligen  Parallelcpipedums ;  oben  ist  er  offen 
und  in  seine  Seiten  ist  ein  zuerst  wellenförmig  hin  und  her  gebogenes, 
dann  gerade  auslaufendes,  geschliffenes  Messingblech  //•,  w3  eingelassen. 
Die  Form  dieses  Bleches  ist  die  eines  Cylinders.  dessen  Generatrix  mit 
der  Kaute  k  parallel  ist ;  die  Directrix  besteht  aus  einem  Stücke  w,  w% 
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ff  f  f-- 

»  1 

mm 

mm 

'y?/  A 

Fig.  ii. 
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einer  Wellenlinie ,  an  welche  sich  das  Stück  tr2  w%  einer  geraden  Linie 
ansetzt,  die  in  die  Verlängerung  der  Axe  der  Wellenlinie  fallt.  Von  //', 
l>is  //•._,  ist  also  <i;is  Messingblech  wellenförmig  hin  und  her  gebogen,  von 
bis  //',  aber  ist  es  eben.  In  die  obere  Etage  kann  der  Schieber 
geschoben  werden,  welchen  Fig.  III.  veranschaulicht,  der  hohl  ist.  und 


Fig.  III. 


dessen  Boden  und  obere  Fläche  o  längs  der  Mitte  mit  einem  geradlinigen 
Einschnitte  tl  versehen  sind.  Bringen  wir  nun  diesen  Schieber  in  die 
obere  Ktage,  s.»  dass  dir.se  ganz  von  ihm  erfüllt  wird,  so  leuchtet  ein, 
dass  der  Einschnitt  //  und  jeder  der  Einschnitte  C,  so  wie  der  Einschnitt 
in  dem  Boden  des  Schiebers  und  jeder  der  Einschnitte  des  Mittelstücks 
D  eine  Öffnung  frei  lassen,  und  dass  von  der  unteren  Reihe  dieser 
Öffnungen  immer  eine  senkrecht  unterhalb  einer  der  oberen  Oeffnungen 
liege.  Durch  je  zwei  solcher  sich  entsprechender  Oeffnungen  wird  nun, 
nachdem  der  Schieber  (Fig.  II.)  von  u\2  bis  //'3  in  die  untere  Etage  ein- 
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geschoben  worden ,  eine  Stahlnadel  ( s.  Fig.  I.)  herabgelassen ,  die  an 
ihrem  oberen  Ende  einen  Knopf  trägt ,  an  ihrem  unteren  Ende  wohl  ab- 
gerundet  ist.  Alle  diese  Nadeln  sind  gleich  lang,  und  so  kommen  die 
Knöpfe  in  eine  gerade  Linie  zu  liegen ,  so  lange  die  unteren  Enden  inf 
dem  ebenen  Stücke  //•...  des  Messingbleches  u\  ir3  aufstehen.  Die 
Knüpfe  stellen  nun  Aethertheilehen  vor,  und  zwar  bei  der  angegebene» 
Anordnung  eine  Reihe  von  Theilchen,  die,  auf  einer  Geraden  liegend, 
sich  im  Zustande  der  Ruhe  befinden.  Den  Nadeln  und  somit  auch  des 
Knüpfen  ist  nur  eine  auf  -  und  abwärtsgehende  Bewegung  in  den  früher 
erwähnten  Oeffnungen  gestattet,  und  eine  solche  werden  sie  not h wendig 
annehmen  müssen,  wenn  der  Schieber  (Fig.  II.)  in  der  Richtung  trt 
weiter  vorgeschoben  wird.  In  der  That .  da  unter  einer  Nadel ,  sobald 
sie  auf  den  wellenförmigen  Theil  »/•,  wt  des  Messingbleches  zu  stehe» 
kommt,  bald  ein  Uerg,  bald  ein  Thal  herschreitet,  so  wird  ihr  Knopf  baU 
nach  oben,  um  die  Amplitude  der  Wellenlinie  rr,  «  gehoben ,  bald  nach 
unten  durch  die  Schwere  der  Nadel  um  ebensoviel  herabgezogen,  lad 
diese  Uscillation  kommt  ersichtlich  genau  mit  derjenigen  tiberein ,  die 
wir  bei  geradlinig  polarisirtem  Lichte  unterstellen,  sobald  der  Schieber 
(Fig.  II.)  mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit  verschoben  wird. 
Dabei  wird  jedes  der  Kuöpfchen  um  ein  Gleiches  seine  Oscillation  spate* 
beginnen  als  dasjenige ,  welches  ihm  in  der  der  Verschiebung  entgegen- 
gesetzten Richtung  zunächst  anliegt.  Immer  werden  die  Knöpfe  a« 
einer  Linie  liegen,  die  der  senkrecht  darunter  liegenden  Directrix  trt  a^j 
gleich  ist ;  diejenigen ,  welche  senkrecht  über  >r.  fr3  liegen ,  haben  die 
Lage  des  Gleichgewichts  noch  nicht  verlassen ;  diejenigen ,  welche  über 
dem  wellenförmigen  Theile  ict  ir^  liegen,  beiluden  sich  auf  einer  Wellea- 
linie,  die  dem  darunter  liegenden  Stücke  von  ir,  irs  parallel  läuft.  Diese 
Wellenlinie  rückt  wie  die  Directrix  icx  ira  mit  gleichförmiger  Geschwio- 
digkeit  fort.  Die  Bewegung  der  Knöpfe  ist  also  der  Art  nach  geaai 
dieselbe  wie  die  der  Aethertheilchen  auf  einem  geradlinig  polarisirtra 
Lichtstrahle.  Die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  der  Schieber  (Fig.  II  » 
verschoben  wird,  entspricht  der  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
Strahles.  Die  Länge  des  Intcrvalles  und  die  Höhe  der  Wellenlinie  r. 
stellen  die  Wellenlänge  und  die  Amplitude  des  Strahles  dar.  Kndli  b 
entspricht  die  Ebene  der  Knöpfchen ,  welche  senkrecht  steht  und  dnrrb 
den  Einschnitt  //  geht,  der  Oscillationsebene. 

Ltu  die  Iuterferenz  zweier  geradlinig  und  senkrecht  zu  einander 
polarisirten  Strahlen  von  gleicher  Wellenlänge  zu  versinnlichen  und  eine 
Vorstellung  von  elliptisch  polarisirtem  Lichte  zu  gewinnen ,  wird  an  die 
Stelle  des  Schiebers  (Fig.  III.)  der  Schieber,  welchen  Fig.  IV.  anschau- 
lich macht,  in  die  obere  Etage  gebracht.  Er  hat  die  Länge  des  Schieben 
Fig.  11.  und  trägt  oben  und  unten  zwei  parallele  und  senkrecht  unter 
einauder  gelegene  Einschnitte,  die  aus  einem  Stück  einer  mit  ;rt  «r. 
gleichen  Wellenlinie  und  einer  geraden  Fortsetzung  bestehen.    Die  Axe 
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jenes  Stückes  w\  w's  foUt  mit  der  Mitte  der  Seite  P  zusammen ,  sowie 
auch  der  geradlinige  Einschnitt  tr't  w'3.  Dieser  Schieber  wird  mittelst 
eines  Kopfes  (Fig.  V.)  befestigt,  so  daBS  Schieber  IV.  Uber  Schieber  II. 


Fi». IV. 


steht  nnd  nur  beide  zugleich  verschoben  werden  können; 
dabei  gestattet  aber  die  Schraube  j2  ,  welche  den  Kopf  v- 
mit  dem  Schieber  Fig.  IV.  verbindet,  den  letzteren  gegen  C\/^* 
Schieber  Fig.  II.  um  einen  beliebigen  Theil  oder  «las  ^B^^ 
Ganze  einer  Wellenlänge  zu  verschieben.    Die  Ein- 
schnitte  des  Schiebers  I  Fig.  IV.)  nnd  die  der  Platten  C  /*yJBf  J 
und  I)  (Fig.  I.)  Ia89en  nun  zwei  Reihen  von  Oetihungen  (JUpf^'*' 
frei,    die  paarweise  senkrecht  unter  einander  liegen. 
Durch  sie  werden  wieder  die  Nadeln  gesteckt.    Wenn  die  Schieber 
Fig.  IV.  und  II.  zugleich  verschoben  werden,  so  inflssen  offenbar  jene 
Nadeln  senkrecht  bleiben,  ausserdem  aber  ist  ihnen  erstlich  eine  auf- 
und  abwärts  gehende  und  zweitens  in  den  Einschnitten  der  Platten  C 
und  D  eine  vorwärts-  und  rückwärtsgehende  Bewegung  gestattet.  So 
lauge  eine  Nadel  den  geradlinigen  Theil  des  Einschnittes  w\  to*a  durch- 
setzt nnd  auf  dem  ebenen  Theile  /cä  //'3  ruht,  nimmt  sie  keine  Bewegung 
an  ;  ihr  Knopf  stellt  ein  im  Znstande  der  Kühe  befindliches  Aethertheit- 
chen  dar.    Kommt  aber,  indem  die  Schieber  vorgestossen  werden ,  eine 
Nadel  in  den  wellenförmigen  Theil  des  Einschnittes  ir'x  w'3 ,  während 
sie  noch  auf  u\2  «'3  aufsteht,  oder  kommt  sie  auf  den  wellenförmigen 
Theil  «»,  «\j  zu  stehen,  während  sie  noch  den  geradlinigen  Einschnitt 
"''2  w's  durchsetzt,  so  bewegt  sich  ihr  Knopf  bezüglich  vorwärts  und 
rtlckwärts  in  einer  Hurizontalebene  oder  aufwärts  und  rückwärts  in  einer 
Verticalebene.    In  dem  ersteren  Falle  ist  die  Bewegung  so,  wie  die 
eines  Aethertheilchens  auf  einem  geradlinig  polnrisirten  Strahle,  dessen 
Wellenlinie  w\  ir's  ist,  dessen  Oscillationsebene  also  horizontal  liegt. 
In  dem  zweiten  Falle  hingegen  bewegt  sich  der  Knopf  wie  ein  Aether- 
theilchen  auf  einem  geradlinig  polarisirten  Strahle ,  dessen  Wellenlinie 
//'j  «Pf  ist,  dessen  Oscillationsebene  mithin  senkrecht  steht.    Wenn  aber 
endlich  die  Nadel  in  die  wellenförmige  Rinne  //•',  tr'.2  gelangt  und  zu- 
gleich auf  den  wellenförmigen  Theil  trt  »ra  aufzustehen  kommt ,  so  wird 
die  Bewegung  offenbar  mit  derjenigen  übereinstimmen ,   welche  das 
Aethertheilchen    eines   Strahles   annimmt,   der  aus  der  Interferenz: 
zweier  geradlinig   und  senkrecht  zu   einander   polarisirten  Strahlen 
von  gleicher  Wellenlänge   und  Amplitude  resnltirt.    Die  Bewegung 
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lies  Knopfes  ist  nämlich  die  Resultante  der  Bewegungen,  deren 
Wellenlinie  //',  //•*  und  w'{  tr\2  sind.  Von  der  gegenseitigen  Lage 
der  Knoten  dieser  Linien  hängt  es  ab ,  ob  die  Oseillationen  der  Knöpft 
geradlinig,  elliptisch  oder  kreisförmig  werden,  ob  also  die  Knöj»fe 
die  Bewegung  der  Aethertheilchen  in  einem  geradlinig,  elliptisch  oder 
kreisförmig  polarisirten  Lichtstrahle  zeigen.  Jene  Lage  können  wir 
aber  mittelst  der  .Sehraube  a\2  innerhalb  der  Greuzen  einer  Wellenlänge 
beliebig  ändern  und  somit  der  Reihe  nach  jede  Art  der  Polarisation  nach- 
bilden. —  Durch  Benutzung  eines  ferneren  Schiebers,  welcher  dem 
Schieber  Fig.  II.  gleieh  ist.  jedoch  ein  wellenförmiges  Blech  von  anderer 
Wellenlänge  enthält ;  ausserdem  mittelst  Nadeln  von  ungleicher  Länge, 
so  dass  sie  auf  einer  Ebene  aufstehend  mit  ihren  Knöpfen  eine  Wellen- 
linie bilden ;  endlich  mit  Hilfe  von  Nadeln,  die  rechtwinkelig  gebogen 
sind  und  bestimmte  Längen  haben,  lassen  sich  noch  alle  anderen  Wellen- 
bewegungen des  Lichtäthers  erzeugen.  Durch  die  kleine  Wellenmaschine 
(Kessel  hat  deren  drei  construirt  — )  kann  man  Folgendes  veran- 
schaulichen: 1)  Einfache  Welle  polarisirten  Lichts.  2)  CoincidtM 
zweier  ebener  Wellen  von  derselben  Schwingungsrichtung.  3)  Coincidenz 
zweier  Wellen,  deren  Schwingungsrichtungen  auf  einander  senkrecht 
stehen,  zu  einer  neuen  ebenen  Welle.  4)  Kreisförmig  polarisirte  Welle. 
f>)  Elliptisch  polarisirte  Welle.  0)  Coincidenz  einer  kreisförmig  polari- 
sirten und  einer  ebenen  Welle.  7)  Coincidenz  einer  elliptisch  polarisir- 
ten Welle  mit  einer  ebenen  Welle.  8 )  Coincideuz  einer  elliptischen  uud 
einer  kreisförmigen  Welle.  U)  Leinniscntenwellen.  10)  Parabelwellec. 
11)  Zwischencurven  zwischen  Lemniscaten  und  Parabeln.  12)  Coinci- 
denz einer  Lemniscaten  welle  mit  einer  ebenen  Welle.  13)  Coincidenz 
einer  Parabelwelle  mit  einer  ebenen  Welle.  14)  Coincidenz  einer  Lem- 
niscaten welle  mit  einer  kreisförmigen,  lö)  Coincidenz  einer  Parabel- 
welle  mit  einer  kreisförmigen.  10)  Coincidenz  zweier  kreisförmig  pola- 
risirten Wellen. 

Wellenrinne  haben  die  Gebrüder  Weber  eine  Vorrichtung  ge- 
nannt ,  welche  sie  zu  ihren  Versuchen  Uber  die  Wellenbewegung  tropf- 
barer Flüssigkeiten  gebrauchten  (s.  Art.  Wellenbewegung.  1.  A.). 
Dieselbe  bestand  aus  einem  für  Wasser  und  Quecksilber  dichten 
schmalen,  langen  Kasten  von  5  Fuss  4  Zoll  Länge,  6,7  Linien  Breite 
und  8  Zoll  Tiefe  par.  Mass,  dessen  beiden  Längsseiten  aus  Glas  waren, 
wahrend  der  Boden  und  die  Endflächen  aus  Holz  bestandeu.  Die  Rinne 
wurde  bis  zu  einer  gewissen  Höhe  mit  nur  einer  FlüssigKeit  gefüllt  oder 
auch  mit  mehreren  von  verschiedener  Farbe  und  verschiedenem  speeiti- 
schen  Gewichte,  die  sich  nicht  mischten-  (Quecksilber,  Wasser,  Gel,  ge- 
färbter Spiritus).  Die  Wellen  wurden  dadurch  erregt,  dass  man  an  dem 
einen  Ende  eine  Glasröhre  eintauchte ,  Flüssigkeit  durch  Saugen  empor 
hob  und  dann  wieder  fallen  liess.  Beim  Heben  der  Flüssigkeit  in  der 
Rühre  bilden  sich  Wellen  mit  vorangehendem  Wellenthale;  lässt  man 
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aber,  sobald  wieder  Ruhe  eingetreten  ist,  die  gehobene  Flüssigkeit  plötz- 
lich herabfallen ,  so  entstehen  Wellen  mit  vorangehendem  Wellenberge. 
Durch  der  Flüssigkeit  beigemengte  feste  Körpertheilehen  von  demselben 
specifischen  Gewichte  ( liernsteinstaub  in  Wasser)  kann  man  die  in  der 
Flüssigkeit  stattfindenden  Bewegungen  der  Theilchen  bei  eingetretener 
Wellenbewegung  beobachten.  liei  gleichzeitig  in  der  Kinne  befindlichen 
verschiedenen  Flüssigkeiten  sieht  man  die  Wellenbewegung  der  die 
Flüssigkeiten  trennenden  Flachen.  Die  Gestalt  der  Oberfliichcnwelle 
kann  man  dadurch  lixircn .  dass  man  eine  mit  Mehl  bestaubte  Schiefer- 
tafel so  in  die  mit  Quecksilber  gefüllte  Kinne  stellt ,  dass  sie  mit  ihren 
Flächen  von  den  Glasflächen  gleichweit  absteht,  und  dann  die  Wellen 
erregt :  bei  Wasser  und  anderen  benetzeuden  Flüssigkeiten  genügt  eine 
nicht  bestäubte  Schiefertafel. 

Wellenstäbcben  Young's  nennt  man  eine  Vorrichtung  zur  Ver- 
anschaulichung der  Entstehung  von  Combinationstöncn  (s.  d.  Art.).  In 
einem  metallenen  Kähmen  sind  hundert  oder  mehr  Stabe  von  verschiede- 
ner Lange  und  etwa  1  .2  L'nua  Dicke  und  2  Linien  Kreite  so  eingesetzt 
und  mit  einer  Sehraube  zusammeugepresst .  dass  ihre  unteren  Luden 
eine  gerade  Linie,  ihre  oberen  aber  ein  Wellensystem  von  bestimmter 
Gestalt  bilden.  Dies  Wellensystem  setzt  mau  auf  eiu  beliebiges  anderes 
Wellensysteui ,  welches  man  aus  einem  gleichdicken  Brettchen  ausge- 
schnitten hat,  und  drückt  die  Stäbchen  des  ersten  nun  so  herab ,  dass 
sie  die  Gl  änzen  des  letzten  Systems  berühren  müssen.  Hierdurch  erhält 
man  die  aus  beiden  Wellensystemen  combinirte  Welle. 

Wellenthal,  s.  Art.  Wellenbewegung. 

Wellrad ,  s.  Art.  K a d  an  der  W eile. 

WelTs  Versuch,  s.  Art.  Thau. 

Weltgegenden  oder  H  i  m  in  e  I  s  g  e g  e  n  d  e  n  (s.  d.  Art. ). 

Weltmeer  oder  Ocean  oder  Meer  (s.  d.  Art.). 

Weltpole  oder  Himmelspole  nennt  man  die  Punkte,  in  welchen 
die  in  den  Weltenraum  verlängerte  Lrdaxe  das  Himmelsgewölbe  trifft. 
S.  Art.  Erde.  S.  288. 

Weltraum  ist  der  unendliche  Raum,  in  welchem  sich  nicht  mir  unsere 
Sonne  mit  ihren  Planeten  und  den  ihrer  Anziehungssphäre  unterworfenen 
anderen  Himmelskörpern  bewegt,  sondern  auch  das  ganze  unzählbare 
Heer  der  übrigen  Weltenkörper,  die  uns  nur  zum  Theil  als  Fixsterne, 
Nebelflecken  etc.  sichtbar  sind.  - —  Leber  die  Temperatur  des 
W  e  1 1  r  a  u  in  s  ist  F  o  u  r  i  e  r  zu  dem  Resultate  gekommen .  dass  dieselbe 
sehr  wenig  unter  der  Temperatur  der  Lrdpole  liege  und  etwa  —  50  bis 
—  60°  C.  betrage,  indem  die  gesammte  Wärme ,  welche  von  säinmt- 
liehen  Himmelskörpern,  mit  Ausnahme  der  Sonne,  zur  Erde  gelangt,  an 
Menge  derjenigen  gleich  s«  in  soll,  welche  eine  Hülle  mit  Maximum  des 
Emissionsvermögen?  und  von  einer  allseitigen,  jener  gleichen  Tempera- 
tur auf  die  Erde  senden  würde.    Poissou  nimmt  die  Temperatur  des 
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Weltraums  zu  etwa — 52°  C.  an.  Arago  machte  schon  darauf  auf- 
merksam, dass  diese  Angaben  zu  hoch  seien,  da  man  am  17.  Januar 
1834  in  Fort  Reüanc  (63°  46»y  n.  Br.  und  109°  0*  39"  w.  L.  von 
Greenwich)  — 56°,7  C.  beobachtet  hat.  Ponillet  ist  durch  seine 
Untersuchungen ,  die  sich  auf  Beobachtungen  mit  dem  Aktinometer  und 
mit  dem  Pyrheliometer  (s.  diese  Art.)  gründen ,  zu  einer  Temperatur 
von  — 142°  C.  für  den  Weltraum  gelangt.  —  Es  dürfte  schwer  halten 
ein  sicheres  Resultat  zu  gewinnen,  da  die  zur  Bestimmung  nötbigen 
Momente  unbekannt  sind  und  stets  auf  gewisse  Annahmen  zurückgegangen 
werden  muss,  die  gewöhnlich  nur  einen  einseitigen  Anhalt  gewähren. 
Jedenfalls  ist  aber  die  Temperatur  des  Weltraumes  unter  — 5  6°, 7  C, 
da  dies  eine  auf  der  Erde  selbst  beobachtete  Temperatur  ist ,  welche  ein 
Resultat  der  Temperatur  des  Weltraums  und  der  Erdwarme  sein  muss. 

Weltspähne  hat  man  hier  und  da  die  Meteorsteine  genannt.  S. 
Art.  Feuerkugel. 

Weltsystem  wird  bisweilen  nur  unser  Sonnen-  und  Planetensystem 
(s.  Art.  Planeten)  genannt;  man  versteht  wohl  gar  darunter  nur  eine 
Erklärungsweise  der  Planetenbewegungen  (z.  B.  das  Ptolemäische ,  das 
Copernicanische ,  das  Tychonische  Weltsystem).  So  anfgefasst  scheint 
der  Begriff  nicht  allgemein  genug  zu  sein.  Man  sollte  wohl  unter 
Weltsystem  überhaupt  der?  Complex  aller  in  einer  bestimmten  Ordnung 
und  in  einem  bestimmten  Zusammenhange  stehenden  Weltkörper  begreifen. 
Sollten  sich  sämmtliche  Sonnen- (Fixstern-)  Systeme  um  eine  einzige 
Centraisonne  bewegen,  so  wäre  dies  das  eigentliche  Weltsystem. 

Wendekreise  nennt  man  die  beiden  durch  die  Solstitialpunkte  (s. 
d.  Art.)  gehenden  Parallelkreise  und  zwar  heisst  der  nördliche  der  des 
Krebses,  der  südliche  der  des  Steinbocks.  Die  Wendekreise  sind  unge- 
fähr 23 1  ä  Grad  nördlich  und  südlich  vom  Aequator;  die  Polarkreise 
ebenso  weit  von  den  Polen. 

Wendepunkte  oder  Solstitialpunkte  (s.  d.  Art.). 

Wendestunden  nennt  man  bei  einem  periodischen,  an  bestimmte 
Stunden  gebundenen  Phänomene,  z.  B.  bei  den  täglichen  Barometerver- 
anderungen,  die  Stunden,  in  denen  die  Maxima  und  Minima,  also  z.  B. 
ein  Uebergang  der  Quecksilbersäule  im  Barometer  vom  Steigen  zum 
Fallen  und  vom  Fallen  zum  Steigen,  eintreten.  A.  v.  Humboldt  hat 
diese  Bezeichnung  zuerst  gebraucht. 

Werk  ist  ein  Begriff,  welchen  R.  Clausins  in  der  mechanischen 
Wärmetheorie  neuerdings  einzuführen  sucht.  Werk  soll  die  nach 
Wftrmemasse  gemessene  Arbeit  bedeuten ,  d.  h.  denjenigen  numerischen 
Werth  der  Arbeit,  welchen  man  erhält,  wenn  man  die  Arbeitsgrösse, 
welche  einer  Wärmeeinheit  äquivalent  ist,  als  Einheit  der  Arbeit  annimmt. 
Jedenfalls  ist  es  unbequem,  dass  die  Wärme  und  die  mechanische  Arbeit 
nach  verschiedenen  Massen  gemessen  werden,  so  dass  man  nicht  einfach 
von  der  Summe  von  Wärme  und  Arbeit  oder  von  der  Differenz  aus  Wärme 
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und  Arbeit  sprechen  kann,  sondern  dabei  immer  Ausdrücke  wie 
Wärmeäquivalent  der  Arbeit  oder  Arbeitsäquivalent 
der  Wärme  gebrauchen  muss.  Der  neue  Begriff  ist  kurz  und  zweck- 
mässig und  zu  wünschen,  dass  er  allgemeine  Annahme  findet.  S.  folgen- 
den Artikel. 

Werkinhalt  nennt  Claus  ins  das  gesammte  innere  Werk  (s.  d. 
Art.),  welches  gethan  werden  musste ,  damit  *iu  Körper  bei  irgend  einer 
Zustandsänderung  in  seinen  gegenwärtigen  Zustand  gelangen  konnte. 
Man  hat  nämlich  in  solchem  Falle  das  innere  und  äussere  Werk  zu 
unterscheiden.  Den  Werkinhalt  des  betreffenden  Körpers  kann  man 
entweder  in  der  Weise  angeben,  dass  man  darunter  einfach  das  von  dem 
als  gegeben  vorausgesetzten  Anfangszustaude  angethane  innere  Werk 
versteht ,  oder  so ,  dass  man  zu  diesem  letztern  noch  eine  unbekannte 
Oonstante  addirt,  welche  den  im  Anfangszustande  schon  vorhandenen 
Werkinhalt  bedeutet.  —  Energie  (s.  d.  Art.)  besteht  aus  dem  Werk- 
inhalte uud  dem  Wärmeinhnlte  und  diese  kann  man  ebenso  bestimmen. 

West  oder  Westen  oder  Westpunkt  heisst  derjenige  Durch- 
schnittspunkt des  Horizontes  mit  dem  Aequator  des  Himmels,  welcher 
in  der  Gegend  liegt ,  in  welcher  die  Sonne  und  die  übrigen  Gestirne 
untergehen,  während  der  entgegengesetzte  0  s  t  oder  Osten  oder  0  s  t  - 
punkt  heisst.  Nur  zur  Zeit  der  Tag-  und  Nachtgleichen  (21.  März 
und  23.  Septbr.)  geht  die  »Sonne  im  Westpunkte  unter.  Vergl.  Art. 
C  a  r  d  i  n  a  1  p  u  n  k  t  e,  Windrose  und  Meridian. 

Wester-Sonne,  s.  Art.  Süd  er- Sonne. 

Weststrom  oder  bei  den  Holländern  die  Dienung,  8.  Art. 
Meeresstrom.  S.  109. 

Wetter  in  der  Bedeutung  von  Gewitter,  s.  Art.  Gewitter. 

Wetter,  Witterung,  ist  die  Gesammtheit  aller  zu  einer  gewissen 
Zeit  in  der  Atmosphäre  auftretenden  Erscheinungen.  Es  ist  das  Wetter 
—  wie  das  Klima  (s.  d.  Art.)  einer  Gegend  —  von  sehr  mannichfaltigen 
und  dem  äussersten  Wechsel  unterworfenen  Verhältnissen  abhängig.  Es 
kommen  dabei  in  Betracht  (s.  v.  Humboldt's  Kosmos.  Bd.  I.  S.  340): 
die  Temperatur,  die  Feuchtigkeit,  der  Barometerstand,  die  Winde,  die 
electrische  Spannung,  die  mehr  oder  mindere  Durchsichtigkeit  und 
Heiterkeit  des  Himmels  und  vielleicht  noch  manche  andere  Verhältnisse. 
♦Schon  hieraus  wird  es  klar  sein,  wie  schwierig  es  sein  muss,  bestimmte 
Gesetze  für  das  Wetter  auch  nur  eines  Ortes  aufzustellen ,  zumal  eine 
»Störung  des  einen  Verhältnisses  auf  alle  anderen  einen  Einfluss  ausübt 
und  dadurch  die  Deutung  erschwert  wird.  Am  leichtesten  dürfte  es 
noch  gelingen  eine  Witterungslehre  für  die  heisse  Zone  aufzustellen ,  da 
dort  stets  dieselben  Lüfte  wehen,  da  dort  Ebbe  und  Fluth  des  atmosphä- 
rischen Drucks ,  der  Gang  der  Ilydrometeore ,  das  Eintreten  elastischer 
Explosionen  (Gewitter)  periodisch  wiederkehrend  sind.  In  Bezug  auf  die 
Winde  (s.  d.Art.)  ist  dies  in  derThat  iu  diesen  Gegenden  auch  gelungen, 
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und  damit  ist  bereits  ein  Anhalt  gegeben ,  dass  auch  uuter  anderen  Ver- 
hältnissen das  Gesetzmässige  werde  ermittelt  werden.  Die  Kunst  das 
Wetter  vorherzusagen  (Meteorognosie  oder  Meteoromaiitie) 
wird  noch  lange  ein  vergeblicher  Wunsch  sein ;  aber  freuen  müssen  wir 
uns,  dass  die  noch  so  junge  Wissenschaft  der  M e t e o r o l o g i e  (s.  iL 
Art.) —  denn  die  Instrumente,  durch  deren  Benutzung  erst  die  thatsäeh- 
liche  Grundlage  ftlr  deren'Aufbau  gewonnen  wird,  sind  von  kurzem 
Datum:  das  Barometer  von  1643,  das  zweckmässig  eingerichtete  und 
genaue  Thermometer  erst  seit  dem  18.  Jahrhunderte,  das  richtige  Princip 
der  Hygrometrie  seit  1803;  und  die  wahre  Erkenntnis»  der  atmosphä- 
rischen Electricität  datirt  auch  erst  von  1752  —  bereits  so  Grosses  ge- 
leistet und  so  viel  Bestimmtes  und  Gesetzmässiges  ermittelt  hat  (z.  B. 
Dove's  Drehungsgesetz:  das  Gesetz  der  Stürme).  Ist  doch  neuerdings 
wieder  ein  wichtiger  Schritt  durch  Einführung  von  Sturmsignalen  (s.  d. 
Art.)  gethan,  und  so  wird  die  Zeit  noch  Manches  bringen. 

Ueber  das  bereits  gefundene  Gesetzmässige  verweisen  wir  auf  Art. 
Meteorologie,  in  welchem  die  darauf  bezüglichen  speziellen  Artikel 
angeführt  sind.  Eine  reichhaltige  und  interessante,  jedenfalls  empfehlens- 
wertbe  Schrift  ist:  Das  Wetter  und  die  Wetterprophezeiung.  Ein 
Cyklus  meteorologischer  Vorträge  fiir  Gebildete  von  Joseph  Helmes. 
Hannover  1858.  Wir  fügen  hier  nur  noch  einige  Einzelheiten  au,  von 
denen  wir  voraussetzen,  dass  sie  von  allgemeinerem  Interesse  sein  werden. 

Es  gehurt  hierher  der  Unfug  mit  dem  sogenannten  100jährigen 
Kalender.  Dies  Wunderbuch ,  welches  neben  anderen  Schicksalen  zumal 
das  Wetter  auf  100  Jahre  voraus  prophezeiet,  rührt  von  einem  gewissen 
Knau  er  (Ende  des  17.  Jahrh.)  her.  Die  Angaben,  welche  jetzt  in 
den  Kalendern  unter  dem  Titel  des  Wetters  nach  dem  hundertjährigen 
Kalender  aufgeführt  werden,  werden  willkürlich  in  den  Kalenderfabrikru 
angefertigt.  Nicht  viel  höher  stand  der  Zeus  des  Carlsruher  Professor 
Stiefel  und  ebenso  traurig  steht  es  mit  der  Astro  - Meteorologie 
des  Rechnungsrath  A.  Schneider  in  Berlin  (seit  1850). 

Dass  der  Instinct  der  Thiere  das  Wetter  prophezeien  solle,  ist 
schwerlich  begründet.  Die  Zugvögel  z.  B.  folgen  jedenfalls  immer  nur 
den  Eindrücken  des  jedesmal  stattfindenden  Wetters  und  handeln  nicht 
nach  einem  Vorgefühle  des  kommenden.  Bekannt  ist  die  auf  die  Be- 
obachtung einer  Spinne  sich  gründende  Vorhersagung  eines  171*4  in 
Holland  eingetretenen  starken  Frostes  durch  Q  o  a  t  r  e  m  e  r  e  -  d '  I  s  j  o n  - 
val,  den  damals  gefangenen  Generaladjutanten  des  Generals  Pi ehe* 
gru.  Quatrcmere's  Ruhm  dauerte  so  lange,  bis  ihm  einst  eine 
ähnliche  Prophezeiung  missglückte.  Wer  sich  für  die  Wetteranzeipen 
der  Spinnen  interessirt ,  dem  empfehlen  wir  das  Lehrbuch  der  Zoologie 
von  Voigt.  Bd.  4.  S.  125.  Stuttgart  18:38  nachzulesen.  —  Andere 
Anzeigen  der  bevorstehenden  Witterung  oder  Witterungsverilnderun^en 
aus  dem  Fluge  der  Vögel,  aus  dem  Schreien  der  Vögel  und  anderer  Thiere 
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hat  J.  Konijuenbarg  zu  Amsterdam  18 15  in  einer  von  der  königl. 
Harlenier  Societät  der  Wissensehaften  gekrönten  Abhandlung  meistens 
als  leer  und  inhaltlos  nachgewiesen. 

Aus  dem  Leben  der  Pflanzen  entnommene  Anzeigen  bevor- 
s  teilender  WitterungsverJtnderungen  dürfte  es  gar  nicht  geben.  Udler 
diejenigen  Pflanzen,  aus  denen  man  Hygroskope  construirt  hat,  s.  Art. 
Hygroskop. 

Bessere  Anzeigen  über  bevorstehende  Veränderungen  des  Wetters 
iriebt  uns  das  Ansehen  des  Himmels.    Ein  reines  Abendroth  ohne 
Oewülk  und  in  einem  orangenfarbigen  Himmel  ist  ein  Zeichen  sogenann- 
ten guten  Wetters ,  hingegen  mit  mehr  oder  minder  starken ,  lebhaften 
Farben  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  ein  Vorbote  von  Regen.  Nach 
K  rtintz  bedeutet  es  ziemlieh  sicher  fortdauernd  gutes  Wetter,  wenn  bei 
schönem  blauen  Himmel  die  Abendröthe  den  westlichen  Himmel  mit 
einem  leichten  Purpur  sanft  zu  tiberziehen  scheint,  besonders  wenn  der 
Himmel  in  der  Nahe  des  Horizontes  ein  rauchähnliches  Anselm  hat. 
Selbst  nach  Regenwetter  deuten  einzelne  geröthete  Wolken,  die  sehr  hell 
erleuchtet  sind,  auf  die  Wiederkehr  von  besserer  Witterung.  Eine 
weisslich  gelbe  Abendröthe .  zumal  wenn  sie  sieh  weit  über  den  Himmel 
ausbreitet,  pflegt  eben  kein  schönes  Wetter  zu  versprechen.  Besonders 
soll  dies  Ansehen  auf  stürmisches  Wetter  deuten,  wenn  die  Sonne  in 
einem  so  weissen  Liehtglanze  untergeht,  dass  man  sie  selbst  in  dem 
hellen  Scheine,  welcher  den  ganzen  Himmel  überzieht,  nur  wenig  vor- 
glänzend  und  dabei  mehr  weiss  als  gelb  sieht.    Noch  schlimmer  ist  die 
Vorbedeutung  dann,  wenn  feine  Citrus  (s.  d.  Art.),  welche  dein  Himmel 
ein  sehr  mattes  Ansehen  geben,  am  Horizonte  dunkler  erscheinen  um! 
eine  rüthlich  graue  Abendröthe  bilden ,  in  welcher  abwechselnd  glän- 
zende dunkelgelbe  Wolken  in  graue  (Ibergehen    und  durch  welch«» 
man  die  Sonne  kaum  bemerken  kann.    In  diesem  Falle  darf  man  auf 
einen  baldigen  Niederschlag  und  Wind  rechnen.  —  Eine  stark  geröthete 
Morgenröthe  deutet  meistens  auf  Regenvetter,  eine  graue  mehr  auf 
schönes.    Vergl.  Art.  A  b  e  n  d  r  o  t  h. 

Wegen  des  fallenden  und  steigenden  Nebels  s.  Art.  Nebel.  S. 
1  58.  Reichlicher  Thau  (s.  d.  Art.)  ist  ein  Vorzeichen  schönen  Wetters. 
Besonders  wichtig  sind  die  Wolkenformen,  worül>er  Art.  Wolke  da» 
Nähere  enthitlt.  Grosse  Durchsichtigkeit  der  Luft  ist  ein  Zeichen,  dass 
die  Luft  dem  Sättigungspunkte  nahe  ist;  der  Duft,  welcher  sich  an  den, 
Höhen  lagert  und  die  Fernsicht  beschrankt,  ist  umgekehrt  ein  Zeichen 
von  Trockenheit.  Die  sogenannten  Windstreifen  sind  untrügliche  Zeichen 
eines  nahenden  Kegenwindes.  Höfe  (s. Art.  Hof)  um  Sonne  und  Mond 
sind  Vorboten  von  nasser  Witterung  und  Wind  oder  von  Schneewetter. 
Wegen  des  Wagserziehens  siehe  diesen  Artikel  und  Dämmerungs- 
strahlen: dasselbe  soll  eine  Verminderung,  hingegen  der  Regenbogen 
eine  Vermelirnng  der  Niederschlüge  andeuten.    Von  den  Gewittern 
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<8.  d.  Art.)  gilt  die  Regel,  dass  sie  ein  Ende  haben,  wenn  sich  das 
Wetter  abkühlt,  dass  sie  aber  zurückkehren,  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist. 

Dass  man  aus  der  Beobachtung  des  Quecksilberstaudes  im  Baro- 
meter allein  nicht  auf  die  Wetterveränderung  schliessen  kann,  ist  im 
Art.  Barometrie  angegeben,  auf  den  wir  deshalb  verweisen.  Eine 
auffallende  schnelle  Veränderung  sowohl  im  Fallen  als  im  Steigen 
ist  allerdings  ein  Zeichen  einer  in  der  Atmosphäre  vorgegangenen  Störung 
und  ftlr  die  Schilffahrt  von  besonderer  Wichtigkeit ,  da  man  einen  Sturm 
<s.  d.  Art.)  erwarten  kann.  Wegen  des  Zusammenhanges  zwischeu 
Windrichtung  und  Barometerstand  s.  Art.  Barometrie.  S.  78.  Die 
Aenderung  der  Windrichtung  ist  ein  Hauptwetterzeichen.  Beim  Zustande 
regelmässiger  Witterung  steigt  das  Barometer  alle  Zeit  ungefähr  um 
9  Uhr  Morgens  um  li.2  bis  1  Linie  und  fällt  ungefähr  um  3  Uhr  Nach- 
mittags ebensoviel  niedriger.  So  lange  dies  Steigen  des  Morgens  statt- 
findet, ist  kein  Hegen  zu  erwarten ,  welcher  dagegen  allezeit  sicher  an 
demselben  Tage  erfolgt,  wenn  das  Barometer  anstatt  zu  steigen  zu  dieser 
Zeit  fällt.  Geschieht  das  plötzliche  (oder  unregelmässige)  Fallen  dea 
Barometers  in  den  Vormittagsstunden  bei  herrschendem  Westwinde,  so 
pflegt  schon  um  Mittag  und  noch  früher  Hegen  zu  folgen  (Schnee  und 
Thauwetter  im  Winter) ;  geschieht  es  bei  Ostwind,  so  tritt  ganz  derselbe 
Fall  ein ,  nur  gewöhnlich  etwas  später  und  nicht  so  sicher.  Die  Baro- 
meterregel ist  folgende :  Beständigkeit  im  Gange  und  Stande  des  Baro- 
meters entspricht  beständigem  Wetter,  Veränderlichkeit  veränderlichem. 
Ein  hoher  Barometerstand  entspricht  heiterem  und  sonnigem  Wetter  bei 
östlichen  und  nördlichen  Winden,  grosser  Wärme  im  Sommer,  strenger 
Kälte  im  Winter;  ein  niedriger  aber  trübem,  dunklerem  Wetter  bei 
westliehen  und  südlichen  Winden,  Regen  und  Kühle  im  Sommer,  Schnee 
oder  Hegen  und  Wärme  im  Winter.  Durch  ein  auffälliges  Steigen  oder 
Fallen  des  Barometers  wird  eine  Veränderung  des  Wetters  angezeigt 
und  zwar  ein  Uebergang  desselben  von  dem  Zustande ,  welcher  der  bis- 
herigen Höhe  des  Quecksilbers  entsprach ,  zu  dem  der  neuen  Höhe  ent- 
sprechenden. 

Wetter,  böses.  Schlagendes  Wetter  oder  feurigen 
Schwaden  nennt  man  die  Ansammlungen  von  leichtem  Kohlenwasser- 
stoffgas  in  den  Kohlenbergwerken ;  ebenso  spricht  der  Bergmann  von 
mattem  Wretter,  wenn  die  Luft  durch  Stickstoffgasansammlung  ver- 
dorben ist,  und  ausserdem  noch  von  saurem  Wetter,  wenn  die  Luft 
mit  Kohlensäure  erfüllt  ist.  Alle  diese  W'etter  sind  böse  Wetter.  — 
In  einem  sauren  Wetter  erlischt  das  Grubenlicht ,  der  Bergmann  wird 
schwindelig,  fällt  betäubt  um,  und  der  Tod  ist  die  unausbleibliche  Folge, 
wenn  er  nicht  schnell  aus  der  gefährlichen  Atmosphäre  entfernt  und  an 
frische  Luft  gebracht  wird.  Die  Gefahr  tritt  indessen  erst  ein,  wenn 
die  Luft  über  1 5  Procent  an  Kohleusäure  enthält.  —  Ebenso  wirken  die 
matten  Wetter.    Das  Grnbenlicht  erlischt  und  der  Bergmann  erstickt, 
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wenn  er  sich  nicht  schleunigst  entfernt.  —  Die  schlage n den  Wetter 
machen .  wenn  sie  auch  nicht  giftig  wirken ,  doch  das  Athtnen  beschwer- 
lich ,  besonders  gefahrlich  werden  sie  aber ,  weil  bei  ihrer  Entzündung 
eine  schreckliche  Kxplosion  eintritt,  die  am  heftigsten  ist,  wenn  das 
Kohlen  wasserstoffgas  den  neunten  Theil  der  Luft  betrügt.  Die  dabei 
eintretende  Ausdehnung  der  Luft  ist  so  bedeuteud ,  daas  die  an  der 
8telle  befindlichen  Personen  zu  Boden  geworfen  und  zerschmettert  wer- 
den. —  Ein  Haiiptmittel  gegen  diese  gefahrlichen  Wetter  ist  gehöriger 
Wetterwechsel,  d.  Ii.  gehörige  Ventilation.  Dies  erreicht  man  durch 
sogenannte  W et  t  er  s tollen,  d.  h.  durch  Grubenbatie,  welche  etwas 
ansteigend  vom  Tage  in  das  Gestein  eingetrieben  und  bis  zur  Grube 
gemhrt  werden,  wobei  man,  wenn  es  irgend  möglich  ist,  die  Anlage  dea 
Mundlochs,  d.  h.  der  zu  Tage  ausgehenden Oeffnung,  an  der  Sonnen- 
seite vermeidet,  w  eil  sonst  die  Warme,  welche  durch  die  Einwirkung  der 
Sonnenstrahlen  erzeugt  wird ,  dem  Ausfallen  der  bösen  Wetter  aus  dem 
Stollen  hindernd  entgegen  treten  würde.  Wo  das  Terrain  die  Anlage 
von  Wetter s tollen  nicht  zulässt,  treibt  man  neben  dem  Ilauptschachte 
W  e  1 1  e  r  s  c  h  a  c  h  t  e ,  d.  h.  vertical  gerichtete  OefFnungen  nieder  und 
verbindet  diese  mit  dem  Ilauptschachte  durch  Strecken :  auch  benutzt 
man  wohl  die  Kunst  schachte,  d.  h.  die  Schachte,  durch  welche  die 
Grabenwasser  entweder  bis  zu  den  dieselben  abführenden  Stollen  oder 
auch  zu  Tage  gehoben  werden ,  um  mittelst  besonderer  Maschinen  den 
Wetterwechsel  herzustellen.  —  Trotz  dieser  Vorkehrungen  ist  der 
Wetterwechsel  nicht  immer  vollständig  genügend.  Bei  sauren  und 
matten  Wettern  warnt  dann  den  Bergmann  sein  Grubenlicht.  Die 
Flamme  erlischt  erat,  wenn  der  Luft  dem  Volumen  nach  wenigstens  '/« 
Kohlensaure  beigemengt  ist :  aber  schon  bei  geringerer  Menge  ist  es  der 
Flamme  an  ihrer  rothen  Trübung  anzusehen ,  dass  sie  nicht  Sauerstoff 
genug  zu  ihrer  Unterhaltung  vorfindet.  Aehnlich  ist  es  bei  den  matten 
Wettern.  Der  Bergmann  kann  also  bei  sauren  und  matten  Wettern, 
wenn  er  mir  auf  sein  Grubenlicht  achtet  und  einen  leichten  Anfall  von 
Schw  indel  nicht  mit  Gleichgültigkeit  behandelt,  den  sein  Leben  bedrohen- 
den Gefahren  wohl  entgehen. —  Schlimmer  steht  es  mit  den  schlagen- 
den Wettern ,  wenngleich  sie  an  sich  nicht  tödtlich  wirken ,  weil  man 
den  Stellen,  an  welchen  sie  sich  angesammelt  haben,  mit  offenem  Lichte 
gar  nicht  nahen  darf.  Da  der  Bergmann  bei  seiner  Arbeit  ein  Er- 
leuchtungsmittel nicht  entbehren  kann,  so  scheint  es  demnach  ganz  un- 
möglich ,  solche  Stellen  zu  bearbeiten ;  denuoch  ist  es  gelungen  ein 
Grubenlicht  herzustellen,  welches  allen  Anforderungen  entspricht.  Dies 
Grubenlicht  ist  die  Sicherheitslampe  (s.  d.  Art.)  des  englischeu  Natur- 
forschers Davy. 

Wetterableiter  oder  Wetterstange  oder  Blitzableiter 
(«.  d.  Art.). 

Wetteranzeigen,  s.  Art.  Wetter. 

Emonann,  llandwftrterborb.  II.  43 
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Wettorfahne  oder  Windfahne,  8.  Art.  Anemoskop. 

Wetter^alle  oder  Regengalle  (s.  d.  Art.). 

Wetterglas  wird  im  gewöhnlichen  Verkehr  das  Barometer  genannt. 
Dass  dies  wichtige  Instrument  diesen  Namen  nicht  verdient ,  geht  ans 
Art.  Barometrie  und  Wetter  hervor.  —  Wetterglas  nennt  man 
hier  und  da  auch  das  nach  Art  des  Drebber  sehen  Thermometer  ein- 
gerichtete Wasserbarometer  (s.  d.  Art.).  —  Endlich  filhrt  diesen  Namen 
ein  Glas,  welches  von  dem  Amerikaner  Wright  (?)  herrühren  soll  und 
geradezu  unsinnig  genannt  werden  mnss.  (Vergl.  übrigens  Art.  Wetter- 
paro 8  k  o  p.)  Zu  der  Anfertigung  hat  man  drei  Vorschriften : 

1)  Löse  2  Drachmen  reinen  Salpeter  und  1 /*  Drachme  pulverisirten 
Salmiak  in  2  Unzen  Weingeist  auf ;  fülle  damit  ein  längliches  Fläschohen 
(z.  B.  die  früheren  Flaschen  des  kölnischen  Wassers),  binde  mit  zartem 
Leder  zu ,  durchstich  dies  mit  einigen  Nadelstichen  ,  hänge  das  Glas  an 
ein  schattiges  Fenster,  wo  es  windstill  ist.  —  Bleibt  der  Weingeist  klar 
und  durchsichtig ,  liegen  die  aufgelösten  Salze  zu  Boden ,  so  erwarte 
schönes  Wetter ;  trübt  er  sich  durch  Flocken  mehr  oder  weniger  undurch- 
sichtig, dann  giebt  es  schlechtes  Wetter;  bei  bevorstehendem  Sturme 
geht  der  ganze  Bodensatz  in  die  Höhe  und  der  Weingeist  bekommt  eine 
gährende  Bewegung.  Der  Bodensatz  soll  sich  auch  stets  nach  jener 
Seite  drängen,  woher  der  stürmische  Lnftstrom  kommt.  Dieser  Prophet 
soll  sich  bereits  24  Stunden  vorher  bemerkbar  machen. 

2)  Löse  1  2  Loth  Kampher,  V2  Loth  Salpeter,  '/8  Loth  Salmiak 
in  Weingeist  auf,  fiUle  damit  ein  längliches  Fläschchen,  verkorke  es  gut 
und  versiegle  dasselbe.  —  Die  Wirkung  soll  wie  vorher  sein,  ausserdem 
heisst  es ,  dass  Eis  oder  Krvstalle  auf  dem  Boden  im  Sommer  schwere 
Luft,  im  Winter  Frost  anzeigen  ;  kleine  Sterne  im  Sommer  Donnerwetter, 
grosse  Flocken  trübe  Luft,  im  Winter  Schnee;  Fäden  Wfind ;  kleine 
Punkte  Nebel  und  feuchtes  Wetter ;  kleine  Sterne  bei  hellem  Winterwetter 
harten  und  scharfen  Schnee;  Emporsteigen  des  Bodensatzes  Erdbeben. 

3)  Wrie  Nr.  2,  aber  im  Verhältniss  von  6  Kampher,  1  Salpeter, 
1  Salmiak  in  Kornbranntwein.  —  Scala :  Gewölk  in  der  Flüssigkeit  = 
Wind ;  Bewegung  des  Bodensatzes  =  veränderlichem  Wetter ;  starke 
Flocken,  die  sich  fest  auf  den  Boden  legen  =  schönem  Wetter;  Er- 
hebung des  Bodensatzes  wie  Schneeflocken ,  die  Flüssigkeit  wird  trübe 
und  es  kommt  Alles  in  Bewegung  =  Gewitter;  Bedeckung  der  Ober- 
fläche mit  einer  eisähnlichen  Scheibe  =  Regenwetter;  starke  Wolken 
=  Sturm;  Erhöhung  der  oben  gebildeten  Scheibe  =  Kälte;  Empor- 
steigen des  Bodensatzes  ==  Erdbeben ;  Theilung  des  Bodensatzes  = 
Regen  am  folgenden  Tage. 

Wetterharfe  oder  R  i  e  s  e  n  h  a  r  f e  ist  ein  langer  im  Freien  auf- 
gespannter Eisendraht,  der  bei  Wetterveränderung  einen  eigentümlich 
summenden  Ton  hervorbringt.  P  r  e  v  o  t  scheint  im  vorigen  Jahrhunderte 
zuerst  auf  die  Erscheinung,  die  man  jetzt  an  den  Telegraphendrähten 
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(J76  Wettersehacht  —  Wettstreit. 

Wind ;  viel  Regen ;  .Sturm.  In  der  Regel  stehen  diese  Bereichnungen 
bei  den  Barometern  der  verschiedensten  Gegenden  au  denselben  Stellen ; 
jeder  Ort  hat  aber  seinen  eigenen  mittleren  Barometerstand  und  überdies 
treten  örtliche  und  zeitliche  (nach  den  Jahreszeiten)  Störungen  ein,  so 
dass  unmöglich  dieselbe  Scala  ftlr  alle  Gegenden,  eigentlich  nicht  einmal 
für  denselben  Ort  während  des  ganzen  Jahres  passen  kann ,  wenngleich 
nicht  zu  läugnen  ist ,  dass  die  oben  angegebene  Reihenfolge  von  oben 
nach  unten  (im  Allgemeinen  von  29!/i  ois  26'  ä  par.  Zoll)  im  Grossen 
und  Ganzen  zutreffend  ist. 

Wetterschacht  zur  Ventilation  der  Bergwerke;  s.  Art.  Wetter, 
böse. 

Wetterscheiden  nennt  man  Oertlichkeiten ,  denen  man  einen  ent- 
schiedenen Kinfluss  auf  die  Witterungsverhältnisse  zuschreibt,  d.h.  welche 
den  Verlauf  bereits  eingeleiteter  Witterungsvorgänge  modificiren.  In 
manchen  Fällen  ist  man  allerdings  im  lrrthume ,  indem  man  z.  B.  die 
Theilung  eines  von  ferne  kommenden ,  scheinbar  schweren  Gewitters  in 
zwei  nach  verschiedenen  Richtungen  fortziehende  häufig  einer  Wetter- 
scheide zuschreibt,  während  dieselben  schon  in  der  Ferne  zwei  besondere 
Gewitter  sein  konnten  uud  nur  eben  wegen  der  grossen  Entfernung  nach 
den  Gesetzen  der  Perspective  als  ein  einziges ,  zusammenhängendes  er- 
schienen. Indessen  ist  das  Vorhandensein  von  Wetterscheiden  eine 
Thatsache.  Die  Höhe  eines  Gebirges  hat  einen  wesentlichen  Eiufluss 
auf  die  Witterungsverhältnisse  und  ein  Gebirge  von  bedeutender  Höhe 
bildet  eine  Wetterscheide,  so  dass  auf  der  einen  Seite,  welche  den  Regen- 
winden entgegengesetzt  ist ,  Niederschläge  erfolgen ,  auf  der  anderen 
nicht.  Ebenso  können  Wälder  und  Wiesen  Wetterscheiden  werden,  wenn 
sie  an  kahles  uud  ödes  Feld  grenzen :  denn  was  sich  im  Sommer  Uber 
Wald  und  Wiese  zur  Wolke  verdichtete,  löst  sich  über  dem  Felde  wieder 
auf.  Ebenso  lockert  sich  ein  über  einem  Plateau  gleichförmiger  Wolken- 
zug über  der  warmen  Sohle  eines  Thaleinschnittes  oft  bis  zum  Ver- 
schwinden auf.  Bei  der  Ankunft  der  Wolken  an  einer  trockenen ,  öden 
Fläche  biegen  die  Wolken  seitlich  ab  oder  gehen  strahlig  auseinander; 
über  einer  grösseren  Waldrläche  ziehen  sie  sich  zusammen  und  senken 
sich  nieder  etc. 

Wetterschlag,  s.  Art.  Blitzschlag. 

Wetterstange,  s.  Art.  Blitzableiter. 

Wetterstollen  zur  Ventilation  der  Bergwerke;  s.  Art.  Wetter, 
böse.| 

Wetterstrahl  oder  Blitz  (s.  d.  Art.). 

Wetterwechsel  nennt  man  in  Bergwerken  die  Ventilation ;  s.  Art. 
Wetter,  böse. 

Wettstreit  der  Sehfelder  nennt  man  einen  Farbenwechsel,  der 
sich  einstellt,  sobald  man  vor  beide  Augen  gefärbte  Gläser  hält.  Haldat 
hat  1806  die  Erscheinung  zuerst  in  Anregung  gebracht.    Bald  taucht 
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die  eine,  bald  die  andere  Farbe  im  Gesichtsfelde  auf  und  zuweilen 
scheint  eine  Verschmelzung  beider  statt  zu  finden.  Es  haben  sich  viele 
Naturforscher  damit  beschäftigt,  namentlich  auch  Dove.  Einfluss  auf 
die  Erscheinung  üben  aus :  eine  ungleiche  Entfernung  beider  farbigen 
Objecte ;  Ungleichheit  der  Augen  des  Beobachters ,  indem  hier  nament- 
lich die  mit  dem  besseren  Auge  gesehene  Farbe  vorwiegt ;  die  ungleiche 
Lebhaftigkeit  und  Beleuchtung  der  farbigen  Objeete:  die  vorzugsweise 
Richtung  der  Aufmerksamkeit  auf  die  Erscheinung  des  einen  oder  ande- 
ren Auges. 

Widder,  hydraulischer,  auch  Stossheber  und  S tos s- 
widder  genannt,  ist  eine  1796  von  Montgolfier  (s.  Art.  Luft- 
ball) angegebene  Vorrichtung  zum  Heben  des  Wassers.  Die  Wirkung 
beruht  darauf,  dass  fliessendes  Wasser  auf  den  Behälter  (Röhre)  gar 
keinen  Diuek  ausübt ,  wenn  es  die  ganze  der  Druckhöhe  entsprechende 
Geschwindigkeit  hat;  dass  aber  ein  Druck  *on  Innen  nach  Aussen  ent- 
steht ,  wenn  die  Geschwindigkeit  kleiner  wird ,  als  die  Druekhöhe  ver- 
langt ;  dass  endlich  die  Gefässwände  sogar  einwärts  gedrückt  werden 
können,  wenn  die  Geschwindigkeit  die  der  Druckhöhe  entsprechende 
Grösse  überschreitet. 

Aus  einem  Wasserbehälter,  welcher  fortwährend  Zufluss  erhält, 
geht  eine  Leitröhre  erst  abwärts  und  dann  horizontal  weiter  zu  der 
Stelle,  an  welcher  das  Wasser  gehoben  werden  soll.  Hier  erhält  die 
Röhre  eine  vertical  aufwärtsgehende  Richtung  und  mündet  mittelst  eines 
sich  nach  oben  öffnenden  Ventils  in  einen  Windkessel  (s.  Art.  Herons- 
ball),  aus  welchem  das  Steigrohr  abgeht.  Auf  der  horizontalen  Röhren- 
strecke ist  in  geringer  Entfernung  von  der  Umbieguug  zu  dem  Wind- 
kessel der  sogenannte  W  i  d  d  e  r  angebracht.  Es  ist  dies  eine  auf  der 
oberen  Röhrenseite  angebrachte  Oeffnung,  welche  dureh  ein  an  einem 
Stiele  in  einer  Führung  gehendes  Sperrventil  geschlossen  werden  kann 
und  unter  allen  Umständen  tiefer  liegen  muss ,  als  der  Wasserbehälter. 
Ist  das  Sperrventil  in  die  Höhe  gezogen,  so  dass  die  Widderöffnung  ge- 
schlossen ist,  und  füllt  sich  das  Rohr  mit  Wasser,  so  wird,  sobald  Ruhe 
eingetreten  ist ,  das  Wasser  in  dem  Windkessel  und  Steigrohre ,  dessen 
Mündung  im  Windkessel  ebenfalls  tiefer  als  der  Wasserbehälter  liegt, 
ebenso  hoch  stehen  wie  im  Behälter  (s.  Art.  Communicirende  Ge- 
fässe).  Das  Ventil  des  Wiudkessels  wird  dann  geschlossen  sein.  Wird 
nun  das  Sperrventil  durch  eine  von  Aussen  her  angewandte  Kraft  herab- 
gedrückt, so  fliesst  Wasser  durch  die  Widderöffhung  ab;  dadurch  geräth 
das  in  der  Leitröhre  befindliche  Wasser  von  dem  Behälter  her  in  Be- 
wegung, nimmt  bei  dem  Sperrventile  eine  aufsteigende  Richtung  an  und 
stösst  dasselbe  —  welches  übrigens  frei  ist  —  in  die  Höhe ,  so  dass  die 
W7idderöffnnng  plötzlich  geschlossen  und  das  Ausfliessen  des  Wassers 
aus  derselben  gehemmt  wird.  Die  strömende  Wassermasse  stösst  nun  in 
Folge  des  Beharrungsvermögens  (s.  d.  Art.)  das  zum  Windkessel  führende 
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Widersee  —  Widerstand. 


•Steigventil  auf ,  dringt  in  den  Windkessel ,  comprimirt  die  in  demselben 
befindliche  Luft  und  wird  nun  sowohl  durch  den  Stoss,  als  auch  durch 
den  Druck  der  sich  wieder  ausdehnenden  Luft  des  Windkessels  in  das 
Steigrohr  getrieben.  Dies  dauert  so  lange,  bis  die  Bewegung  durch  das 
Gewicht  der  in  der  Steigröhre  befindlichen  Wassersäule  und  die  in  der 
Maschine  auftretenden  Hindernisse  vernichtet  ist.  Ist  dieser  Moment 
«•ingetreten,  so  schliesst  sich  das  Steigventil  durch  sein  eigenes  Gewicht : 
dafür  öffnet  sich  aber  durch  sein  eigenes  Gewicht  das  Sperrventil  des 
Widders,  welches  deshalb  gewöhnlich  das  doppelte  speeifische  Gewicht 
«u*s  Wassers  hat.  Jetzt  strömt  wieder  Wasser  durch  die  Widderöffhung, 
das  Sperrventil  wird  wieder  zugestossen ,  das  Steigveutil  wieder  geöffnet 
und  das  eben  beschriebene  Spiel  geht,  nachdem  es  einmal  eingeleitet  ist. 
weiter  fort,  so  dass  das  Wasser  im  Steigrohre  noch  höher  getrieben  wird. — 
Die  Höhe,  bis  zu  welcher  das  Wasser  mit  Hilfe  dieses  Stosshcbers  gehoben 
werden  kann,  hängt  von  dem  Durchmesser  der  horizontalen  Röhreu- 
strecke  und  von  der  Geschwindigkeit  in  dieser  ab ,  ausserdem  sind  aber 
noch  die  in  der  Leitung  vorhandenen  Widerstände  zu  berücksichtigen. 

Widersee  heisst  der  Zurücklauf  der  Meeres  wellen  vom  Ufer  nach 
der  See  zu.  Die  Engländer  sagen  dafür  Surf,  die  Franzosen  Ressac. 
An  klippen  vollen  Küsten  nennt  man  die  Widersee  gewöhnlich  Brandung 
(s.  d.  Art.). 

Widerstand  derelectrischen  Leitung,  8.  Art.  Leitungs- 
widerstand und  Rh  e o 8  tat 

Widerstand  des  Mittels  gehört  zu  den  Hindernissen  der  Be- 
wegung (s.  d.  Art.).  Ist  der  Kaum ,  durch  welchen  sich  ein  Körper  be- 
wegt, mit  Flüssigkeit  erfüllt,  so  müssen  fortwährend  wegen  derUndurcb- 
dringlichkeit  (s.  d.  Art.)  Theilchen  derselben  aus  ihrer  Stelle  geschoben 
werden.  Hierzu  ist ,  da  die  zu  verschiebenden  Theilchen  Trägheit  (s.  d. 
Art.)  besitzen,  Kraft  erforderlich.  Kolglich  verliert  ein  in  Bewegung 
befindlicher  Körper ,  wenn  er  sich  selbst  überlassen  wird,  fortwährend 
einen  Theil  an  seiner  bewegenden  Kraft ,  uud  soll  kein  solcher  Verlust 
eintreten,  so  ist  fortwährend  eine  gewisse  Kraft  aufzuwenden.  Die 
Flüssigkeit  —  wobei  es  gleichgültig  bleibt ,  ob  sie  tropfbarflüssig  oder 
luftföruii;:flüssig  ist  —  nennt  man  das  umgebende  M  i  1 1  e  1  oder  Me- 
dium und  das  Hinderniss,  welches  sie  entgegensetzt,  den  Wider- 
stand des  Mittels. 

Die  Flüssigkeiten ,  welche  hier  vorzugsweise  in  Betracht  kommeu, 
sind  Wasser  und  Luft.  Im  Allgemeinen  gilt  Folgeudes :  Der  Wider- 
stand des  Mittels  ist  um  so  grösser,  je  dichter  das  Mittel  ist,  und  steht 
mit  der  Dichtigkeit  in  geradem  Verhältnisse;  er  ist  um  so  kleiner,  je 
schärfer  die  Vorderflache  des  bewegten  Körpers  ist;  er  wird  um  so 
grösser,  je  schneller  sich  der  Körper  bewegt,  und  zwar  wächst  er  an- 
nähernd im  Verhältnisse  mit  dem  Quadrate  der  Geschwindigkeit.  Gegen 
bewegte  Körper  ist  der  Widerstand  des  ruhigen  Wassers  kleiner ,  als  bei 
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lein  Stosse  bewegten  Wassere  gegeu  dieselben  ruhenden  Körper.  — 
L>«r  Luftwiderstand  (3.  d.  Art.)  verhält  sich  im  Allgemeinen  wie 
cl«_~r  Wasserwiderstand;  vergleiche  überdies  Art.  Wurfbewegung. 

Widerstandssäule  heisst  ein  von  Eisen  loh r  construirter  Appa- 
rat, um  in  den  Schliessungsbogcu  einer  galvanischen  Säule  der  Reihe 
Dach  verschiedene  bekannte  Widerstände  einzuschalten.    Die9e  Säule 
besteht  aus  einem  Holzcylinder ,  in  weichen  eine  Anzahl  Vertiefungen 
eingedreht  sind.     Die  dazwischen   stehenbleibenden  hervorragenden 
I  lolzringe  werden  mit  messingenen  Helfen  belegt  und  je  zwei  aufeinander- 
folgende dieser  Reifen  können  durch  einen  um  eine  Schraube  drehbaren 
>lessiugstreifeu  in  leitende  Verbindung  gesetzt  werden ,  indem  diese 
Streifen  kleine  Drücken  bilden.    In  die  Vertiefungen  wickelt  man  über- 
sponnenen  Draht  von  bekanntem  Widerstände,  z.  R.  in  die  erste  eine 
Driditlänge  gleich  der  Widerstaudseiuheit,  in  die  2.  die  doppelte  Länge, 
in  die  3.  die  dreifache  u.  8.  w.  gewöhnlich  bis  zur  neunfachen,  und  bei 
•einem  zweiten  ganz  ähulieheu  Apparate  iu  die  erste  die  zehnfache,  in 
die  zweite  die  zwauzigfache  u.  s.  f.  bis  zur  ueunzigfachen.    Da9  eine 
Ende  des  ersten  Drahtes  steht  mit  einer  Klemmsehraube  in  Verbindung, 
das  andere  Ende  geht  zu  dem  Messingreifen  des  nächstfolgenden  Holz- 
ringres,  an  welchem  auch  der  Draht  der  nächsten  Vertiefung  befestigt 
ist,  während  dessen  auderes  Ende  wieder  zu  dem  Messiugreifeu  des  nächst- 
folgenden llolzringes  geht  u.  s.  f.,  bis  der  letzte  Draht  ebenfalls  mit  einer 
Klemmschraube  in  Verbindung  ist.    Sind  alle  Brücken  Ubergeschlagen, 
.so  geht  ein  Strom,  dessen  Schliessungsdrälite  an  den  Klemmschrauben 
befestigt  sind,  einfach  durch  die  Brücken;  löst  man  aber  die  erste  Brücke 
aus  *  so  kummt  der  in  der  ersten  Vertiefung  liegende  Draht  mit  in  den 
Sclilies.ungsbogen  u.  s.  f.  —  Vergl.  auch  Art.  Rh  eostat. 

Widerstandstalon,  s.  Art.  Leitungs widerstand.  —  Neuer- 
dings hat  die  British  Association  eine  Widerstaudseinheit  angenommen, 
die  wahrscheinlich  in  allgemeinen  (iebrauch  kommt.  Eiue  Wideretands- 
einlieit  vou  Siemens  iu  Berlin  hat  sich  =  0,9625  der  Einheit  der 
British  Association  ergeben.  S.  PoggendorfT s  Annal.  Bd.  125.  S.  497.  ff. 

Widerstrom  nennen  die  Seeleute  eine  Strömung,  welche  der  Fahrt 
des  Schilfes  gerade  entgegengesetzt  ist. 

Widerzeit  heisst  bei  den  Seeleuten  die  Rückkehr  der  Ebbe  und 
Fluth.  Ist  einem  Schiffe  die  Ebbe  oder  Fluth  entgegen  und  geht  es 
deshalb  vor  Anker,  um  die  günstige  Strömung  zu  erwarten,  so  wartet 
es  eben  auf  die  Widerzeit,  und  bis  dabin,  sagt  mau,  hat  das  Schiff  Zeit 
gestoppt. 

Widmanstädten'sche  Figuren,  s.  Art.  Figuren,  W id mau- 
st ä  d  t  e  n  's  c  h  e. 

Wiederhall  oder  Echo  (<.  d.  Art  ). 

Wiege,  die,  ist  ein  aussergewöhuliches  wälzendes  Pendel,  s. 
Art.  Peudel.  S.  195  und  202.  C.  2. 
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Wieger  —  Wind 


Wieger,  s.  Art.  Trevely an-Instrumen t. 

Wimpern  heissen  die  Häärchen  an  den  Augenlidern.  S.  Art  Auge. 

Wind  heisst  jede  mehr  oder  weniger  heftige  Bewegung  der  atmo- 
sphärischen Luft  vom  leisesten  Wehen  bis  zum  gewaltigen  Sturme  oder 
Orcane.  Mau  benennt  diese  Luftströmungen  jetzt  gewöhnlich  nach  den 
Himmelsgegenden  (s.  d.  Art.),  aus  welchen  sie  kommen :  in  bestimmten 
Fällen  erhalten  sie  jedoch  auch  nach  den  besonderen  Umständen,  unter 
denen  sie  auftreten,  besondere  Namen.  So  nennt  man  z.  B.  den  rauhen 
und  kalten  Nor.d- oder  Nordostwind,  welcher  in  der  Schweiz  Bise  heisst. 
im  Rhonethale  und  an  den  Küsten  der  Provence  Mistral,  in  Istrien 
und  Dalmatien  Bora,  in  Spanien  Gallego.  (Ueber  solche  loeale 
Benennungen  geben  in  der  Regel  specielle  Artikel  Auskunft,  z.B.  Cham- 
sin,  Samiel,  Sirocco  etc.) 

£)ie  Ursache,  welche  die  Winde  erzeugt,  erschien  im  hoben  Alter- 
thume  so  mysteriös,  dassman  sich  nicht  anders  zu  helfen  wusste,  als  die 
Winde  selbst  zu  Sühnen  von  Göttern  oder  von  Riesen  zu  machen.  D*t 
y<  :Boreas  oder  Aqnilo,  unser  Nord-  oder  Nordost  wind,  ebenso  der 
Zephyr  oder  Favonius,  unser  Westwind,  und  der  Notos  oder 
Auster,  unser  Südwind,  waren  z.  B.  Söhne  des  Asträos  und  der  Eos; 
der  E  u  r  u  s  oder  V  u  1 1  u  r  n  u  8 ,  unser  Südostwind,  galt  als  Sohn  des 
Typhon.  Aeolus,  ein  Sohn  oder  Enkel  des  Hyppotes,  wurde  vom 
Zeus  zum  unmittelbaren  Vorgesetzten  sämmtlicher  Winde  ernannt  und 
wohnte  auf  einer  schwimmenden  und  mit  ehernen  Mauern  umgebenen 
Insel  Aeolia.  —  Die  Ansichten  der  Naturforscher  des  Altertbums  waren 
zum  Theil  nicht  ohne  Scharfsinn,  verfehlten  jedoch  die  eigentliche  Cr- 
sache,  den  Ursprung  der  Luftbewegung,  wohl  besonders  deshalb,  weil 
ihre  Beobachtungen  sich  auf  ein  zu  kleines  räumliches  Gebiet  erstreckten. 
Betrachteten  doch  selbst  noch  1712  Mairan  und  sogar  1775  Toaldo 
die  Dünste  des  Wassers  als  die  Grundursache  der  Winde. 

So  lange  die  SchiffTahrt  noch  nicht  auf  die  beiden  Seiten  des  Aeqns- 
tor  sich  erstreckte,  Windbeobachtungen  nur  auf  der  nördlichen  KrdhalnV 
und  auch  da  nur  auf  dem  östlichen  Theile  angestellt  wurden,  war  es 
nicht  zu  erwarten,  dass  man  wegen  der  vielfachen  Störungen  der  Gesetz- 
mässigkeit, welche  man  in  neueren  Zeiten  auch  in  grösseren  Breiten  ent- 
deckt hat,  eben  diese  Gesetzmässigkeit  erkannte,  noch  weit  weniger, 
dassman  ihre  Notwendigkeit  aus  den  richtigen  Principien  hätte  ableiten 
können.  Ohne  die  speciellen  Fälle  der  Windströmungen  unter  den 
Tropen  war  es ,  tvenn  nicht  ganz  unmöglich ,  doch  sicher  unendlich 
schwierig,  das  allgemeine  Gesetz  zu  ergründen.  Die  wissenschaftliche 
Untersuchung  der  Windverhältnisse  konnte  also  nicht  früher,  als  mit  dem 
15.  Jahrhunderte  von  Erfolg  sein. 

Die  ausgedehnteren  Seefahrten  nach  der  Entdeckung  Amerika'* 
und  des  Seewegs  nach  Ostindien  gaben  Aufschluss  über  die  Windver- 
hältnisse zwischen  den  Wendekreisen.    Man  fand  dort  Gegenden,  in 
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denen  der  Wind  das  ganze  Jahr  hindurch  aus  derselben  Richtung  kommt, 
so  stetig,  dass  man  diese  Winde  Damen  winde  (s.  d.  Art.)  nannte. 
Diese  constanten  Winde  nennen  wir  Passate  oder  Passatwinde, 
die  Engländer  trade  tn'nds  (Handelswinde),  die  Franzosen  vents  alizes 
(von  einem  alten  französischen  Worte  alis  =  regelmässig  oder  einför- 
mig, oder  aus  Elizien  entstanden,  welcheR  hei  den  Alten  Winde  bezeich- 
nete, die  zu  einer  gewissen  Jahreszeit  sich  beständig  einstellten).  Die 
Gegenden,  in  welchen  man  diese  Passatwinde  antraf,  waren  namentlich 
das  atlantische  Meer  und  der  stille  Ocean.  —  An  anderen  Orten  der 
Erde  weht  der  Wind  mehrere  Monate  lang  aus  einer  und  derselben 
Himmelsgegend  und  wird  dann  für  den  übrigen  Theil  des  Jahres  entweder 
veränderlich  oder  er  weht  ebenso  constant  aus  einer  anderen,  der  früheren 
oft  entgegengesetzten  Himmelsgegend.  Diese  Art  der  Winde  nennt  man 
Mussons  (s.  Art.  Mnsson  und  Etesien). 

Diese  auffallenden  Erscheinungen  zu  erklären,  musste  die  nächste- 
Aufgabe  sein.  Der  Weg  dazu  wurde  aber  erst  wieder  gebahnt  durch 
einen  noch  specielleren  Fall,  nämlich  durch  die  regelmässigen  Land- 
und  Seewinde,  die  sogenannten  schwachen  Winde  oder  Brisen, 
welche  an  einigen  Küsten,  namentlich  zwischen  den  Wendekreisen,  zu 
verschiedenen  Tageszeiten  aus  oft  völlig  entgegengesetzten  Rich- 
tungen wehen,  aber  doch  fast  täglich  auf  dieselbe  Art  wiederkehren  und 
daher  auch  Ktistenwinde  (s.  d.  Art.)  genannt  werden.  Selbst  in 
mittleren  Breiten,  z.  B.  auf  Creta,  beobachtet  man  diesen  Windwechsel; 
desgleichen  in  Italien,  an  den  Seen  der  Schweiz  und  Canada'B. 

Die  Abhängigkeit  dieser  Küsten  winde  von  der  ungleichen  Tempe- 
ratur der  Luft  über  dem  Lande  und  über  dem  Wasser  ist  im  Art. 
Küstenwind  ausgeführt,  und  dieser  ursächliche  Zusammenhang  steht 
so  fest,  wie  der  des  Luftzuges  in  einer  zwei  Räume  von  verschiedener 
Temperatur  verbindenden  Thür,  in  welcher  bekanntlich  unten  die  kältere 
Luft  nach  dem  wärmeren  Räume  ein-  und  oben  die  wärmere  nach  dem 
kälteren  ausströmt,  wie  der  bekaunte  Versuch  mit  einer  in  die  Thür  ge- 
haltenen Kerzeuflamuie  augenfällig  nachweist.  Bei  einer  kreisförmigen 
Insel  in  dem  Aequinoctialmeere  würden  die  Ktistenwinde  ringsherum 
senkrecht  auf  die  Küste  wehen.  Den  Seewind  veranschaulicht  auch  der 
Luftstrom,  der  sich  bei  einem  im  Freien  angezündeten  Feuer  einstellt 
und  von  allen  Seiten  nach  dem  Feuer  hin  gerichtet  ist,  wenn  sonst  ruhige 
Luft  stattfindet. 

Auch  bei  den  Passatwinden  ist  die  Wärme  das  erregende 
Princip;  wir  müssen  jedoch  vorher  noch  das  Phänomen  näher  in  seinen 
einzelnen  Verhältnissen  feststellen,  ehe  wir  zur  Erklärung  schreiten.  — 
Wir  finden  nördlich  vom  Aequator  Nordostwind ,  südlich  Südostwind, 
welche  beide,  je  näher  dem  Aequator,  immer  mehr  in  Ostwinde  über- 
gehen und  da,  wo  sie  sich  begegnen,  von  einem  ruhigen  Gürtel  getrennt 
werden,  welcher  bei  den  Seeleuten  die  Gegend  d  e  r  W  i  n  d  s  t  i  1 1  e  n 
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(calmes)  oder  der  Veränderlichen  hei  est  und  wegen  der  fortwäh- 
rend mit  Windstillen  abwechselnden,  von  Stürmen  begleiteten  Gewitter 
fürchterlich  ist.  Leber  die  Lage  der  Gegend  der  Windstilleu  in  den 
verschiedenen  Jahreszeiten  enthält  Art.  Calmen  die  näheren  Angaben. 
Diese  Passate,  an  welche  sich  in  grösserer  Entfernung  vom  Aetjuatür 
auf  der  nördlichen  Seite  ein  Südwestwind,  auf  der  südlichen  ein  Nord- 
westwind anschliesst,  ändern  —  wie  die  Gegend  der  Windstillen  —  ihre 
Lage  mit  dem  Gange  der  Sonne,  rücken  vor-  und  rückwärts,  und  zwar 
so,  dass  einige  Orte  stets  in  dem  Nordost-  oder  Südost-Passate  bleiben, 
an  anderen  die  Gegend  der  Windstillen  und  die  Zone  der  Passate  in 
einander  eingreifen.  Hier  herrscht  eine  Zeit  lang  constanter  Passat 
(Zeit  der  Sonuen),  dann  wechselt  dieser  mit  der  Windstille  (Zeit 
der  Wolken).  Diese  aussetzenden  Passate  nennt  man  inter- 
na i  1 1  i  r  e  n  d  e  Winde.  Ferner  wird  durch  diese  Ortsveränderung  de> 
iiürtels  der  Windstillen  der  eine  Passat  an  Orte  geführt,  wo  vorher  der 
andere  wehte;  und  endlich  giebt  es  Orte,  welche  während  des  einen 
Tlieils  des  Jahres  uuter  dem  einen  Passate  liegen,  in  der  anderen  Zeit 
aber  ganz  ausserhalb  dieser  Erscheinungen  in  den  die  Passate  einschlies- 
«enden  Winden  sich  befinden.  In  den  beiden  letzteren  Fällen  herrsehen 
sogenannte  alter nirende  Winde.  —  Besonders  ist  der  Fall,  wo  die 
Passate  unter  einander  abwechseln,  zu  beachten,  weil  für  den  ersten 
Blick  die  Erscheinuug  gar  nicht  in  einem  solchen  Wechsel  zu  bestehen 
seheint,  indem  nicht  sowohl  auf  den  Nordostpassat  ein  Südost  folgt, 
sondern  ein  Südwest,  und  auf  den  südlichen  Südostpassat  kein  Nordost, 
sondern  ein  Nordwest,  so  dass  die  Winde  aus  entgegengesetzten  Rich- 
tungen wehen.  Es  ist  dies  der  Fall  bei  den  Mussons  und  Art.  Musson 
giebt  hierüber  den  erforderlichen  Aufschluss. 

Nach  dem  Bekanntwerden  der  Erscheinungen,  welche  die  Passate 
zeigen,  wurden  verschiedene  Erklärungen  versucht,  z.  B.  von  Bacon 
von  Verulam,  Galilei,  Vareuius,  Descartes.  Nach  diesen 
verfehlten  Ansichten  trat  (1686)  Halley  mit  einer  allerdings  noch  nicht 
richtigen ,  aber  der  Wahrheit  näheren  Erklärung  auf,  indem  er  in  der 
wärmenden  Wirkung  der  Sonne  die  einzige  Ursache  erblickte.  In  dem 
heissen  Gürtel  des  Aequator  steigt  die  erwärmte  und  dadurch  speeifisch 
leichter  gewordene  Luft  auf  (courant  ascendanl),  dadurch  entsteht  ein 
Zuströmen  der  kälteren  Luft  von  Norden  uud  Süden  her,  und  nuu  sollte 
durch  dies  Zusammentreffen  des  Nordwindes  und  Südwindes  mit  einem 
an  dem  heissesten  Gürtel  entstandenen  Ostwinde,  welcher  der  scheinbaren 
täglichen  Bewegung  der  Sonne  seinen  Ursprung  verdanken  sollte,  einer- 
seits ein  Nordostwind  und  andererseits  ein  Südostwind  entstehen.  Ohne 
auf  eine  vollständige  Widerlegung  dieser  Theorie  eiuzugehen,  führen 
wir  nur  das  Eine  an,  dass  nach  derselben  keine  Gegend  der  Windstillen, 
sondern  an  deren  Stelle  eiu  fortwährend  herrschender  Ostwind  das  Re- 
sultat sein  müsste. 
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Die  richtige  Erklärung  der  Passatwinde  hat  (1735)  Had ley  ge- 
liefert, und  heben  wir  nur  noch  hervor,  dass  in  manchen  Schriften  — 
wohl  in  Folge  einer Nauiensverwechslung —  diese  richtige  Hadley'sche 
Theorie  als  H  a  1 1  e  y '  sehe  Theorie  aufgeführt  wird.  Es  nimmt  H  a  d  l  e  y 
auf  die  erwärmende  Wirkung  der  Sonne  wie  H  a  1 1  e  y  Rücksicht,  ausser- 
dem dient  aber  die  unter  den  verschiedenen  Breiten  ungleiche  Drehungs- 
geschwindigkeit der  Erdoberfläche  als  Basis.  Wegen  der  grösseren  Er- 
wärmung am  Aequator  und  der  dadurch  herbeigeführten  Ausdehnung 
der  daselbst  befindlichen,  nun  emporsteigenden  Luft  strömt  nämlich  die 
Luft  von  der  Nord-  und  Südseite  nach  dem  Aequator  hin,  erfahrt  aber 
eine  Ablenkung  von  Nord  in  Nordost  und  von  Süd  in  Südost  dadurch, 
dass  diese  Luft  von  langsamer  nach  Osten  hin  rotirenden  Punkten  nach 
schneller  sich  bewegenden  kommt,  und  nun  —  in  Folge  des  Beharrungs- 
vermögens (s.  d.  Art.)  —  gegen  die  Luft,  in  welche  sie  einströmt,  west- 
wärts zurückbleibt,  d.  h.  nicht  mehr  aus  Nord,  sondern  aus  Nordost, 
ebenso  nicht  mehr  aus  Süd,  sondern  aus  Südost  weht.  Die  Passate  sind 
also  eine  Folge  der  grösseren  Erwärmung  unter  dem  Aequator  und  der 
Achsendrehung  der  Erde.  —  Es  ergiebt  sich  hieraus  ohne  Weiteres  der 
Gürtel  der  Windstillen.  Wo  beide  Passate  zusammen  kommen,  stauen 
sich  diese  nämlich  und  es  entstehen  die  Windstillen,  unterbrochen  von 
Gewittern,  weil  alle  von  den  Passaten  mitgeführten  Dünste  hier  ange- 
häuft werden.  —  Die  in  diesem  Gürtel  emporsteigende,  in  der  Höhe  ab- 
fressende Luft  strömt  von  dem  Aequator  wieder  nord-  und  südwärts  ab, 
kommt  aus  grösseren  Breitenkreisen  in  kleinere,  folglich  aus  Gegenden 
grösserer  Hotationsgeschwindigkeit  in  solche  von  kleinerer,  eilt  darum 
ostwärts  voraus  und  zeigt  sich  aus  den  oberen  Gegenden  herabkommend 
auf  der  nördlichen  Halbkugel  als  Südwest-,  auf  der  südlichen  als  Nord- 
westwind. 

Die  Haupterscheinungen  unter  den  Tropen  ergeben  sich  somit  ohne 
Schwierigkeit.  Had  ley  geht  aber  noch  weiter  uud  zeigt  sogar  die 
mechanische  Nothwendigkeit  dieser  Erscheinung.  Die  nach  dem 
Aequator  strömende  Luft  nämlich  wird,  da  sie  als  Nordost  und  Südost 
gegen  die  von  Westen  nach  Osten  sich  drehende  Erde  strömt,  durch  ihre 
Reibung  an  der  Erdoberfläche  die  Rotationsgeschwindigkeit  der  Erde 
verringern,  so  dass  die  Zeit  des  Sterntages  länger  werden  müsste.  Dies 
geschieht  nicht ;  es  muss  also  dieser  Verlust  an  Rotationsgeschwindigkeit 
durch  einen  Impuls  in  der  Rotationsrichtung  der  Erde  wieder  ausgeglichen 
werden,  und  dieser  Impuls  erfolgt  eben  durch  den  von  oben  zurück- 
strömenden Südwest  und  Nordwest,  indem  diese  den  Passatwindeu  ent- 
gegengesetzt wirken. 

Dass  Had  ley  in  der  That  die  richtige  Theorie  aufgestellt  hat, 
geht  endlich  aus  der  Erklärung  der  Mussons  hervor,  die  aus  Hal- 
ley's  Theorie  nicht  gelingen  will.  Nehmen  wir  an,  dass  die  Gegend 
der  Windstilleu  ganz  auf  die  nördliche  Seite  des  Aequators  rücke  und 
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selbst  der  südliche  Passat,  der  Sfldostpassat,  die  Linie  überschreite  bis 
zu  einer  Gegend,  in  welcher  zu  einer  anderen  Jahreszeit  der  Nordost- 
passat herrscht.  Dann  kommt  beim  Ueberschreiten  des  Aequator  der 
Südostpassat  aus  grösseren  Breitenkreisen  zu  kleineren ;  es  tritt  also  bei 
ihm  das  ein,  was  bei  der  aus  der  Gegend  der  Windstillen  oben  nordwärts 
abströmenden  Luit  bereits  hervorgehoben  ist,  d.  h.  der  Luftstrom  eilt 
nun  ostwärts  voraus,  der  Südostpassat  biegt  um,  wird  erst  Südwind, 
endlich  sogar  Sfldwestwind.  Es  ist  also  eine  reine  Folge  der  Rotation 
der  Erde,  dass  an  Orten  mit  Nordostpassat  auf  diesen,  freilich  durch 
eine  Zeit  der  Windstillen  getrennt,  ein  Südwestwind  folgt,  welcher  ans 
dem  Südostpassate  der  südlichen  Erdhälfte  entstanden  ist.  Ebenso 
würde  auf  der  südlichen  Halbkugel  der  in  diese  übergehende  Nordost- 
passat in  Nordwestwind  übergehen  und  mit  dem  dortigen  Südostpassate 
abwechseln  können.  Diese  Verhältnisse  der  Mussons  treten  in  dem  in- 
dischen Oceane  recht  augenfällig  auf  in  Folge  der  Gestaltung  des  Meeres 
und  der  benachbarten  Ländermassen ;  ebenso  machen  sie  sich  zur  Zeit 
des  nördlichen  Winters  in  Neuholland  geltend. 

Die  Gegend,  in  welcher  der  Nordostpassat  in  der  Nähe  des  Aequa- 
tor aufhört,  ist  die  nördliche  Grenze  der  Gegend  der  Windstillen.  Hier- 
tiber giebt  Art.  Calmen  die  wesentlichsten  Zahlenangaben.  Die 
äussere  Grenze  der  Passate,  d.  h.  die  Entfernung  vom  Aequator,  bis 
zu  welcher  die  Passate  sich  erstrecken,  liegt  für  den  Nordostpassat  im 
atlantischen  Ocean  im  Mittel  in  28°  und  im  stillen  Ocean  in  25  0  n.  Br. 
Die  südliche  Grenze  des  Südostpassat  ist  noch  zu  wenig  bestimmt.  Vgl. 
auch  Art.  Passatzone. 


Bei  der  Erklärung  der  Windverhältnisse  in  den  Tropen  war  man 
seit  H  a  d  1  e  y  stehen  geblieben.  Erst  in  der  neuesten  Zeit  ist  namentlich 
durch  Dove  in  Berlin  auch  über  die  Windverhältnisse  in  den  aus  ser- 
tropischen Gegenden  Licht  verbreitet  worden  (1827,  Poggend.  Anna!. 
Bd.  11,  S.  545;  vergl.  aber  namentlich  Bd.  67,  S.  300).  Dove  stellt 
das  nach  ihm  benannte  Drehungsgesetz  auf,  welches  die  Erschei- 
nungen zwischen  den  Tropen  als  besondere  Fälle  einschliesst.  Der 
Hauptsatz  lautet :  Die  regelmässigen  Erscheinungen  der 
Winde  in  den  Tropen,  die  Passate  und  Mussons,  und 
die  verwickelten  Verhältnisse  der  gemässigten  und 
kalten  Zone  sind  not h  wendige  und  einfache  Folgen 
derselben  physikalischen  Grundbestimmungen.  Das 
Drehungsgesetz  selbst  ist  folgendes: 

Auf  der  nördlichen  Halbkugel  dreht  sich  der  WTind 
im  Mittel  im  Sinne  S.  W.  N.  9.,  auf  der  südlichen  im 
entgegengesetzten  S.  0.  N.  W. 

Die  Notwendigkeit  dieses  Gesetzes  zeigte  Dove  theoretisch  unter 
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3er  Annahme,  dass  Aequatorial-  und  Polar>tröme  mit  einander  wechseln, 
diese  Ströme  aber  bei  ihrem  FortHch reiten  in  Orte  verschiedener  Rota- 
tionsgesehwindigkeit  kommen.  Wie  bei  den  Passatwindeu  geht  uiimlich 
auf  der  nördlichen  Halbkugel  ein  Nordwind  beim  weiteren  Fortschreiten 
iuimeriuehr  durch  NO.  in  Ostwind  über,  ebenso  ein  Südwind  durch  SW. 
in  Westwind;  wir  erhalten  also  schon  in  dem  zwischen N. und 0.,  ebenso 
in  dein  zwischen  S.  und  W.  liegenden  Quadranten  der  Windrose  ein  vor- 
herrschendes Bestreben  der  Wiuddrehung  im  Sinne  des  Do ve' sehen 
Drehungsgesetzes.   Setzen  wir  nun  den  Fall,  das»  auf  einen  mehr  oder 
\veuiger  in  Ostwind  veränderten  nördlichen  Polarstrom  ein  Aequatorial- 
strom  oder  umgekehrt  stösst  und  eindringt,  so  werden  sich  au  beiden 
Seiten  des  eindringenden  Stromes  Wirbel,  welche  entgegengesetzte 
Drehung  haben,  bilden.    Der  eine  dieser  Wirbel  wird  im  Sinne  des 
Drehungsgesetzes  erfolgen,  und  an  den  Orten,  über  welche  der  Wirbel 
fortschreitet,  wird  also  eiue  vollständige  Drehung  in  diesem  Sinne  ein- 
treten. Nehmen  wir  dies  Resultat  zu  dem  vorigen,  dem  Drehungsgesetze 
günstigen  hinzu,  so  stellt  sich  —  wenngleich  der  andere  Wirbel  eine 
entgegengesetzte  Drehung  hat  —  überhaupt  ein  häufigerer  Wind  Wechsel 
im  Sinne  des  Drehungsgesetzes  heraus,  als  im  entgegengesetzten.  Gleich- 
zeitig ersehen  wir  aber,  woher  auch  Drehungen  im  entgegengesetzten 
Sinne  kommen  köunen,  wenn  nämlich  Uber  einen  Ort  der  andere  Wirbel 
fortschreitet.    In  gleicher  Weise  wird  der  Hergang  auf  der  südlichen 
Halbkugel  für  das  Dove'sehe  Drehungsgesetz  sich  herausstellen. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  das  Zusammentreffen  der  Polar- 
und  Aequatorialströme  nicht  immer  ein  Findringen  des  einen  in  den 
anderen  zur  Folge  zu  haben  braucht.    Je  nach  der  Verschiedenheit  der 
Intensität,  mit  welcher,  und  der  Richtung,  in  welcher  die  Ströme  zu- 
sammentreffen, wird  das  Resultat  des  Kampfes  verschieden  ausfallen. 
Im  Vorstehenden  sind  einige  Hauptfiille  hervorgehoben,  welche  das  that- 
siichlich  durch  Untersuchungen  längerer  und  kürzerer  Rcobachtungs- 
reihen   erwiesene  Drehungsgesetz  von  theoretischer  Seite  mindestens 
wahrscheinlich  machen.    Durch  allerdings  zahlreiche,  scheinbare  Un- 
regelmässigkeiten in  der  Veränderung  der  Windrichtung  darf  man  sich 
nicht  beirren  lassen;  eher  würde  man  sich  zu  verwundern  haben,  wenn 
das  Resultat  eines  Kampfes  zwischen  zwei  Luftströmen  stets  dasselbe 
wäre.    Den  schlagendsten  Beweis  für  das  wirkliche  Vorhandensein  des 
Kampfes  geben  übrigens  die  Angaben  der  meteorologischen  Instrumente : 
des  Barometers,  Thermometers  und  Hygrometers,  welche  mit  den  phy- 
sischen Eigenschaften  der  Strome  im  genauesten  Zusammenhange  stehen. 
Wegen  < l«-s  Zusammenhanges  zwischen  WittoYSdMnBg  und  Bammt-ter- 
stand    s.  Art.  Barometrie,  S.  78;  wegen  des  Zusammenhanges 
zwischen  Windrichtung  und  Feuchtigkeitszustand  der  Luft  s.  den  Schluss 
des  Art.  Hygrometrie;  in  Bezug  auf  die  Temperatur  s.  Art.  Wind- 
rose, thermische. 
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Ein  einfacher  Polarstrom  giebt  die  Passate  Nordost  und  Südost ; 
ein  einfacher  Aequatorialstrom  die  von  oben  herabkommenden  Stidwest- 
und  Nordwestwinde ;  ein'einziger  jährlicher  Wechsel  zwischen  demPolar- 
und  Aequatorialstrome  liefert  die  Mussons ;  zwei  Wechsel  würden  den 
Fall  ergeben,  wo  die  Passate  unter  einander  und  mit  dem  von  oben  herab- 
kommenden Strome  abwechseln  ;  noch  öftere  Wechsel  führen  in  die  ausser- 
tropischen  Gegenden.  So  sehen  wir,  dass  das  Dove' sehe  Drehungs- 
gesetz das  allgemeine  ist  und  auch  die  speciellen  Fälle  in  sich  fasst  — 
Das  Drehungsgesetz  wird  sogar  als  Beweis  filr  die  Axendrehung  der 
Erde  gelten  können.  Wegen  der  grossartigen,  gewaltigen  Luftströmungen, 
die  wir  Stürme  nennen,  8.  Art.  Sturm. 

Windbaum  nennt  man  eine  Bildung  von  Federwolken,  welche  nach 
einer  Seite  spitz  auslaufen ,  während  sie  nach  der  anderen  viele  Aeste 
haben.  Die  Spitze  zeigt  gewöhnlich  nach  der  Richtung  hin,  aus  welcher 
der  Wind  kommt. 

Windbüchsenlicht  nennt  man  das  Lichtbüschel,  welches  häufig 
beim  Abschiessen  einer  Windbfichse  im  Dunkeln  aus  der  Rohrmündun? 
hervorkommt.  Das  Licht  verschwindet  gewöhnlich  schnell,  hat  aber 
bisweilen  eine  Länge  von  über  6  Zoll.  Die  Veranlassung  scheint  die 
Reibung  harter  Körper  am  Rohre  zu  geben ;  denn  der  Versuch  gelingt 
am  leichtesten  bei  Anwendung  eines  Pfropfens  aus  Seide,  Tuch  und 
Gummilack.  Bringt  man  Glas  in  den  Lauf,  so  ist  das  Licht  schön  grün- 
lich. Ohne  Pfropfen  zeigt  sich  die  Lichterscheinung,  wenn  zufällig  oder 
"absichtlich  Sand,  Quarz  oder  andere  Körper,  die  beim  Reiben  Licht  er- 
zeugen, in  den  Lauf  gekommen  sind. 

Winde,  alternirende,  intermittirendeu.  s.  w.,  siehe  im 
Art.  Wind;  etesische  Winde  im  Art.  Etesien. 

Winde,  die,  s.  Art.  Rad  an  der  Welle,  S.  306. 

Windfahne  oder  Wr e 1 1 e r f a h n e ,  s.  Art.  Anemoscop. 

Windfang  nennt  man  eine  Vorrichtung ,  durch  welche  verhindert 
werden  soll,  dass  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  einer  Maschine, 
z.  B.  des  Schlagwerks  einer  Uhr,  eine  gewisse  Grenze  überschreite.  An 
einer  Welle,  welcher  durch  die  Maschine  die  grösste  Geschwindigkeit  er- 
theilt  wird,  bringt  man  Flügel  an,  welche  von  der  Luft  einen  um  so  grös- 
seren Widerstand  erfahren,  je  schneller  die  Umdrehung  ist  (s.  Art. 
Widerstand  des  Mittels). 

Windgeschwindigkeit,  s.  Art.  Anemoskop,  S.  30;  vergl.  auch 
Art.  Spiegel anemomet er. 

Windharfe  oder  Aeolsharfe  (8.  d.  Art.;  vergl.  auch  Art. 
Wetterharfe). 

Windhöhle,  s.  Art.  Wetterloch. 

Windhose,  s.  Art.  W  a  s  s  e  r  h  o  s  e. 

Windkasten  )  in  den  Feuerspritzen  und  an  Wasserhebungs- 
Windkessel    )  maschinen  ist  ein  Heronsball  (s.  d.  Art.). 
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Windkugel  oder  Aeolipile  oder  Dampfkugel  (8.  d.  Art.). 

Windloch,  s.  Art.  Wetterloch;  ausserdem  vergleiche  weger* 
des  Windlochs  an  Pfeifen  Art.  Labial  pfeife. 

Windmesser  oder  Anemometer  (s. d.  Art. und  Anemoskop). 

Windofen,  8.  Art.  Ofenheizung,  3.  173. 

Windregulator  heisst  eine  Einrichtung,  durch  welche  einem  Ge- 
bläse, welches  an  sich  keinen  gleichroässigen  Luftstrom  giebt,  ein  solcher 
verschafft  werden  soll.  .Stellenweis  hat  man  dies  durch  grosse  luftdichte 
Kammern  zu  erreichen  gesucht,  deren  Inhalt  den  des  Gebläses  40  bis 
öOmal  tibertrifft  und  die  auf  der  einen  Seite  mit  dem  Gebläse  und  auf 
der  anderen  mit  der  Dtlse  in  Verbindung  stehen,  so  dass  die  Dichtigkeit 
der  in  der  Kammer  enthaltenen  Luft  nicht  wesentlich  während  eines 
Spieles  des  Gebläses  verändert  wird.  In  anderen  Fällen  hat  man  soge- 
nannte Trockenregulatoren  (s.  d.  Art.)  und  Wasserregula- 
toren (8.  d.  Art.). 

Windrose  heisst  eine  Abbildung  des  nach  den  Himmelsgegenden 
eingetheilten  Horizontes,  weil  auch  die  Winde  nach  der  Himmelsgegend, 
ans  welcher  sie  wehen,  ihre  Namen  erhalten.  Die  Windrose  ist  nament- 
lich als  Compassscheibe  (s.  Art.  Compass)  wichtig.  Die  32  Windstriche, 
wegen  deren  Benennung  Art.  Himmelsgegenden  zu  vergleichen  ist, 
gehen  vom  Centrum  des  Kreises  der  Windrose  nach  der  Peripherie :  die 
Kadien  selbst  heissen  Rhu  m  b  1  i  n  i  e  n  und  ihre  Endpunkte  an  der  Peri- 
pherie C o m p a s s s t  r i c h e  oder  Rhumben.  Da  es  darauf  ankommt, 
schnell  und  sicher  die  einzelnen  Compassstriche  zu  erkennen,  so  treten 
diejenigen  verschiedener  Ordnung  (s.  Art.  Himmelsgegenden)  vom 
Centrum  aus  in  verschiedene  Entfernungen  heraus  und  zwar  die  zu  der- 
selben Ordnung  gehörenden  gleichweit,  die  4  Cardinaljuinkte  am  weite- 
sten, die  folgenden  Ordnungen  mehr  zurtlck.  Der  Nordstrich  wird  dim-h 
eine  besondere  Zeichnung,  sogenannte  Lilien,  vorzugsweise  kenntlich 
gemacht,  in  der  Hegel  auch  der  Ost  strich  durch  eine  kleinere,  während 
die  übrigen  nur  in  Spitzen  auslaufen.  —  Die  Compassscheiben  der  Peil- 
und  Azimuthalcompasse  haben  ausser  der  Windrose  noch  mehrere  con- 
centrische  Abtheilnngen,  namentlich  einen  die  eigentliche  Windrose  um- 
gebenden Kreis,  mit  ganzen  Windstrichen,  zwischen  denen  noch  die 
Viertelstriche  angegeben  sind. 

Windrose,  a  t  m  i  s c  h  e ,  enthält  die  hygrometrischen  Werthe  der 
verschiedenen  Windrichtungen;  s.  Art.  Hygrometrie,  S.  482. 

Windrose,  bar i seh e  oder  barometrische,  giebt  die  Abhän- 
gigkeit des  Barometerstandes  von  der  Windrichtung  an;  8.  Art.  Baro- 
metrie,  8.  78. 

Windrose,  nephische,  drückt  das  Verhältniss  der  Windrichtung 
zur  Bewölkung  aus.  Eisenlohr  hat  eine  solche  für  Carlsmhe  be- 
rechnet. Danach  heitert  sich  in  allen  Jahreszeiten  der  Himmel  am  mei- 
sten mit  Nord-Ostwind  auf  und  trübt  sich  am  meisten  mit  Süd-Westwind. 
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—  Eine  tbermisch-nephische  Windrose  hat  G  u  b  e  von  Zechen 
bei  Guhrau  geliefert,  aber  keinen  stetigen  Uebergang  von  einem  abso- 
luten Max  im  u  m  zu  einem  absoluten  Minimum  gefunden. 

Windrose,  thermische,  nennt  Dove  die  Bezeichnung  der  ein- 
zelnen Windstriche  durch  diejenigen  Temperatunnittel,  welche  die  Beob- 
achtungen an  einem  Orte  ergeben  haben  würden,  wenn  dabei  stets  der 
Wind  aus  einer  Hichtuug  geweht  hätte.  Um  diese  Teraperatnrmittel  zu 
finden,  inuss  derEinfluss  der  täglichen  und  jährlichen  Temperaturperiode 
vor  der  Ziehung  des  Mittels  cliininirt  werden,  was  am  passendsten  da- 
durch geschieht,  dass  man  die  mittlere  Windrichtung  des  Tages  und  das 
Mittel  aus  dem  thermischen  Maximum  und  Minimum  mit  einander  ver- 
bindet, während  man  durch  Berechnung  des  Monatsmittels  annähernd  die 
jährliche  Periode  beseitigt.  —  Wir  geben  dies  hier  näher  an,  weil 
Kämtz  bedauerlicherweise  anders  gerechnet  hat. 

Dove  hat  zuerst  pariser,  dann  londoner  Beobachtungen  berechnet : 
Kämtz  folgte  mit  Berechnungen  für  London,  Paris,  Hamburg,  Ofen. 
Moskau,  Stockholm  und  Halle:  Eisenl  hr  für  Carlsruhe;  Gräger 
für  Mühlhausen;  ausserdem  hat  Dove  Resultate  für  Petersburg  und 
Reikiawig  mitgetheilt ;  ferner  hat  H  ä  g  h  e  n  s  für  Paris ,  J  a  m  e  s  für 
Dublin,  G  u  b  e  für  Zechen  bei  Gnhrau  und  Voigt  für  Arys  in  Ost- 
preussen  gerechnet. 

Die  thermischen  Windrosen  lassen  im  Mittel  des  Jahres  sehr  deut- 
lich erkennen,  dass  die  südlich-westlichen  und  die  nördlich-östlichen 
Winde  der  nördlichen  gemässigten  Zone  im  Gegensatze  zu  einander 
stehe»,  nicht  nur  der  Richtung,  sondern  auch  der  Temperatur  nach : 
namentlich  im  Winter  tritt  die  Uebereinstimmung  zwischen  Windrichtung 
und  Temperaturstörung  augenfällig  hervor;  am  geringsten  sind  die  ther- 
mischen Unterschiede  der  Windrose  im  September. 

Windskala  in  Bezug  auf  die  Geschwindigkeit  des  Windes,  s.  Art. 
Anemoskop,  S.  30. 

Windstillen,  Gegend  der,  s.  Art.  Calmen. 

Windstärke,  s.  Art.  Anemoskop,  S.  30. 

Windstreifen,  s.  Art.  Windbaum. 

Windstrich  oder  Compassstrich  oder  Rhumb,  s.  Art. 
Windrose. 

Winkelgeschwindigkeit  bezeichnet  bei  Bewegungen  in  krumm- 
linigen Bahnen  die  Grösse  des  Winkels,  welchen  der  Radius  oder  Radins- 
vector  in  einer  Secuude  durchläuft.  Vergl.  übe»*  Geschwindigkeit  Art. 
Bewegung,  S.  87. 

Winkelhebel  heisst  ein  Hebel  (s.  d.  Art.),  bei  welchem  die  Ver- 
bindungslinien des  Drehpunktes  mit  den  Angriffspunkten  der  Kräfte  an 
dem  Drehpunkte  einen  Winkel  bilden. 

Winkelmass,  rheometrisches,  von  Geminiano  Poletti, 
ist  ein  Strommesser  (s.  d.  Art.),  der  aus  einem  verticalen  Stabe  besteht, 
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gegen  welchen  das  Wasser  stösst  und  den  ein  Gewicht  an  einem  oben 
beündlichen  horizontalen  Arme  in  verticaler  Stellung  hält. 

Winkelmesser  oder  Goniometer  (s.  d.  Art.). 

Winkelspiegel,  s.  Art.  Spiegel  A.,  S.  447. 

Winter,  s.  Art.  Jahreszeiten. 

Wintergewitter,  s.  Art.  Gewitter. 

Winterlawine,  s.  Art.  Lawine. 

Winterpunkt,  s.  Art.  W  i  n  t  e  r  w  e  n  d  e  p  u  n  k  t. 

Winterregen,  s.  Art.  Regen. 

i  oder    Winterpunkt    heisst  derjenige 

Winterwende         f  ^""kt  der  EcHptik,  in  welchem  die  Sonne 

Winterwendepunkt    i,,re   £rÖ88te   südliche   Abweichung,  die 

1  gleich  der  Schiefe  der  Ecliptik  ist,  erreicht. 
)  S.  Art.  Solstitialp unkte. 

Wippe,  s.  Art.  Gvrotrop. 

Wirbel  in  Gewässern,  8.  Art.  Strudel. 

Wirbelsturm,  8.  Art.  Sturm. 

Wirbelwind,  s.  Art.  Wasserhose. 

Wirkung  nennt  man  überhaupt  die  Entwickelung  der  Thätigkeit 
einer  Kraft.  R  e  d  t  e  n  b  a  c  h  e  r  unterscheidet  mit  Rücksicht  darauf,  ob 
die  Kraft  eine  Thätigkeit  entwickelt,  welche  die  beabsichtigte  Bewegung 
begünstigt  oder  dieselbe  zu  hindern  sucht,  W  i r kling  für  den  ersteren 
Fall  und  Gegenwirkung  für  den  zweiten,  so  dass  also  bei  einer 
Wirkung  der  Angriffspunkt  der  Kraft  vorwärts,  bei  einer  Gegenwirkung 
rückwärts  sehreite.  Der  Wirkung  einer  Bewegung  steht  aber  —  wie 
bereits  Newton  als  Grundsatz  aufgestellt  hat  —  stets  eine  gleiche 
Gegenwirkung  entgegen,  d.  h.  wenn  zwei  Körper  auf  einander  wirken, 
so  sind  ihre  Wirkungen  gleich ,  aber  entgegengesetzt.  Anders  drückt 
man  dies  auch  so  aus :  die  Action  ist  gleich  der  Reaction,  der  Druck 
immer  gleich  dem  Gegendruck. 

Wirkungsfun ction  nennt  K  i  r  c  h  h  o  f  f  dasselbe,  was  Thomson 
nur  mit  entgegengesetzten  Zeichen  mechanische  Energie  (s.  Art.  Ener- 
gie) nennt.  Vergl.  auch  Art.  Werk  in  halt. 

Wirkungskreis,  e  1  e c t r i 8 c h e r ,  s.  Art.  Atmosphäre,  elec- 
trische,  S.  47. 

Witterung  oder  Wetter  (s.  d.  Art.). 

Wiuga  nennt  man  in  den  russischen  Steppen  einen  Schneesturm. 

Wiuschke  oder  Gusche  heisst  der  Verschluss  des  Rauchrohres  am 
russischen  Ofen.  S.  Art.  Ofenheizung. 

Woche,  die  bekannte  Unterabtheilung  des  Monats,  soll  ihren  Ur- 
sprung in  der  hebräischen  Zeitrechnung  haben,  in  welche  sie  zufolge  der 
religiösen  Einrichtungen  der  Juden  kam ;  es  scheint  indessen  auch  nicht 
unwahrscheinlich,  dass  diese  kürzere  Periode  bereits  von  den  Egyptern 
entlehnt  war. 

Emsmaiin,  Handwürlerbuch.  II.  44 
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Woge  oder  Welle  (s.  d.  Art.  und  Wellenbewegung). 

Wolken  sind  nichts  Anderes  als  Nebelmassen  von  mehr  oder  weni- 
ger Dichte,  welche  in  verschiedenen  Höhen  der  Atmosphäre  sieh  befinden, 
ebenso  wie  man  Nebel  als  auf  der  Erdoberfläche  befindliche  Wolken  er- 
klären kann.  Alle  Nebel,  welche  sich  an  feuchten  Orten,  in  der  TielV 
der  Thäler,  auf  Bergen,  um  hohe  Felsengipfel  und  dergleichen  an  der 
Oberfläche  der  Erde  bilden,  werden  mithin  Wolken,  wenn  sie,  ohne  sich 
zu  zerstreuen,  von  den  Winden  fortgeführt  werden.  Insofern  gilt  über 
die  Wolkenbildung,  was  im  Art.  Nebel  über  die  Nebelbildung  gesagt 
ist.  Die  Wolken  können  jedoch  noch  einen  anderen  Ursprung  haben, 
sie  brauchen  nämlich  nicht  von  der  Erdoberfläche  fortgeführte  Nebel 
zu  sein,  sondern  können  sich  direct  in  der  Höhe  der  Atmosphäre  bilden. 
Dies  wird  dann  der  Fall  sein,  wenn  sich  zwei  feuchte  Luftströme  vou 
ungleicher  Temperatur  begegnen  und  der  Wassergehalt  für  die  entstan- 
dene mittlere  Temperatur  mehr  beträgt,  als  das  Maximum  der  Expansiv- 
kraft des  Wasserdunstes  gestattet  (s.  Art.  Dampf,  Hygrometer  2. 
und  Hy  g r o m e t r i e),  oder  wenn  sich  Dämpfe  massenweis  in  Regionen 
erheben,  welche  zu  kalt  sind,  um  dieselben  im  luftformigen  Zustande  zu 
erhalten. 

Dass  die  Wolken  Nebel  sind,  zeigt  sich  beim  Besteigen  hoher  Berpv 
und  bei  Luftfahrten.  Es  fragt  sich  nun,  wie  diese  Nebel  in  der  Atmo- 
sphäre schweben  können.  Ohne  uns  auf  die  früheren,  zum  Theil  selt- 
samsten Hypothesen  einzulassen ,  erinnern  wir  sofort  daran,  dass  der 
Nebel  nicht  aus  dichten  Wasserkugeln,  sondern  aus  mit  Dampf  gefüllten 
Bläschen  besteht  (s.  Art.  Nebel  und  Dampfbläschen).  Hieran* 
folgt,  dass  die  Wolke  nicht  etwas  Fertiges,  Bestehendes,  dass  sie  kein 
Magazin  ist,  in  welchem  aller  unten  herabfallende  Regen,  Schnee  und 
Hagel  präparirt  wird,  sondern  dass  in  der  Wolke  nur  ein  Process  vor- 
geht, dass,  wie  Dove  sagt,  die  Beständigkeit  einer  Wolke  nur  scheinbar 
ist,  und  sie  nur  besteht,  indem  sie  entsteht  und  vergeht.  Eine  Wolke 
ist  feiner  Regen.  Aber,  fragt  man,  mag  er  auch  noch  so  fein  sein,  wamm 
fällt  er  nicht?  —  Aber  wer  sagt  denn,  dass  die  Wolken  nicht  fallen;  sie 
lösen  sich  nur  wieder  auf,  indem  sie  in  die  unteren  erwärmteren  Luft- 
schichten herabsinken.  Fällt  der  Regen  tiefer,  aber  noch  nicht  bis  zur 
Erde,  so  erhält  die  von  der  Seite  gesehene  Wolke  jenes  charakteristische 
streifige  Ansehen,  welches  ein  Vorbote  nahen  Regens  ist.  Eine  Wolke 
ist  demnach  ein  localer  Regen  in  einer  Luftschicht,  an  deren  Grenze  das 
Niedergeschlagene  sich  wieder  auflest.  Kommt  der  Regen  bis  zur  Erd- 
oberfläche, so  giebt  die  Wolke  das  Wenigste  desselben  her,  sondern  die 
herabfallenden  Tröpfchen  vergrößern  sieh  während  des  Fallens  durch 
Condensation  der  Wasserdünste  in  der  Luftschicht,  welche  sie  durch- 
fallen ;  es  regnet  nicht  die  Wolke  allein,  sondern  die  ganze  Luftsäule 
bis  zum  Boden  (s.  Art.  Regen,  S.  319  u.  320).  —  Hiernach  erklärt 
sich  auch  das  Eintreten  der  sogenaunten  Wolkenbrüehc,  wenn 
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nämlich  eine  massenhafte  Condensation  stattfindet,  indem  eine  bedeutende 
Uebersättigung  herbeigeführt  wurde. 

Oft  bedecken  isolirte  Wolken  stundenlang  ohne  scheinbaren  Wechsel 
die  Gipfel  hoher  Bergt;  oder  es  schweben  dergleichen  über  einzelnen 
Inseln.  Der  Pilatusberg  am  Vierwaldstädter-See  hat  davon  seinen 
Namen  Hut-  oder  Haubenberg.  Schon  Saussure  gab  die  richtige 
Erklärung.  Die  durch  den  Wechsel  der  Tagessonne  verschieden  er- 
wärmten Bergcolosse  verdichten  nämlich  auf  der  kalten  Seite  die  vorüber- 
ziehende Luft  zu  Wolkcnnebel  und  auf  der  wärmeren  Seite  verschwinden 
diese  Niederschläge  wieder  ebenso  schnell  durch  Verdunstung  in  der 
nicht  gesättigten  Luft.  Recht  schön  sieht  man  ein  ähnliches  Phänomen 
im  Kleinen  an  den  dahin  brausenden  Locomotiven,  über  denen  fortwäh- 
rend eine  Dampfwolke  schwebt,  indem  die  eben  entstandene  und  sofort 
verschwindende  Wolke  durch  einen  neuen  Ausstoss  verbrauchten  Dampfes 
erneuert  wird.  Dass  Wolkenanlagerungen  um  die  Gipfel  der  Berge  als 
ein  Vorzeichen  von  liegen  gelten  können,  ist  insofern  begründet,  als  ihr 
Auftreten  ein  sicheres  Anzeichen  ist,  dass  bereits  ein  feuchter  Luftstrom 
über  jene  Flöhen  hinwegzieht.  Saussure  hat  derartige  Wolken 
.Schmarotzer  wölken  genannt.  —  Aehnlich  der  Wolke  des  Pilatus- 
berges ist  die  das  Tafel  tue  h  genannte  Wolke  auf  dem  Tafelberge  am 
Vorgebirge  der  guten  Hoffnung,  die  sich  bei  dem  vom  indischen  Oceane 
wehenden,  mit  Feuchtigkeit  beladenen  Südostwinde  einstellt  und  an  dem 
entgegengesetzten  Abhänge  Wasserströmen  gleichend  in  Streifen  herab- 
stürzt, ohne  jedoch  die  Tiefe  zu  erreichen,  da  sich  die  Dünste  in  der 
unteren  wärmeren  Luft  wieder  auflösen.  —  Das  Schweben  einer  Wolke 
über  einer  einzeln  liegenden  Insel,  z.B.  St.  Helena,  erklärt  sich  aus  dem 
über  der  Insel  aufsteigenden  Luftstrome,  wenn  die  Insel  durch  die  Ein- 
wirkung der  Sonne  wärmer  geworden  ist  als  das  umgebende  Wasser. 
Die  aufsteigenden  Dünste  erleiden  oben  eine  Verdichtung.  —  So  bilden 
sich  auch  über  Wäldern  und  Wiesen  Wolken,  während  über  der  wär 
meren  Saudfläche  dieselben  sich  wieder  auflösen  (s.  Art.  Wetter« 
scheid  e). 

Oefter  beobachtet  man  mehrere  Wolkenschichten  über  einander, 
wohl  selbst  in  den  verschiedenen  Schichten  nach  verschiedenen  Richtun- 
gen ziehend.  Dies  hängt  mit  den  in  verschiedenen  Höhen  ungleich  ge- 
richteten Luftströmungen  zusammen.  Tritt  ein  kalter  Luftstrom  von 
einiger  Mächtigkeit  in  verticaler  Richtung  in  eine  wärmere  Luftmasse, 
so  kann  an  der  unteren  und  oberen  Grenze  desselben  ebenfalls  ein 
Niederschlag  eintreten  und  eine  doppelte  Wolkenschicht  muss  die  Folge 
sein.  —  Ist  der  kalte  Strom  ein  continuirl icher,  so  wird  auch  die  Wolkcn- 
Rchicht  ein  zusammenhängendes  Ganze  bilden ;  bewegt  sich'  der  Strom 
nur  stossweise ,  so  wird  er  einzelne  Wolken  erzeugen.  —  Tritt  ein  viel 
Wasserdunst  enthaltender  warmer  Luftstrom  in  eine  kältere  Luftregion, 
so  wird  in  dem  warmen  Luftstrome  Wolkenbildung  erfolgen.  —  Vcr- 
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drängt  ein  kalter  Strom  einen  wärmeren,  so  wird  die  Wolkenbildung  in 
der  Nähe  der  Erdoberfläche  vor  sich  gehen ,  da  die  kältere  Luft  die 
schwerere  ist ;  stellt  sich  ein  wärmerer  Luftstrom  ein ,  so  werden  die 
Wolken  in  der  Höhe  erscheinen. 

Ueber  die  W  o  1  k  e  n  f  o  r  m  e  n  bat  Luke  Howard  eine  bestimmte, 
beifällig  aufgenommene  Terminologie  aufgestellt.  Dove  erklärt  dieselbe 
zwar  für  naturhistorisch  brauchbar,  aber  für  durchaus  unphysikalisch. 
Howard  unterscheidet  drei  Hauptformen  ,  den  C i  r r u s ,  Cumulus 
und  St  rat  n  8,  denen  sich  noch  i  Unterarten  anschliessen .  nämlich 
Cirrocumulus,  Cirrostratus,  Curaulostratus  und  Nimbus. 

Der  Cirrus  oder  die  Federwolke  besteht  meistens  aus  zarten 
Fäden,  welche  bald  als  ein  feiner  weisslicher  Federpinsel  am  blauen 
Himmel  erscheinen ,  bald  das  Ansehen  von  gekräuselten  Locken  haben, 
bald  sich  netzförmig  durchkreuzen.  Er  ist  ein  Erzeugnis*  des  leichteren, 
warmen ,  oben  sich  einfindenden  Luftstromes  und  stellt  sich  meist  als 
Vorbote  einer  Aenderung  nach  anhaltender  Dürre  ein.  —  S.Art.  Wind- 
baum. 

Der  Cumulus  oder  die  Haufen  wölke  zeigt  sich  in  der  ein- 
fachsten Form  als  Halbkugel  über  einer  horizontalen  Grundfläche,  es 
häufen  sich  bald  mehrere  solcher  einzelnen  Halbkugeln  zusammen  und 
bilden  die  Wolken ,  welche  am  Horizonte  stehend  einem  Gebirge  mit 
glänzenden  Gipfeln  gleichen.  Er  ist  durch  die  Wirkung  des  ungleich 
erhitzten  Bodens  auf  die  darauf  ruhende  Luftsäule  entstanden  und  ver- 
langt eine  möglichst  ruhige  Atmosphäre. 

Der  S  t  r  a  t  u  s  oder  die  Schichtwolke  ist  eine  oben  und  unten 
horizontal  begrenzte  Nebelschicht ,  welche  wir  an  heiteren  Sommertagen 
über  Wiesen  und  Gewässern  liegen  sehen ,  die  sich  beim  Untergänge  der 
Sonne  bildet  und  nach  ihrem  Aufgange  wieder  verschwindet.  Häufig 
ist  er  auch  nur  ein  von  fern  gesehener  bedeckter  Himmel. 

Unter  Cirrocumulus  (federige  Haufen  wölke)  werden 
die  zarten,  runden ,  in  Reihen  geordneten  Wolken  verstanden ,  welche  in 
Deutschland  8  c  h  ä  f  c  h  e  n  oder  L  ä  in  in  c  h  e  n  heisseu. 

Der  Cirrostratus  (federige  Schicht  wölke)  besteht  aus 
flachen  Wolkenblättchen ,  auch  wohl  aus  kurzen  faserigen  Theilen ,  die 
aber  schon  dichter  aussehen  als  die  Federwolken ;  er  bildet  allemal  eine 
horizontale  Schicht,  welche  im  Zenith  aus  einer  Menge  zarter  Wolken 
zusammengesetzt  erscheint,  am  Horizonte  aber  sich  als  eine  lauge  dichte 
Wolke  von  sehr  geringer  Breite  zeigt.  Er  ist  wohl  eigentlich  der 
allmälig  herabsteigende  Cirrus,  der  zuletzt  in  allgemeine  Trübung 
übergeht.  • 

Der  C u  m  u  1  o  s t  r  a  t  u s  (ge  t  h  ü  r  m  t  e  H a  u f  e  n  w  o  1  k  e)  entsteht, 
wenn  die  Cumuli  sich  häufen ,  sich  immer  mehr  und  mehr  über  einander 
thürmeu  und  ein  dunkleres  Ansehen  erhalten.    Er  ist  der  Gegensatz 
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«It-H  Cirrtlfl ,  nämlich  eine  Folge  des  zuerst  unten  stossweisa  eintretenden 
kalten  Stromes. 

Die  eigentliche  B  e  g  e  n  w  o  I  k  e,  der  Nim  b  u  h  oder  Cirrocumu- 
lostratus,  entsteht  meist  aus  dem  Cumulostratus,  zeigt  .sich  als  dunkle 
WolkcnmasBc ,  mehr  oder  weuiger  ausgebreitet ,  mit  einem  faserigen 
Bünde,  so  dasa  man  nicht  mehr  im  Stande  ist,  die  einzelnen  Theile  zu 
erkennen,  und  entsendet  Kegen  nach  unten.  Dove  will  unter  Nimbus 
die  nebelartige  Trübung  verstanden  wissen,  welche  besonders  im  Spät- 
herbste  entsteht. 

Die  Wolkeuformen  und  ihre  Veränderungen  gewähren  mannich- 
fachen  Anhalt  in  Bezog  auf  die  bevorstehenden  Witteriuigsverhaltnissc. 
Bleiben   die  Federwolken  nach  vorangegangener  Dürre  fein  und 
zart,  ihre  Gestalt  oft  wechselnd ,  so  ist  noch  nicht  an  Regen  zu  denken : 
werden  sie  aber  dichter,  zahlreicher  und  grösser,  d.  h.  bezieht  sich  der 
Himmel,  so  gilt  dies  als  eintretender  Wind  und  Hegen.    Dann  zeigt  sich 
gegen   Abend  im  Westen  gewöhnlich  der  Wolkendamm ,  für  welchen 
Goethe  die  Bezeichnung  Paries  (Wand)  vorgeschlagen  hat,  und  es 
Bteht  ziemlieh  sicher  Kegen  in  Aussicht,  denn  der  SUdweslwind  hat  dann 
in  den  oberen  Regionen  bereite  das  Uebergewicht  erhalten.    Treten  die 
Federwolken  nach  vorangegangenem  warmen  Regen  und  nach  herr- 
schenden West-  und  Südwestwinden  auf,  so  gelten  sie  auch  als  Zeichen 
einer  veränderten  Windrichtung  und  eines  Wetterumschlags  uud  zwar 
deuten  die  dann  sich  bildenden  La  mm  eben  oder  Sc  h  i  fc  Ii  en  auf 
heiteres  Wetter.  —  Zeigt  die  Haufen  wölke  Neigung  sieh  aufzulösen, 
was  namentlich  in  den  Nachmittagsstunden  zu  erwarten  ist,  so  liegt 
darin  der  Beweis,  dasa  die  Luft  von  ihrem  Sättigungspunkte  noch  entfernt 
und  an  Regen  nicht  zu  denken  ist ;  nehmen  sie  aber  entschieden  und 
zwar  selbst  des  Nachmittags  an  Dichtigkeit  zu,  verlieren  sie  ihre  schöne 
Wölbung  und  überziehen  sie  immermehr  das  Himmelsgewölbe,  so  ist 
darin  eine  Andeutung  gegeben,  dass  die  Luft  dem  Sättigungspunkte  zu- 
schreitet.    Das  dann  gegen  Abend  gewöhnlich  eintretende  sogenannte 
Wasser  ziehen  (s.  d.  Art.),  indem  die  Sonnenstrahlen  dann  nur  durch 
Woikenltickea  durchbrechen,  ist  darum  als  ein  Regenzeichen  bekannt.  — 
Von  der  Schichtwolke  als  einem  Nebel  gilt  auch  das  im  Art.  Nebel 
Uber  das  Fallen  uud  Steigen  desselben  Angeführte.  Verschwindet  dieselbe 
des  Morgen*  nicht,  wo  dann  ein  bleiches  Morgenroth  erscheint,  so  Bteht 
sicher  Regen  zu  erwarten.    Zeigt  sie  sich  des  Abends  in  Begleitung  von 
feurigem  Abendrothe,  so  ist  noch  Aussicht  vorhanden,  dass  eine  Auf- 
lösung in  Haufen-  und  Federwolken  eintritt.    Tritt  die  Schichtwolke  an 
Wintertagen  des  Abends  auf  mit  prachtiger  Abendröthe ,  so  folgt  ge- 
wöhnlich eine  heitere ,  kalte  Nacht.    Die  untergehende  Sonne  erscheint 
dann  meist  tingewöhnlich  gross.  —   Das  längere  Stehenbleiben  der 
Wolken  an  Berggipfeln,  desgleichen  das  längere  Beharren  der  aus 
Locomotiven  hervortretenden  Dampfwolkeu ,  anhaltende  Wolkenbildung 
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ül>er  Siedehüusern  und  dergl.,  das  Sichtbarwerden  vou  Nebeln  über 
Quellen  oder  feuchten  Stellen  (das  sogenannte  B  ra  uen  der  Berge' 
ist  ein  Zeichen,  dass  die  Atmosphäre  dem  Sättigungspunkte  nabe  ist. — 
lieber  fernere  Wetteranzeichen  vergl.  Art.  Wetter. 

lieber  die  Iii» he  der  Wolken  ist  bis  jetzt  nur  wenig  ermittelt 
worden.  Die  Ortsveränderung  und  die  Unbeständigkeit  der  Form  der 
Wolken  bietet  einer  Messung  eigenthümliehe  Schwierigkeiten.  Ks  scheint 
eine  Abhängigkeit  vom  Klima  und  den  Gebirgsformationen  stattzufinden. 
Von  den  Polen  nach  dem  Aecpiator  zu  dürfte  die  Höhe  zunehmen,  ebenso 
von  dem  Hachen  Lande  zum  Hochlande  hin.  Ueber  dem  Meere  ist  die 
Höhe  jedenfalls  niedriger  als  über  dem  Festlaude.  Je  wärmer  es  ist 
desto  höher  rückt  die  Wolkenhildung  hinauf.  Der  Cirrus  geht  am 
höchsten  und  die  mittlere  Höhe  dürfte  20000  Fuss  betragen. 

Die  Dicke  der  Wolkenschicht  ist  ungemein  verschieden.  Bei 
einer  Luftfahrt,  welche  Barrai  und  Bixio  am  27.  Juli  1850  in  Paris 
unternahmen,  geriethen  sie  bald  in  die  Wolken  und  erst  in  einer  Höhe  von 
201  Gl  Fuss  wurde  der  Nebel  weniger  dick,  so  dass  —  die  jjrüsste 
Höhe,  bis  zu  welcher  der  Ballon  gelangte,  war  2234  5  Fuss  —  die 
Dicke  der  Wolkenschicht  in  diesem  Falle  wenigstens  1 5925  rheinl  Fuss, 
wahrscheinlich  noch  mehr  betragen  hat. 

Wegen  Ermittelung  der  Bichl uiig  des  Wolkenzugs  vergl.  Art. 
S  p  i  e  g  e  I  a  n  e  m  o  m  e  t  e  r :  wegen  der  Gewitterwolken  Art.  Gewitter. 

Wolkenbruch,  s.  Art.  Wolken. 

Wolkenelectricitat ,  s.  Art.  Gewitter. 

Wollaston's  Säule,  s.  Art.  Säule,  electrische.  S.  364. 

Woolf  sehe  Dampfmaschine,  s.  Art.  Dampfmaschine.  S.  iy". 

Wünschelruthe,  die  ( viryufa  divma  oder  dirmatrir  oder  sah'nu). 
gehört  mit  ihren  wunderbaren  Wirkungen  in  das  Gebiet  der  Tischriicke- 
rei.  Sie  ist  uralt  (vergl.  in  der  Bibel  I.  Mos.  30,  v.  37:  2.  Mos.  17 
und  4.  Mos.  20,  v.  11  :  wohl  auch  4.  Mos.  17  :  ferner  auch  Cirrrn  df 
offir.  1.  44).  —  Man  hat  die  Wüusehelruthe  vorzugsweise  gebraucht 
»im  Stellen  zu  ermitteln ,  an  denen  sich  Wasseradern  oder  Lagerstätte« 
edler  Metalle  oder  verborgene  Schätze  befinden:  aber  auch  DM*. 
Mörder  und  andere  Verbreeher  hat  man  mit  ihrer  Hilfe  ausfindig  machen 
zu  können  vorgegeben.  Auch  ist  nicht  zu  läugnen,  dass  sich  in  ge- 
schickten Händen  die  Wüusehelruthe  zu  allen  möglichen  Dingen  brauch- 
bar erwieset]  haben  wird»  In  den  letzten  Jahren  des  1 7.  Jahrhundert;- 
lebte  zu  St.  Verran  in  der  Dauphine  ein  reicher  Bauer  Jacques 
Aymar,  welcher  es  zu  grosser  Fertigkeit  gebracht  hatte  und  in  Pari 
(1693)  grosses  Aufsehen  erregte.  Die  Tochter  eines  Kaufmanns 
Martin  ziHJrcnoblo  soll  durch  die  Wnnschelrutho  nicht  nur  Wassrr 
und  Mettalle  aufzufinden,  sondern  sogar  Beliquien  zu  entdecken  ver- 
standen haben.  Ein  interessanter  Fall  ereignete  sich  1725  zu  Stralsund, 
indem  der  dortige  Conrcctor  Johann  Härder  als  Wünsche! rutilkundiger 
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in  einen  Proccss  verwickelt  wurde.  Aus  den  Acten  erfahren  wir,  das 
«r  sich  mit  der  Ruthe  als  einer  Spielerei  (lusus)  zur  curieusiie  abge^ 
gaben  hat ,  dass  die  Wünsehelruthe  kein  anderes  Fundament  habe  als 
die  ars  divinandi  und  in  derselben  kein  malus  gem'us  oder  mofor 
stecke.  Der  Abbe  Paramelle  —  dessen  Quellenkunde  (2.  Aufl. 
Leipzig  1865)  B.  von  Cotta  wegen  der  in  derselben  niedergelegten 
praktischen  Erfahrungen  und  wegen  der  darin  aufgestellten  Theorie  auch 
für  Deutschland  empfiehlt ,  obwohl  sie  ursprünglich  für  Frankreich  ge- 
schrieben und  sich  vorzugsweise  auf  dortige  Verhältnisse  bezieht  — 
sagt  von  der  Wüuschelruthe,  sie  sei  das  populärste  Mittel  zur  Aufsuchung 
der  Quellen  und  dasjenige,  welches  bei  Unwissenden  und  sogar  bei  unter- 
richteten Personen  den  meisten  Credit  gefunden  habe,  und  fährt  fort: 
„Obgleich  ich  viele  Male  unter  Leitung  dieses  Instrumentes  und  mit  Be- 
obachtung jeder  Vorsicht  experimentirte  und  unterirdische  Gewässer, 
deren  Lauf  mir  sehr  gut  bekannt  war,  wiederholt  überschritt,  so  habe 
ieh  doch  nie  die  geringste  Bewegung  an  der  Ruthe  in  meiner  Hand  be- 
merkt. Ich  habe  verschiedene,  ziemlich  umfangreiche  Abhandlungen 
über  diesen  Gegenstand  gelesen  und  unter  meinen  Augen  einige  Dutzend 
der  berühmtesten  Ruthenschläger,  die  ich  auf  meinen  Reisen  getroffen, 
experimentiren  lassen ,  um  mich  zu  überzeugen ,  ob  dies  Instrument  sich 
bei  der  Annäherung  an  eineu  unterirdischen  Wasserlauf  bewegt.  Nach 
Allem ,  was  ich  über  diesen  Gegenstand  gelesen  und  beobachtet  habe, 
bleibt  Folgt  ndes  meine  Ueberzeugung :  1 )  die  Ruthe  wendet  sich  un- 
willkürlich in  den  Händen  gewisser  Personen ,  welche  ein  zur  Hervor- 
bringung dieser  Wirkung  geeignetes  Temperament  besitzen ;  diese  Be- 
wegung mag  durch  Fluiden  geregelt  werden .  welche  unseren  Sinnen 
unsichtbar  bleiben,  als  Electricität,  Magnetismus  etc.;  2)  die  Bewegung 
geht  vor  sich  sowohl  an  wasserarmen ,  wie  an  wasserreichen  Oertlieh- 
keiteu  und  kann  folglich  durchaus  nicht  als  das  Anzeichen  einer  nahen 
Quelle  gedeutet  werden.  Bei  mehr  als  1 0000  Quellen,  deren  Vorhanden- 
sein ich  bestimmt  habe,  ist  es  nur  zwei  Mal  vorgekommen ,  dass  ich  den 
Punkt  traf,  welcher,  wie  man  mir  sagte,  auch  von  Ruthenschlägern  ge- 
wählt worden  war.  Ich  sage  gewählt,  denn  ihre  Bestimmungen,  wie 
man  sie  mir  vielleicht  an  tausend  Orten  gezeigt  hat ,  waren  fast  immer 
auf  den  Punkt  gerichtet ,  der  den  Eigentümern  am  meisten  zusagte 
(was  nicht  schwer  zu  errathen  ist).  Auch  zeigen  sich  diese  angeblichen 
Bestimmungen  meistens  als  vollständig  unbegründet  und  die  sehr  kleine 
Zahl ,  bei  denen  das  Entgegengesetzte  eintritt ,  verdankt  das  glückliche 
Resultat  dem  blassen  Zufalle." 

Zu  einer  Wünschelruthe  nimmt  man  gewöhnlich  eine  Haselruthe ; 
zum  Auffinden  verschiedener  Erze  bedient  man  sich  jedoch  auch  ver- 
schiedener Holzarten  ,  z.  B.  für  Silber  soll  sich  die  Haselruthe  vorzugs- 
weise eignen,  für  Kupfer  die  Esche,  für  Blei  die  Fichte  und  für  Gold 
soll  man  die  Ruthe  an  den  Enden  mit  eisernen  Spitzen  versehen.  Einen 
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Vorzug  schreibt  man  den  Ruthen  zu ,  welche  bei  Vollmond  und  zwar  in 
den  Monaten  Juli,  August  und  September  geschnitten  sind ;  man  soll  die 
Ruthe  mit  einem  Schnitte  abtrennen ;  auch  werden  besondere  Formeln 
empfohlen,  welche  beim  Abschneiden  gemurmelt  werden  sollen.  Es 
leuchtet  ein ,  dass  alle  diese  Vorschriften  gleichgültig  sind.  Unter  Um- 
ständen empfiehlt  sich  Holz  von  einem  gewissen  Grade  von  Elasticität 
und  daher  mag  es  wohl  kommen ,  dass  man  der  Haselruthe  den  Vorzug 
ertheilt.  Die  bequemste  Form  besteht  aus  einem  gabelförmigen  Zweige ; 
die  beiden  Zweige  sind  9  bis  12  Zoll  lang  und  das  nicht  getheilte  Stück 
hat  eine  Länge  von  etwa  3  Zoll.  Man  hält  die  Hände  zunächst  mit  der 
Innenfläche  nach  oben ,  fasst  mit  jeder  Hand  eineu  Zweig  und  giebt  der 
Ruthe  eine  horizontale  Lage ,  indem  man  die  Zweige  auseinander  biegt. 
Die  so  gehaltene  Ruthe  schnellt  dann  bei  der  geringsten  Veränderung  in 
der  Lage  entweder  nach  unten  oder  nach  oben.  —  Auch  nimmt  man 
wohl  nur  eine  einfache  Ruthe  von  einem  elastischen  Holze,  biegt  diese 
in  einen  Bogen  und  hält  sie  horizontal.  Auch  diese  Ruthe  schnellt  nach 
oben  oder  unten.  —  Eine  andere  Wünschelruthe  ist  künstlicherer  Art. 
Es  kann  dazu  jedes  Holz  genommen  werden ,  nur  wird  vorgeschrieben» 
dass  es  keine  Aeste  oder  schadhafte  Stellen  haben  soll.  Man  sehneidet 
einen  geraden  Holzstab  von  etwa  2  Fuss  Länge  und  mindestens  1  .>  Zoll 
Dicke  in  zwei  ungleiche  Stücke ,  spitzt  das  längere  zu  und  vertieft  das 
kürzere  an  einem  Ende ,  stellt  die  Spitze  des  einen  Stückes  in  die  Ver- 
tiefung des  anderen  und  hält  dann  beide  Stücke  in  gerade  Linie  mit  den 
gegen  einander  gerichteten  Zeigefingern ,  welche  die  anderen  Enden  der 
beiden  Stücke  berühren.  Der  in  neuerer  Zeit  aufgekommene  Psycho- 
graph  erscheint  als  eine  Modifikation  dieser  Art  von  Wünschelruthe. 
—  Wir  übergehen  noch  andere  Arten  und  erinnern  nur  noch  an  den 
Hausschlüssel  mit  der  Erbbibel  u.  dergl. 

Würfel,  anaklastischer,  heisst  ein  durchsichtiger  Würfel, 
wenn  er  bestimmt  ist ,  die  Brechung  des  Lichts  an  demselben  nachzu- 
weisen. 

Würfel,  L e s  1  i e ' 8 c h e r,  s.  Art.  Leslie'scher  Würfel. 
Wüstenstaub,  s.  Art.  Passatstaub. 

Wüstenwind,  s.  Art.  Samiel;  vergl.  auch  Art.  Solan o,  Si- 
roeco,  Terreno,  Harmattam. 

Wunderscheibe  oder  T  h  a  u  m  a  t  r o  p  (s.  d.  Art.). 

Würtemberg' scher  oder  Reisel' scher  Heber,  s.  Art.  Heber.  S. 

439. 

Wurf.  i  Wird  ein  freier  Körper  durch  eine  momentane 

Wurfbewegung.  ( Kraft  in  Bewegung  gesetzt,  so  sagt  man,  der 
Wurfkraft.  Körper  sei  geworfen  worden  oder  nennt  dies 
Wurflinie.  leinen  Wurf;  die  Kraft,  durch  welche  dies  ge- 
Wurfweite,       'schehen,  ist  heisst  die  Wurfkraft  und  die 
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genthümliche  Bewegung,  welche  der  geworfene  Korper  annimmt ,  die 
'url'be  wegnng. 

Durch  die  Wurfkraft  allein  würde  der  Körper  —  abgesehen  von 
llen  Hindernissen  —  eine  gleichförmige  Bewegung  erhalten  (s.  Art. 
ewcgung  und  Bewegnngslehre  1.  S.  88);  da  jedoch  auf  der 
Irde  die  Schwerkraft  auf  ihn  noch  eine  Wirkung  ausübt,  so  entsteht 
ine  zusammengesetzte  Bewegung  (s.  ebenda.  IV.  S.  94  uud  Bewegung. 

88).  Hierbei  sind  verschiedene  Falle  zu  unterscheiden,  nämlich  der 
erticale  Wurf  aufwärts  oder  abwärts,  der  horizontale  Wurf  und  der 
icuiefe  Wurf  aufwärts  oder  abwärts. 

1)  Für  d<«n  verticalen  Wurf  aufwärts  gelten  die  im  Art. 
Bewegungslehre  III.  aufgestellten  Gesetze ,  wenn  man  die  Accele- 
ration  beim  freien  Falle  — also  im  Allgemeinen  g  =  31,25  preuss.  Fuss, 
8.  Art.  Fall  der  Körper.  A.  S.  301  —  als  Retardation  nimmt. 

2)  Für  den  verticalen  Wurf  abwärts  gelten  ebenso  die  Ge- 
setze im  Art.  Bewegungslehre  II.  10.  8.  92  und  93  mit  Berück- 
sichtigung der  Acceleration  heim  freien  Falle. 

3 )  Bei  dem  horizontalen  und  schiefen  Wurfe  kommen  — 
da  man  in  den  kleinen  Entfernungen,  um  welche  es  sich  auf  der  Erde 
handelt ,  die  Kichtung  der  .Schwerkraft  als  parallel  uud  ihre  Stärke  als 
gleichbleibend  annehmen  kann  —  die  im  Art.  Bewegungslehre 
IV.  7.  S.  06  bis  98  aufgestellten  Sätze  zur  Anwendung.  Die  dort  an- 
genommene Richtung  X  ist  horizontal ,  die  von  Y  veitieal  und  Z  giebt 
die  Richtung  des  Wurfes  an;  der  Winkel  Z  A  X  =  «  heisst  Eleva- 
ti o  n  a  w  i  n  k  e  I,  Winkel  90  —  «  Richtungswinkel,  die  Entfernung, 
in  welcher  di<-  Bahn  die  Horizontale,  welche  durch  den  Anfangspunkt  A 

geht,  schneidet,  die  Wurfweite  und  die  parabolische  Bahn  Wurf* 

1  i  n  i  e  oder  T  r  a  j  e  c  t  o  r  i  e. 

Es  kommen  die  Gesetze  der  Wurfbewegung  namentlich  beim 
:    Schiessen  in  Betracht.    Man  nennt  in  dieser  Beziehung  die  Lehre  von 
*    der  Wuifbcwcguug  vorzugsweise  Ballistik  und  den  Wurfkörper  das 
Projectil.    Da  für  eine  Elevation  von  «  =  45  — j—  ß  die  Wurfweite 
theoretisch  ebenso  gross,  wie  bei  einer  solchen  von  «  =  45  —  ß  ist, 
in  jenem  Falle  der  geworfene  Körper  aber  einen  höheren ,  in  diesem 
einen  flacheren  Bogen  durchfliegt,  so  nennt  man  dort  den  Schuss  einen 
Bogensehuss,  hier  einen   scharfen  Scliuss.     Die  im  Art. 
Bewegungslehre  IV.  7  unter*  und  t  aufgeführten  Gesetze  kommen 
namentlich  bei  Bestimmung  der  Dauerzeiten  für  die  Zünder  explodi- 
render  Geschosse  in  Betracht. 

Da  die  Wurfgesetze,  welche  wir  eben  nachgewiesen  haben,  nur  für 
t'  den  leeren  ,  keinen  Widerstand  bietenden  Raum  gelten ,  der  Wurf  aber 
I  gewöhnlich  im  lufterfUllten  Räume  erfolgt,  so  treten  für  dieseu  Fall 
wesentliche  Veränderungen  ein.  Ans  dem  Widerstände  d  e  s  M  i  t  - 
I  teh  (s.  d.  Art  und  Luftwiderstand)  erklärt  sich  das  ungleich 
H 


Wuifhebel  —  WmrseUyatem. 

schnelle  Fallen  von  Körpern ,  die  gleiches  Volumen ,  aber  verschiedene 
Dichtigkeit  besitzen ,  indem  der  Kraftverlust  zwar  gleich  ist ,  aber  der 
Rest  an  bewegender  Kraft  bei  dem  dichteren  Körper  grösser  bleibt,  wozu 
überdies  kommt,  dass  jeder  —  auch  der  ruhende  —  Körper  in  der  Luft 
einen  Verlust  an  seinem  Gewichte  verliert  (s.  Art.  Hydrostatik.  E. 
S.  474).  Ebenso  steigt  ein  vertical  aufwärts  geworfener  Körper  nicht 
so  hoch,  als  es  theoretisch  sein  müsste,  und  ebenso  wenig  kommt  er 
wieder  mit  seiner  Anfangsgeschwindigkeit  unten  an.  —  Da  ein  fallender 
Körper  eine  immer  grössere  Geschwindigkeit  erhält ,  so  wächst  zwar 
seine  bewegende  Kraft ;  da  aber  der  Widerstand  des  Mittels  sich  im 
Quadrate  der  Geschwindigkeit  steigert ,  so  nähert  sich  die  Bewegung 
immermehr  einer  gleichförmigen;  vergl.  z.  B.  Art.  Fallschirm.  — 
Wegen  des  Luftwiderstandes  ist  endlich  die  Bahn  eines  nicht  vertical 
geworfenen  Körpers  keine  Parabel ,  sondern  eine  in  dem  absteigenden 
Theile  steilere  Curve,  als  in  dem  aufsteigenden,  die  sogenannte  balli- 
stische Curve. 

Die  nähere  Entwickelimg  der  ballistischen  Curve  überschreitet  die 
nach  unserem  Plane  gesetzte  mathematische  Grenze ,  wir  führen  daher 
nur  einige  Resultate  an  : 

wo  Cf,  die  Geschwindigkeit  in  irgend  einem  Punkte  der  Bahn :  g  = 
31,25  preuss.  Fuss;  ?i  ein  Factor,  welcher  von  der  Dichte  der  Loft 
und  des  Körpers,  sowie  von  der  Gestalt  des  letzteren  abhängig  ist; 

Co i ist  =  tgsa  AI  -|-  tgs-cc  -\-  log  (tgsa  -f-  )   1  -|-fy,*ä«) 

+  1  

'  2//  h  cos-  a 

wo  h  die  Höhe  des  betreffenden  Bahnpuuktes  und  u  der  Elevations- 
winkel ;  p  die  Tangente  des  .Winkels ,  welchen  die  Tangente  des  be- 
treffenden Bahnpunktes  mit  derAxeT,  also  mit  der  Horizontalen,  bildet. 
—  Die  Ortsbestimmung  des  geworfenen  Körpers  in  irgend  einem  Augen- 
blicke lässt  sich  nicht  in  einer  geschlossenen  Form  darstellen ;  aber  die 
Curve  kann  man  durch  einzelne  Punkte  construiren. 

Um  die  Geschwindigkeit  von  Projectilen  zu  ermitteln,  hat 
man  sich  zweckmässig  des  Chronoskops  (s.  d.  Art.)  bedient,  ebenso  des 
ballistischen  Pendels  (s.  Art.  Pendel.  D.  S.  203). 

Wurfhebel,  b.  Art.  Hebel.  S.  436;  vergl.  auch  Art.  Trag- 
h  ebel. 

Wurfweite,  s.  Art.  Wurf. 

Wurzelsystem  d er  Qu e 1 1  e n ,.  s.  Art.  Quelle.  A.  S.  300. 
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Y. 

Yard  heisst  in  England  die  gesetzliche  Längeneinheit.  Es  wird 
in  3  engl.  Fuss  eingetheilt,  und  die  Vergleichung  mit  dem  französischen 
Meter  hat  ergeben,  dass  1  engl.  Fuss  =  0,304  71)441*  Meter  ist.  Dem 
Yard  liegt  die  angelsächsische  Elle  zu  Grunde,  in  Betreff  welcher  Hein- 
rich I.  1101  befahl,  dass  sie  die  Liinge  seines  Armes  bis  zur  Spitze  des 
Mittelfingers  halten  sollte.  Unter  den  vorhandenen  Mustermassen  wurde 
1824  das  17  00  von  Bird  verfertigte  und  mit  der  Aufschrift  „Standard 
Yard  1700"  versehene  zum  Urmasse  erklärt.  Es  ist  diesUrmass  1834 
hei  dem  Brande  der  Parlamentsgebäude  mit  zu  Grunde  gegangen.  Als 
Anhalt  diente  nun  die  Vergleichung  mit  dem  Meter  und  die  vorher 
bereits  getroffene  Bestimmung,  dass  das  einfache  Secundenpendel  in  der 
Breite  von  London  auf  den  Meeresspiegel  und  den  luftleeren  Kaum  redu- 
cirt  bei  02°  F.  39,1398  engl.  Zoll  oder  nach  Kater'*  Beobachtungen 
39,13i»2D  engl.  Zoll  beträgt.  Wegen  der  Längenmasse  überhaupt  vergl. 
Art.  L  ä  n  g  e  n  m  a  s  s. 

Young'  s  Wellenstäbchen,  s.  Art.  W  e  1 1  e  n  s  t  ä  b  c  h  e  n. 


z. 

Zähigkeit  eines  Körpers  bezeichnet,  dass  sich  dieTheile  desselben 
schwer  trennen  lassen,  wenn  sie  auch  bedeutend  aus  ihrer  Lage  gebracht 
werden,  z.  B.  Leder.    Vergl.  Art.  Dehnbarkeit. 

Zähne  an  Räderwerken  heissen  die  Hervorragungen  an  den  Rädern. 
Vergl.  Art.  Bäder  werk. 

Zäpfchen  im  Auge  vergl.  Retina  im  Art.  Auge. 

Zahl ,  golden  e,  giebt  an ,  das  wievielte  Jahr  des  Mondcyclus  (8. 
d.  Art.)  ein  jedes  Jahr  ist. 

Zahnlücken  heissen  die  Vertiefungen  zwischen  den  Zähnen  eines 
Rades.    S.  Art.  Räderwerk. 

Zamboni'scbe  Sänle  oder  trockene  Säule  heisst  eine  galvani- 
sche Säule  aus  leitenden  Blattenpaaren,  welche  durch  einen  starren,  mehr 
oder  weniger  trockenen  Körper  getrennt  sind.  Jetzt  construirt  man 
diese  Säulen  gewöhnlich  aus  unechtem  Gold  -  und  Silberpapier,  indem 
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man  zwei  Blätter  davon  mit  der  Papierseite  an  einander  kleistert  und 
dann  daraus  Kreisseheiben  von  1  s  bis  zu  2  Zoll  Durchmesser  sehneidet. 
Diese  Scheiben  legt  man  so  auf  einander,  dass  immer  das  unochte  Silber 
(Zink)  der  einen  Scheibe  mit  dem  unechten  Golde  (Kupfer)  der  anderen 
in  Berührung  kommt.  Gewöhnlich  füllt  man  mit  ihnen  in  dieser  Ord- 
nung eine  Glasröhre  an,  legt  an  das  Silberende  noch  eine  dünne  Kupfer- 
scheibe und  an  das  Goldende  eine  dünne  Zinkplatte ,  presst  Alles  gut 
an  einander  und  verschliesst  die  Enden  mit  metallenen  Kappen,  von 
denen  die  Poldrahte  ausgehen.  Etliche  100  bis  1000  Scheiben  sind 
nöthig,  um  eine  auffallendere  Wirkung  zu  erzielen.  —  Eine  Haupt- 
an wendung  von  der  Z  a  m  b  o  n  i's  c  h  e  n  Säule  macht  man  bei  dem 
Bohnenberger-Fechne r'schen  Electroskope  ( s.  Art.  E  1  e c t r o - 
s  k  o  p) ;  U  o  u  s  8  e  a  u  gründete  auf  dieselbe  sein  Diagometer  ( s.  d.  Art. )  ; 
auch  hat  man  die  anhaltende  Wirksamkeit  derselben  zu  einem  sogenann- 
ten Perpetuum  mobile  vorgeschlagen.  —  Da  der  nicht  metallische 
Zwischenkörper,  also  im  angegebenen  Falle  das  Papier  und  der  Kleister, 
immer  in  gewissem  Grade  zu  den  feuchten  Leitern  zu  rechnen  ist.  so 
beruht  die  Wirksamkeit  dieser  Säule  auf  demselben  Principe  wie  die 
V  o  1 1  a' sehe  Säule  (s.  Art.  G  a  1  v  a  n  i  s  in  u  s.  B.).  —  Den  ersten  Anstoss 
zur  Construction  trockener  Säulen  hat  wohl  f  1802)  Kitt  er  gegeben, 
indem  er  Schafleder  oder  Wachstuch  statt  der  angefeuchteten  Papp- 
scheiben oder  Tuchscheiben  bei  der  Volt  a  schen  Säule  zur  Verwendung 
brachte.  —  Den  Gegensatz  zu  der  trockenen  Säule  bildet  die  sogenannte 
hydroelectrisehe  Kette  (a.  d.  Art.). 

Zapfenreibung  gehört  zur  gleitenden  Beübung  (s.  Art.  Rei- 
bung) und  liudet  sowohl  bei  stehendeu  als  liegenden  Zapfen  statt,  also 
wenn  die  Bewegung  eine  drehende  um  eine  feste  Axe  ist. 

Zauberbecher  oder  Tantalusbecher  ist  eine  Spielerei,  bei 
welcher  ein  Heber  die  Hauptrolle  spielt.  Der  Henkel  eines  Bechers  ist 
hohl  und  vertritt  einen  Heber,  dessen  äussere  Mündung  am  unteren  Ende 
des  Henkels  ist,  während  die  andere  im  Innern  des  Bechers  in  der  Nähe 
des  Bodens  sich  befindet  Der  Henkel  muss  noch  etwa  1  4  bis  '/s  Zoll 
niedriger  sein ,  als  der  Becher.  Setzt  man  den  zum  Theil  gefüllten 
Becher  an  den  Mund ,  so  füllt  sich  der  Heber  bis  über  seine  Krümmoo^ 
und  der  Inhalt  fliesst  durch  den  Heber  ab  (Vergl.  Art.  Heber).  S.  tü>er- 
dies  Art.  Diabetes. 

Zauberbrunnen  heisst  ein  Apparat,  aus  welchem  eine  Flüssigkeit 
(Wasser)  in  Unterbrechungen  ausfliegst,  weshalb  man  denselben  auch 
intermittireudeu  Brunnen  nennt.  Der  Apparat  besteht  aus  einem 
oberen  und  unteren  Behälter.  Aus  der  Mitte  des  Bodens  geht  von  dem 
oberen  eine  Bohre  von  etwa  1 2  Zoll  Länge  nach  unten ,  die  aber  im 
Innern  beinahe  bis  an  die  Decke  des  Behälters  reicht.  Am  unteren 
Ende  hat  diese  Röhre  einen  kleinen  Ausschnitt  an  der  Seite :  ausserdem 
lässt  sie  sich  auf  eine  Köhre  von  einigen  Zollen  Länge,  die  aus  dem 
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Deckel  des  unteren  Behälters  in  dessen  Mitte  hei  vorragt  und  an  der 
Seite  ebenfalls  einen  Ausschnitt  hat,  aufstecken.  Endlich  gehen  von  dem 
Boden  des  oberen  Behälters  noch  2  oder  3  kurze  enge  Röhren  aus. 
Will  man  den  Apparat  gebrauchen ,  so  zieht  man  den  oberen  Behälter 
von  der  Röhre  des  unteren  ab,  füllt  ihn  durch  das  lange  Rohr  mit  Wasser, 
steckt  die  Röhre  des  unteren  Behälters  in  die  des  oberen ,  so  dass  beide 
Ausschnitte  auf  einander  treffen ,  und  kehrt  nun  das  Ganze  um.  Jetzt 
beginnt  das  Wasser  aus  den  engen  Röhrchen  des  oberen  Behälters  zu 
fliessen  und  sammelt  sich  auf  dem  tellerförmigen  Deckel  des  unteren  an, 
wobei  ein  Theil  durch  den  Ausschnitt  der  langen  Röhre  in  den  unteren 
abfliesst.  Ist  nun  der  Ausschnitt  so  klein ,  dass  mehr  Wasser  in  den 
Teller  flieset,  als  aus  diesem  abströmen  kann,  so  sammelt  sich  bald  soviel 
Wasser  an,  dass  der  Ausschnitt  unter  Wasser  steht.  Jetzt  kann  keine 
Luft  mehr  durch  die  lange  Röhre  in  den  oberen  Behälter  gelangen  und 
folglich  hört  das  Laufen  des  Wassers  aus  dem  engen  Röhrchen  auf; 
tiiesst  aber  das  Wasser  aus  dem  Teller  soweit  ab ,  bis  der  Ausschnitt 
wieder  frei  wird ,  so  erlangt  die  Luft  wieder  Zutritt  nach  oben  und  das 
Laufen  des  Brunnens  beginnt  wieder.  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass 
man  den  Brunnen  auf  Commando  laufen  und  still  stehen  lassen  kann, 
wenn  man  den  Stand  des  Wassers  an  dem  Ausschnitte  beobachtet. 

Zauberkanne,  die,  ist  ähnlich  eingerichtet  wie  der  Oelkrug  der 
Wittwe  von  Zarbath  (s.  Art.  Oelkrug)  und  gleicht  einer  Theekanne, 
aber  der  Deckel  ist  luftdicht  befestigt  und  die  Füllung  geschieht  durch 
eine  mit  einer  Schraube  verschliessbare  Oeffnung  am  Boden.  In  dem 
Henkel  ist  eine  Oeffnung,  und  wenn  man  diese  mit  dem  Finger  ver- 
schliesst ,  kann  die  Flüssigkeit  nicht  aus  dem  engen  Ausgussrohre  aus- 
Hiessen.  Will  man  zwei  verschiedene  Flüssigkeiten  aus  derselben  Kanne 
ausgiessen,  so  ist  dieselbe  durch  eine  Scheidewand ,  welche  auch  das 
Ausgussrohr  theilt ,  in  zwei  Abtheilungen  zu  theilen  und  am  Henkel 
müssen  zwei  Oeffnungen  angebracht  werden,  von  denen  jede  in  eine 
Abtheilung  führt. 

Zauberkreis  nennt  man  eine  vom  Blitz,  der  daselbst  eingeschlagen 
hat,  versengte  Stelle  auf  einer  Wiese.  Diese  Stellen  haben  3  bis  4  Fuss 
Durchmesser  und  an  ihnen  wächst  nach  dem  Abmähen  das  Gras  viel 
frischer  und  grüner  als  an  den  Übrigen. 

Zauberkunst  oder  natürliche  M  a  g  i  e.  Im  Alterthume  war 
Magie  gleichbedeutend  mit  Naturwissenschaft.  Nach  P 1  i  n  i  u  s  umfasste 
die  Magie  alles  das ,  was  lilr  d  u  Körper  von  Wichtigkeit  und  geeignet 
ist,  die  Aufmerksamkeit  des  Geistes  auf  sieh  zuziehen.  Sie  beprifl  in 
sich  die  Mediein,  die  Religion  und  die  Astronomie.  Dies  war  die  heilige 
Dreilieit  der  Kenntnisse  der  Magie,  wie  sie  die  Magier  im  Oriente,  wo 
diese  Wissensehaft  die  Könige  der  Könige  beherrschte  ,  lehrten.  —  Die 
Kundigen  missbrauehten  später  ihre  Kenntnisse,  um  sich  den  Unkundigen 
gegenüber  Ansehen  und  Einfluss  zu  verschaffen.    Der  Glaube  der  un- 
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wissenden  Menge ,  dass  nur  durch  den  Besitz  ülx  matlirlicher  Kräfte 
dir  Unbegreifliche  ausgeführt  werden  könne,  kam  dabei  trefflich  n 
statten,  und  so  nahm  das  Gebiet  der  Täuschungen  immer  grösser 
Dimensionen  an.  Es  gab  eine  divinatorische  Magie,  die  sich  mit  Wahr- 
sagen und  Nativitätsstellen  beschäftigte.  Es  gehört  hierhin  die  Astroiof>. 
die  Chiromantie  etc.  Eine  andere  Art  war  die  Nekromantie  oder  dV 
Wissenschaft,  Geister  aller  Art  zu  citircn.  Auch  die  Bauchrednerkii»: 
wurde  getuissbraucht.  Die  Alchymie  und  die  Kabbala  traten  späirr 
hinzu  und  theilweis  ging  es  soweit,  dass  man  der  Meinung  war.  all- 
Gesetze  und  Kräfte  der  Natur  aufheben  und  verandern  zu  körnvn 
Dieser  L'nsinn  hat  vor  dem  Lichte  der  wahren  Naturforsekung  nicht  l*- 
stehen  können  und  heutigen  Tags  ist  die  Magie  zusammengeschrampn 
auf  die  Kunststücke  der  Taschenspieler,  von  denen  selbst  die  gros* 
Menge  siel»  sagt,  dass  die  Hexerei  in  Geschwindigkeit  und  in  der  Fertig- 
keit, die  Bestimmungsstücke  der  Erscheinung  zu  verbergen  besteht,  das» 
Alles  aber  auf  natürlichem  Wege  erfolgt. 

Zauberlaterne,  magische  Laterne  (Interna  magicat  bestellt 
aus  einer  mit  Ausnahme  der  erforderlichen  Zuglöcher  allenthalben  . 
schlossenen  Laterne  mit  einer  möglichst  hell  brennenden  Flamme  im 
Innern.  An  der  Hinterwand  ist  ein  Erleuchtungsspiegel  angebracht,  in 
dessen  Brennpunkte  siel»  die  Flamme  befindet.  In  der  Mitte  der  Vord«- 
wand  steckt  in  einem  ruuden  Loche  von  etwa  1 1  i  Zoll  Durchme&rf 
eine  nach  aussen  gerichtete  Blechröhre  von  3  Zoll  Länge  und  in  dk* 
lässt  sich  eine  zweite  mehr  oder  weniger  einschieben.  Die  erste  KAy 
hat  dicht  an  der  Laterne  auf  beiden  Seiten  Einschnitte,  um  einen  G^-~ 
streifen,  auf  welchen  mit  durchscheinenden  Farben  Figuren  gemalt  s*L 
einstecken  zu  können ;  in  der  äusseren  Röhre  aber  befinden  sich  n«i 
Convexgläser ,  die  zusammen  ein  Sammelglas  mit  verkürzter  Brnin«r 
vertreten  und  durch  V  erschiebung  der  Röhre  so  gestellt  werden,  dass 
Figur  auf  dem  Glase  noch  ausserhalb  der  Brennweite  steht.  Ist  dieFigff 
auf  dem  Glasstreifen  in  umgekehrter  Stellung  eingeschoben ,  so  entttet; 
(s.  Art.  Linsenglas.  D.)  von  derselben  ausserhalb  der  Latente  t« 
umgekehrtes,  also  hier  ein  aufrechtes,  physisches  Bild ,  welches  man  tä 
einer  Wand  oder  auf  einer  ausgespannten  Leinwand  auffangen  kans 
Dies  Bild  ist  um  so  grösser,  je  näher  die  Figur  an  dem  Brennponki' 
steht,  und  man  kann  es  durch  Verschiebung  der  äusseren  Rühre  st<  5 
dahin  bringen,  dass  dasselbe  gerade  auf  der  bestimmten  Wand  mögliche 
deutlich  erscheint ,  wobei  jedoch  dnfär  zu  sorgen  ist ,  das  .  das  Zimiwr. 
in  welchem  die  Vorstellung  gegeben  wird,  möglichst  dunkel  ist.  —  Ver- 
ändert man  den  Abstand  der  Linsen  von  der  Figur,  so  wird  das  BiU 
undeutlich  und  es  erklärt  sich  dadurch  die  Erzeugung  von  Nebelbilddi 
iS.  d.  Art.)  mittelst  zweier  Zauberlaternen.  —  Anstatt  das  Bild  auf  ein* 
Wand  oder  auf  einen  Schirm  fallen  zu  lassen,  taugt  man  es  auch  arjf 
Kartell  auf    Alsdann  liegen  die  .inzclnen  Theile  des  Bildes  nicht  in 
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einer  Ebene,  sondern  theilweise  hinter  einander  und  scheinen  sich  zu 
bewegen.  Hierdurch  entstehen  die  sogenannten  P  h  a  n  t  a  s  m  a  g  o  r  i  e  n. 
—  Um  die  Bilder  möglichst  hell  zu  machen ,  bringt  man  wohl  noch  eine 
dritte  Convexlinse  zwischen  Flamme  und  Figur  an ,  welche  das  von  dem 
Spiegel  kommende  Licht  auf  die  Figur  concentrirt.  Je  heller  die 
Flamme  leuchtet,  desto  heller  treten  auch  die  Erscheinungen  auf.  Des- 
halb wendet  man  bei  grösseren  Apparaten  das  I)  r  u  m  m  o n  d'sehe  Licht 
(s.  d.  Art.)  an.  Ks  geschieht  dies  namentlich  bei  der  Benutzung  der 
Zauberlaterne  als  Hydrooxygengas-Mikroskop,  dessen  Wirkung  der  eines 
Sonnenmikroskops  (s.  d.  Art.)  gleichkommt.  Benutzt  man,  wie  bei  den 
Nebelbildern ,  zwei  Zauberlaternen  und  lüsst  man  mit  durchscheinenden 
Farben  bemalte  Glasscheiben ,  die  an  der  Stelle  der  Figur  eingeschoben 
sind,  rotiren ,  so  erhalt  man  interessante  Farbenspiele.  Auch  mit  einer 
Zauberlaterne  kann  man  schon  dergleichen  erzeugen ,  wenn  man  zwei 
solcher  Scheiben  dicht  hinter  einander  stellt  und  mit  verschiedener  Ge- 
schwindigkeit oder  in  entgegengesetzter  Richtung  rotiren  lilsst.  —  Lässt 
man  das  Bild  auf  einer  Leinwand  erscheinen ,  welche  sich  zwischen  der 
Zauberlaterne  und  den  Zuschauern  befindet ,  so  ist  dieselbe  nass  zu 
machen ,  damit  sie  durchscheinender  wird ;  soll  das  Bild  hingegen  von 
der  Leinwand  reflectirt  werden,  so  bleibt  die  Leinwand  trocken. 

Erfinder  der  Zauberlaterne  ist  Athanasius  K  i  r  c  h  e  r  um  1 64  0. 

Zauberscheibe,  s.  Art.  Stroboskop. 

Zaubertonne,  die,  beruht  auf  dem  Principe  des  Ileronsbrunnen  (s. 
d.  Art.).  Das  Innere  der  Tonne  ist  durch  eine  Scheidewand  in  zwei 
Theile  getheilt,  aber  diese  Wand  hat  oberhalb  ein  Loch,  so  dass  die 
Luft  in  beiden  Abtheilungen  in  Communication  steht.  Die  eine  Ab- 
theilung hat  aussen  einen  Hahn ,  der  im  Innern  heberartig  gekrümmt  ist 
und  mit  seiner  Mündung  fast  bis  auf  den  Boden  reicht.  Diese  Abtheilung 
füllt  man  durch  eine  oben  angebrachte,  luftdicht  verschlicssbare  Oeffnnng 
mit  Wein.  Durch  das  Spundloch  geht  luftdicht  ein  Hohr  in  die  zweite 
Abtheilung  und  reicht  fast  bis  auf  den  Boden.  Setzt  man  nun  in  das 
Kohr  des  Spundloches  einen  dicht  anschliessenden  Trichter  und  füllt 
Wasser  ein,  so  wird  wie  bei  dem  Ileronsbrunnen  die  Luft  im  Innern  ab- 
gesperrt und  verdichtet  und  aus  dem  Hahne  der  ersten  Abtheilung  flies>t 
Wein. 

Zaubertrichter,  der,  ist  ein  Doppeltrichter  und  der  Zwischenraum 
zwischen  beiden  steht  mit  dem  Henkel  in  Verbindung,  an  welchem  ein 
kleines  mit  dem  Finger  versehüessbares  Loch  angebracht  ist.  Hält  man 
das  Hohr  zu  und  füllt  den  Trichter  mit  einer  Flüssigkeit ,  so  füllt  sich 
auch  der  Zwischenraum.  Yerschlirsst  man  nun  das  Loch  am  Henkel 
und  öftnet  das  Hohr,  so  fliesst  zwar  die  Flüssigkeit  aus  dem  Trichter  ab, 
aber  nicht  der  Inhalt  des  Zwischenraums  und  diesen  kann  man  dann 
nach  Belieben  durch  Wegnahm«'  des  Fingers  von  dem  Loche  des  Henkels 
zum  Ausfliessen  bringen,  wie  bei  dem  Stechheber. 
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Zaum,  P  r  o  n  y '  8  oder  B  r  e  m  8  d  y  n  a  m  o  m  e  t  e  r,  s.  Art.  Dyna- 
mometer. S.  234. 

Zehrung  bei  der  Rakete,  8.  d.  Art. 

Zeich enktmst.  perspectivische,  s.  Art.  Perspective. 

Zeigertelegraph  heisst  eine  zuerst  von  dem  Engländer  W  h  e  a  t  - 
8 1  o  n  e  angegebene  Einrichtung  des  electrischen  Telegraphen,  bei  welcher 
durch  Zusammenwirken  des  Electromaguetismus  und  der  Federkraft  ein 
Zeiger  vor  eiuem  Ziffer  blatte  bewegt  wird,  auf  welchem  die  Buchstaben 
verzeichnet  sind.    Vergl.  Art.  Telegraph.  C.  4. 

Zeigerwaage  nennt  man  eine  Waage,  bei  welcher  eine  Zunge  oder 
ein  Arm  des  Waagebalkens  Uber  einem  Gradbogen  spielt  und  durch  die 
Stellung  das  Gewicht  des  zu  wiegenden  Körpers  angiebt,  ohne  dass  dabei 
noch  besondere  Gewichtstticke  gebraucht  werden.  Gewöhnlich  liegt  ein  i 
Winkelhebel  zu  Grunde,  dessen  Schwerpunkt  auf  dem  als  Zeiger  dienen-  | 
den  Arme  sich  befindet.  Die  Eintheilung  des  Gradbogens  wird  durch 
Versuche  mit  Gewichten,  welche  als  zu  wiegende  Last  dienen,  bestimmt. 
Dergleichen  Zeigerwaagen  empfehlen  sich  als  Briefwaagen ,  in  welchem 
Falle  die  Eintheilung  nach  der  Progression  des  Portosatzes  zu  bemessen 
ist.  In  Papierfabriken  benutzt  man  Zeigerwaagen,  um  aus  dem  Ge- 
wichte eines  Probebogens  gleich  das  Gewicht  von  einem  Riesa  zu  finden. 

Zeit  konnte  man  kurz  als  das  In-,  Ausser-  und  Naeheinauderseiu 
erklären.    Wegen  der  Zeitmessung  s.  Art.  U  h  r  und  Sonnen  zeit. 

Zeit  oder  Gezeit,  8.  Art.  Ebbe  und  Fluth.  Die  Seeleute 
nennen  eine  ganze  Zeit  die  ganze  Dauer  einer  Fluth  oder  einer  Ebbe; 
ebenso  sprechen  sie  von  halber  Zeit.  Ein  seemännischer  Aus  Iruck 
ist :  mit  der  Zeit  absegeln  oder  aufsegeln  oder  absacken. 

Zeit  der  Sonnen  und  der  Wolken,  wenn  die  Gegend  der 
Windstillen  und  die  Zone  der  Passate  in  einander  eingreifen;  s.  Art. 
Wind. 

Zeitkugel  nennt  man  eine  weithin  sichtbare  Kugel ,  die  mit  einer 
astronomischen  Uhr  durch  einen  electrischen  Apparat  in  Verbindung 
steht  und  in  einem  bestimmten  Augenblicke  fallt.  Airy,  Director  der 
Sternwarte  zu  Greenwich ,  hat  zuerst  eine  Zeitkugel  angebracht.  Die 
Kugel  ist  gross ,  hohl  und  auf  einer  polirten  Stange ,  welche  durch  ihre 
Mitte  geht,  leicht  gleitbar  Uber  dem  Thurmdache  angebracht.  Die 
Kugel  wird  emporgezogen  und  jeden  Tag  in  dem  Augenblicke,  wo  die 
astronomische  Uhr  1  Uhr  zeigt ,  reisst  ein  electrischer  Hebel ,  der  di<" 
Kugel  oben  hielt,  so  dass  sie  um  etwa  12  Fuss  tief  niederfällt.  In 
London  fallen  ebenfalls  Zeitkugeln  gleichzeitig  mit  der  Green  wicher, 
z.  B.  über  dem  Dache  der  Elcetrotelegraphcn-Compagnic ,  über  dem 
Hause  des  Chronometermachers  F r e n c h  in  der  City;  sogar  iu  Edin- 
burg  ist  auf  dem  Nelson-Monumente  eine  Zeitkugel,  die  mit  der  Greeu- 
wicher  gleichzeitig  fallt.  Die  Kugel  von  French  ist  vou  Zink,  hat 
5'/2  Fuss  Durchmesser  und  steht  150  Fuss  Uber  dem  Themsespiegel. 
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Zeitmessung,  s.  Art.  I  hr. 

Zeitstrom  }  bedeutet  den  durch  eine  Fluth  oder  Kbbe  iu  einem 
Zeitweg     j  Kanäle  oder  Flusse  verursachten  Strom. 
Zellenapparat,  s.  Art.  Beehernp parat.    Jeder  Becher  bildet 
eine  Zelle. 

Zenith  oder  S c h  c  i  t  e  1  p  u  n  k  t ,  s.  Art.  Nadir. 

Zenithdistanz  eines  Punktes  am  Himmel,  z.  Ii.  eines  Sternes,  ist 
auf  dem  durch  das  Zenith  und  den  Punkt  gehenden  Verticalkreise  der 
Bogen,  weicher  zwischen  Zenith  und  dem  Punkte  liegt. 

Zenithmikrometer,  s.  Art.  Mikrometer  3. 

Zephyr  und  Favonius  bedeuteten  bei  den  Alten  unsern  West- 
wind. 

Zerbrechen  oder  z  e  r  k  n  i  c  k  e  n  \ 

Zerdrücken  (  s.  Art.  F  e  s  t  i  g  k  e  i  t. 

Zerknicken  oder  z  e  r  b  r  e  C  h  e  n  ; 
.   Zerknistern,  s.  Art.  D  e  c r c  p  i  t  i  r c  n. 

Zerleger  oder  A  n  a  1  y  s  e  u  r ,  eine  Vorrichtung  an  den  Polarisations- 
apparaten, durch  welche  das  von  dem  Polarisator  kommende  Licht  als 
polarisirtes  nachgewiesen  werden  soll.    S.  Art.  Polarisation  A.  c. 

Zerlegung  der  Kräfte  besteht  darin,  dass  mau  für  eine  Kraft 
zwei  oder  mehrere  Kräfte  ermittelt,  welche  vereint  dieselbe  Wirkung 
hervorbringen,  wie  jene  allein.  Vergl.  Art.  H  e  w  eg  u  n  g  s  1  e  h  r  t»»I  V.  1 0. 

Zerlegungsspiegel  an  Polarisationsapparate»,  s.  Art. "Polari- 
sation A.  a. 

Zerrbild  oder  A  n  a  m  o  r  p  h  o  s  e.  S.  d.  Art. 

.  Zerreissen,  s.  Art.  Festigkeit. 

Zersetzung,  e  I e c t r o - c h e m  i 8 c Ii e ,  s.  Art.  C Ii e in i s c he  W  i r - 
k  u  ivg  e  u  d  e  r  IC  I  e  c  t  r  i  c  i  t  ä  t. 

Verstreuen,  s.  Art.  Keflectiren. 

Verstreutes  Licht  ist  un regelmässig  retlectirtes  Licht.  Eine  spie- 
gelnde Oberfläche  von  absoluter  Glätte  würde  das  auffallende  Licht  nur 
regelmässig  refh-ctiren,  ohne  selbst  sichtbar  zu  sein ;  das  Sichtbarwerden 
der  Korper  beruht  auf  dem  von  ihnen  ausgehenden  zerstreuten  Lichte  in 
Folge  der  Rauhigkeiten  auf  der  Oberfläche.  Ycrgl.  Art.  Katoptrik 
und  den  folgenden  Art.  Zerstreuung  des  Lichtes. 

Zerstreuung  des  Lichtes,  insofern  darauf  die  bei  der  Lichtbrechung 
auftretenden  Farben  beruhen,  nennt  man  Dispersion  (8.  d.  Art.  und 
Art.  Farbe).  —  Mit  der  Dispersion  ist  das  unregelmässig  rctlectirte 
Lieht,  welches  in  keiner  bestimmten  Richtung  von  der  Oberfläche  des 
vom  Lichte  getroffenen  Körpers  zurückgeworfen,  sondern  nach  allen* 
Seiten  hin  zerstreut  wird,  nicht  zu  verwechseln.  Auf  diesem  zerstreu- 
ten Lichte  beruht  das  Sichtbarwerden  der  Körper,  welche  kein  eigenes 
Licht  ausstrahlen;  es  ist  um  so  bedeutender,  je  weniger  polirt  die  be- 
treffende Oberfläche  ist;  ausserdem  bedingt  dies  Licht  noch  die  ver- 

Enisuiaim,  Handwörterbuch.  II.  45 
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sehiedene  Farbe,  welche  die  in  der  Natur  vorkommenden  Körper  unsera 
Auge  bei  gewöhnlicher  Beleuchtung  darbieten  (s.  Art.  Farbe).  Beson- 
dere Beachtung  verdient  hierbei,  ob  der  Körper  undurchsichtig  oder 
durchsichtig  ist.  Im  enteren  Falle  kommt  es  darauf  an,  welche  FarW 
strahlcn  absorbirt  und  welche  als  zerstreutes  Lieht  rerleetirt  werden:  iru 
letzteren  Falle  hat  man  die  Farbe  im  rerleetirten  und  im  durchgelassen«) 
Lichte  zu  unterscheiden,  und  also  sein  Augenmerk  darauf  zu  richten, 
welche  Farbenstrahlen  als  zerstreutes  Lieht  reflcctirt,  welche  abiwtiin 
und  welche  durchgelassen  werden.  —  Was  man  eine  Zeit  lang  inner? 
Dispersion  oder  innere  Zerstreuung  nannte,  wird  jetzt  mit  drin 
Namen  Flu orescenz  bezeichnet,  wortiber  Art.  F I uore seenz  da* 
Nähere  enthiilt. 

Zerstreuungsbild  nanuteTortual  das  Bild,  welches  sich  in  einem 
kurzsichtigen  Auge  auf  der  Netzhaut  bildet,  weil  die  zur  Erzeugung  de?- 
selben  erforderlichen  Brennpunkte  vor  diese  fallen  und  also  die  Strahlet, 
ehe  sie  die  Netzhaut  treffen,  divergirend  geworden  sind.  Consequent 
mftsste  man  auch  noch  in  anderen  Fällen  als  beim  Auge  von  Zeretreuunp- 
bildern  sprechen,  z.  B.  bei  Linsen  und  sphärischen  Spiegeln. 

Zerstreuungsglas  oder  Zerstreu u ngsl in se  ist  eine  (Wav- 
linse.  Vergl.  Art.  Linsenglas. 

Zerstreuungskreis,  ein,  bildet  sich  im  Auge,  wenn  die  von  einrti 
leuchtenden  Punkte  ausgehenden  Lichtstrahlen  nicht  in  einem  Huuktr 
der  Retina  sieh  vereinigen,  gleichgültig,  ob  der  Vereinigungspunkt  vor 
oder  hinter  derselben  liegt.  Wo  Zerstreuungskreise  eutstelien,  sieht  da* 
Auge  unklar,  weil  Strahlen  verschiedener  Objectspnnkte,  da  ihre  Zer- 
streuungskreise in  einander  greifen,  denselben  Netzhautpunkt  treffen 

Zerstreuungslinse,  s.  Art.  Zerstreuungsglas. 

Zerstreuungspunkt  nennt  man  bei  einer  Concavlinse  oder  einen 
Cuuvexspiegel,  also  bei  einem  Zerstreunngsglase  oder  einem  Zerstreuongv 
Spiegel,  auch  wohl  den  (negativen)  Breunpunkt,  weil  von  ihm  d* 
Strahlen  divergirend  hervortreten,  ohue  in  ihm  wirklich  vereint  zu  sein. 

Zerstreuungsspiegel  ist  ein  Convexspiegel,  s.  Art.  Spiegel  B 

Zerstreuungsverhaltniss,  das,  drückt  die  verschiedene  Farben*«- 
Streuung  der  verschiedenen  Stoffe  aus.  Die  Farbenzerstreuung  ist  um  s" 
bedeutender,  je  mehr  der  Brechungsexponent  der  violetten  Strahlen  den 
der  rothen  übertrifft  (s.  Art.  Farbe)  und  die  Differenz  dieser  beiden 
Brechungsexponenten  ist  das  Mass  für  die  Farbenzerstrenung  Im  Art 
Farbe  ist  für  einige  Stoffe  diese  Differenz  angegeben.  Dividirt  man  non 
die  Differenz  für  einen  Stoff  durch  die  eines  anderen,  so  erhält  man  da> 
Zerstreuungsverliältniss  oder  Dispersionsverhältniss.  Bei  Flintglas  isi 
z.  B.  die  Dispersiou  0,04  3  und  bei  Wasser  0,0132,  folglieh  ist  das  Zer- 
8treuungsverhältniss  3,257;  für  Flintglas  0,043  und  für  Crownpb» 
0,020  erhält  man  2, 11.  Nimmt  man  die  Dispersionsdifferenzen  nur  för 
bestimmte  Fraunhofer* sehe  Linien,  so  erhält  man  in  derselben 
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»Veiae  partielle  Dispersionsverhältnisse,  z.  Ii.  für  Flintglas  und  Wasser 
(.wischen  C  und  Ii  2,.'>C'2 ;  zwischen  D  und  C  2,871  ;  zwischen  E  und 
D  3,Q7  a  ;  %  wischen  F  und  E  3,U>3  ;  zwischen  C  und  F  3,640  ;  zwi- 
schen LL  und  3,726. 

Zerstreuungsvermögen  oder  farbenzerstreuende  Kraft, 
a.  Art.  Kraft,  farbenzerstreuende. 

Zerstreuungsweite  nennt  man  bei  Zerstrenungsgläsern  und  Zer- 
Stveuungsapiegehl  auch  die  (negative)  Brennweile,  ebenso  wie  dieser 
Brennpunkt  auch  ZerstreuungHpunkt  heisst. 

Ziegelsteinregen  ist  eiuRegeu,  mit  welchem  "ein  von  Ziegelsteinen 
herrührender  Niederschlag  verbundeu  ist.  S.  Art.  Staubregen. 
Ziehbarkeit,  s.  Art.  Ducti  Ii  tat. 
Ziehkraft  oder  C en t r i  pe t a  1  kra f t  (s.  d.  Art.). 
Zielscheibe  ) 

Zieltafel      (     Art"  N  1  vellirlatte. 

Züferblattbarometer,  das,  ist  ein  mit  einem  ZiflVrblatte  versehenes 
Barometer,  wie  man  solche  häutig  in  den  Schaufenstern  der  Mechaniker 
sieht.    Vergl.  Art.  Barometer. 

ZifFerblattthermometer,  das,  gehört  zu  des  Mrtallthermometern 
und  gründet  w'c'1  auf  die  ungleiche  Ausdehnung  zweier  Metalle,  deren 
Veränderung  in  ähnlicher  Weise,  wie  bei  dem  Aueroidbarometer,  auf  ein 
Zeigersystem  Übertragen  ist.  Vergl.  Art.  Thermometer. 

Zink-Eisen-Kette,  die,  ist  wie  die  Grove' sehe  Kette  (s.  d.  Art.) 
zusammengesetzt,  nur  dass  das  l'latin  durch  Eisen  vertreten  *ird.  Es 
gehört  dazu  sehr  eoneentrirte Salpetersäure  von  dem  spec.  Gewichte  1,4. 
Vergl.  Art.  Säule,  galvanische. 

Zinkpol,  s.  Art.  Galvanismus  B.  S.  368. 
Zinnfolie,  s.  Art.  Stanniol. 
Zirkuitzer  See,  s.  Art.  Quelle  A.  zu  Ende. 
Zirkonium  ist  1865  von  L.  Troost  in  Paris  im  krystaliisirten 
Zustande  hergestellt  worden.    Es  ist  ein  Metalloid  vom  ppec.  Gewicht 
4 ,6j  und  äusserlieh  dem  Antimonium  sehr  ähnlich,  während  es  in  seinem 
chemischen  Verhalten  dem  Silicium  sehr  nahe  steht. 
Zitteraal,  s.  Art.  Aal,  electrischer. 
Zitterfisch,  s.  Art.  F  i  s  c  h  e ,  e  I  e  c  t  r  i  8 c  h  e. 
Zittern  d  er  Sie r n  e ,  s.  Art.  Funkeln. 

Zitterrochen,  Torpedo  Galvani  und  Torpedo  narce  im  mittel- 
ländischen Meere  und  Xarc/ne  brusiliciisis  in  den  brasilischen  Gewäs- 
sern, gehört  zu  den  electrischeu  Fischen.  Art.  Fische,  electrische, 
enthält  das  Wesentliche  Uber  das  electrische  Organ  dieses  Fisches.  Der 
Zitterrochen  hat  einen  fast  kreisrunden,  gleichsam  spateiförmigen  Körper 
mit  kurzem,  fleischigem  Schwänze.  Der  Körper  ist  glatt.  Fasst  man 
ihn  an,  ohne  das  Organ  zu  berühren,  so  empfindet  man  nichts;  aber 
die  Berührung  des  Organs  auch  nur  mit  einem  einzigen  Finger  hat  einen 
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empfindlichen  Schlag  zur  Folge,  wobei  der  Fisch  sich  krampfhaft  be- 
wegt. —  Die  Italiener  Lorenzini  und  Redi  haben  die  ersten  Unter- 
suchungen über  das  electrische  Organ  dieses  Fisches  angestellt ;  dann 
R  e*  a  u  m  u  r  (1714)  und  später  mit  besonderer  Gründlichkeit  der  Anatom 
John  Hunter. 

Zitterwels,  der,  gehört  zu  den  elektrischen  Fischen.  Vergl.  Art. 
Fische,  electrische. 

Zodiakal  bedeutet  in  der  Nahe  der  Ecliptik  befindlich. 

Zodiakallicht  oder  Thierkreislicht  ist  eine  weissliche,  iicm-Ii 
matter  als  die  Milchstrasse  leuchtende  Erscheinung,  die  in  kegelförmig»  r 
Zuspitzung,  von  der  Sonne  als  Basis  ausgehend  und  mit  der  Axe  in  die 
Richtung  des  Thierkreises  fallend,  kurz  nach  Sonnenuntergang  oder  kurz 
vor  Sonnenaufgang  in  unseren  Gegenden  besonders  zu  Anfang  des  Früh- 
lings und  am  Ende  des  Herbstes  sieh  zeifjt.  Hie  erste  deutliehe  Be- 
schreibung rührt  von  dem  englischen  Caplan  C  h  i  1  d  r  e  y  ( 1  6 6 1 )  her. 
Wir  verweisen  auf  A.  v.  Humboldt 's  Schilderung  in  dessen  Kosmos 
I.  S.  1-42.  Das  Zodiakallicht  ist  jedenfalls  etwas  zur  Sonne  Gehöriges. 
Schon  I)  o  m  i  n  i  c  u  s  Cassini  (1  G83 )  soll  auf  die  Hypothese  eines  ab- 
gesonderten Ringes  gekommen  sein  und  zwar  so.  tfasfl  der  dunstformige 
Ring  aus  einer  Anzahl  kleiner  planetenartiger  Körper,  die  um  die  Sonne 
kreisen,  zusammengesetzt  sei.  Argelan  der  stellt  Ca  ssi  n  i 's  An- 
sicht so  dar,  dass  die  Sonne  von  einer  im  Sinne  der  ITmdrehungsaxe 
derselben  stark  abgeplatteten ,  in  der  Ebene  dos  Aequators  weit  aus- 
gedehnten Atmosphäre  umgeben  sei,  welche  durch  den  Reflex  der  Sonnen- 
strahlen, wie  unsere  Atmosphäre  die  Dämmerung,  jenen  linsenförmigen 
Schein  erzeuge.  Die  verschiedene  Breite  erklärte  sich  dann  ans  den 
verschiedenen  Oeflnungen  der  Ellipse,  in  welcher  sich  der  Sonnenäquator 
am  Himmelsraume  projicirt ;  die  verschiedene  Länge  aus  der  grossen 
Beweglichkeit  der  Materie,  die  unter  den  gewöhnlichen  Umständen  bis 
weit  über  die  Erdbahn  hinaus  sieh  ausdehne.-  Nach  Arago  nahm 
Cassini  an,  dass  die  Sonne  in  der  Ebene  ihres  Aequators  eine  etwas 
grobe  Materie,  welche  das  Licht  zurückzuwerfen  vermöge,  bis  über  die 
Venusbahn  hinausschleudern  könne.  Die  physische  Ursache  des  Zodia- 
kallirbtes  ist  selbst  jetzt  noch  in  Dunkel  gehüllt.  Von  einigen  Seiten 
ist  dasselbe  sogar  als  eine  Wirkung  der  Brechung  des  Sonnenlichta  in 
der  Erdatmosphäre  angesehen  worden.  Nach  Laplaee  besteht  die 
Materie  aus  den  feinsten  Theilehen  der  ursprünglichen  Nebelmasse,  aus 
welcher  durch  Verdichtung  unsere  Sonne  und  die  zu  ihrem  Systeme  ge- 
hörigen Planeten  entstanden  sein  sollen.  J,  Schmidt  meint,  die  Ma- 
terie sei  wenigstens  theilweis  mit  jener  Materie  identisch,  welche  als 
widerstehend*  s  Medium  den  Lauf  eines  Kometen  zu  beschleunigen  im 
Stande  ist.  Dass  das  Zodiakallicht  aus  einem  dunstartigen,  abgeplatteten, 
frei  im  Weltenraume  zwischen  der  Venus-  und  Marsbahn  kreisenden 
Ringe  ausstrahle,  ist  jetzt  wohl  noch  die  befriedigendste  Ansicht.  Nach 
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H  o  u  z  c  a  u  fsi  1 1 1  die  grosse  Axe  d<  s  Ringes  gstr  nicht  mit  d«  r  Ebene  <l<  i 
Sminctinquutor  zusammen,  auch  überschreite  die  Dunstmai-Bo  desselben 
die  Erdbahn  nicht.  Mas  Zucken  und  Flimmern  im  Zodiakallichtc  deutet 
auf  Proeesse  in  dessen  Innern,  vielleicht  ist  es  aber  auch  durch  Verhält- 
nisse in  unserer  Atmosphäre  bedingt.  Arago  hat  das  Licht  auf  Pola- 
risation untersucht,  aber  k«'ineSpur  davon  gefunden. 

Zodiakus  oder  Thierkreis  ist  eine  der  Krliptik  parallele  Zone 
dt-s  Himmels,  welche  sieh  auf  beiden  Seiten  der  Kdiptik  bis  zu  23°  18  ' 
von  dorsollu-n  entfernt.    In  der  Mitte  dieser  Zone,  in  der  Kcliptik,  voll- 
endet  die  Bona«  ihren  scheinbaren  jährlichen  Lauf  und  innerhalb  der 
Zone  halten  sich,  von  der  Knie  aus  gesehen,  die  älteren  Planeten  stets 
auf.      Wegen  dieses  Verhaltens  zu  dem  l'lanctenlaufe  erhielt  diese  Zone 
eine   besondere  Wiehtigkeit,  und  da  die  in  derselben  liegenden  Stein- 
bilder vorzugsweise  Thiergestalten  repräsentiren,  so  erhielt  dieselbe  den 
Namen  des  Thierkreises.    Die  Namen  der  in  der  Mitto  des  Thier- 
kreises  Hegenden  12  Sternbilder  sind  in  der  Ordnung,  wie  sie  vom  Wid- 
der ans  gegen  Osten  liegen:  Widder,  Stier,  Zwillinge,  Krebs,  Lowe. 
Jungfrau,  Waage,  Scorpion.  Schutze,  Steinbock,  Wassermann,  Fische. 
Folgende  zwei  Verse  enthalten  die  Namen  in  derselben  Ordnung: 

Sunt:  Arie*.  Taurus,  (ieniini,  Cancer,  Leo,  WfgO, 
LibniQUe,  BtorpttM*  Arcitenenn.  Cflper,  Amphora.  Tisccn. 

Zoll,  ein  LüngenmasB  von  '/,.>  Fuss  oder  '     Fuss  Länge.  Im 
ersteren  Falle  ftlhrt  der  Zoll  den  Namen  D  u  o  d  e  c  i  m  n  1  z  o  1 1 .  im  letz 
teren  O  e  c  i  m  a  1  z  o  1 1.   Vorgl.  Art.  Längen  mass. 

Zone  bedeutet  otirtei.    Die  Erdoberfläche  wird  in  5  Brdgfirtel 
od»  r  Krdzoncn  eingctheilt  durch  die  Wendekreise  und  Polarkreise.  Oer 
Swischen  den  beiden  Wendekreisen  liegende  Theil  heisst  der  hei  sse 
K  r  d  g  Ü  r  t  e  I  oder  die  he  i  s  a  e  Zone;  sie  nimmt  beinahe  a  ,  der  ganten 
Brdobernsene  ein  und  erstreckt  sich  auf  jeder  Seite  des  AeqnaiOrs  bis 
23*  V*    Zwischen  den  Wendekreisen  und  Polai kreisen  liegen  die  ge- 
nittSligten  Zonen:  sie  erstrecken  sich  als»)  von  23'  |*  bis  80'  än 
der  Breite  und  zwar  heisst  die  zwischen  dem  Wendekreise  des  Krebses 
und  dem  nördlichen  Polarkreise  die  nördliche  gemässigte  Zone, 
die  andere  zwischen  dem  Wendekreise  des  Steinbocks  und  «lern  südlichen 
Polarkreise  die  südliche  gemässigte  Zone.    Die  von  beiden 
Polarkreisen  abgeschnittenen  Kugelabschnitte  heissen,  obgleich  sie  keine 
Clürtel  sind,  die  n  ö  r  d  I  i  c  h  e  und  die  südliche  k  a  1 1  e  Z  o  n  e  und  er- 
strecken sich  von  66*/t*  der  Breite  bis  zu  den  Polen,  also  bis  zu  90°. 
Diese  Eintheilung  ist  rein  mathematisch  (s.  Art.  So I  s t  i  t  i  a  I  p u  n  k  t  >. 
Sonnen- Auf- und  Untergang,  Lage  des  Schattens  zur  Zeit  der  Culmination 
der  Sonn«;  stehen  zu  diene?  Eintheilung  in  bestimmter  Beziehung ;  in  an- 
deren Beziehungen  zeigen  sich  hingegen  Abweichungen,  namentlich  in 
Betreff  des  Klima  (g.  d.  Art.),  so  dass  man  das  wirkliche  oder 
phy  siae Jte  Klima  wohl  von  dem  rn  a  thematischen  oder  solaren 
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zu  unterscheidet!  hat.  Wir  lieben  an  dieser  Stell«  noch  hervor,  da» 
M  e  y  e  n  in  Bezug  auf  das  Pflanzenreich  8  Zonen  unterscheidet :  1 )  <b> 
Aequatorial-Zone  von  15°  nördl.  bis  15°  südJ.  Breite;  2)  die 
beiden  tropischen  Zonen  von  15°  bis  23,/90  n.  and  s.  Breit«: 
3)  die  beiden  subtropischen  Zonen  von  231  s  0  bis  34  0  n.  und  s. 
Bf.;  4)  die  beiden  wärmeren  tempcrirten  Zonen  von  34  0  bis 
45°  n.  und  s.  Br. ;  5)  die  beiden  kälteren  temperirten  (gemis- 
sigten)  Zonen  von  4.">°  bis  58°  n.  und  s.  Br. ;  6)  die  beiden  ant- 
arktischen Zonen  von  58  0  bis  66 Vi "  »■  ur,d  s.  Br. ;  7 )  die  W 
den  arktischen  Zonen  von  6G1  3  0  bis  72  •  n.  und  s.  Br. ;  8)  die 
Polarzonen  von  72°  bis  zu  den  Polen.  Es  sind  diese  Zonen  in. 
Allgemeinen  Verbreitungsbezirke  einzelner  Pflanzen,  aber  auch  dies  Dickt 
in  aller  Strenge,  da  allmälige  Ucbergänge  stattfinden. 

Zone  bei  Krystallcn  und  Zonenaxc,  s.  Art.  Krvsta llogrsphie. 
B.  S.  561. 

Zooüthhöhle,  s.  Art.  Knochenhöhle. 

Zuckeraräometer  1 

Zuckermesser       \  s*  Art«  Saccharometer. 
Zuckungen   des    Froschpräparates,    s.    Art.  Galw- 
nismus.  A. 

Zündlampe  oder  elect t  ische  Lampe  oder  electrische? 
Feuerzeug,  8.  Art.  Feuerzeug. 

Zündmaschine  nannte  man  das  Dübereiner'  sehe  Feuerzen? 
oder  die  P 1  a t  i  n -  F e u e r  m a s c h  i  n e ,  s.  Art.  Feuerzeug. 

Zufrieren,  s.  Ait.  Eis. 

Zug  als  Gegensatz  von  Druck,  s.  im  Art.  Druck. 

Zug  im  Schornsteine,  s.  Art.  Heizung.  S.  442. 

Zunge  an  der  Waage  heisst  der  in  eine  Spitze  auslaufende  Tbtil. 
aus  denen  Stellung  man  auf  das  stattfindende  oder  nicht  stattfindend 
Gleichgewicht  schliesst.  An  anderen  Waagen  als  der  Krämerwaap: 
könnte  man  den  daselbst  angebrachten  Zeiger  ebenfalls  Zunge  nennen. 
Vergl.  Art.  Waage.  A. 

Zunge  an  der  Zungenpfeife,  s.  im  folgendin  Artikel. 

Zungenpfeife  nennt  man  ein  musikalisches  Blasinstrument,  weicht* 
aus  zwei  verschiedenen  Schwingungsapparaten,  von  denen  jede«  für  sich 
schon  Töne  zu  geben  vermag,  zusammengesetzt  ist.  Der  ein«  Appant 
ist  eine  offene  Köhre,  den  anderen  bildet  das  sogenannte  Mundstück 
Das  MundstUck  ist  eine  prismatische  oder  cylindrische  Rinne,  diu  an 
einem  Ende  geschlossen  und  an  der  offenen  Seite  mit  einem  elastisch™ 
Streifen  so  gedeckt  ist.  dass  der  nach  dem  geschlossenen  Ende  hin  lie- 
gende Theil  nicht  genau  schliesst,  sondern  frei  schwingen  kauu.  Dieser 
bewegliche  Theil  wird  die  Zunge  genannt.  Zur  Veranschaulichun^ 
kann  das  bekannte  MundstUck  der  Clarinette  dienen.  Auch  das  Übt* 
(s.  d.  Art.)  gehört  zu  den  Zungenpfeifen,  aber  bei  diesem  stehen  z»ci 
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elastische  Rl  alter  einander  gegenüber,  die  eine  freie  Oeffnung  zwischen 
sieh  hissen.  Indem  wir  in  Betreff  dieser  beiden  Instrumente  auf  die  be- 
züglichen Artikel  verweisen,  fassen  wir  Iiier  noob  die  Zungenpfeifen  der 
Orgeln  hesonders  ins  Auge. 

Bei  den  Znngenpfeifen  der  Orgeln  ist  das  Mundstück  in  einem 
Fus8e  mit  einem  Windfoche  luftdicht  angebracht.    Es  besteht  aus  einer 
prismatischen  oder  eylindrischen  an  einem  Ende  geschlossenen  messin- 
genen Rohre,  die  der  Länge  nach  eine  rechteckige  Oeffnung  hat,  (Iber 
welcher  ein  dünner  elastischer  Stahl-  oder  Messingstreifen  liegt,  dessen 
einer  Theil  nn  der  Röhre  angelöthet  oder  angeschraubt  ist,  während  der 
andere  frei  oscilliren  kann.  Dies  ist  die  Zunge,  Leber  der  Zunge  i^t 
eiu  starker  gekrümmter  Metalldraht,  die  sogenanute  Krücke,  ange- 
bracht, der  sich  auf-  und  niederschiebeu  lässt,  so  dass  man  durch  ihn 
den  schwingenden  Theil  der  Zunge  verlängern  oder  verkürzen  kann. 
Die  Zunge  musB  in  der  Spalte  frei  schwingen  können,  weil  sonst  beim 
Anschlagen  derselben  an  die  Händer  ein  rauher  schnarrender  Ton  ent- 
steht.    An  dem  Ende  des  Kusses,  welches  dem  Windloche  gegenüber 
ist,  ist  die  offene  Pfeifenröhre  angebracht.    Erfolgt  das  Anblasen,  so 
kommt  sowohl  die  Zunge,  als  die  in  der  Röhre  enthaltene  Luft  in  Schwin- 
gung.   Aus  dem  Zusammenwirken  der  beiden  Schwinpungsweisen  gehen 
übereinstimmende  Schwingungen  der  Zunge  und  der  Luft  in  dem  Rohre 
hervor,  die  von  denen  abweichen,  welche  jeder  Hestandtheil  für  sich 
macht.  —  In  Betreff  der  Schwingungen  der  Luft  in  der  Röhre  vergl. 
Art.  Labial  pfeife  und  Wellenbewegung.  III.    In  Bezug  auf 
das  Mundsttlek  bemerken  wir,  dass  die  Töne  desselben  keine  Abänderung 
erleid€*n,  wenn  die  Dimensionen  der  OefTnuiig  jene  der  Zunge  um  etwas 
tibertreffen,  sobald  nur  kein  vollkommener  Verschluss  stattfindet.  Der 
Ton  spricht  um  so  schwieriger  an,  je  grösser  der  Zwischenraum  ist,  den 
die  Zunge  und  die  Oeffnung  lassen.    Der  Ton  der  Zunge  am  Mundstück 
ist  derselbe,  welchen  sie  für  sich  schwingend  giebt.    Durch  die  kurze 
Röhre  des  Mundstücks,  an  welcher  die  Zunge  befestigt  ist,  wird  nicht 
die  Höhe,  sondern  nur  die  Stärke  des  Tons  geändert. 

W.  Weber  hat  über  die  Znngenpfeifen  mit  einschlagenden  Zungen 
im  Wesentlichen  folgende  Gesetze  gefunden. 

Stimmt  der  Ton,  welchen  das  Mundstück  für  sich  allein  giebt,  mit 
einem  der  Töne  überein,  welche  die  für  sich  allein  tönende  Röhre  giebt, 
so  ist  die  Zimgenpfeife,  je  nach  der  Stärke  des  Anblasens,  zweier  Töne 
fähig,  eines  tieferen  bei  schwächerem  und  eines  höheren  bei  stärkerem 
Anblasen-  Der  erste  kommt  mit  dem  Tone  des  für  sich  tönenden 
Mundstücks  überein;  der  zweite  wird  aber  um  eins  der  Intervalle,  welche 
den  Zahlen  '/,,  3/i»  Ve*  7/s  •  •  •  entsprechen,  tiefer  werden,  d.  h.  ent- 
weder mit  dem  (irundtone  oder  dem  ersten,  zweiten  etc.  der  harmonischen 
Töne  der  gedeckten  Röhre  von  gleicher  Länge  zusammenstimmen,  je 
nachdem  der  Ton  des  Mundstücks  entweder  mit  dem  Onmdtone  oder 
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dein  eisten,  zweiten  etc.  harmonischen  Tone  (s.  Art.  Ton.  B.  13.)  der 
tönenden  offenen  Kölire  übereinstimmt.  —  Wenn  der  Ton  des  für  sieh 
allein  tönenden  Mundstücks  mit  keinem  der  harmonischen  Tone  überein- 
stimmt, welche  die  offene  Röhre  gi«;bt,  so  erhält  man  bei  schwächerem 
Anblasen  aus  der  Zungeupfeife  einen  Ton,  der  tiefer  als  der  des  Mund- 
stücks ist  und  mit  demjenigen  der  harmonischen  Tone  übereinstimmt, 
welcher  jenem  am  nächsten  liegt,  den  die  offene  Rühre  von  der  iJüJ^e 
der  Znngenpleife  für  sich  zu  geben  vermag.  Bei  stärkerem  Anblastu 
wird  der  Ton  der  Zungenpfeife  ebenfalls  tiefer  als  der  des  Mundstück." 
und  stimmt  mit  demjenigen  der  harmonischen  Tun«'  überein,  weichet 
jenem  am  nächsten  liegt,  den  die  gedeckte  Rühre  von  der  Länge  der 
Zungenpfeife  für  sich  zu  geben  vermag. 

Setzt  man  an  das  Mundstück  eine  kurze  Rohre,  deren  Länge  kleiner 
ist  :ds  *\ur  vierte  Theil  der  Länge  einer  Luftsäule,  die  für  sieh  allein 
in  einer  an  beiden  Luden  offenen  Röhre  mit  der  Klinge  im  Einklänge 
tont.  im.  I  Bellten  wir  diesen  vierten  Theil  =  u ,  so  treten  folgende  Ver- 
änderungen ein :  J )  Wenn  die  angesetzte  Rühre  allmälig  bis  zu  a  ver- 
längert wird ,  so  nimmt  die  Tiefe  des  erzeugten  Tones  nur  nniuerklicl. 
zu.  2)  Wächst  die  Länge  der  Pfeife  von*  a  bis  2a ,  so  w  ird  der  Tou 
zwar  merklich  tiefer,  aber  nicht  in  gleichem  Verhältnisse,  als  die  l-ängr 
der  schwingenden  Luftsäule  erfordern  würde.  3)  Von  2a  bis  wächst 
die  Tiefe  fast  ebenso  schnell  wie  die  Läng«?  der  Luftsäule.  4  )  Von  'da 
bis  -1«  schreitet  die  Vermehrung  der  Tiefe  schneller  fort  als  die  Zu- 
nahme der  Länge  und  erreicht  bei  4a  genau  die  Uctave  von  dem  Ton« 
welchen  die  Zunge  allein  s«-hwingend  giebt.  5)  Bei  weiterer  Verlinge- 
rung  der  Röhre  springt  der  Ton  plötzlich  wieder  auf  den  ursprünglichen 
zurück  und  wird  auf  eine  ähnliche  Weis«1,  als  in  den  4  angegebenen 
Fällen,  in  ungleicher  Progression  durch  Vermehrung  der  Länge  von  -iu 
bis  h«  nur  um  «  ine  Quarte  tiefer.  G)  Bei  zunehmender  Länge  springt 
abermals  der  Ton  auf  die  Höhe  des  ursprünglichen  zurück,  seine  Tiefe 
wächst  dann  wi«-«ler,  und  zwar  gleichfalls  erst  langsamer,  dann  schneller, 
bis  sie  bei  \2a  die  kleine  Terz  erreicht  hat.  —  Wir  erhalten  also  für 
den  Sprung  auf  4«,  Sa,  12«  ....  die  Intervalle  '/a  •  3  n  s  6'  di«- 
selben  würden  mit  7  g,  a  )0,  1 1  ,4  .  .  fortgehen.  Hieraus  folgt,  da.>s. 
durch  je  mehr  Abstufuugen  der  Röhrenlänge  man  schon  fortgeschritten 
ist,  um  so  w  eniger  iler  Ton  der  Zungenpfeife  durch  weitere  Verlängerung 
iler  Rühre  unter  den  Ton  der  Zunge  erniedrigt  werden  kann.  Am  An- 
fange jeder  Periode,  in  welcher  die  Länge  d«T  Röhre  stets  um  4«  zu- 
nimmt .  schwingt  also  die  Luftsäule  in  der  Zungeupfeife  wie  iu  einer 
offenen  Labialpfeife  ,  am  Schlüsse  jeder  Periode  w  ie  in  einer  gedachten 

Es  ergiebr  sieh  hieraus:  l)I)er  Ton,  welchen  ein  MuudsttlcL 
giebt,  kann  durch  Verbindung  mit  einer  Röhre  unter  gewissen  Umständen 
uiigeändert  bleiben,   wenn  er  aber  geändert  wird,  mir  tiefer  werden 
Die  grösste  Vertiefung  des  Tones,  die  hierbei  das  Mundstück  erfahr«  u 
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kann,  ist  eine  Octave.  2)  Eine  Zuugenpfcife  vermag  in  »1cm  nämliclun 
Augenblicke  nur  e:nen  nnd  denselben  Tob'  auf  einmal  zu  geben,  steht 
aber  mehrere  gleichzeitige  harmonische  Töne,  wie  die  Labialpfeife.  Der 
Ton  einer  Zungenpfeife  ist  mitliin  frei  von  mitklingenden  Beitönen.  Bill 
Unterschied  zeigt  sieh  bei  schwachem  und  starkem  Blasen.  8)  Tneitt 
mau  die  Länge  einer  Znngenpfeife  in  gleiche  Theile  von  der  Läng«-, 
welche  einer  offenen  Rehre  zukommt,  die  den  Ton  der  abgesondert 
schwingenden  Zunge  für  sich  zu  geben  vermag,  und  erhält  man  dabei 
einen  Rest,  der  kleiner  ist  als  die  Hälfte,  jener  Länge,  so  kann  man  ohne 
grossen  Kehler  annehmen,  dass  der  Ton  der  Znngenpfeife  dem  Tone  der 
für  sich  schwingenden  Zunge  gleich  ist;  der  Fehler  wird  um  so  geringer 
sein,  je  kleiner  der  restirende  Theil  ist.  4)  Wenn  jener  restin  »di- 
Theil  grosser  als  jene  halbe  Länge  ist,  so  kann  mau  ohne  grossen  Fehler 
den  Ton  der  Znngenpfeife  nach  dem  Gesetze  der  gedeckten  Pfeifen 
voraus  bestimmen,  insofern  man  nämlich  unter  den  harmonischen  Tönen, 
welche  eine  gedeckte  Röhre  von  der  Länge  der  Znngenpfeife  för  pidi  zu 
geben  vermag,  denjenigen  auswählt,  welcher  tiefer  als  der  eigenthumliehe 
Ton  der  Zungenpfeile,  aber  ihm  zunächst  liegt:  der  Fehler  wird  um  so 
geringer  sein,  je  grössi-r  der  restirende  Theil  ist. 

Der  Ton  einer  gegebenen  Znngenpfeife  lasst  sich  aus  der  Röhre 
und  der  Zunge  nach  folgender  Formel  bestimmen: 

w*=V-f  "       tt|  ttjs  '. 

1     71  du  u 

Hier  bedeutet  n  die  doppelte  Scliwingungszidil  der  isoürteu  Zunge; 
z»,  dasselbe  für  die  Znngenpfeife;  u  die  Schallgeschwindigkeit  in  der 
Luft;  o  die  Accelcratiou  durch  die  Schwere;  /»•  das  Verhältnis*  der 
speeilisehen  Wärme  der  Gase  bei  eonstantem  Drucke  zu  jener  bei  con- 
Btantem  Volumen;  /  die  Länge  der  Zungenpfeife;  jt  den  Druck  der  At- 
mosphäre auf  die  Flächeneinheit ;  ß  die  Oberfläche  der  Fläche  des 
schwingenden  Theiles  der  Zunge  dividirt  durch  den  Querschnitt  der 
Luftsäule;  6  das  Gewicht  eines  Stückes  der  Zunge  von  der  Grösse  der 
Flächeneinheit;  n  die  Lud  olph' sehe  Zahl. 

Ueber  das  Verhallen  von  Zungenpfeifen,  bei  denen  die  gewöhnlichen 
starren  Zungen  duich  schwingende  Membranen  ersetzt  werden,  bat  .1. 
Müller  (s.  dessen  Handbuch  der  l'hysinl.  IUI.  IL  S.  155)  Beobachtun- 
gen angestellt.  Im  Allgemeinen  zeigt  sieh  ein  ähnliches  Verhalten  in 
Beziehung  auf  die  Aenderung  der  Tonhöhe  bei  zunehmender  Läng«'  wie 
bei  Btarren  Zungen;  ebenso  ist  der  Einfluss  der  Verlängerung  des  Wind- 
rohres auf  die  Vertiefung  des  Tones  derselbe. 

Zurückprallen  der  K  a  n  o  n  e  u  u.  dei  gl.,  s.  Art,  R  (i  c  k  w  i  r  k  u  n  g. 
Zurückprallung  ,  oder  Reflexion  besteht  darin,  dass  ein 
Zurückspringung  (  Körper,  welcher  b<i  »einer  Bewegung  auf 
Zurückstrahlung  j  einen  anderen  ihn  nicht  völlig  oder  gar  nicht 
Zurückwerfung     '  durchlassenden  trifft,  theilweis  oder  ganz  eine 


d  by  Google 


712 


Znngcnpfeifo. 


dem  ersten,  /weiten  ete.  harmonischen  Tone  (s.  Art.  Ton.  B-  13.)  der 
tönenden  offenen  Köhrc  übereinstimmt.  —  Wenn  der  Tou  de«  für  sich 
allein  tönenden  Mundstücks  mit  keinem  der  harmonische«  Töne  überein- 
stimmt, welche  die  offene  Lohre  giebt,  so  erliiilt  man  bei  schwächerem 
Anblasen  aus  der  Znngeiipfeife  einen  Ton,  der  tiefer  als  der  des  Mund- 
stücks ist  und  mit  demjenigen  der  harmonischen  Töne  übereinstimmt, 
welcher  jenem  am  nächsten  liegt,  den  die  offene  Lohre  von  der  Lauge 
der  Zungenpfcife  für  sieh  zu  geben  vermag.  Bei  stärkerem  Anblasvu 
wild  der  Ton  der  Zungenpfcife  ebenfalls  tiefer  als  der  des  Mundstück.« 
und  stimmt  mit  demjenigen  der  liarmoniselien  Töne  überein,  welcher 
jenem  am  nächsten  liegt,  den  die  gcdt*-kte  Kohle  von  der  Laiige  dn 
Zungenpfeife  für  sieh  zu  geben  vermag. 

Setzt  man  an  das  Mundstück  eine  kurze  Kölire,  deren  Lange  kleiner 
ist  :ds  d.er  vierte  Theil  der  Länge  einer  Luftsäule,  die  für  sieh  allein 
in  einer  an  beiden  Luden  offenen  Lohre  mit  der  Zunge  im  Linklangc 
tönt,  und  setzen  wir  diesen  vierten  Theil  =  u ,  so  treten  folgende  Ver- 
änderungen »'in:  1 )  Wenn  die  angesetzte  Lohre  allmälig  bis  zu  a  ver- 
längert wird,  so  nimmt  die  Tiefe  des  erzeugten  Tones  nur  unmerklich 
zu.  2)  Wachst  die  Länge  der  Pfeife  von*  a  bis  2a,  so  wird  der  Ton 
zwar  merklich  tiefer,  aber  nicht  in  gleichem  Verhältnisse,  als  die  I^änge 
der  schwingenden  Luftsäule  erfordern  würde.  Ii)  Von  2a  bis  '6a  wächst 
die  Tieft  fast  ebenso  sehneil  wie  die  Länge  der  Luftsäule.  4  )  Von  'da 
bis  4«  schreitet  die  Vermehrung  der  Tiefe  schneller  fort  als  die  Zu- 
nahme der  Länge  und  erreicht  bei  4  a  genau  die  Octave  von  dem  Tone, 
welchen  die  Zunge  allein  schwingend  giebt.  5)  Bei  weiterer  Verlänge- 
rung der  Kidire  springt  der  Ton  plötzlich  wieder  auf  den  ursprünglichen 
zurück  und  wird  auf  eine  ähnliche  Weis«},  als  in  den  4  angegebenen 
Fällen,  in  ungleicher  Progression  durch  Vermehrung  der  Länge  von  4« 
bis  «ö  nur  um  eine  Quarte  tiefer.  t>)  Bei  zunehmender  Länge  spriugt 
abermals  der  Ton  auf  die  Höhe  des  ursprünglichen  zurück,  seine  Tieft 
wächst  dann  wieder,  und  zwar  gleichfalls  erst  langsamer,  dann  schneller, 
bis  sie  bei  l'2a  die  kleine  Terz  erreicht  hat.  —  Wir  erhalten  also  für 
den  Sprung  auf  4«,  Sa,  12«  ....  die  Intervalle  '/s  •  3  n  5  6»  uud  die- 
selben würden  mit  7  s,  9  ,0,  "  ^  .  .  fortgehen.  Hieraus  folgt,  da^s. 
durch  je  mehr  Abstufuugen  der  Köhrenlänge  mau  schon  fortgeschritten 
ist,  um  so  weniger  der  Ton  der  Zungenpfeife  durch  w  eitere  Verlängerung 
der  Köhrc  unter  den  Ton  der  Zunge  erniedrigt  weiden  kann.  Am  An- 
böge jeder  Periode,  in  welcher  die  Lange  der  Röhre  stets  um  4«  zu- 
nimmt .  schwingt  also  die  Luftsäule  in  der  Zungenpfcife  wie  iu  einer 
offenen  Labialpfeife,  am  Schlüsse  jeder  Periode  wie  in  einer  gedackten 

Es  eigiebf  sich  hieraus:    1 )  Her  Ton,   welchen  ein  Mundstück 
giebt,  kann  durch  Verbindung  mit  einer  Köhre  unter  gewissen  Unistami- 1 
uiigeänderl  bleiben,   wenn  er  aber  geändert  wird,  nur  tiefer  werden 
l>ie  gröbste  Vertiefung  des  Tones ,  die  hierbei  das  Mundstüc k  erfahren 
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